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INTRODUCTION. 


Nous  soumettons  au  jugement  du  public  scientifique  et  technique  ce  premier  Volume  des  Tables 
annuelles  internationales,  et  nous  espérons  qu'il  rendra,  dans  les  milieux  intéressés,  les  serrices 
attendus.  Nous  connaissons  en  partie  les  objections  qui  peuvent  nous  être  faites,  et  désireux  de 
voir  ces  Tables  se  perfectionner  le  plus  possible,  nous  demandons  à  nos  lecteurs  de  bien  vouloir 
collaborer  à  leur  amélioration  en  nous  signalant  avec  franchise  les  critiques  utiles. 

Nous  espérons,  d'autre  part,  qu'ils  se  rendront  compte  de  l'énorme  quantité  de  travail  accompli, 
de  l'intensité  de  l'effort  fait  pour  réaliser  le  vœu  du  7mc  Congrès  de  Chimie  appliquée;  plus  de 
trois  cents  périodiques  ('),  sans  compter  les  publications  particulières,  ont  été  dépouillés  par  nos 
collaborateurs,  et  nous  avons  la  conviction  que  nos  Tableaux  sont  aussi  complets  que  possible. 

Four  nous  soutenir  dans  les  moments  de  lassitude,  inévitables  au  cours  d'une  semblable  entreprise, 
nous  avons  heureusement  trouvé  un  puissant  réconfort  dans  les  marques  de  sympathie  qui  nous  ont 
été  prodiguées.  Dans  le  domaine  moral,  l'Association  internationale  des  Académies,  en  acceptant  de 
patronner  notre  œuvre  encore  à  ses  débuts,  nous  a  donné  un  inappréciable  encouragement,  et  dans 
l'ordre  matériel,  les  subventions  qui  nous  ont  été  accordées  par  les  Gouvernements,  les  Académies, 
les  Sociétés  scientifiques,  les  Sociétés  industrielles  et  quelques  généreux  particuliers,  en  nous 
apportant  les  moyens  d'indemniser  nos  collaborateurs  de  leur  travail,  nous  ont  procuré  la  sécurité 
indispensable.  De  ces  appuis  nous  sommes  sincèrement  reconnaissants,  et  nous  avons  conscience 
d'avoir  fait  tout  le  possible  pour  justifier  ces  marques  de  confiance  données  à  notre  œuvre  dans  sa 
période  d'organisation. 

Nous  tenons  également  à  remercier  l'Université  de  Paris  pour  l'hospitalité  accordée  par  elle,  dans 
son  Institut  de  Chimie  appliquée,  aux  services  administratifs  du  Comité  international. 

Nous  aurions  désiré  vivement  pouvoir  faire  paraître  cette  première  année  des  Tables  avant  la  fin  de 
191 1,  et  ce  projet  aurait  pu  être  réalisé,  si  l'importance  de  ce  Volume  n'avait  dépassé  singulièrement 
nos  prévisions,  forcément  iricer  aines;  nos  lecteurs  et  surtout  nos  souscripteurs  nous  excuseront 
certainement  de  ce  retard  (!),  quand  ils  sauront  que  moins  d'une  année  nous  sépare  du  jour  où  les 
dernières  fiches  de  1910  sont  arrivées  à  Paris. 

La  pratique  acquise  nous  permettra  de  gagner  quelque  peu  de  temps  en  191 2,  et  nous  espérons  que 
cette  année  ne  s'écoulera  [tas  sans  que  le  Volume  II,  contenant  les  documents  de  191 1,  soit  paru. 

Paris,  le  8  Mars  1912.  Poun    le    Comité    intkrxatiokal, 

Le  Secrétaire  général, 
C.  MARIE. 


(  '  )  La  liste  donnée  pages  XV  et  suivantes  ne  contient  que  ceux  qui  ont  fourni  des  données  utilisables. 
(')  Pour  ne  pas  augmenter  encore  les  délais  de    publication,  nous  avons  du  renoncer,  pour  cette  année,  à  établir  une 
Table  alphabétique  des  matières  et  ne  donner  que  les  Tables  analytiques  des  pages  XXVII  à  XXXIX. 
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nische Hochschule,  Danzig.  —  Privatdozent 
D1  Keim'ELER,  Technische  Hochschule,  Hanno- 
ver. —  Prof.  Marc,  Universitiit,  Jena.  —  Pri- 
vatdozent D'  Mecklenbirg,  Bergakademie, 
Clausthal. —  D'  Meinecke,  Technische  Hoch- 
schule, Hannover. —  Fil.  Dr  Meitner, Berlin.— 
!>'  Mever-Lieriieim,  Charité,  Berlin.  —  Prof. 
Erich  Muller,  Technische  Hochschule,  Stutt- 
gart. —  Dr  Peters,  Reichs-Gesundheitsanit, 
Berlin.  —  Dr  Pkenmng,  Bergakademie,  Claus- 
thal.  —  DrPiER,  Zehlendorf,  Berlin.  —  Prof. 
Prandtl,  Universiliit,  Miinchen.  —  Prof. 
Reichenhacii,  Universiliit,  Gottingen. —  Prof. 
Bieh,  Technische  Hoclisliule,  Aachen.  — 
Prof.  Sacklr,  Universiliit,  Breslau.  —  Dr  Scha- 


fer,  Wiistegiersdorf,  Schlesien.  —  D'  Schâf- 
fer,  Miitzig  im  Elsass.  —  Prof.  Schaum, 
Universitiit,  Leipzig.  —  Prof.  Sc.HEEL,  Physi- 
kal.  Techn.  Reichsanslalt,  Berlin.  —  Prof. 
Sciioltz,  Universitiit,  Greifswald.  —  Prof. 
Sciiondorff,  Universitiit,  Bonn.  —  Dr  ScilRÔ- 
tkr,  Breslau.  —  Privatdozent  D'  Sieverts, 
Universitiit,  Leipzig.  —  Dr  von  Vegesack, 
Bergakademie,  Clausthal.  —  Prof,  von  War- 
tenberg,  Universitiit,  Berlin.  —  Privatdozent 
!>'  Weigert,  Universitiit,  Berlin. 

Autriche..  -  Prof.  I.  Baborovskï,  tscheck.  Universitiit,  Prag. 
—  Prof.  Jan  Zawidzki,  Acad.  Dublany.  Lem- 
beig.  —  Assistent  C.-L.  Wagner,  deutsche 
Universitiit,  Prag. 

Belgique...  Prof.  W.  Simung  f,  Liège. 

Empire  Britannique.  Léonard  Bairstow,  A. B.C.  Se,  Engi- 
neering Dept.,  National  Physical  Laboratory, 
Teddington.  —  W.-C.  CuNTor,  B.  Se.,  Assis- 
tant Prof,  of  Electrical  Engineering,  Univer- 
sity  Collège,  London.  —  A.-C.  Cu.mming,  D. 
Se,  Assistant  Leciurer  in  Chemislrv,  Univer- 
sily  of  Edinburgh.  —  R.-B.  DENISON,  D.  Se., 
Professor  of  Chemistry,  University  Collège, 
Pietermaritzburg,  Natal.  —  C.-H.  Descii,  D. 
Se,  Ph.  D.,  Leciurer  in  Metallurgy,  l  ni- 
versity  of  Glasgow.  —  Bernard  FlXRSCHElM, 
Ph.  D.,  Fleet,  Hainpshire. 


XIV 


LISTE    DES   COLLABORATEURS. 


Empire  britannique.  S. -A.  Kay,  D.  Se,  Assistant  Lecturer 
(suite)  in    Chemistry,   University  of  Edinburgh.    — 

Josepli  Knox,  D.  Se.  Assistant  Lecturer  in 
Chemistry,  University  of  Aberdeen.  —  W.-C. 
McLewis,  M. -A.,  D.  Se,  Assistant  Lecturer 
in  Cliemistry,  University  Collège,  London.  — 
E.-F.-J.  Love,  M.  A.,  D.  Se,  Lecturer  in 
Physics,  University  of  Melbourne.  —  J.-W. 
McBain,  M.  A.,  Lecturer  in  Cheniistry,  Uni- 
versity of  Bristol.  —  Douglas  McIntosh,  A. M., 
D.  Se.,  Associate  Frofessor  of  Chemistry, 
McGill  University,  Montréal.  —  W.  Maitland 
D.  Se,  Assistant  Prof,  of  Chemistry  Heriot- 
Watt  Collège,  Edinburgh.  —  J.-W.  Mellor, 
D.Sc,  Secretary,  English  Ceramic  Society, 
Stokeon-Trent. —  H. -J.  Page,  B.Sc,  Assistant 
in  Physiology,  University  Collège,  London. 
—  J.-H.  Pollok,  D.  Se,  Lecturer  in  Chemi- 
stry, Royal  Collège  of  Science,  Dublin.  — 
John  Pi'rser,  Assistant  Lecturer  and  De- 
monstralor  in  Engineering,  University  of 
Birmingham. —  A.-O.  Rankine,  D.  Se,  Assis- 
tant Lecturer  in  Physics,  University  Collegej 
London.  —  Sidncy  Riss,  D.  Se,  Beit  Scholar 
in  Physics, Cancer  Research  Laboratories,  Mid. 
dlesex  Hospital,  London.  — Charles  Salter, 
East  Finchley,  London.  —  S.-B.  Schryvbri 
D.Sc,  Ph.D.,  Lecturer  in  Physiology,  Uni- 
versity Collège,  London.  —  F.-L.  Ushkr, 
B.Sc.,  University  Collège,  London.  — W.-H. 
Wainwright,  A.  M.  I.  Mech.  E.,  Burgh  Engi- 
aeer's  Office,  Edinburgh. 

États-Unis.   Prof.  Wilder-D.  Bancroet,  Ithaca  N.  Y.  -  Prof. 
G. -F.    Hull,  Ifanover  N,  H.  —  F.   Keyes, 


France. 


Boston.  —  Prof.  G.-N.  Lewis,  Boston.  —  Prof. 
A. -W.-C.  Menzies,  Chicago.  —  M.  Randall, 
Boston.  —  F. -F.  Ripkrt,  Lawrence,  Kansas. 

—  H.-J.  Soiilesinger,  Chicago.  —  Prof.  Ed.- 
W.  Washburn,  Urbana  III.  —  Prof.  F.-L.  West, 
Chicago. 

M.  Blondel,  Dr  es  sciences,  Paris.  —  M.Billy, 
préparateur  à  la  Faculté  des  Sciences,  Paris. 

—  A.  Bouchonnet,  préparateur  à  la  Faculté 
des  Sciences,  Paris.  —  R.  Marquis,  Dr  es 
sciences,  Paris.  —  E.  Rengade,  Drès  sciences, 
Paris.  —  Saphores,  licencié  es  sciences  phy- 
siques, Paris.  -  Terroine,  École  des  Hautes 
Etudes,  Paris. 

Dr  Th.  Strengers,  Utrecht.  —  Dr  W.-P.  Jorps- 
sen,  Leyde.  —  Prof.  Dr  F. -M.  Jaeger,  Gro- 
ningue.  —  J.-W.  Le  Heux,  Utrecht. 

Prof.  Buchbock,  Budapest.  —  D'  Low,  Buda- 
pest. 

Mario  Amadori,  Padova.—  D'  Livio  Cambi,  Mi- 
lano.  —  Gnesotto,  Padova.  —  Prof.  I.  Aurelio 
Mauri,  Milano.  —  Dr  Annibale  Moresciii, 
Milano.  —  Ing.  Giovanni  Orlandi,  Milano.  — 
Dr  Enrico  Repossi,  Milano.  —  îtalo  Simon, 
Padova. 

Japon Prof.  Yukiciii  Osaka,  Kyoto. 

Russie Centnerszwer,  Riga.  —  Prof.  Bor.  Menschut- 

kin,  Institut  Polytechnique  Pierre-le-Grand, 
Pétersbourg.  —  Fischer,  Riga. 

Suède Dr  H.  Lu.ndén,   Nobel  Institut,  Stockholm.  — 

Sandqiist,  Kern.  Labor.,  Upsala. 

Suisse Henry,  Lausanne. 


Hollande. 

Hongrie . 
Italie 
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LISTE  DES  PÉRIODIQUES. 


LISTE  DER  ZEITSCHRIFTEN 


LIST  OF  PERIODICALS 


ELENCO  DEI  PERIODICI 


Observations.  —  a)  Pour  les 
publications  diverses  (Exkm- 
plk  :  Dissertations,  Monogra- 
phies, etc.),  le  tilre  est  toujours 
donné  en  entier. 

b)  Cette  liste  ne  comprend 
que  les  périodiques  qui  ont 
fourni  en  1910  des  donnés  utili- 
sables; les  autres  (environ  une 
centaine),  n'y  figurent  pas. 


Bemerkung.  —  a)  Bei  den 
Einzelpublikationen  (Disserta- 
lionen,  Monographien,  e(c.  ),  ist 
der  Titel  slelz  unverkûrzt  ge- 
geben. 

b)  Dièse  Liste  enthàlt  nur  die 
Zeitschriflen,  welche  im  Jahre 
1910  niitzliche  Dalen  gegeben 
haben  ;  die  anderen  (ungclahr 
hundert)  sind  nicht  aufgefiihrt. 


Note.  —  a)  The  tilles  of  pam- 
phlets and  spécial  publications 
other  than  periodicals  are  given 
in  fui!. 

b)  This  list  contains  only  pe- 
riodicals which  bave  given  data 
in  1910.  In  addition  about  one 
hundred  olhers  were  examined; 
but,  as  they  contained  no  useful 
data,  they  are  not  included  hère. 


Osservazioni.  —  a)  Per  le  pu- 
blicazioni  varie  (  Esempio  :  Dis- 
serlazioni,  Monografie,  ec),  il 
titolo  e  sempre  dalo  per  intero. 

b)  Questo  elenco  non  com- 
prende  che  i  periodici  i  quali 
nel  1910  hanno  fornito  dei  dati 
utilizzabili  ;  gli  ait  ri  (circa  un 
centinaio)  non  vi  sono  compresi. 


Abréviations. 
Ab.  Ak.  W.  Krak. 
Accad.  Gioenia. 
Accad.  Padova. 
Accad.  Se.  Torino. 
Am.  Chem.  J. 
Ani.  J.  Se. 
Analyst. 

Ann.  Chim.  Physiq. 
Ann.  Inst.  agr. 
Ann.  Inst.  Pol.  P.-le-Gr. 
Ann.  Mus.  nat.  Hung. 
Ann.  P.  C. 
Ann.  Physik. 
Anz.  Akad.  Wiss.,  Krak. 
Arb.  K.  Gesund.  Amt. 
Arch.  exp.  Palh.  Pharm. 
Arch.  exp.  Patli.  Tlier. 
Arch.  Farmac. 
Arch.  Fisiol. 
Arch.  it.  Biol. 
Arch.  néer.  Se.  ex.  nat. 
Arch.  Pharm. 
Arch.  Se.  physiq.  natGen. 
Ark.  Kern.  Min.  Geol. 
Ark.  Mat.  Astr.  Fysik. 
Ass.  EL  it. 
Astrophysic  J. 
Bâny.  Koh.  1. 
Ber.  Dtsch.  Bot.  Ges. 
Ber.  Dtsch.  Chem.  Ges. 
Ber.  Dtsch.  Physik.  Ges. 
Bioch.  J. 
Bioch.  Z. 
Bl.  Acad.  Belg. 
Bl.  Acad.,  Crac. 

Bl.  Ass.  Chim.  Suc.  dist. 
Bl.  Bur.  Stand. 
Bl.  Geol.,  Upsala. 
Bl.  Imp.  Inst.  Lond. 
Bl.  Soc.  chim. 
Bl.  Soc.  Enc. 


Noms  des  périodiques. 
Abhandlungen  der  Akademie  der  Wissenschaften,  Krakow. 
Alti  dell  Accademia  Gioenia,  Catania. 
Atti  e  Memorie  délia  Reale  Accademia  di  Scienze,  Padova. 
Alti  délia  Reale  Accademia  délie  Science  di  Torinô. 
American  Chemical  Journal,  Baltimore. 
The  American  Journal  of  Science,  New  Haven,  Conn. 
The  Analyst,  London. 
Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  Paris. 
Annales  de  l'Institut  agronomique,  Paris. 

Annales  de  l'Institut  polytechnique  Pierre-le-Grand,  Saint-Pétersbourg. 
Annales  historico-nalurales  Musei  Nationalis  Hungarici,  Budapest. 
Annales  des  Ponts  et  Chaussées,  Paris. 
Annalen  der  Physik,  Leipzig. 

Anzeiger  der  Akademie  der   Wissenschaften,  Krakau. 
Arbeiten  aus  dem  Kaiserlichen  Gesundheitsamt,  Berlin. 
Archiv  fur  experimentelle  Pathologie  und  Pharmakologie. 
Archiv  fur  experimentelle  Pathologie  und  Therapeutik. 
Archivio  di  Farmacologia  sperimentale  e  Scienze  affini. 
Archivio  di  Fisiologia,  Firenze. 
Archives  italiennes  de  Biologie. 

Archives  néerlandaises  des  Sciences  exactes  et  naturelles,  Haarlem. 
Archiv  der  Pharmacie. 

Archives  des  Sciences  physiques  et  naturelles,  Genève. 
Arkiv  for  Kemi,  Mineralogi  och  Geologi,  Stockholm. 
Arkiv  for  Matematik,  Astronomi  och  Fysik,  Stockholm. 
Alti  delta  Associazione  elettroteenica  haliana,  Borna. 
The  Astrophysical  Journal,  Chicago. 
Bânyàszali  es  Kohâszati  lapok,  Budapest. 
Berichte  der  Deutschen  Botaniscl.cn  Gesellschaft,  Berlin. 
Berichte  der  Deutschen  Chemischen  Gesellschaft,  Berlin. 
Berichte  der  Deutschen  Physikalischen  Gesellschaft,  Berlin. 
The  Biochemical  Journal,  Liverpool. 
Biochemische  Zeitschrift,  Berlin. 

Bulletin  de  l'Académie  royale  de  Belgique,  classe  des  Sciences. 
Bulletin  International  de  l'Académie  des  Sciences  de  Cracovie,  classe 

des  Sciences  mathématiques  et  naturelles,  Cracovie. 
Bulletin  de  l'Association  des  Chimistes  de  Sucrerie»  et  de  Distillerie,  Paris. 
Bulletin  of  the  Bureau  of  Standards,  Washington. 
Bulletin  of  the  Geological  Institution  of  the  University  of  Upsala. 
Bulletin  of  the  Impérial  Inslitute,  London. 
Bulletin  de  la  Société  chimique  de  France,  Paris. 
Bulletin  de  la  Société  d'Encouragement  pour  l'Industrie  nationale,  Paris. 


Extracteurs  (liste  p.  XIII). 

Zawidski. 

Cambi. 

Amadori. 

Repossi,Gnesotto,Amadori 

Bancroft,  Schlesinger. 

Bupert,  Randali. 

Page. 

Rengade. 

Bouchonnet. 

Menschutkin. 

Lôw. 

Bouchonnet. 

Sackur. 

Zawidski. 

Auerbach. 

Friedenthal. 

Meyer-Lierheim 

Simon. 

Simon. 

Simon. 

Jorissen,  Strengers. 

Scholtz. 

Henry. 

Sandquist,  Lundén. 

Lundén. 

Mauri. 

Bancroft. 

Buchbôck. 

Schâffer. 

Drucker. 

Weigert. 

McC.  Lewis. 

von  Halban 

Spring. 

Zawidski. 

Bouchonnet. 

Bancroft. 

Sandquist. 

Flurscheim,  McC.  Lewis. 

Marquis. 

Bouchonnet. 


XVI 


LISTE    DES    PERIODIQUES. 


Abréviations. 

Bl.  Soc.  fr.  Min. 

Bl.  Soc.  fr.  Phor. 

Bl.  Soc.  ind.  E. 

Bl.  Soc.  Ind.  min. 

Bl.  Soc.  Ind.  R.  B. 

Bl.  Soc.  Int.  El. 

Bl.  tecln».  A. -M. 

Bol  chim.  faim. 

Centr.  Min. 

Chem.  Drug. 

Chem.  Ind. 

Chem.  News. 

Chem.  Weekbl. 

Chem.  Zg. 

Cim. 

Com.  Physic.  Lab.  Leid. 

C.  R. 

Dtsch.  Arch.  klin.  Med. 

Elektrotech.  Masch. 

El.  Lond. 

El.  Times. 

Eng. 

Enging. 

Fett-u.  Harzind. 

Foldt.  Kcizl. 

Gaz. 

Gazz.  Chim. 

Geol.  F.  Forh 

G.  Gen.  Civ. 

G.  R.  Soc.  Ig. 

Gy.  Ért. 

st.  Lomb. 

st.  Ven. 

.  Am.  Chem.  Soc. 

.  Chem.  Soc. ,  Lond. 

.  Chim.  physiq. 

.  Frank.  Inst. 

•  Hyg. 

.  Inst.  El.  Eng. 

.  Inst.  Met. 

.  Iron  Steel  Inst. 

.  Landw. 

.  Pharrn.    Chim. 

.  Physic.  Chem. 

.  Physiol. 

.  Physiol.  Palh.  gén. 

.  Physiq. 

.  Riinlg.  Soc. 

.  Soc.  Chem.  Ind. 

.  Soc.  Physic.  Chim.,  St. 
Pét. 

.  Suis. Chim.  Pharm. 

.  Tok.  Chem.  Soc. 

Kis.  Kozl. 


Noms  des  périodiques. 

Bulletin  de  la  Société  française  de  Minéralogie,  Paris. 

Bulletin  de  la  Société  française  de  Photographie,  Paris. 

Bulletin  de  la  Société  industrielle  de  l'Est,  Nancy. 

Bulletin  de  la  Société  pour  l'Industrie  minérale,  Paris. 

Bulletin  scientifique  et  industrielle  de  la  Maison  Roure-Bei  trand,  Grasse. 

Bulletin  de  la  Société  internationale  des  Electriciens,  Paris. 

Bulletin  technologique  des  Arts  et  Métiers,  Paris. 

Bollelino  Chimico  farmaceutico. 

Centralblalt  fur  Minéralogie,  Géologie  und  Palàontologie,  Sdittgart. 

The  Chemist  and  Druggist,  London. 

Die  chemische  Industrie,  Berlin. 

The  Chemical  News  and  Journal  of  Science,  London. 

Chemisch  Weekblad,  Amsterdam. 

Chemiker  Zeilung,  Ciithen. 

Il  Nuovo  Cimento,  Pisa. 

Communications  fromthePhysicalLabora tory  of  theUniversityofLeiden. 

Comptes  rendus  des  Séances  de  l'Académie  des  Sciences,  Paris. 

Deutsches  Archiv  fiir  klinische  Medicin. 

Kinzelne  Publicationen  (Allemagne). 

Elektrotechnik  und  Maschinenbau. 

The  Electrician,  London. 

The  Electrical  Times,  London. 
The  Engineer,  London. 

Engineering,  London. 

Chemische     Revue    iiber  die  Fett-  und    Harzindustrie,    Berlin   (spàter 

Hamburg). 
Fiildtani  Kozlony,  Budapest. 
Le  Gaz,  Paris. 

Gazzetta  chimica  italiana,  Rome. 
Geologiska  Foreningens  i  Stockholm  forhandlingar. 
Giornale  del  Genio  Civile. 
Giornale  délia  Reale  Societa  d'Igene. 
Gyôgyszerészi  Ertesito,  Budapest. 

Rendiconti  del  Reale  Istituto  Lombardo  di  Scienze  e  Lettere,  Milano. 
Atti  del  Reale  Istituto  Veneto  di  Scienze,  lettere  ed  arti,  Venezia. 
The  Journal  of  the  American  Chemical  Society,  Easton,  Pa. 
Journal  of  the  Chemical  Society,  London. 
Journal  de  Chimie-Physique,  Genève. 
The  Journal  of  the  Franklin  Institute,  Philadelph  ... 
The  Journal  of  Hygiène,  Cambridge. 
Journal  of  the  Institution  of  Electrical  Engineers,  London. 
Journal  of  thè  Institute  of  Metals,  London. 
Journal  of  the  Iron  and  Steel  Institute,  London. 
Journal  fiir  Laudwirlschaft,  Berlin. 
Journal  de  Pharmacie  et  de  Chimie,  Paris. 
Journal  of  Physical  Chemistry  Ithaca,  New-York. 
Journal  of  Physiology,  London  and  Cambridge. 
Journal  de  Physiologie  et  de  Pathologie  générale,  Paris. 
Journal  de  Physique  théorique  et  appliquée,  Paris. 
The  Journal  of  the  Rontgen  Society,  London. 
Journal  of  the  Society  of  Chemical  Industry,  London. 
Journal  de  la  Société  physicochimique  russe,  Saint-Pétersbourg, 

Journal  Suisse  de  Chimie  et  de  Pharmacie. 

Tokyo  Kwagaku  Kwai  Shi  (Journal  of  the  Tokyo  Chemical   Society), 

Tokyo. 
Kisérletiigyi  Kozlemények,  Budapest. 


Extracteurs  (liste  p.  XIII) 

Blondel. 

Bouchonnet. 

Bouchonnet. 

Bouchonnet. 

Bouchonnet. 

Saphores. 

Bouchonnet. 

Cambi. 

Marc. 

Flùrscheim. 

Keppeler. 

McC.  Lewis.  [Heux. 

Strengers,    Jorissen,     Le 

Scholtz. 

Gnesotto. 

Strengers. 

Marquis.  [heim. 

Friedenthal,   Meyer-Lier- 

Haehnel. 

Wagner. 

Clinton. 

Clinton. 

Wainwright. 

Wainwright. 

Prandtl. 

Low . 

Bouchonnet. 

Amadori. 

Lundén. 

Orlandi. 

Simon. 

Buchbock. 

Cambi,  Repossi. 

Gnesotto. 

Washburn. 

McBain. 

Henry. 

West. 

McC.  Lewis. 

Clinton. 

Desch. 

Desch. 

Ehrenberg. 

Billy. 

Bancroft,  Menzies. 

Schryver,  McC.  Lewis. 

Terroine. 

Saphores. 

Russ. 

Cumming. 

Centnerszwer,  Fischer. 

Henry. 

Osaka. 
Buchbock. 


LISTE    DES   PERIODIQUES. 
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Abréviations. 

Kog.  Kwag  Za. 

Kosm . 

Lanclw.  Jalirb. 

Landw.  Vers.  Si. 

Lieb.  Ann. 

Magy.  cli.  f. 

Magy.  0.  Arc li. 

Math.  Tcrm.   Ért. 

Mech.  Eng. 

I\lem.  Col.  Se.  Eng.  Kyot. 

Mem.    Manch.  Lit.,  Phil. 

Soc. 
Mém.  P.  et  S. 
Mém.  Soc.  physiq.   nat., 

Gen. 
Mém.  trav  Soc.  Ing.  civ. 

France. 
Metall. 

Met.  Cliem.  Eng. 
Milchw.  Zbl. 
Mit.  Kgl.Mat.Pruf.  Ami. 
Monatsh. ,  Wien. 

Mon.  se-  Quesn. 
Nat.  Lond. 
N    Jahr.  Min. 
PII.  Arch. 
Pharm.  J. 
Pharm.  Weekbl. 
Phil.  Mag. 

lMiysic.  Rev. 

Physik.  Z. 

l'oliteen . 
Proc.  Am.  Acad 
Proc  Am.  Phil.  Soc. 
Proc.  Camb.  Phil.   Soc. 
Proc.  Cliem.  Soc,  Lond. 
Proc.  Inst.  Civ.  Eng. 
Proc.  Inst.  Mecli.  Eng. 
Proc.K.  Akad.  Wet.  Arnst. 

Proc.  Physic.  Soc. 
Proc.  R.  Ir.  Acad. 
Proc.  R.  Soc.  Ed. 
Proc.   R.  Soc,  London. 

Q.  J.  Exp.   Pliysiol. 

Kadium. 

Rass.  min. 

Rec  Trav.    Chim.    P.  B. 

R.  Ceskc  Akad. 

Rend.  Accad.  Linc. 

Rend.  Soc.  chim. 


Noms  des  périodiques. 

Kogyo  Kwagaku  Zasshi. 

Kosinos,  Lemberg. 

Landwirtschaftliche  Jahrbiicher,  Berlin. 

Die  landwii  ischaftlichen  Versuchsstalionen,  Berlin. 

Liebigs  Annalen  der  Chemie,  Leipzig. 

Magyar  Chemiai  Folyorrat,  Budapest. 

Magyar  Orvosi  Archivum,  Budapest. 

Mathematikai  es  Tei  mészettudomànyi  Értcsilo,  Budapest. 

The  Mechanical  Engineer,  Manchester. 

Memoirs  of  the  Collège  of  Science  and  Engineering,  Impérial  Univer- 

sity,  Kyoto. 
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XIX 


AVIS  AU   LECTEUR. 


OBSEB NATIONS  GÉNÉRALES  POUR  L'EMPLOI  DES  TABLES. 


Classification  générale. —  Les  titres  des  Chapitres  (p.  XIX)  montrent  dans  quel  esprit  celte  classification  a  été 
faite  ;  sauf  pour  les  Chapitres  spéciaux  qui  terminent  le  volume.  le  classement  a  été  fait  d'après  la  nature  de  la 
constante. 

Le  lecteur  déterminera  facilement  le  Chapitre  qu'il  doit  examiner;  la  Table  des  matières(*)  (p.  XXII  à  XXXIX), 
précisera  ensuite  cette  indication  et,  grâce  à  de  nombreux  renvois,  permettra  de  découvrir  les  données  qui,  par 
exception,  ne  sont  pas  à  leur  place  normale. 

Chimie  minérale.  —  Chimie  organique.  —  Le  plus  souvent  la  distinction  est  facile  ;  pour  certains  corps, 
cependant,  il  sera  prudent  de  regarder  dans  les  Tableaux  contenant  pour  une  même  constante  soit  les  corps 
organiques,  soit  les  corps  minéraux.  Il  n'a  pas  été  possible,  en  effet,  de  toujours  appliquer  une  règle  rigoureuse 
qui,  dans  certains  cas,  aurait  conduit  à  séparer  des  corps  qu'il  y  avait  intérêt  à  laisser  réunis. 

Erreurs  et  omissions.  —  Nous  prions  nos  lecteurs  de  bien  vouloir  nous  les  signaler  en  utilisant  les  cartes  pré- 
parées page  XX  bis.  Xous  leur  enverrons,  dans  quelques  mois,  la  Table  ainsi  obtenue  par  la  collaboration  de 
tous. 

Renseignements  complémentaires.  —  Nous  serons  à  la  disposition  des  lecteurs  désireux  de  compléter,  sur  un 
point  particulier,  les  données  provenant  d'un  périodique  qu'ils  ne  peuvent  se  procurer. 

"  i  Dans  le  Volume  II  (Année  1911),  cette  Table  sera  complétée  par  une  Table  générale  alphabétique  et  une  Liste 
alphabétique  des  noms  de  tous  les  corps  cités  dans  les  deux  premiers  volumes. 


ZUR    BEACHTUNG    FUR    DEN    LESER. 


ALLGEMEINE  BEMERKUNGEN  URER  DEN  GERRAUCH  DER  TARELLEN. 


Ailgemeine  Einteilung.  —  Die  Titel  der  Kapilel  zeigen  in  welchem  Sinne  die  Linteilung  geschah  ;  bis  auf 
einige  spezielle  Kapitel  an)  Schlusse  des  Bûches  erfolgte  sie  nach  der  Nalur  der  Konstanten. 

Der  Léser  wird  leiclit  entscheiden,  in  welchem  Ab^clinitt  er  zu  suchen  bat.  Das  Inhallverzeichnis  (*  )  (  S.  XXII 
bis  XXXIX)  gibt  die  Slelle  nuher  an,  und  die  dort  befindlichen,  zahlreichen  Ilinweise  erlauben  die  Konstanten 
/.u   finden,  wenn  sie  ausnahm«\veise  nicht  an  ihrer  normalen  Sicile  wëre. 

Anorganische  Chemie.  —  Organische  Chemie.  —  Mei^tens  ist  die  Unterscheidung  leicht,  fur  einzelne  Korper 
jedoeb  wird  es  angezeigt  sein,  jene  Tabellen  nachzuselien,  die  eine  Konstante  fur  anorganische  und  organische 
KOrper  enlhalten,  denn  es  war  nicht  immer  moglicli  nach  einer  festen  Regel  vorzugehen,  il îe  zuvveilen  da/.u 
gezwungen  batte,  Korper  getrennt  aufzufiihren,  die  besser  \ereinigt  bleiben. 

Druckfehler  und  Unterlassungen.  —  Wir  bitten  uniere  Léser  uns  solcbe  auf  den  beigehefteten  Postkarten, 
(S.  XX  bis),  mitteilen  zu  wollen.  Die  derai t  enlslanilene  Liste  der  Errata  wird  ibnen  dann  in  einigen  Monaten 
zugehen . 

Auskttnfte.  —  Wir  stchen  gem  zur  Verfiigung  der  Lesrr,  welche  iiber  eine  spezielle  Konstante  nàhere  Angaben 
wvinschen,  denen  die  betreffende  Zeitschiifl  jedoch  nicht  zugunglich  ist. 

':  Das  vorliegende  Inhaltsverzeichnis  wird  im  zweiten  Bande  (nàmlich  in  demjenigen  fur  1911)  durch  ein  alpha- 
betisches  Generalregister  sowie  durch  ein  alphabetisches  Spezialregister  sàmtlicher  im  ersten  und  zweiten  Bande 
zitierten  Substanzen  ergànzt  werden. 


XX 


NOTICE   TO   THE    READER. 


GENERAL  OBSERVATIONS  ON  THE  MODE  OF  EMPLOYING  THE  TABLES. 


General  Classification.  —  The  Titles  of  the  Chapters  on  p.  XIX,  indicale  the  nature  of  this  classification  :  with 
the  exception  of  the  spécial  Chapters.  at  the  end  of  ihe  volume,  the  classification  has  been  made  according  to 
the  nature  of  the  constant. 

The  rëader  will  be  able  to  find  easily  the  Chapter  that  he  desires  to  consult  :  the  Table  of  Contents  (*)  on 
pages  XXI  to  XXXV,  will  aid  him  in  his  search,  and,  thanks  to  the  numerous  références,  will  show  him  where 
to  look  for  those  data  which,  in  exceptional  cases,  are  not  in  their  normal  places. 

Inorganic  Chemlstry. —  Organlc  Chemistry.- — As  a  iule  it  will  be  easy  to  distinguish  between  the  two.  For 
certain  substances,  howewer,  il  will  be  advisable  to  consult  the  tables  containing  the  same  constant  for  both 
organic  and  inorganic  substances.  In  fact  it  has  not  been  found  expédient  to  apply  a  rigorous  rule  to  everv  case, 
for  such  a  rule  would  hâve  separated  substances  wich  ought  to  be  found  together  in  the  same  table. 

Errors  and  omissions.  —  We  earnestly  request  our  readers  to  call  our  attention  to  errors  and  omission,  using 
the  cards  attached  to  page  XX  bis.  A  table  of  corrections  thus  obtained  will  be  issued  within  the  next  few 
months. 

Supplementary  Information.  —  We  place  ourselves  at  the  disposai  of  readers  desirous  of  obtaining  fuller 
information    concerning  data  contained  in  periodicals,  to  which  they  hâve  not  access. 

(  *  )  The  présent  Table  of  Contents  is  to  be  supplemented  in  the  Second  Volume  (  nameiy  that  for  1911  )  by  a  General 
Alphabetical  Index  and  also  by  a  Spécial  Alphabetical  Index  of  ail  the  Substances  mentioned  in  Volumes  1  and  II. 


AVVISO    AL   LETTORE. 


OSSERVAZION1  GENERALI  PEU  L'USO  DELLE  TABELLE. 


Claulfleadone  générale.  —  I  titoli  dei  capitoli  p.  XIX,  dismostrano  con  quale  criterio  è  stata  fatta  questa  classi- 
ficazione;  eccetto  ch«  per  i  capitoli  speciali  alla  fine  del  volume,  la  classificazione  è  stata  fatta  secondo  la  natura 
délia  costante. 

Il  letlore  potrà  stabilire  faciimente  il  capitolo  che  deve  esaminare,  con  l'Indice  délie  Materie  (*)p.  XXI  à  XXV, 
précisera  in  seguito  questa  indicazione  ed  i  numerosi  rinvii  permetteranno  di  trovare  quei  dati  che  eccezional- 
mente  non  fossero  al  loro  posto  normale. 

Chimie»  organiea.  —  Chimie»  inorganica.  —  Nel  maggior  numéro  dei  casi  la  distinzione  è  facile;  per  cerli 
compocti  pero  sarà  prudente  consultare  le  tabelle  contenenti  per  una  stessa  costante  tanto  i  composii  organici 
che  i  compost!  inorganici.  Non  è  stato  possibile  di  applicare  sempre  una  regola  rigorosa  perché  questa  avrebbe 
condotto  in  certi  casi  a  séparai  e  dei  corpi  che  si  aveva  interesse  à  tenere  riunitf. 

Errorl  e  omission!. —  Noi  preghiamo  i  nostri  letton  di  volerceli  indicare  utilizzando  i  fogli  préparati  p.  XX  bis, 
noi  invieremo  loro  fra  qualche  meje  le  Tabelle  cosi  ottenute  con  la  collaborazione  di  tutli  i  lettori. 

Indication!  complementari.  —  Noi  siamo  a  disposizione  dei  lettori  che  desiderassero  completare,  sopra  un  punto 
particolare,  i  dati  provenienli  da  un  periodico  che  essi  non  possono  procurarsi. 

(*)  Nel  Volume  II  (anno  1911)  questo  quadro  sarà  completato  da  uu  quadro  générale  per  ordine  alfabetico,  e  da 
un  élenco  alfabetico  dei  nomi  di  tutti  i  corpi  menzionati  neijdue  primi  volumi. 
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Emissive  Power. 
Absorption  Coefficient. 
Refraction  and  Dispersion. 
Spectroscopy . 
Rotatory  Power. 
Electricity. 
Magnelism. 
Radioactivity. 
Electrons  and  Ionisation. 
Atomic  Weights. 
Atomic  Properlies. 
Diffusion. 
Osmotic  Pressures. 
Degree  of  Association. 
Mixtures  (Change  of  state). 

Solubility. 
Thermochemistry. 
Chemical  Equilibrium. 
Velocity  of  Reaction. 
Conductivity  of  Electrolytes. 

Electromolive  Forces. 
Colloids. 
Adsorption. 
Crystallography  and  Mine- 

ralogy. 
Organic  Chemistry. 
Essential  Oils. 
Oils,  Fats  and  Waxes. 
Animal  Physiology. 
Vegetable  Physiology. 
Engineering. 
Metallurgy.  —  I.  Mechanical 

and    other   Properlies    of 

Metals  and  Alloys. 

II.  Mechanical  Constants. 
Supplément. 


Coefficiente  di  compressibi- 

lità. 
Densilà. 
Viscosilà . 

Tensione  superficiale. 
Coefficiente  di  dilatazione. 
Punti  di  fusione. 
Calori  specifici. 
Termodinamica. 
Tensioni  di  vapore. 
Conduttività  termiche. 
Irradiazione. 
Folometria. 

Potere  riflettente  totale. 
Potere  emissivo. 
Coefficiente  d'assorbimento . 
Rifrazione  e  Dispersione. 
Spettroscopia. 
Potere  rotatorio. 
Elettricità. 
Magnetismo. 
Radioatlività. 
Elettronica  e  ionizzazione. 
Pesi  atomici. 
Atomistica. 
Diffusione. 
Pressione  osmotica. 
Grado  di  associazione. 
Mescolanze  (cangiamento  di 

stato). 
Solubilité. 
Termochimica. 
Equilibrii  chimici. 
Velocilà  di  reazione. 
Conduttività  di  elettroliti. 

Forze  elettromotrici. 
Colloidi. 
Assorbimento. 
Cristallografia    e    Minera- 

logia. 
Chimica  organica. 
Olii  essenziali. 
Olii,  grassi,  cere. 
Fisiologia  animale. 
Fisiologia  végétale. 
Arte  dell'  Ingegnere. 
Metallurgia.  —  I.  Proprielà 

meccaniche   e   diverse  dei 

Metalli  e  leghe. 

II.  Costanti  meccaniche, 
Supplemenio, 
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COEFFICIENTS 
DE    COMPRESSIBILITÉ. 

Solides  et  liquides. 

Métaux,  alliages  et   amalgames. 

Sels  divers  halogènes. 

Eau  et    liquides  organiques  ùi- 

vers. 
Gaz. 

DENSITÉS. 

Gaz  et  vapeurs. 
Corps  simples. 
Azote  et  argon. 

Corps  inorganiques. 
Sels  ii'.  p.  538  ;  Minéraux). 
Corps    organiques  liquides    et 
solides. 

(v.  p.  68  et  suiv.)  (v.  Chimie 
organique,  p.  58q.  —  De- 
gré d'association,  p.  ->K(j.  — 
Cristallographie,  p.  566.  — 
Physiologie  animale,  p.  638). 
Solutions  aqueuses  des  corps 
inorganiques    (v.  Solubilité, 

!>•  379)- 
Mélanges   binaires   des  corps 

inorganiques. 
Amalgames,  alliages. 
Solutions  aqueuses  des  corps 

organiques. 
Solutions   aqueuses    de   saccha- 

rosc/<v.  p.  427,  Solutions  de 

lactose  ) . 
Solutions     d'iode     dans     divers 

solvants. 
Mélanges    binaires  des   corps 

organiques. 
Mélanges  ternaires  (v.  Solubi- 
lités, p.  36 1) . 
Densités    maxiina    de   solutions 

aqueuses  diverses. 


KOMPRESSIBILITATSKOEFFI- 
ZIENTEN. 

Feste  Korper  und  Flûssigkei- 
ten. 

Metalle.  Lcgierungen,  Amal- 
game. 

Ilalogensalze. 

Wasscr  und  verschiedene  orga- 
nische  Verbindungeu. 

Gase. 

DICHTEN. 

Gase  und  Dampf  . 

Elemente. 

Stickstoiï  und  Argon. 

Anorganische  Verbindungen. 
Salze    (s.  S.  538;   Mineralien). 
Flûssige  und  feste  organische 

Korper. 

(s.  S.  G8  u.  IT.).    (s.  organis- 
che C hernie,  S.  58g.  —  Asso- 

ziationsgrad,  S.  286.  —  Kry- 

stal/o graphie, S.  566.  —  Tier- 

physiologie,  S.  638). 
Wassrige    Ldsungen    anorga- 

nischer  Korper   (s.  Loslich- 

keit.  S.  379). 
Binàre     Gemische     anorgani- 

scher  Korper. 
Amalgame,  Legierungen. 
Wàssrige    Ldsungen     orgajai- 

scher  Korper. 
\\  assi  ige  Lijsungen  von  Sarclia- 

rose     (s.    S.    \>-,   Lactoselo- 

sungen) . 
LOsungen  von  Jod   in  verschie- 

denen  Losungsmitteln. 
Binàre   Gemische   organischer 

Verbindungen. 
Ternàre  Gemische  (s.  Loslich- 

keit,  S.  36i). 
Dichtemaxima     wiissriger     Lû- 

sunçen. 


COEFFICIENTS 
OF  COMPRESSIBILITT. 

Solids  and  Liquids 

Metals  and  Atnalgams. 

Halogcn  Salts. 

Watcr  an  I  Organic  Liquids. 

Gases. 

DENSITIES. 

Gases  and  Vapors. 

Eléments. 

Nitrogen  and   Argon. 

Inorganic  Compounds. 

Salts  (sce\i.  538;  Minerais). 

Liquid  and  Solid  Organic  Com- 
pounds. 

(see  p.  GS),  (see  Organic 
Chemistry,  p.  58<j.  —  Degree 
0/  Association,  p.  28G.—  Cry- 
stal/ography,  p.  566.  —  Ani- 
mal Physiology ,   p.  638). 

Aqu«ous  Solutions  of  Inorganic 
Compounds  Isce  Solubility, 
p.  379). 

Binary  Mixtures  of  Inorganic 
Compounds. 

Vmalgatns,  Alloys 

Aqueous  Solutions  of  Organic 
Compounds. 

Aqueous  Solutions  of  Saccha- 
rose {see  |>.  {27,  Solutions  of 
Lactose).  » 

Sok  lions  of  lodine  in  Various 
So'vents. 

Binaiy  Mixtures  of  Organic 
Compounds. 

Ternary  Mixtures  (sec  Solubi- 
lities,  p.  36 1  ). 

Maximum  Densilies  of  Aqueous 
Solutions. 


COEFFICENTI 
DI  COMPRESSIBILITÀ. 

Solidi  e  liquidi. 

M  et  al  li,  leghe  e  amalgame. 

Sali  alogenati  diversi. 

\cqua  c  liquidi  organici  diversi. 


Gas. 


DENSITA. 


Gas  e  vapori. 
Corpi   semplici. 
A/.oto  e  argon. 

Composti  inorgaDici. 

Sali  [v.    p.  538  ;  Minnali). 

Composti    organici    liquidi    e 
solidi. 

(v.  p.  68  e  seg.  )  (v.  Chimira 
organica,  p.  58<,.  —  Grado 
d 'associa zione ,  p.  >86.  —  Cri- 
slallografia,  p.  566.  —  Fisio- 
logia  animale,  p.  638). 

Soluzioni  acquose  di  corpi  inor- 
ganici  (v.  Solubilité,  p.  379) . 

Miscele  binarie  di  corpi  mor- 

ganici. 
Amalgame,  leghe. 
Soluzioni  acquose  di  composti 

organici. 
Soluzioni  acquose  di   saccarosio 

(v.   p.  4-7»  Soluzioni  di  lat- 

tosio  ) . 
Soluzioni    di    iodio    in    solventi 

diversi. 
Miscele    binarie    di   composti 

organici. 
Miscele  ternarie  (  v.  Solubilità, 

p.  36i). 
Densità    massima    di     soluzioni 

acquose  diverse. 
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VISCOSITE. 

Gaz  et  vapeurs. 

Liquides  inorganiques. 

Liquides  organiques  (  v.  Chimie 
organique ,  p.  58g  et  Degré 
d'association,  p.  285). 

Solutions  aqueuses  de  corps 
organiques. 

Solutions  aqueuses  de  sels  mi- 
néraux d'acides  organiques. 

Solutions  normales  de  sels 
divers,  minéraux  et  orga- 
niques. 

Solutions  aqueuses  de  gommes. 
(v.  Colloïdes,  p.  J07,  et  Phy- 
siologie animale,  p.  638 ). 

Mélanges  binaires  de  corps 
organiques. 

Mélanges  ternaires. 

Fluidité  (coefficient  de  tem- 
pérature). 

Frottement  intérieur  de  so- 
lides 

Constantes  d'écoulement  vis- 
queux des  métaux. 

TENSION   SUPERFICIELLE. 

Liquides  purs  (v.  Chimie  orga- 
nique, p.  58g,  et  Degré  d'as- 
sociation, p.  282) . 

Solutions  diverses. 

Systèmes  :  mereurc-eau,  huile- 
eau. 

(v.  Huiles,  p.  G32,  cl  Physio- 
logie animale,  p.  G38). 

COEFFICIENTS  DE  DILATATION. 

Dilatations  linéaires. 
Métaux,  quartz. 
Dilatation  cubique. 
Métaux,  alliages,  liquides  purs, 

mélanges  liquides  et  solutions 

aqueuses    (voir   Métallurgie , 

p.  681). 
Gaz. 
Changement    de    volume    par 

fusion. 
Points  fixes  pour  la  Thermo- 

métrie. 

POINTS  DE  FDSION. 

Eléments. 

Combinaisons  inorganiques. 
Combinaisons     organiques     (v. 
Chimie  organique,  p.  58g). 

Influence  de  la  surface  sur  la 
température  de  fusion. 

Mélanges  (voir  Changements 
d'état,  p.  3oo) . 


VISKOSITAT. 

Gase  und  Dàmpfe. 
Anorganische  Flûssigkeiten. 
Organische    Flûssigkeiten    (s. 

organische  Chemie,  S.  58g  u. 

Assoziationsgrad,  S.  a85). 
Wassrige     Lôsungen     organi- 

scher  Korper 
Wassrige  Lôsungen  von  Metall 

salzen  organiseber  Sàuren. 
Normallosungen   von    anorga- 

nischen    und    organischen 

Salzen. 
Wassrige  Gummilôsungen. 

(s.  Kolloïde,  S.  J07  und  J'ier- 

physiologie,  S.  638). 

Binàre  Gemische    organiseber 

Korper. 
Ternàre  Gemische. 
Fluiditàt   (Temperaturkoëffi- 

zient). 
Innere  Reibung  fester  Korper. 

Konstante  der  Zahfliissigkeit 
von  .Melallen. 

OBERFL  ACHENSPANNUNG . 

Reine  Flûssigkeiten  (s.  orga- 
nische Chemie,  S.  58g  und 
Associationsgrad,  S.  282). 

Lôsungen. 

System  :  Quecksilber- Wasscr, 
Oel-Wasser. 

(s.  Oele,  S.  632  und  Tierphy- 
siologie,  s.  638). 

AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN . 

Lineare  Ausdehnung 

Metalle,  Quarz. 

Kubicche  Ausdehnung. 

Metalle,  Legierungen,  Flûssig- 
keiten, flussige  Gemische  und 
wassrige  Lôsungen  (s.  Métal- 
lurgie, S .  68 1 ) . 

Gase. 

Volumànderung  beim  Schmel- 
zen. 

Thermometrische  Fixpunkte. 


SCHMELZPUNKTE. 

Elemente. 

Anorganische  Verbindungen. 
Orgiinische     Verbindungen     (s. 
organische  Chemie,  S.  58g). 

Kinfluss  der  Oberflà'che   auf  die 

Schmelztemperatur. 
Gemische   (s.  Zustandsander 

ungen.  S.  3oo) . 


VISCOSITY. 

Gases  and  Vapors. 
Inorganic  Liquids. 
Organic  Liquids  (sec  Organic 

C/iemistry,[>.  r>8g  and  Degree 

0/  Association,  p.  285). 
Aqueous  Solutions  of  Organic 

Compounds. 
Aqueous  Solutions   of  Minerai 

Salts  of  Organic  Acids. 
Normal     Solutions     of    Salts, 

Inorganic  and  Organic. 

Aqueous  Solutions  of  Gums. 
(sec     Colloids,    p.    im-,    and 
Animal  Physiology,  p.  638). 

Binary  Mixtures  of  Organic 
Compounds. 

Ternary  Mixtures. 

Fluidity  (Température  Coeffi- 
cient). 

Internai  Friction  of  Solids. 

Constants  of  Viscous  Flow  of 
Metals. 

SURFACE  TENSION. 

Pure  Liquids  (sec  Organic  Che- 
mistry,  p.  58g,  and  Degree 
0/  Association,  p.  282). 

Solutions. 

Systems  :  Mercury-Waler,  Oil- 
Waler. 

(see  Oils,  p.  632,  and  Animal 
Physiology,  p.  638). 

COEFFICIENTS  OF   EXPANSION. 

Linear  Expansion. 

Metals,  Quartz. 

Cubical  Expansion. 

Mêlais,  Alloys,Pure  Liquids,  Li- 
quid  Mixtures  and  Aqueous 
Solutions  (see  Metallurgy, 
p.  681). 

Gases. 

Change  of  Volume  during  Fu- 
sion. 

Fixed  Points  on  the  Thermo- 
meter. 

MELTING  POINTS. 

Eléments. 

Inorganic  Compounds. 
Organic  Compounds  (see  Orga- 
nic   Chemistry,  p.  589). 

Inlliicnre  of  the  Surface   on   the 

Mclling  Point. 
Mixtures  (see  Change  0/ State, 

p.  3ooJ. 


VISCOSITA 

Gas  e  vapori. 

Liquidi  inorganici. 

Liquidi   organici    (v.    Chimica 

organica,    p.    5Sg    c    Grado 

d'associazionc,  |>.  aïJ.5 ) . 
Soluzioni  acquose  di  composti 

organici. 
Soluzioni  acquose  di  sali  mine- 

rali  di  acidi  organici. 
Soluzioni   normali   di   sali  di- 

versi,  minerali  e  organici. 

Soluzioni  acquose  di  gomme. 
(Vi     Colloidi,    p.   ôn-j  c  FlsiO- 
logia   animale,  p.  638). 

Miscele    binarie    di    composti 

organici. 
Miscele  ternarie. 
Fluidità    (coeffleente    di    tem- 

peratura  ) . 
Attrito  interno  di  solidi. 

Coslanti  di  scorrimento  vischioso 
dei  melalli. 

TENSIONS  SUPERFICIALE. 

Liquidi  puri  (v.  Chimica  orga- 
nica, p.  58g,  e  Grado  d'as- 
sociazione,  p.  282  ) . 

Soluzioni  diverse. 

Sistcmi  :  mercurio-acqua,  olio- 
acqua. 

(v.  Olii,  p.  632,  e  Fisiologia 
animale,   p.  638). 

COEFFICENTI  DI  DÎLATAZÎONE. 

Dilatazioni  lineari. 
Melalli,  quarzo. 
Dilatazione  cubica. 
Melalli,    leghe,    liquidi    puri, 

miscele    liquide    e    soluzioni 

acquose    (vedi    Melallurgia, 

p.  680. 
Gas. 
Cambiamento    di   volume    per 

fusione. 
Punti.  fissi   per  la  termome- 

tria. 

PUNTI  DI  FUSIONE. 

Elemenli. 

Composti  inorganici. 
Composti  organici  (v.  Chimica 
organica,  p.  58c|) . 

Influenza  délia  superfice  sulla 
temperatura  di  fusione. 

Miscele  (vedi  Cambiamenti  di 
slato,  p.  3oo). 
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CHALEURS  SPECIFIQUES. 

Eléments  (à  l'exclusion  des  gaz). 

Alliages. 

Sels  et  oxydes. 

Verres.  Minéraux. 

Eaude  cristallisationdans  les  sels 

Différences  entre  les  chaleurs  spé- 
cifiques à  pression  constante 
et  à  volume  constant  (métaux 
et  alliages). 

Eau  et  solutions  aqueuses. 

Composés  organiques  solides  et 
liquides. 

Gai  et  vapeurs. 

Vapeur  d'eau  (pressionsdiverscs). 


THERMODYNAMIQUE. 

Equivalent  mécanique  de  la  ca- 
lorie. 

Constante  des  gaz  parfaits. 

Elévation  de  température  dans 
une  compression  adiabalique. 

Clialeur  totale  de  la  vapeur  d'eau 
saturée.  , 

Données  sur  le  système  azote 
liquide,  vapeur. 

Données  sur  la  vapeur  d'eau 
saturée. 

Coefficients  du  viriel  et  Iso- 
thermes de  l'argon  (v.  p.  297 
Ecarts  aux  lois  des  gaz  par- 
faits ) . 

[Données  critiques,  v.  p.  68  et 
298.) 

TENSIONS  DE  TAPEUR. 

(Mélanges,  \.  p.  288.) 

Eléments. 

Combinaisons  inorganiques. 

Eau. 

Combinaisons  organiques. 

Tensions  de  vapeur,  densités, 
chaleurs  de  vaporisation , 
données  critiques  de  divers 
liquides  et  du  chlorure  stan- 
nique. 

Constantes  de  la  formule  de  Biot 
pour  les  mêmes  corps. 

Constantes  de  la  formule  mo- 
difiée de  Cailletet  et  Mathias. 

CONDUCTIBILITÉS 
THERMIQUES. 

Corps  solides  (v.  Electricité, 
p.  221  et  Art  de  l'Ingénieur, 
p.  664). 

Gaz  raréfiés. 


SPECiriSCHE   WARMEN. 

Elemcnle  (mit  Ausnahme  der 
Gase). 

Legicrungen. 

Salze,  Oxyde. 

Glàser.  Mineralien . 

Krystallwasser  in  Salzen. 

DilFerenzen  der  specifischen 
Warmen  bei  konstantem 
Druck  und  bei  konslanlon  Vo- 
lumen  (Mctalle,Legierungcn). 

Wasser  und  wâssrigc  Ldsungen. 

Feste  und  flussige  organisrhe 
Veibindungen. 

Gase  und  Dâmpfe. 

Wasserdampf  bei  verschiedenen 
Drucken. 


THERMODTNAMIK. 

Mechanisches    Aequivalent    der 

Kalorie. 
Gaskonstante. 
Tempera  tu  l'crhuhung    bei   adia- 

batischer  Komprcssion. 
Gesammtwânncinhalt   gesàtlig- 

ten  Wasserdainpfes. 
Angaben     ùber     das     System   : 

Slickstoff  flussig   -gasfnrmig. 
Angaben  iiber  gesiittigten  Was- 

serdampf. 
Viiialkoëffizicul  und  Isothcrincn 

des  Argons  (s.  S.  297,  Abwei- 

c/iungen  vom  Geselz  vollkom- 

niener  Gase). 
(Krilische  Grôssen,  s.  S.  68  und 

298.  ) 

DAMPFDRUCKE. 

(  Ge/nisr/ie,  s.  S.  2K8.  ) 

Elementc. 

Anorganische  Veibindungen. 

Wasser. 

Organisrhe  Verbiodungen. 

Dampfspannungen ,  Dichten, 
Verdampfungswarmen ,  Kri- 
lische Grossen  veiscliiedencr 
Fliissigkeilen  und  von  Slan- 
niçhlorid. 

Die  Konstanten  dieser  Korper 
nach  der  Formel  von  Biot. 

Die  Konstanten  dieser  Korper 
nach  der  modilizierlen  Formel 
von  Cailletet  und  Mathias. 

WARMELEITFAHIGKEITEN. 

Feste  Korper  (s.  Elehlrizitât, 
S.  221  und  Ingenieurwesen, 
S.  664). 

Vcrdiinnte  Gase. 


SPECIFIC  HEATS. 

Eléments  (Except  Gases). 

Alloys. 

Salis  and  Oxides. 

Classes.  Minerais. 

Water  of  Cryslalli/.atior.  in  Salis. 

Différences  between  Spécifie 
lleats  al  Constant  Pressure 
and  Constant  Volume  (Mêlais 
and  Alloys). 

Water  and  Aqueous  Solutions. 

Solid  and  Liquid  Organic  Cum- 
pounds. 

Gases  and  Vapor?. 

Water  Vapor  at  Various  Pres- 
sures . 


THERMODTNAMICS. 

Mcchanical  Equivalent   of  Heat. 

Idéal  Gas  Constant. 

Bise     of    Température     during 

Adiabativ  Compression. 
Total  Beat  of  Saluraled  Water 

Vapor. 
Data   concerning   Liquid   Nitro- 

gen  in  contact  willi  ils  Vapor. 
Data       concerning       Saluraled 

Water  Vapor. 
V i lia I  Coefficients  and  Isolher- 

mals  of   Argon    (see  p.    297, 

Déviations  frotn  the  Latvs  of 

Perfect  Gases  ) . 
(Critiçal  Data,    sec   p.  68  and 

298.) 

TAPOR  PRESSURES. 

(Mixtures,  see  p.  288.) 

Eléments. 

Inorganic  Compounds. 

Water. 

Organic  Compounds. 

Vapor  Pressures,  Densities, 
Latent  Beats  of  Vaporization, 
Crilical  Data  of  Various 
Liquids  and  of  Stannous  Chlo- 
ride. 

Constants  of  Biol's  Formula 
for  the  Above  Substances. 

Constants  of  the  modified  For- 
mula of  Cailletet  and  Mathias. 


THERMAL   CONDUCTITITIES. 

Solids  (see  Electricity,  p.  221, 
and  Engineering,  p.  664). 

Barefied  Gases. 


CALORI  SPECIFIC! 

Eiementi  (esclusi  i  gas) 

Leghe. 

Sali  e  ossidi. 

Vclri.  Minerali. 

Acqua  di  cristallizzazione  nei  sali. 

Differenza  fia  i  calori  specifici 
a  pressione  ed  a  volume  cos- 
tante  (melalli  e  leghe). 

Acqua  e  solu/.ioni  acquose. 

Composti  organici  solidi  e  li- 
quidi. 

Gas  e  vapori. 

Vapore  d'acqua  (pressioni  di- 
verse). 


TERMODINAMICA. 

Equivalente  mcccanico  délia  ca  • 

loria. 
Costante  dei  gas  perfetli. 
Elevazione  di  temperatura  in  una 

compressione  adiabalica. 
Calore  totale  del  vapore  d'acqua 

saturo. 
Dali  sul    sistema  azolo  liquido, 

vapore. 
Dali  sul  vapore  d'acqua  saturo. 

Coefficenli  del  viriale  e  iso- 
lerme  dell'argon  (v.  p.  297, 
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Fosforescenza  dei  sali  di  uranile 

a  basse  température. 
Fosforescenza  dei  sali  di  uranile 

in  soluzionc. 
Fosforescenza  di   soslanze  orga- 

niche. 
Dali  quantitativi   relativi   agli 

spettri  d'emissione. 
Determinazione    di     lunghezza 

d'onde  normali. 
Lunghezza    d'onda     di    aie  une 

righe  del   ferro  alla    superfice 

del  sole. 
Lunghezza  d'onda  di  righe  cam- 

pione  del  ferro. 
Diiïerenza   di  lunghezza  d'onda 

délie  righe  dcllo  spettro  solare 

e  dello  spettro  dell'arco. 

Spostamento    délie   righe   spet- 
trali  date  dagli  orli  del  Sole. 

Lunghezza  d'onda  délie  righe  K 

e  H  del  calcio. 
Intensita  dello  spettro  dell'idro- 

geno  con  eccitazioni  diverse. 

Speitro  délia   flamma  del  ferro 

ad  alta  temperalura. 
Durata  relativa  délie  righe  nelle 

scintille  d'auto-induzione. 


Durata  relativa  délie  righe  spet- 

trali  del  magnesio. 
Larghezza  délie  righe  dell'idro- 

geno. 
Righe  ultime  di  alcuni  metalli. 

Struttura  délia  riga  verde  546i 
del  Hg. 

Lunghezza  d'onda  dei  satel lin 
délie  righe  del  Hg  {v.  p.  2.58, 
Influenza  del  campo  magne- 
tico  sulla  durata  délie  righe 
spetlrali) . 

Spettri  d'assorbimento. 

Gas  (elementi). 

Vapori   di   composti   organici. 
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Eau. 

Sels  métalliques  dans  des  solvant  s 
divers. 

Corps  organiques  dans  des  sol- 
vants divers;  p.  179,  Série 
grasse;  p.  180-188,  Série  aro- 
matique. 


POUVOIR    ROTATOIRE. 

Corps  purs  ;  minéraux  et  or- 
ganiques (v.  Minéralogie, 
p.  585  et  Chimie  organique, 
p.  58g). 

Corps  organiques  divers. 

Imides  dérivées  du  camphre, 
dérivées  de  la  cholestérine. 

Camphre-sulfonates. 

Etliers  bovnylxanthogéniques  et 
tliiouréthanes  d'alcools  lerpé- 
niques. 

Acides  minéraux  complexes  dé- 
rivés des  acides  larlriques. 

Diacctyltartrate  d'éthyle  et 
/-menthol  dans  divers  solvant  s. 

Influence  du  solvant  sur  le  pou- 
voir rolatoire  et  la  disper- 
sion :  du  /-menthol,  p.  197; 
du  /-maiate  diméthy lique, 
p.  198;  du  d-tarlrate  diéthy- 
lique,  p.  an. 

Multirolation  du  /-maiate  dimé- 
thylique  et  du  e/-lartrate 
d'éthyle  dans  divers  solvants. 


ÉLECTRICITÉ. 

Conductibilité  électrique. 

Métaux  et  métalloïdes. 

Conductibilités  électriques  et 
thermiques   d'ajliages   divers. 

Alliages  divers. 

Poudres  comprimées. 

Corps  divers. 

Variation  de  la  conductibilité 
avec  la  température.  Métaux, 
métalloïdes  et  corps  divers. 

Influence  de  la  pression. 

Diélectriques  (substances  di- 
verses) . 

Forces  thermoélectriques. 

Métaux  et  alliages  divers. 

Effet  Thomson. 

Constantes  de  Kerr  (Biréfrin- 
gence électrique). 

Substances    organiques,   verres. 

Variation  avec  la  température  et 
la  longueur  d'onde. 


Wasser. 

Metallsalze  in  verschiedenen 
Lôsungsmitteln. 

Organische  Korper  in  verschie- 
denen Lôsungsmitte'n  (S.  179, 
Fetlreihe;  S.  180-188,  aroma- 
tische  Reihe). 

OPTISCHES     DREHUNGS- 
VERMOGEN. 

Reine  Korper  ;  Mineralien, 
organische  Korper  (  s.  Miné- 
ralogie, S.  585  und  organische 
C hernie,  S.  58g). 

Verschiedene  organische  Kor- 
per. 

Imide  von  Kampherderivaten, 
Cholesterinderivate. 

Kampfersulfonate. 

Bornylxanthogensâure  .ster  und 
Thiourethane  von  .Terpenal- 
koholen. 

Komplexverbindungen  von  an- 
organischen  Sàuren  undWeir- 
sàuren. 

Diâthyldiacetytarlrat  und  /- 
Menthol  in  verschiedenen  Lo- 
sungsmitteln. 

Einfluss  des  Losungsmiltels  auf 
das  Drehungsvermôgen  und 
die  Dispersion  von  :  /-Men- 
thol, S.  197  ;  /-Apfelsaurem 
Dimethyl,  S.  198  ;  d-Diàthyl- 
tartrat,  S.  211. 

Mullirotation  von  /-Apfelsaures 
Dimethyl  undcf-Diathyliarlrat 
in  verschiedenen  Losungs- 
mitteln. 

ELEKTRIZITÂT. 

Elektrische  Leitfàhigkeit. 

Metalle  und  Métalloïde. 

Elektrische  und  thermische 
Leitfàhigkeit  von  Legierungen. 

Verschiedene  Legierungen. 

Gepresste  Pulver. 

Verschiedene  Korper. 

Aenderung  der  Leitfàhigkeit  mit 
der  Temperatur.  Metalle,  Mé- 
talloïde, verschiedene  Korper. 

Einfluss  des  Druckes. 
Dielektrika. 

Thermoelektrische  Kràfte. 

Metalle  und  Legierungen. 
Thomson  Effekt. 
Kerrkonstante         (Elektrische 

Doppelbrechung  ) . 
Organische  Substanzen,  Glàser. 
Aenderung  mil  der  Temperatur 

und  der  Wellenlânge. 


Water. 

Metallic  Salts  in  Various  Sol- 
vents. 

Organic  Compounds  in  Various 
Solvents;  p.  179,  Fat-Series; 
p.  180-188,  Aromatic  Séries. 


ROTATORT  POWER. 

Pure  Substances  ;  Inorganic 
and  Organic  (see  Mineralogy, 
p.  585  and  Organic  Chemis- 
try,  p.  58g). 

Various  Organic  Compounds. 

Imide  Derivalives  of  Camphor, 

Derivatives  of  Cholestérine. 
Camphor  Sulphonate. 
Bornylxanthogenic    Ethers    and 

Thiourethanes   of  Terpen   Al- 

cobols. 
Complex  Inorganic  Acids  deri- 

ved  from  Tartaric  Acids. 

Diacetyltartrate  of  Ethyl  and 
/-Menthol  in  Various  Solvents. 

Influence  of  the  Solvent  on  the 
Rotatory  Power  and  Disper- 
sion ;  of  /-Menthol,  p.  197;  of 
/-Malic  Dimethyl  Ester, p.  198, 
of  d-Tarlaric  Diéthyl  Ester, 
p.  311. 

Multiple  Rotation  of /-Malic  Di- 
methyl Ester-  and  of  d-Tarta- 
ric  Diéthyl  Ester  in  Various 
Solvents. 

ELECTRICITT. 

Electric  Conductivity. 

Metals  and  Metalloids. 

Electric  and  Thermal  Conducti- 
vities  of  Various  Alloys. 

Various  Alloys. 

Cornpressed  Powders. 

Various  Substances. 

Variation  of  the  Conductivity 
with  the  Température.  Metals, 
Metalloids  and  Various  Sub- 
stances. 

Influence  of  Pressure. 

Dielectric  Properties  (Various 
Substances). 

Thermo-Electromotive  Forces. 

Metals  and  various  Alloys. 

Thomson  Effect. 

Constants  for  the  Kerr  Eflect 
(Electric  Double-Réfraction). 

Organic  Compounds,  Glasscs. 

Variation  with  the  Température 
and  Wave-Length. 


Acqua. 

Sali    metallici    in    solventi   di- 

versi. 
Composti    organici    in    solventi 

diversi;  p.   17g,  Série  grassa; 

p.    180-188,    Série  aroma- 

tica. 


POTERE  R0TAT0RI0. 

Corpi  puri  ;  minerali  é  organici 

(vedi  Mineralogia,   p.   585  e 
Chimica    organica,  p.  58g). 

Composti  organici  diversi. 

Imidi  derivate  dalla  canfora, 
derivati  dalla  colesterina. 

Canfora  solfonata. 

Eteri  bornilxantogenici  e  tioure- 
lani  di  alcoli  lerpenici. 

Acidi  minerali  complessi  deri- 
vati dagli  acidi  tartrici. 

Diacetillarlrato  di  etile  e /-men- 
tolo  in  diversi  solventi. 

Influenza  del  solvente  sul  potere 
rotatorio  et  sulla  dispersione  : 
del  /-mentolo,  p.  197  ;  del 
/-malato  dimetilico,p.  198;  del 
d-tartrato  dietilico,  p.  211). 

Multirolazione  del  /-malato  di- 
metilieoe  del  cf-tartratod'etile 
in  diversi  solventi. 


ELETTRICITA. 

Conduttività  elettrica. 

Meta 1 1 i  c  metalloidi. 

Conduttività  elettriche  e  termi- 
che  di  leghe  diverse. 

Leghe  diverse. 

Polveri  compresse. 

Corpi  diversi. 

Variazione  délia  conduttività  con 
la  temperalura.  Metalli,  me- 
talloidi e  corpi  diversi. 

Influenza  délia  pressione. 
Dieleltrici  (sostanze  diverse). 

Forze  termoelettriche. 
Metalli  e  leghe  diverse. 
Effetto  Thomson. 
Costante  di  Kerr  (Birifrangenra 

elettrica) . 
Sostanze  organiche,  vetri. 
Variazioni  con  la  temperatura  e 

la  lunghezza  d'onda. 
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Électrocapillarité. 

Métaux  ou  alliages  et  sels  fondus. 

Vitesse  d'établissement  de  l'équi- 
libre d'un  électromètre  capil- 
laire. 

Sensibilité. 

Ondes  électriques. 

Absorption  électrique. 

Constantes  diélectriques. 

Corps  solides  divers. 

Corps  liquides  organiques. 

Divers. 

Cohésion   diélectrique   des   gaz. 

Potentiel  explosif  dans  les  huiles. 

Limite  de  l'intensité  du  courant 
dans  des  fils  métalliques. 

Accumulateurs. 


MAGNETISME. 

Ferromagnétisme. 

Moments  magnétiques  d'alliages 
Fe-Ni. 

Intensité  d'aimantation  é  satu- 
ration . 

Induction  magnétique  (Fer  et 
alliages  divers) . 

Intensité  d'dimanlation  (Fer  et 
alliages). 

Perméabilités  (Fer  et  alliages). 

Perméabilité  de  la  Terre. 

Hystérésis. 

Perméabilité  à  diverses  lei.ipé- 
ratures. 

Intensité  d'aimantation  aux 
basses  températures. 

Points  de  transformation  magné- 
tique. 

Aimants  permanents. 

Stabilité  des  aimants  permanents 

(Alliages  divers). 
Moment  magnétique  des  aciers. 

Aimantation   anhystérétique  du 

fer. 
Susceptibilité  magnétique. 

Métaux,  métalloïdes,  alliages. 

Sels  de  cuivre  en  solution. 

Corps  organiques. 

Magnéto-optique. 

Inlluence  du  champ  magnétique 
sur  la  durée  des  raies  spec- 
trales. 

Biréfringence  magnétique. 

Uotation  magnétique  du  plan 
de  polarisation  (Cristaux  li- 
quides) . 

Phénomène  de  Kerr. 

Phénomène  de  Hall. 


Elektrokapillaritàt . 

Metalle,    Legierungen    und    ge- 

schmolzene  Salze. 
Geschwindigkeit     der     Gleich- 

gewichtseinstellung    eines 

Kapillarelektrometers. 
Emplindlichkeit. 
Elektrische  Wellen. 
Elektrische  Absorption. 
Dielektrizitàtskonstanten. 
Feste  Korper. 
Organische  Fliissigkeiten. 
Verschiedenes. 

Dieleklrische  Kohasion  der  Gase. 
Explosivpotential  in  Oelen. 
Grenze   der   Stromintensitât  in 

metallischen  Dràhten. 
Akkumulatoren. 


MAGNETISMUS. 

Ferromagnetismus. 
Magnetisches   Moment  von   Fe- 

Ni-Legierungen. 
Magnetisierungsintensitàt      bei 

Sattigung. 
Magnelische  Induklion  (  Fc   und 

verschiedene  Legierungen). 
Magnetisierungsintensitàt     (  Fe 

und  Legierunger). 
Permeabilital    (  Fe  und    Legie- 
rungen). 
Permeabiliiàt  der  Erde. 
Hystérésis. 
Permeabiliiàt  bei  verschiedenen 

Temperaturen. 
Intensitàt    der    Magnelisierung 

bei  tiefen  Temperaturen. 
Magnetische         Umwandlungs- 

punkte. 

Permanente  Magnete. 

Slabilitàt  permanenter  Magnete 
(  Legierungen  ). 

Magnetisches  Moment  von  Slah- 
len. 

An  h  y  stère  tische  Magnetisierung 
des  Eisens. 

Magnetische  Suszeptibilitàt. 

Metalle,  Métalloïde,  Legierun- 
gen. 

Kupfersalze  in  Losungen. 

Organische  Korper. 

Magnetooptik. 

Einfluss  des  Magnetfeldes  auf 
die  Dauer  von  Spektrallinien. 

Magnetische  Doppelbrechung. 
Magnetische  Drehung  der  Pola- 

risaiionsebene  (Fliissige  Krys- 

talle). 
Kerr-Phànomen. 
Halleffekt. 


Electro-Capillarity. 

Metals,  Alloys  and  Fused  Salis. 

Hateof  Establishing  Equilibrium 
in  a  Capillary  Electrometer. 

Sensitiveness. 

Electric  Wave». 

Electric  Absorption. 

Dielectric  Constants. 

Various  Solid  Substances. 

Liquid  Organic  Compounds. 

Miscellaneous. 

Dielectric  Cohésion  of  Gases. 

Disruptive  Potenlial  in  Oils. 

Limit    of   Current  Strength    in 

Métal  Wires. 
Accumulators. 


BÏAGNETISM. 

Ferromagnetism. 

Magnetic     Moments    of    Alloys 

Fe-Ni. 
Inlensity  of  Saturated  Magneti- 

zation. 
Magnetic   Induction    (Iron    and 

Various  Alloys). 
Inlensity  of  Magnetizalion  (Iron 

and  Alloys). 
Pcrmeabiliiy  (  Iron  and  Alloys). 

Permeability  of  the  Earth. 

Hystérésis. 

Permeability  al  Différent  Tem- 
pératures. 

Intensity  of  Magnetizalion  at 
Low  Températures. 

Magnetic  Transition  Points. 


Permanent  Magnels 

Stability  of  Permanent  Magnels 

(Various  Alloys). 
Magnetic  Moment  of  Steel. 

Anhysterelic    Magnetization     of 

Iron. 
Magnetic  Susceptibility. 

Metals,  Melalloids,  Alloys. 

Copper  Salis  in  Solution. 

Organic  Compounds. 

Magneto-Optics. 

Influence  of  the  Magnelic  Field 

on  the  Duration  of  Spectrum- 

Lines. 
Magnetic  Double-Refraclion. 
Magnetic  Rotation  of  the  Plane 

of  Polarizalion   (Liquid  Crys- 

tals). 
Kerr-Effect. 
Hall-Effect. 


Elettrocapillarità. 

Metalli  o  leghe  e  sali  fusi. 

Velocità  di  raggiungimento  del 
l'equilibrio  d'un  elettroinetro 
capillare. 

Sensibilité. 

Onde  elettriebe. 

Assorbimento  elettrico. 

Costanti  dielettriche . 

Corpi  solidi  diversi. 

Composti  Organici  liquidi. 

Diversi. 

Coesione  dielettrica  dei  gas. 

Potenziale  esplosivo  negli  olii. 

Limite  deU'intensità  di  corrente 
nei  lili  metallici. 

Accumulatori . 


EAGNETISMO. 

Ferro-magnetismo . 

Momenli     magnelici     di     leghe 

Fe-Ni. 
Intensité    di    magnetizzazione  n 

saturazione. 
Induzione    magnetica    (  Ferro    e 

leghe  diverse). 
Intensité      di     magnetizzazione 

(  Ferro  e  leghe). 
Perméabilité  (Ferro  e  leghe). 

Perméabilité  délia  Terra. 

Isteresi. 

Perméabilité  a  diverse  tempéra- 
ture. 

Intensité  di  magnetizzazione  a 
basse  température. 

Punti  di  trasformazione  magne- 
tica. 

Magneti  permanenti. 

Stabilité  dei  magneti  permanenti 

(Leghe  diverse). 
Momento  magnetico  degli  acciai. 

Magnetizzazione  anisterelica  del 

ferro . 
Suscettibilità  magnetica. 
Metalli,  metalloidi,  leghe. 

Sali  di  rame  in  soluzione. 

Composli  organici. 

Magneto-ottica. 

Influenza  del  campo  magnetico 
sulla  durala  délie  righe  spel- 
trali. 

Birifrangenza  magnetica. 

Rotazione  magnetica  del  piano 
di  polarizzazione  (Cristalli  li- 
quidi) . 

Fenomeno  di  Kerr. 

Fenomeno  di  Hall. 
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Magnéto-élasticité  (Constante 
magnéto-élastique  de  Joule). 

Relation  entre  la  torsion,  la 
charge  et  le  champ  magné- 
tique (Fe-Ni). 

Spectre  électrique. 

Indices  de  réfraction  (Corps  orga- 
niques divers) . 


RADIOACTIVITE. 

Constantes    des    corps  radio- 
actifs- 
Rayons  a,  p,  y. 
Radioactivité  de  minéraux. 


ÉLECTRONIQUE  ET  IONISATION. 

Charge    électrique  élémentaire. 
Rapport    de    la     charge     à     la 


& 


Magnetoelastizitàt  [Magneto- 
elastische  Konstanle  von  Joule). 

Verliâhnis  zwischen  Torsion, 
Ladung  und  Magnelfeld  (Fe- 
Ni). 

Elektrisches  Spektrum. 

Brerhungsindex  (organische 
Korper) . 


RADIOAXTIVITAT. 

Eonstanten  radioaktiver  Kor- 
per. 
a,  p,  y-  Strahlen. 
Radioaktivitat  von  Mineralien. 


ELEKTBONII  DND  IONISATION. 

Elektrische  Elementai  ladung. 
Verhàltnis    der     Ladung      zur 


Masse 


\m  1 


280 


281 


Rayons  cathodiques. 

Rayons  canaux. 

Rayons  Rontgen. 

Thermions. 

Photoélectricité. 

Ionisation     Divers. 

Masse  des  ions,  vitesse,  mobi- 
lités, diffusion,  électricité 
atmosphérique,  conductibilité 
de  l'air,  charge  de  lu  Terre, 
etc. 


POIDS    ATOMIQUES. 


Valeurs  déterminées  en  1910. 


ATOMISTIQUE. 

Rayon  d'attraction  moléculaire. 

Constante  d'Avogadro. 

Oscillations  propres  des  élé- 
ments. 

Diamètre  des  molécules,  des 
atomes,  des  ions,  etc. 


VITESSE    DE   DIFFUSION. 

Gaz  et  vapeurs. 

Solutions  aqueuses. 

Colloïdes  et  matières  colorantes. 


PRESSION    0SM0TI0.UE. 

Solutions  dans  la  pyridine  (voir 
Physiologie  végétale,  p.  64 1, 
et  Colloïdes,  p.  5o8). 


Kathodenstrahlen . 

Kanalstrahlen. 

Rôntgenstrahlen. 

Thermoionen. 

Photoelektrizitàt. 

Ionisation  :  Verschiedenes. 

Masse,Geschwindigkeit,  Beweg- 

lichkeit,  Diffusion  der  lonen  ; 

atmosphàrische     Klektrizilât, 

Leitfâhigkeit  der  Luft.  Ladung 

der  Frde,  etc. 


ATOMGEWICHTE. 

Im  Jahre  1910  bestiminte  Werle. 

ATOMISTIK. 

DistanzderMolekularanziehuog. 
Konslante  von  Avogadro. 
Eigenschwingungen     der     Ele- 

mente. 
Durchmesser   der    Molekiile 

Atome,  Iouen,  etc. 

DIFFUSIONSSESCHWINDIGKEIT. 

Case  und  Dàmpfe. 
Wàssrige  Lôsungen. 
Kolloïde  und  FarbstolTe. 

OSMOTISCHER  DRUC1. 

Lôsungen  i"  Pyridin  (s.  Pflan- 
zenphysiologie,  S.  64 1,  und 
Kolloïde,  S.  5o8) . 


Magneto-Elasticity  (  Joule's  ma- 

gneto-elastic  Constant). 
Relation  between  the  Torsion  the 

Load  and  ihe   Magnelic  Field 

(Fe-Ni). 
Electric  Spectrum. 
Indices  of  Refraction    (Various 

Organic  Substances). 


RADIO-ACTIVITT. 

Constants  of  Radio  Active  Sub- 
stances ). 
a,  p,  r  Rays. 

Radio-Activity  of  Minerais. 


ELECTRONS    ANS    IONISATION. 


Elementary  Electric  Charge. 
Ratio    of    the    Charge    to 


the 


Mass 


Cathode  Rays. 
Canal  Rays. 
Rontgen  Rays. 
Thermions. 

Pboto-Electricity. 

Ionization  :  Miscellaneous. 

Mass  of  Ions,  Velocity,  Mobility. 
Diffusion,  Atmospheric  Elec- 
tricity,  Conductivily  of  the 
Air,  electric  Charge  on  the 
Larth,  etc. 


ATOMIC  WEIGHTS. 


Values  determined  in  1910. 


ATOMIC  PBOPERTIES. 

Radius  of  Molecular  Attraction. 
Constant  of  Avogadro. 
Characieristic  Oscillations  of  the 

Eléments. 
Diameler  of  Molecules.of  Atoms, 

of  Ions,  etc. 


VELOCITT  OF  DIFFUSION. 

Cases  and  Vapors. 

Aqneous  Solutions. 

Colloids  and  Coloring  Matters. 

08M0TIC  PRESSURE. 

Solutions  in  Pyridine  (  see  Vege- 
table  Physiology,  p.  64 1,  »nd 
Colloids,  p.  5o8). 


Magnéto  -  élasticité    { Costani 

magneto-elastica  di  Joule). 
Relazione    fra    la    torsione ,    I 

carica  ed  il  canvpo  magnetic 

(Fe-Ni). 
Spattro  elettrico. 
Indice   di   rifrazione   (Compost 

organici  diversi). 


RADIO  ATTIVITA. 

Costanti  dei  corpi  radioattivi. 

Raggi  a,  p,  y. 
Radioattività  di  minerai!. 


ELETTRONICA  E  IONIZZAZIONE. 

Carica  elettrica  elemenlare. 
Rapporto  délia  carica  alla  massa 

m, 

Raggi  catodici. 

Raggi  canale. 

Raggi  Rontgen. 

Termoioni. 

Fotoelettricità . 

Ionizzazione  :  Varie. 

Massa  degli  ioni,  velocilà,  1110- 
bilità,  diffusione,  elettricita 
atmosferica,  condultivitn 
dell'aria,  carica  délia  Terra, 
ecc. 


PESI  ATOMICI. 

Valori  determinali  nel  1910. 

ATOMISTICA. 

Raggi   d'attrazione   molecolare. 

Costante  di  Avogadro. 

Oscillazioni  proprie  degli  dé- 
menti . 

Diametro  délie  molecole,  degli 
atomi,  degli  ioni,  ecc. 

VELOCITÀ  DI  DirFUSIONE. 

Gas  e  vapori. 

Soluzioni  acquose. 

Colloidi  e  materie  coloranti. 

PRESSIONS  OSMOTICA. 


Soluzioni    nella    piridina    (vedi 
Fisiologia  végétale,  p. 
Colloidi,  p.  5o8). 
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DEGRÉ    D'ASSOCIATION. 

Liquides  organiques. 

Liquides  divers  (Oxygène  li- 
quide) . 

Corps  divers  à  l'état  dissous 
(voir  Poids  moléculaires, 
p.  3^2). 

Vapeurs. 

Degré  d'association   et  fluidité. 


MELANGES, 
CHANGEMENTS  D'ÉTAT. 

Vitesses  d'évaporation 

Tensions  de  vapeurs. 

(Corps  purs,  v.  p.  62  et  Sup- 
plément, p.  72D.) 

(Points  triples,  v.  Supplément 
p.  726.) 

Mélanges  binaires  (v.  Supplé- 
ment, p.  726). 

Solutions  saturées. 

Mélanges  ternaires. 

Points  d'ébullition . 

Mélanges  binaires. 

Ébullioscopie  (  v.  Poids  molé- 
culaire, p.  3^2). 

Écarts  aux  lois  des  gaz  parfaits. 

Vapeurs  diverses  (v.  Thermo- 
dynamique, p.  59). 

Données  critiques. 

Substances  pures  et  solutions 
(v.  Tensions  de  vapeur,  p. 68). 

Cristallisation. 

Température  de  cristallisation 
(Mélanges  et  corps  purs). 

Influence  des  impuretés  et  de  la 
température. 

Pression  de  cristallisation,  etc. 

Courbes  de  fusion. 

(Corps  purs,  v.  p.  4&>  cl  Sup- 
plément, p.  720). 

Mélanges  binaires  (Eléments, 
métaux,  métalloïdes)  (y.  Solu- 
bilité, p.  4Q0>  el  Cristallo- 
graphie, p.  576). 

Éléments,  combinaisons. 

Combinaisons  inorganiques. 

Combinaisons  inorganiques  el 
combinaisons  organiques. 

Mélanges  binaires  et  ternaires 
organiques. 

Mélanges  inorganiques  ter- 
naires. 

Points  eulecliques  binaires  et 
ternaires. 

Points  de   congélation   de  solu- 
tions aqueuses. 
Poids  moléculaires. 


ASSOZIATIONSGRAD. 

Organische  Flussigkeiten. 
Verschiedene    Flussigkeiten 

(  rtiiss.  Sauersloff). 
Verschiedene  Kôrper  in  gelôstem 

Zustand      (s.     Molekularge- 

wichte,  S.  342). 
Dàmpfe. 
Assozialionserad  und  Fluiditât. 


GEMISCHE, 

ZDSTANDSANDERDN&EN. 

Verdampfungsgeschwindigkeit 
Dampfspannungen. 

[Reine   Kôrper,   s.   S.  62,   und 

Nachtrag,  S.  725.) 
(Tripelpunkte ,    s.   Nachtrag, 

S.  726.) 
Binàre  Gemische  (s.  Nachtrag, 

S.  726). 
Gesàltigle  Lôsungen. 
Ternare  Gemische. 
Siedepunkte. 
Binàre  Gemische. 
Ebullioskopie  (s.  Molekularge- 

wichte,  S.  342). 
Abweichunçen    vom    Gesetz 

vollkommener  Gase. 
Verschiedene  Dàmpfe  (s.   Ther- 

modynamik,  S.  59). 
Kritische  Grôssen. 
Reine  Substanzen  und  Lôsungen 

(s.  Dampfdrucke,  S.  68). 

Krystallisation. 

Krystallisaiionstemperalur  (Ge- 
mische und  reine  Kôrper). 

Einfluss  von  Verunreinigungen 
und  der  Temperatur. 

Krystallisalionsdruck,  etc. 

Schmelzkurven. 

(Reine  Kôrper,  s.  S.  4^  »nd 
Nachtrag,  S.  725.) 

Binàre  Gemische  (Elemenlc, 
Melalle,  Métalloïde)  (s.  Lôs- 
lichkeit,  S.  420>  und  Kry- 
stallographie,  S.   076). 

Elemente,  Verbindungen. 

Anorganische  Verbindungen. 

Anorganische  und  organische 
Verbindungen . 

Binàre  und  ternare  organische 
Gemische. 

Ternare  anorganische  Gemische. 

Binàre  und  lernàre  eutektische 
Punkte. 

Gefrierpunkle  wâssriger  Lôsun- 
gen. 
Molekulargewichte. 


DEGREE  OF  ASSOCIATION. 

Organic  Uquids. 

Various    Liquids   (Liquid    Oxy- 

gen). 
Various     Substances     in     State 

of   Solution     (see    Molecular 

Weights,  p.  3'|2). 
Vapors. 
Degree  of  Association  and  Fltii- 

dity. 

MIXTURES, 
CHANGES  OF  STATE. 

Rate  of  Evaporation. 
Vapour  Pressures. 

(Pure  Substances,  see  p.  62  and 
Supplément,  p.  725.  ) 

(  Triple  Points,  see  Supplé- 
ment, p.  726. ) 

Binary  Mixtures  (see.  Supplé- 
ment, p.  726). 

Saturated  Solutions 

Ternary  M  ixtures. 

Boiling  Points. 

Binary  Mixtures. 

Ebullioscopy  (  see  Molecular 
Weights,  p.  342). 

Variations  from  the  Laws  of 
Perfects  Gases.  . 

Various  Vapors  (see  Thermo- 
dynamics,  p.  59). 

Critical  Data. 

Pure  Substances  and  Solutions 
(see  Vapor- Pressures,  p.  68). 

Crystalization. 

Température  of  Crystalization 
(Mixtures  and  Pure  Substances). 

Influence  of  Impurities  and  of 
the  Température. 

Pressure  of  Crystalization,  etc. 

Fusion  Curves. 

(Pure Substances,  see  p.  48,  and 
Supplément,  p.  7^5.) 

Binary  Mixtures  (  Eléments,  Me- 
tals, Metalloids)  (see  Solubi- 
lity .  p.  420i  aid  Crystallo- 
graphy,  p.  576). 

Eléments,  Compounds. 

Inorganic  Compounds. 

Inorganic  and  Organic  Com- 
pounds. 

Organic  Binary  and  Ternary 
Mixtures. 

Inorganic  Ternary  Mixtures. 

Binary  and  Ternary  .  Eutectic 
Points. 

Freezing  Points  of  Aqueous  So- 
lutions. 
Molecular  Weights. 


XXXI 
GRADO  D'ASSOCIAZIONE. 

Liquidi  organici. 

Liquidi    diversi     (  Ossigeno     li- 

quido) . 
Corpi  diversi  in  spluzione  (vedi 

Pesi  molecolari,  p.  342). 

Vapori. 

Grado  d'associazioLn.  e  fluidità. 


MISCELE, 
CAMBIAMENTI  DI  STATO. 

Velocità  d'evaporazione. 

Tensioni  di  vapore. 

(  Corpi  puri,  v.  p.  62  e  Supple- 

mento,  p.  72.S.) 
(Punti  tripli,  v.  Supp/emento, 

p.  726.) 
Miscele  binarie  (v.  Supplcmento, 

p.  726). 
Soluzioni  sature. 
Miscele  lernarie. 
Punti  d'ebullizione. 
Miscele  binarie. 

Ebullioscopia  (  v.  Pesi  moleco- 
lari, p.  342). 
Deviazioni  dalle  leggi  dei  gas 

perf  etti . 
Vapori   diversi    (v.   Termodina- 

mica,  p.  59) . 
Dati  critici. 
Sostanze    pure    e   soluzioni    (  v. 

Tensioni    di   vapore,  p.  68). 

Cristallizzazione. 

Temperatura  di  cristallizzazione 
(Miscele  e  corpi  puri). 

Influenze  délie  impurilà  e  délia 
temperatura. 

Pressione di  cristallizzazione, etc. 

Curve  di  fusione. 

(Corpi  puri.  v  p.  48,  e  Supplc- 
mento, p.  7.'.').  ) 

Miscele  binarie  (Elemcnli,  inc- 
talli,  inetalloidi]  (v.  Solubi- 
lité, p.  420)e  C'istallograjia, 
p.  576). 

Elementi,  composti. 

Composti  inorganici. 

Composti  inorganici  e  composti 
organici. 

Miscele  binarie  e  ternarie  di 
composti  organici. 

Miscele   ternarie  inorganiche. 

Punti  eulectici  binari  e  lernari. 


Punti  di  congelamenlo  di  solu- 
zioni acquose. 
Pesi  molecolari. 
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Solutions  aqueuses  (Degré  d'io- 
nisalion  et  points  de  congéla- 
tion) . 

Solutions  diverses  [y.  Poids  mo- 
léculaires, p.  342  ) . 

Cryoscopie. 

Constantes  cryoscopiques. 

Solvants  divers  (organiques  et 
minéraux  ) . 

Sels  fondus. 

Voir  plus  loin,  p.  345,  et  Phy- 
siologie! animale  et  végétale, 
p.  637  et  641 . 

Points  de  ramollissement. 

Diagramme  eau-glace  I  et  IV. 

Points   de  transformation. 

(Voir  Équilibres  chimiques, 
p.  443;  Métallurgie,  p.  699, 
et  Cristallographie,  p.  578). 

Complexité  moléculaire  des 
amides  en  solution  par  ébul- 
lioscopie  et  par  cryoscopie 
(Degré  d'association)  (voir 
Degré  d'association,   p.  282). 

SOLUBILITÉ. 

Gaz  dans  les  liquides. 

Solutions  diverses. 

Solutions  des  colloïdes. 

Gas  dans  les  solides. 

Métaux,  charbons,  etc.  (v.  Ad- 
sorption,  p.  527,  et  Supplé- 
ment, p.  725) . 

Liquides,  systèmes  bin.ires. 
Sauf  quelques  exceptions,  l'un 
des  constituants  est  l'eau.  Ce 
Chapitre  complète  ainsi  celui 
des  courbes  de  fusion  des  mé- 
langes binaires,  p.  3io  et  sui- 
vantes. 

Températures  critiques  de  disso- 
lution. 

Liquides,  systèmes  ternaires  et 
quaternaires . 

Eau  -4-  liquides  organiques. 

Eau,   liquides   organiques,  sels. 

Température  critique  de  disso- 
lution des  graisses  dans  l'alcool 
absolu  (v.  Corps  gras,  p.  632). 

Solides  inorganiques  dans 
l'eau. 

Produit  de  solubilité. 

Influence  de  la  pression. 

Solides  inorganiques  dans  di- 
vers solvants  (systèmes  bi- 
naires) . 

La  solubilité  de  Kl  et  Nal  dans 
la  vapeur  des  alcools  mélhy- 
liqne  et  éthylique. 

Solides  inorganique,  dans  des 
solutions  de  corps  inorga- 
niques (systèmes  ternaires  et 
quaternaires). 


Wâssrige  Losungen  (  Ionisa  - 
tionsgrad  und  Gefrierpunkte). 

Verschiedene  Losungen  (s.  Mo- 
lekulargewichte,  S.  342). 

Krycskopie. 

Kryoskopische  Konstanten. 

Verschiedene  Lôsu  n  gsm  i  ttel 
(organische  und  anorganische). 

Geschmolzene  Salze. 

Se  lien  S.  345,  und  Tier-  und 
PJlanzenphysiologie,  S  637 
und  64  i. 

Erweichungspunkte. 

Diagramme  Wasser-Eis  I  und  IV 

Umwandlungspunkte  (s.  che- 
mische  Gleichgewichte , 
S.  443;  Métallurgie,  S.  699, 
und  Krystallographie,  S.  578) 

Molekularkomplexilât  von  Ami- 
nen  in  Lôsung,  bestimmt 
durch  Ebullioskopie  und 
Kryoskopie  (Assoziationsgrad) 
(s.  Assoziations  grad,  S.  282). 

LOSLICHKEIT. 

Gase  in  Flûssigkeiten. 

Verschiedene  Losungen. 

Kolloïdale  Losungen. 

Gase  in  iesten  Kôrpern. 

MeialLe,  Kohlen,  etc.  (s.  Ad- 
sorption,  S.  527  und  Nach- 
trag,  S.  725). 

Flûssigkeiten,  binaro  Système. 
Bis  auf  wenige  Ausnahmen  ist 
Wasser  eine  der  Komponenten. 
Dièses  Kapitel  vervollslàndigl 
die  Schmelzkurven  der  binàren 
Gemische,  S.  3io  u.  ff.). 

Krilische  Lôsungslemperaturen, 

Flûssigkeiten,  ternàre  und 
quaternàre  Système,  [keiten. 

Wasser  und  organische  Fliissig- 

Wasser,  organische  Flûssig- 
keiten, Salze. 

Kritische  Lôsungstemperatur 
von  Felten  in  absolutem  Al- 
kohol  (s.  Fettkôrper,  S.  632). 

Anorganische  feste  Korper  in 
Wasser. 

Lôslichkeitsprodukl. 

Einfluss  des  Druckes. 

Anorganische  feste  Korper  in 
verschiedenen  Lôsungsmit- 
teln  (binàre  Gemische). 

Lôslichkeit  von  Kl  und  Nal  un 
DampI  von  Melhyl-  und  Ae- 
thylalkohol. 

Anorganische  feste  Korper  in 
Losungen  organische  rKôrper 
(ternâre  und  quaternàre  Sy- 
stème). 


Aqueous  Solutions  (Degree  of 
lonization  and  F  r  e  e  z  i  n  g 
Points). 

Various  Solutions  (  see  Molecu- 
lar  Weights,  p.  34^  )• 

Cryoscopy. 

Cryoscopie  Constants. 

Various  Solvents  (Organicand 
Inorganic  ). 

Fused  Salts. 

See  below,  p.  345,  and  Animal 
and  Vegetable  Physiology , 
p.  637  and  641. 

Softening  Points. 

Water-Ice  I  and  IV  Diagram. 

Transition  Points  (see  Chemical 
Equilibrium ,  p.  443  ;  Me- 
tallurgy,  p.  699  and  Cristal- 
lography,  p.  578). 

MolecularComplexity  of  the  Ami- 
des in  Solution  by  Ebullios- 
copy  and  by  Cryoscopy  (Degree 
of  Association)  (see  Degree  of 
Association,  p.  282). 

SOLUBILITY 

Gases  in  Liquids. 

Various  Solutions. 

Colloidal  Solutions. 

Gases  in  Solids. 

Metals,  Carbon,  eic.  (see  Adsorp- 
tion,  p.  527  and  Supplément, 
p.  725). 

Liquids.  Binary  Systems.  With 
a  few  exceptions  one  of  the 
constituants  is  water.  This 
chapter  thus  complètes  lhat 
containing  thecurves  of  fusion 
of  binary  mixtures,  p  3io  et 
seq. 

Critical  Températures  of  Solu- 
tion. 

Liquids,  Ternary  and  Quater- 
nary  Systems. 

Water  and  Organic  Liquids. 

Water,  Organic   Liquids,  Sylts. 

Critical  Température  of  Solution 
of  Fais  in  Absolute  Aicohol 
(see  Fatty  Compounds,  p. 632). 

Inorganic  Solids  in  Water. 

Solubility  Product. 
Influence  of  Pressure. 
Inorganic    Solids    in    various 
Solvents  (Binary  Systems). 

The  Solubility  of  Kl  and  Nal  in 
the  Vapors  of  Methyl-  and 
Ethyl-Alcohol. 

Inorganic  Solids  in  Solutions 
of  Inorganic  Substances  (Ter- 
nary and  Quaternary  Systems). 


Soluzioni  acquose  (Grado  d'io- 

nizzazione  e  punti  di  congela- 

menlo) . 
Soluzioni  diverse  (v.  Pesi  mole- 

colari,  p.  342). 
Crioscopia. 
Costanti  crioscopiche. 
Solventi  diversi  ('.-ganici  e  mi- 

nerali). 
Sali  fusi. 
Vedi  piu  oltre,  p.  345,  e  Fisio- 

logia    animale    e    végétale, 

p.  637-64i. 
Punti  di  rammolimento. 
Diagram  ma  acqua-ghiacciolelV. 
Punti    di    trasformazione    (vedi 

Equilibri     chimici ,    p.    443; 

Metallurgia,  p.  699,  e  Cristal- 

lografia,  p.  578). 
Complessita     molecolare     délie 

amidi   in  soluzione  per  Ebul- 

lioscopy  and  e  per  crioscopia 

(Grado    d'associazione)    (vedi 

Grado  d'associazione,  p.  282). 

SOLUBILITÀ. 

Gas  nei  liquidi. 

Soluzioni  diverse. 

Soluzioni  di  colloidi. 

Gas  nei  solidi. 

Metalli,  carboni,  etc.  [Assorbi- 
mento,  p.  527,  e  Supplemento, 
p.  7a5). 

Liquidi,  sistemi  binari. 
Salvo  qualche  eccezione,  uno 
dei  componenli  e  l'acqua. 
Questo  capitolo  compléta 
quello  délie  curve  di  fusionc 
délie  miscele  binarie,  p.  3io 
e  seguenti. 

Température  critiche  di  solu- 
zione. 

Liquidi,  sistemi  ternari  e  qua- 
ternari 

Acqua  -+-  liquidi  organici. 

Acqua.   liquidi   inorganici,  sali. 

Température  critiche  di  solu- 
zione dei  grassi  nell'alcool  as- 
soluto  (v.  Grassi,  p.  632). 

Solidi    inorganici    nell'acqua. 

Prodotto  di  solubilité. 
Influenza  délia  pressione. 
Solidi    inorganici    in   solventi 
diversi  (sistemi  binari). 

La  solubilité  dei  Kl  et  dei  Nal 
nei  vapori  di  alcool  etilico  e 
metilico. 

Solidi  inorganici  nelle  solu- 
zioni di  composti  organici 
(sistemi  ternari  et  quater- 
nari) . 
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Ptfti. 

4o3  Solides  inorganiques  dans  des 
solutions  de  corps  inorga- 
niques et  organiques  (sys- 
tèmes ternaires  et  quater- 
naires). 

409  Solides  organiques  dans  l'eau 
(voir  Physiologie  animale, 
p.  637). 

4  h  Solides  organiques  dans  des 
solvants  organiques. 

4 14  Solides  organiques  dans  des 
mélanges  de  solvants  divers. 

420  Solubilité  d*S  métaux  (voir 
Métallurgie,  p.  685(  Fe+Fe S), 
et  Changements  d'état, 
p.  3oo). 

431      Solutions  solides. 

422  Coefficients  départage  (Appli- 
cation aux  équilibres  chimi- 
ques, v.  p.  436). 

4»5      Vitesses  de  dissolution. 

Gaz;  :  coefficient  d'invasion,  sels 
divers. 

426  Changement  de  volume  par 
dissolution. 

4>7  Constante  de  contraction  des 
mélanges. 


TBSBMOGHIMIB. 

4>8       Chaleur  de  formation. 
429      Chaleur  de  réaction. 
433       Chaleur  de  dissolution. 

433  Chaleur  d'hydratation,  de  di- 
lution, de  miscibilité. 

434  Chaleur  de  cristallisation, 
d'absorption,  d'ionisation. 

435  Chaleur  de  fusion,  de  vapori- 
sation [v.  p.  68,  Chaleur  de 
vaporisation  de  quelques 
corpt). 

ÉftuTLlBRES  CRLMIfttTES. 

436  Systèmes  gazeux. 
436      Liquides  homogènes. 

Hydrolyse  (v.  Constante  de 
dissociation  électrolytiqtte, 
p.  4/5,  et  Forces  electromo- 
trices,  p.  4gi). 

44o      Systèmes  liquide-gaz. 

44o      Systèmes  solide-gaz. 

443  Systèmes  solide-solide. 
(V.  Changements  d'état,  p.  34 1. 
'  Points   de  transformation). 

444  Systèmes  solide-solido-liquide. 
(V.  Changements  d'état,  p.  33 1. 

Eulectiques). 
44&      Systèmes  solide-liquide- gaz. 

Tables  internationales. 


Anorganische  feste  Kôrper  in 
Lbsungen  anorganischer  und 
organischer  Korper  (  ternare 
und  quaternâre  Système). 

Organische  feste  Korper  in 
Wasser  (s.  Tier physiologie, 
S.  637). 

Organische  feste  Korper  in 
organischen  Lôsungsmitteln. 

Organische  feste  Kôrper  in  Mi- 
schungen  verschiedener  Lo- 
snngsmittel. 

Lôslichkeit  von  Metallen   (s. 

Métallurgie,  S.  685 ( Fe+Fe S), 

und     Zustandsànderungen , 

S.  3oo). 
Feste  Losungen. 
Verteilungskoëffizient  (  Anwen- 

duog    auf    chem.     Gleichgc- 

wichle,  s.  S.  436). 
Aufldsungsgeschwindigkeit. 
Gase  :  Invasionskoëffizient,  Salze. 

Aenderung  des  Volumens  durch 

Ai'fldsung. 
Kontraktionskonstanle  von  Ge- 

mischen. 


THERMOCHEMIE. 

Bildungswarme. 
Reaktionswàrme . 
Losungswàrme. 
Hydratations-,  Verdûnnungs-, 

Hischungswàrme. 
Krystallisationi-,  Absorptions-, 

Ionisationswàrme  • 
Schmelz-,  Verdampfuogswàrme 

[s.  S.   68,     Verdarnpfungs- 

ivarme  einiger  Korper.) 


CHEMISCHS  GLEICHGEWICHTE. 

Oasfôrmige  Système. 

Homogène  Flûssigkeiten. 

Hydrolyse  (s.  Elektrische  Disso- 
ziationskonstante,  S.  t\-tb  und 
eleklromolorische    Kràfte, 

S.  49»). 
Système  Flûseig-Gasformig. 
Système  FeBt-Gasfôrmig. 
Système  Fest-Fest. 
(S.  Zustandsànderungen,  S. 34'. 

Umwandlungspunkte.  ) 
Système  f est -f est  flûssig. 
(S.  Zustandsànderungen  ,$.  33 1 . 

Eutektika.  ) 
System*    Fest-Flûtiig-Gasior- 

mig. 


Inorganic  Soiids  in  Solutions   Solidi  inorganici  uell»  solu 


of   Organic    and    Inorganic 

Substances  (ternary  and  qua- 
ternary  Systems). 

Organic  Soiids  in  Water  (see 
Animal  Physiology,  p.  637). 

Organic  Soiids  iu  Organic  Sol- 
vents. 

Organic  Soiids  in  Mixtures  of 
Various  Solvents. 

Solubility  of  Metals  (  see  Melal- 
lurgy,  p.  685(Fe  +  FeS),and 
Change  0/ State,  p.  3oo). 

Solid  Solutions. 

Distribution  Coefficients  (Ap- 
plication to  Chemical  Equili- 
brium,  see  pp.  4^6). 

Rate  of  Solution. 

Gases  :  Coefficient  of  Diffusion, 
Various  Salts. 

Change  of  Volume  during  Solu- 
tion. 

Contraction  Constant  of  Mix- 
tures. 


THERMO-CHEMISTRY. 

Heat  of  Formation. 

Heat  of  Reaction. 

Heat  of  Solution. 

Heat  of  Hydratation,  of  Dilu- 
tion, of  Mixting. 

Heat  of  Crystallization,  of  Ab- 
sorption, of  Ionization. 

Heat  of  Fusion,  of  Vaporisation 
(see  p.  68,  Méat  of  Vapori- 
zation  of  Certain  Substances). 


CHEMICAL  EuUILIBRIUM 

Gaseous  Systems. 
Homogeneous  Liquids- 
Hydrolysis    (see     Constant    of 

Etectrolytic        Dissociation, 

p.    47^.    a"d    Electromolive 

Forces,  p.  491  )• 
Liquid-Gas  Systems. 
Solid-Gas  Systems. 
Solid-Solid  Systems. 
(See  Change  of  State,  p.  34», 

Transition  Points). 
Solid-Solid-Liquid  Systems. 
(See  Cluxnge  of  State,  p.  33 1, 

Eutectics). 
Solid-Liquid-Gas  Systems. 


zioni  di  composti  inorganici 
e  organici  (sistemi  lernari  e 
quaternari). 

Solidi  organici  neii'acqua 
(vedi  Fisiologia  animale, 
p.  63,). 

Solidi  organici  nei  sotveati 
organici. 

Solidi  organici  nelle  miscele 
di  solventi  diverti. 

Solubilità  deimetalli  (vedi  Me- 
tallurgia,  p.  683  (Fe-f-FeS), 
e  Cambiamenti  di  stato, 
p.  3ooJ. 

Soluzioni  solide. 

Coefficenti  di  partiriene  (Ap- 
plicazioni  agli  equilibri  chi- 
inici,  v.  p.  436). 

Vélocité  di  soluzione. 

Gas  :  coefficente  d'invasiooe,  sali 
diversi. 

Cambiamento  di  volume  per 
soluzione 

Costaole  di  contralto  ne  di  mi- 
scele. 


TERMOCHMICA. 

Calore  di  formazione. 
Calors  di  reazione. 
Calore  di  soluzione. 
Calore  di  idrataiione,  di  dilni- 

zione,  di  miscibiliti. 
Calore  di  cristaUizxaxione,  d'as 

sorbimento ,    d 'i onizxazion e . 
Calore  di  fusione,  di  vaporiz- 

zazione  (v.  p.  68,  Calore  di 

vaporizzazione    di    alcuni 

cor  pi). 

EuOUJBhI  CHIMICI. 

Sistemi  gassosi. 

Liquidi  omogenei. 

Idrolisi  (v.  Costante  di  disso- 
ciazione  elettrolitica,  p.  4l3, 
tForzeelettromotrici^.foi). 

Sistemi  liquido-gas. 
Sistemi  solido-gas. 
Sistemi  solido-solido. 
(V.  Cambiamenti  diitato,  p.  34 1. 

Punti  di  trasformazione.) 
Sistemi  solido-solido-liqoido. 
(V.  Cambiamenti  dislalo,  p.  33 1 . 

Eutectici-  ) 
Sistemi  solido -liquido-gas. 
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VITESSE  DE  RÉACTÏOK.         REAïTIONSGESCBWINDIGmT. 


Chimie  minérale  : 
Réactions  dans  les  gaz. 
Réactions  dans  les  liquides. 
Réactions  dans  Us  solides. 

Réactions  organiques  sans  ca- 
talyseur . 

Réactions  organiques  avec  ca- 
talyseur . 

Réactions  de  fermentation. 

Influence  de  la  température 
sur  la  croissance  des  plantes. 

Vitesse  de  réactions  photocbi- 
miques 

CÔKSCCTIBU.ÎTÉ  SLECTRIÊUS 
SSS  ÉLECTBOLYTES 

Conductibilité  spécifique. 

Acides,  solutions  aqueuses. 

Conductibilité  moléculaire. 

Acides  inorganiques,  bases  inor- 
ganiques. 

Sels  inorganiques. 

Sels  organiques. 

Acides  organiques. 

Constantes  de  dissociation 
électroSytique 

Composés  inorganiques. 

Acides  organiques. 

Bases  organiques. 

Coefficient  de  température  des 
conductibilités  limites. 

Conductibilités  ioniques. 

Nombre  de  transport. 

Coefficient  de  pression  des 
conductibilités. 

Variation  de  la  conductibilité 
des  solutions  avec  le  temps. 

Conductibilité  spécifique  des 
liquides  purs. 

Conductibilité  dans  des  dissol- 
vants autres  que  l'eau 

Conductibilité  dans  des  mé- 
langes de  dissolvants. 

Conductibilité  de  mélanges 
d'électiolytes  »  .  (  'hange- 
ments  d'état,  p  135. 
ficient  d' ionisation  par  cryos- 
copie.  —  Equilibre  du. 
et  vitesse  de  réaction,  p.  436- 
;  plication  des  conduc- 
tibilités). —  Physiologie  ani- 

FOaCES   ÉLECTROMOTRIGE& 

(F.E.M.). 

Piles  normales. 

Ilarke. 
Influence  de  la  pression,  de  îa 
température,  elc. 


Anorganische  Chemie  : 

Reaktionen  in  Gasen. 

Reaktionen  in  Flûssigkeiten. 

Reaktionen  in  festenKorpern 
Organlsche    Reaktionen    obne 

Kataiysator. 
Organiscbe    Reaktionen    mit 

Kataiysator. 
Gàhrungsreaktionen. 
Einflnss  der  Temperatur  auf 

das  Wacùstum  von  Pflanzen 

Geschwindigkeit  pbotoche- 
mischer  Reaktionen. 

BLEKTROiYTISCBE 
LEITFÂBÏGKEIT. 

Spezifische  Leitfàhigkeit. 

Saur  en,  wàssrige  Liisungen. 

Moïekular»  Leitfàhigkeit. 

Anorganisclie  SSuren,  anorga- 
nische  Ba-en. 

Anorganische  Salze 

Organischc  Salze. 

Organisclie  Sàuren. 

Elektrolytische  Dissoziations- 
konstante. 

Anorganische  Verbindungen. 

Organische  Sàuren. 

Orsanische  Basen. 

Tempsreturkoëffiiient  der 
Grenzleitfàbigkeit. 

Leitfàhigkeit  der  Ionen. 

Ueberfùbrungszablen. 

Drnckkoëffizient  der  Leit- 
fàhigkeit. 

Aenderang  der  Leitfàhigkeit 
der  Lbsnngen  mit  der  Tem- 
peratur. 

Spezifische  Leitfàhigkmreiner 
Flûssigkeiten. 

Leitfàhigkeit  in  nicht  wassrt- 
gen  Lbsungen. 

Leitfàhigkeit  in  Gemischen 
von  Lcsungsmitteln. 

Leitfàhigkeit  von  Gemischen 
der  Elektrolyte  (s.  Zustand- 
ànderungen,  S.  335.  —  Koëf- 
fizient  der  Ionisation  durch 
Kryoskopie.  —  Cfiem.  Gleich- 
gewichte  und  Reaktiont- 
geschwindigkeit,  S.  4^6-4 -i-> 
(Amvcndung  der  Leitfâhig- 
keite.n).  —  TierpUysiologie, 
S.  63g). 

ELEK7R0M0TBÎSCBX  KBAPÎE 

(E.M.I.). 

Normaîeleœente. 

Weston-    und   Ciarke-Elensent, 

Einfluss  dts  Drucke»,  der 

Temperatur,  etc. 


VELOCITY  OF  REACTION. 

Inorganic  Chemislry  : 
Reactions  in  Gases. 
Reactions  in  Liquids. 
Reactions  in  Solids 

Organic  Reactions    without   a 
Catalyst. 

Organic  Reactions  wilh  a  Cata- 
lyst. 

Reactions  of  Fermentation. 

Influence  of  the  Température 
on  the  Growth  of  Plants 

Velocity  of  Photo -Chemical 
Reactions. 

ELECTRIC  COMDOCTÏVITT 

OF  BlECTROiYTÎS 

Spécifie  Conductivity. 
Acids,  Aqueous  Solutions. 
Molecular  Conductivity. 
Inorganic  Acids, Inorganic  Base; . 

Inorganic  Sait-. 

Organic  Salis. 

Organic  Acids. 

Constants  oi  Electrolytic  Disso- 
ciation. 

Inorganic  Compounds. 

Organic  Acids. 

Organic  Bases. 

Température  Coefficient  of  «  Li- 
mit  n  Conductivities. 

Ionic  Conductivities. 

Transport  Number. 

Pressure  Coefficient  of  Conduc- 
tivities- 

Variation  of  the  Conductivity 
of  Solutions  with  the  Time. 

Spécifie  Conductivity  of  Pure 
Liquids 

Conductivity  in  Soîvents  other 
tban  Water. 

Conductivity  in  Mixtures  of 
Soîvents. 

Conductivity  of  Mixtures  of 
Electroîytes  (see  Chan 
State,  p.  335  ;  Coefficients 
of  lonization  by  Cryoscopy  ; 
Chemical  Equilibrium  and 
Velocity  of  lieaclion,  p.  436- 
445  {Application  of  Conduc- 
tivities) ;  Animal  Ph  . 
logy,  p.  63g). 

ZUCTBOMOTIYE  FORCES 

(B.W.F.). 

Nûnsil  Celîs 
Weston  and  Clarke  Cells. 
Influence  of  Pressure,   of  Tem- 
pérature, etc. 


VELOCIÏA  Dï  RIAZIONE. 

Chimica  inorganica  : 

Reazioui  nei  gaz. 

Reaziom  nei  liquidJ 

Reazioni  nei  solidi. 
Reazioni  organiche  sensa  cata- 

lizzattori. 
Reazioni  organiche  coo  caU- 

lizzatori. 
Reazioni  di  îermeutazions. 
Influenza    délia,   temperatora 

sull'accrescimento     délie 

piante. 
Velocità    di  reazioni   fetoebi 

miche. 

coNBcmvrr a  elettrjca 

BE6LI  ELSTTBOLrn 

Conduttiviu  speciflea- 
Acidi,  soluzifini  acquoSe. 
Conduttività  molecolare 
Acidi    inorganici,    basi    niorga- 

niche. 
Sali  inorganici. 
Sali  organici . 
Acidi  organici . 
Costanti  di  dissociazione  elet- 

trolitica. 
Composti  morg^ 
Acidi  organici. 
Basi  organiche. 
Coefficenti  di  temperatura  dalle 

conduttività  iimiti. 
Conduttività  ioniebe 
Nnmeri  di  trasporto 
Coaffieente  di  pressions  délit 

conduttività. 
Variazione   délia   conduttività 

délie  soluzioni  coc  il  tempo. 

Conduttività  specifica  dei   li- 
quidi  puri. 

Conduttività  in  sclvenii  divers» 
dali'acqua. 

Conduttività  in  miscele  di  sol- 
venti. 

Conduttività  di  miscele  d'elot- 
troliti  (v.  Cambicmenti  di 
stato,  p.  335.  —  Coefficient 
d'ionizzazione  dedotti  crio~ 
scopica  mente.  —  Equilibiio 
chimico  e  velocilàdi  reaziont, 
p.  J36-445  {AppUcuzione  délie 
conduttività).  —  Fisiolv 
animale,  p.  6 

FQRZE  ELETTBOMOTRIC! 

(F.E.B.). 

Pile  normali. 

Elementi  Weston  e  Clarke.  J 

fluenza  délia   pressione,  de 

lemperalura,  etc. 
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Piles  de  transformation. 
Pile*  de  concentration 
Amalgames  et  alliages. 
Solutions     alcooliques     (piles 

al'Ag). 
Solutions  aqueuses  (piles  au  Tl). 

Potentiel  d'une  électrode  sim- 
ple. 

Électrodes  solubles. 

Électrodes  d'oxydation  et  de 
réduction. 

Potentiels  électrolytiques  (so- 
lutions   aqueuses    et   atcuoli- 

«)• 

Dtvers. 

F.E.M.  de  centrifugation. 

F.E.M.  et  hydrolyse. 

F.E.M.  et  osmose. 

F.E.M.  de  dissolution  des  allia- 
ges Ag-Al  (v.  Équilibres  chi- 
miques, p.  436-4'|5.  Appli- 
cation des  F.E.M.). 

COLLOÏDES. 

Formation  des  colloïdes.  Nom- 
bre des  particules. 

Pression  osmotique.  Poids  mo- 
léculaire, 

Conductibilité  électrique. 

Densité. 

Viscosité  (v.  Viscosité,  p.  35  : 
Gommes). 

Tension  superficielle. 

Pouvoir  rotatoire.  Indice. 

Coefficient  d'absorption  (v.  Ab- 
sorption, p.  91.  Solutions  col- 
loïdales d'or  ) . 

Précipitation  et  coagulation 
par  des  électrolytes. 

Cataphorëse  (v.  Diffusion,  p.  280. 
Matières  colorantes,  Albumi- 
noïdes.  —  Solubilité,  p.  3'|8. 
Solubilité  des  gaz  en  présence 
de  colloïdes  ) . 

ABSORPTION. 

Gaz. 

Corps  divers. 

Matières  colorantes. 

Vulcanisation  du  caoutchouc 
(v.  Solubilité,  p.  35$.  Adsorp 
lion  des  gas  par  le  charbon 
et  It  caoutchouc). 

CRISTALLOBRAPHIE 

ET  MlffEfiALOSIE 

Introduction. 

I.  Cristallographie  (minéraux). 

II.  Nouvelles  formes  cristal- 
lines de  minéraax. 


Umwandlungselemente. 
Konzentrationselemente. 
Amalgame  und  Legicrungen. 
Alkoholische     Lôsungen     (Ele- 

mente  mit  Ag). 
Wâ'ssrige   J.ôsungen    (Elemente 

mitTI). 
Potential     von     Normalelek- 

troden  (Einzelelektroden). 
Lôsliehe  Elektroden. 
Oxydations-    und    Reduktions- 

elektroden. 
Elektrolytischc  Potentiale  (wass- 

rige    und     alkoholische     Lii- 

suogen). 
Verschiedenes. 
E.M.K.  durch  Zentrifugieren. 
E.M.K.  und  Hydrolyse. 
E.M.K.  durch  Osmose. 
E.M.K.  der  Auflôsung  von  Ag- 

Al-Legierungen   (s.    Chem. 

Gleichgewichte,  S.  436-44'» 

Anwendungen  der  E.M.K.}. 

KOUODE. 

Bildung  der  Kolloïde,  Teil- 
chenzabl. 

Osmotischer  Druck,  Molekular- 
gewicht 

Elektrische  Leitfàhigkeit. 

Dichte. 

Viskositàt  (s.  Viskositât,  S.  35  : 
Gummi). 

Oberflàcbenspannung. 

Drehungsvermogen.Brechungs 
index. 

Absorptionskoëffizient  (s.  Ab- 
sorption, S.  91,  Kolloidalê 
Goldlosungen  ) . 

Fàllung  und  Koagulation  durch 
Elektrolyte. 

Kataphorese  (s.  Diffusion,  S. 
280.  Farbstoffe,  Albumine.  — 
Loslichkeit,  S.  348.  Loslich- 
keit von  Gasen  in  Gegenwart 
von  Kotloïden). 

ABSORPTION. 
Oase. 

Veschiedene  Konper. 

Farbslofle. 

Vulkanisierung  des  Kautschtiks 
(s.  Loslichkeit,  S.  354-  Adsorp 
tion  von  Gasen  durch  Kohlen 
und  Kautschuk). 

KRYSYALLO0BA    'i'1 
UND  MINERAIO  n 

Einleitung. 

I.  Krystallographie  (Min«ca- 
lieu). 

II.  Neue  KrisUllf ormes  von 

Minéral!  en 


Transformation  Ceils. 
Concentration  Ceils. 
Amaigams  and  Alloys. 
Alcoholic  SolutionsjSilver  Cells) 

Aqueous  Solutions  {Tl  Cells). 

Potential  of  a  Single  Elec- 
trode. 

Soluble  Electrodes. 

Oxydation  and  Réduction  Elec- 
trodes. 

Elcctrolytic  Potenlials (Aquoous 
and  Alcoholic  Solutions). 

Miscallaneous. 

E. M. F.  due  to  Cenlrifugal  Force. 

E.M.F.  and  Hydrolysis. 

E.M.F.  and  Osmosis. 

E.M.F.  of  the  Solution  of  Ag-Al 
Alloys  (see  Chemical  Equili- 
brium,  pp.  4.3G-445.  Applica- 
tion 0/  E.M.F' s). 

C0L1OID3. 

Formation  of  Colloidi  Number 
of  Particles. 

Osmatic  Pressure,  Molecular 
Weight. 

Electric  Conductivity. 

Density. 

Vif  cosity  { see  Viscosity,  p.  35  : 
Gums). 

Surface  Tension. 

Rotatory  Power.  Index  oi  Re- 
fraction. 

Coefficient  of  Absorption  (see 
Absorption,  p.  91 .  Colloïdal 
Solutions  of  Go!d). 

Précipitation  and  Coagulation 
by  Electrolytes. 

Catsphoresis  (see  Diffusion, 
p.  280.  Coloring  Mallers, 
Albuminoids.  —  Solubilily, 
p.  Vfi.  Solubilily  of  Gases  in 
Présence  of  Colloids). 

ABSORPTION. 
Gases. 

Yarious  Substances. 

Coloring  Matters. 

Vulcanisation  of  Caoutchouc  (see 
Solubilily,  p.  354.  Adsorption 
of  Gases  by  Carbon  and 
Caoutchouc). 

CRISTALL08RAPST 
AND  MINERAL06Ï. 

Introduction. 

I.  Crystallogrsphy  (Minerais). 

II.  New  Crystalline  Forms  of 
Minerais. 


Pila  di  trasformasione. 
Pile  di  eoncentrazione. 
Amalgame  e  leghe. 
Scluzioni    alcooliche    (Pile    ad 

Ag). 
Soluzioni  acquose   (Pile  a  Tl). 

PoUnziale  d'un  elettrodo  sem- 

pHce . 
Elellrodi  solubili. 
Eletlrodi  d  ossidazione  e  di  ridu- 

cione. 
Potenziali  elettrolitici  (solu/ioni 

acquose  ed  alcooliche). 

Varie. 

F.E.M.  per  centrifugazione. 

F.E.M.  e  idrolisi. 

F.  E  .  M  .  p£r  osmosi. 

F.E.M.  di  soluzione  dclle  leghe 
Ag-At  (v.  Equilibri  chimici, 
y.  436-445.  Applicazioni  délie 
F.E.M.). 

COLLOIDI. 

Formazioni  dei  colloidi.  Nu- 
méro délie  particelle. 

Pressione  osmotica.  Pesi  moie- 
colari. 

Conduttività  elettrica. 

Densitft 

ViscOSità  (v.  Viscosità,  p.  35  : 
Gomme) . 

Tensîone  superficiale. 

Potere  rotaterio.  Indice. 

Coelficente  d'asîorbimento  (v. 

Assorbimento,p.f)i .  Soluzioni 

colloïdal i  d'oro). 
Preoipitaxione  e  coagulazlone 

per  mezzo  degli  elettroliti. 
Cataferesl  (v.  Diffusione,  p.  280. 

Sosianze  coloranti,  Albumi- 

noidi.    —   Solubili  ta,  p.  348. 

Solubilità  dei  gas  in  presen  za 

di  colloidi  ) . 

ASSORBIMENTO. 

Gas. 

Covpi  diversi. 

Sosianze  coloranti . 

Vulcanizzazione  dei  raucciu  (v. 
Sol  ub' Hit  à,  p.  354,  Assorbi- 
mento  dei  gas  per  mezzo  dei 
carbone  e  dei  caucciù. 

CfUSTALLOGfuriA 
S  MINERALOMA. 

iutroduzione. 

I.  Cristallogratia  (ininerali). 

II.  Nuove  forme  cristalline  di 

minerali 


XXXVI 


TABLE    DES   MATIERES. 


Pages. 

564 

566 


576 


5j6 


hi 


578 


585 


586 


t.m 


589 


III.  Substances  inorganiques. 

IV.  Substances  organiques. 
Les  données  contenues  clans  les 

Tableaux  I,  II,  IV,  sont  les 
suivantes  :  Densités.  —  Para- 
mètres. —  Indices  de  réfrac- 
tion. —  Biréfringence  —  Anyle 
des  axes  optiques  (v.  Réfrac- 
tion et  dispersion,  p.  9.3-94, 
et  Radioactivité,  p.  267). 

Combinaisons  halogénées  du  Hg 

(Densité.  —  Paramètres.  — 
Points  de  fusion) . 

Sels  doubles  de  l'éthylène- 
diamine. 

(Paramètres.  —  Extinction  op- 
tique.) 

Dérivés  halogènes  des  acides 
benzènes-snlioniques  {v.  aussi 
Chaleur  spécifique,  p.  53.  — 
Électricité,  p.  229  et  2^0.  — 
Points    de    transformation, 

P.  443). 

Indices  de  réfraction. 

(Quartz.  —  Leucile.  —  liioioate 
de  Na.  —  Acétate  de  Na  et 
d'uranyle.  —  Dilhionates,  etc. 

—  Cristaux  mous)  (v .  Magnéto- 
optique  p.  25).  Cristaux  li- 
quides.) 

Pouvoir  rotatoire. 
(Dilhionates.  —  liromate  de  Na. 

—  Quartz.  —  Cinabre.) 

Relations  d'isomorphisme. 

(Snlf:»i<">  **»  séléniates  doubles.) 

Résistance  électrique. 

(  Mincraux  divers  à  liaule  tempé- 
rature) (t>.  aussi  Chaleur  spé- 
cifique, p.  53.  —  Électricité, 
p.  229  et  '240.  —  Points  de 
transformation,  p.  443. —  Art 
de  l'Ingénieur,  p.  671.) 


CHIMIE   0R6ANI&OB. 

Ces  Tableaux  contiennent  les 
données  extraites  presque 
exclusivement  des  Mémoires 
de  tîiimie  organique  :  Den- 
sités. —  Viscosités.  —  Indices 
de  réfraction.  —  Dispersion. 
—  Pouvoir  rotatoire.  —  Solu- 
bilités, etc. 

Les  corps  pour  lesquels  les 
auteurs  ont  donné  seulement 
les  points  de  fusion  ou  d'ébttl- 
lition  n'y  figurent  pas. 

Voir  en  outre  les  différents 
Chapitres  du  Volume. 


III.  Anorganische  Kôrper. 

IV.  Organische  Kôrper. 

Die  Tabellen  I,  II  und  IV  ent- 
hallcn  :  Diclite.  —  Paraineler. 

—  Brechungsindizes.  —  Dop- 
pelbrechung.  —  Winkcl  der 
oplischen  Achsen  (s.  Brechung 
und  Dispersion,  S.  93-94,  und 
Radioaktivitùt,S.  267). 

Halogenverbindungen  des  Hg 
(Dichte.  —  Parameter.  — 
Schmeizptinktc). 

Doppelsalze  von  Aethylendia- 
min. 

(Parameter.  —  Oplisclie  Auslû- 

scliunj;.  ) 

Halogenderivate  von  Benzol- 
sulfosaùren  (*.s/>ec.  Wàrmen, 
S.  53.  —  Elektrizitât,  S.  229 
und  24»-  —  Umwandlungs- 
punkte,  S.  4^3). 

Brechungsindizes . 
(Quarz.     —     Leucit.    —    Na- 
Bromat.    —   Na-Uranvlacclat. 

—  Dilhionalc,  etc.  —  Flussige 
Krystalle)  (s.  Magnetooptik, 
S.    239.   Flussige  Krystalle.) 

Drehungsvermogen. 
(  Dilliionate.  —  Na-Bromat.     -- 
Quarz.  — Zinnober.  ) 

Isomorphieverhàltnisse. 

(  Doppelsulfale  und-  Selenate.) 

Elektrischer  Widerstand. 

(  Verschiedcne  Mineralien  bei- 
lioher  Temperatur)  (s.  spec. 
Wàrmen,  S.  53.  —  F.lektri- 
zitàt,  S.  229  und  240.  — 
Unwandlungspunkle,  S.  443- 

—  fngenieunvesen,  S.  671.  ) 


ORGANISCHE  CREME. 

Die  Angaben  dieser  Tabellen 
stammen  fast  ausschliesslich 
aus  Publikationen  iiber  orga- 
nische C  hernie,  sie  enthatten  : 
Dichte.  —  Viskosilàt.  —  Bre- 
cbungsindex.  —  Dispersion. 
—  Drehungsvermogen.  —  Lôs- 
lischkeit,  etc. 

Kôrper,  fur  welche  die  Au- 
toren  nurden  Schmelz-  oder 
Siedepunkt  angaben,  wurden 
nicht  aufgenommen. 

Siehe  aucli  die  ùbrigen  Kapitel 
dièses  Bûches. 


III.  Inorganic  Substances. 

IV.  Organic  Substances. 

The  data  contained  in  Tables  I, 
II,  IV,  are  the  following  :  Den- 
sities,  Parameters,  Indices  of 
Refraction,  Double-Réfraction, 
Angle  between  Optic  Axes  (see 
Refraction  and  Dispersion, 
P-  93-9Î,  and  Radioactivily, 
p.  267). 

Halogen  Compounds  of  Hg 
(  Density,  Parameters,  Mclling 
Points). 

Double  Salts  of  Ethylenedia- 
mine. 

(Parameters,  Optic  Extinction.) 

Halogen  Derivatives  of  the  Ben 
zene-Sulphonic  Acide  (seeaUo 
Spécifie  tleat,  p.  53  ;  Electri- 
city,   p.   229  and   »4°;    Tran- 
sition Points,  p.  443). 

Indices  of  Réfraction. 

(Quartz.  —  Leucite.  —  Na-iiro- 
niate.  —  Na-  and  Uranyl  Acé- 
tate. —  Dilhionates,  etc.  — 
l.iquid  Ci  vstals  (see Magneto- 
Optics,  p.  a5g.  l.iquid  Crys- 
tals). 

Rotatory  Power. 

(Dilhionates.  —  Na-Bromate.  — 
Quartz.  —  Cinnabar). 

Isomorphic  Relations. 

(DoubleSulphalesandSelenaies.) 

Electric  Résistance. 

(  Various  Minerais  al  High  Tem- 
pératures) (see  also  Spécifie 
Beat,  p.  53.  —  Eleclrieily, 
p.  329  and  a4°.  —  Transition 
Points,  p.  443.  —  Enginee- 
ring, p.  671  ) 


ORGANIC  CHEBÎÏSTBY. 

Thèse  Tables  conlain  Data 
taken  almost  exclusively 
from  the  Memoirs  of  Orga- 
nic Chemistry  :  Dcnsilies.  — 
Viscosities.  —  Indices  of  Ré- 
fraction. —  Dispersion.  — 
Rotatory  Power.  -  Solubili- 
lies,  etc. 

The  Substances  for  which  the 
Authors  hâve  given  the  Mel- 
ting  or  Boiling  Points  only 
do  not  figure  hère. 

Furlher,  see  the  various  Chsp- 
leis  of  the  Volume. 


III.  Sostanze  inorganiche. 

IV.  Sostanze  organiche. 

(  dati  contenuli  nclle  Tabelle  I, 
II,  IV,  sono  i  seguenii  :  Den- 
sité. —  Parametri.  --  Indici 
di  rifrazione.  —  Birifran- 
genza.  —  Angolo  degli  assi 
oltici  (  v.  Rifrazione  e  dis- 
persione,  p.  93-gi  e  Radio- 
altività,  p.  267). 

Composti  alogenati  del  Hg. 
(Densité.     —     Parametri.    — 
Punti  di  fusione). 

Sali  doppi  deU'etilendiam- 
mina. 

(Parametri.    —    Estinzione    ot- 

tira.) 

Dérivât»  alogenati  degli  acidi 
benzosolfonici  (v.  anche  Ca- 
lme s/iecifico.  p.  53.  —  Elet- 
tricità,  p.  229  e  240.  —  Pun- 
ti di  trasformazione,  p.  443)- 

Indici  di  rifrazione. 

(Quarzo.  —   Leucite.  —  Bro- 

mato  di  Na.  --  Acetalo  di  Na 
d'uranile.  —  Dilionati,  etc.  — 
Cristalli  liquidi  (v ■.  Magneto- 
oltica,  p.  25y.  C'-istalli  li- 
quidi. ) 

Potere  rotatorio. 
(Dilionati.  —  Bromato  di  sodio. 
—  Quarzo.  —  Cinabro.  ) 

Relazioni  d  isomorfismo . 

(Sojftiii  e  seleniali  doppi.) 

Resistenza  elettrica. 

(Minerali  diversi  ad  alla  tempe- 
ratura)  (v.  anche  Calore  spe- 
cifico,  p.  53.  —  E/ettricità, 
p.  229  e  2{o.  —  Punti  di  tras- 
formazione, p.  443-  —  Arle 
dell'  ingegnere,  p.  671.) 


CSÏMÏCA  ORGANISA. 

Queste  tabelle  contengono  i  dati 
estratti  quasi  esclusivamente 
dalle  memorie  di  chimica 
organica  :  Densità.  —  Visco- 
sité. —  Indici  di  rifrazione. 
—  Dispersione.  —  Polere  rota- 
torio. —  Solubilité,  etc. 

Mon  vi  sono  compresi  i  compo- 
sti puri  per  i  quali  gli  autori 
hanno  dalo  solàment*  i  punti 
di  fusione  o  di  ebuiUzione. 

Vedi  inoltre  i  vari  capitoli  del 
volume. 


TABLE   DES   MAT1KRES. 


PlfM. 

627 


627 
63 1 
63a 

634 


63-; 


637 


64 1 


643 
653 

644 
646 

646 

655 


HUILES   ESSENTIELLES. 
CORPS  GRAS  ET  CIRES. 

Ces  Tableaux  contiennent,  en 
dehors  des  constantes  phy- 
siques (Densités,  indices,  etc.), 
les  constantes  chimiques  qui 
servent  à  les  caractériser 
(Indices  d'acides,  d'éther,  de 
brome,  etc.  —  Indices  de 
Hehner,  d'iode,  d'acétylène, 
etc. ) . 

Huiles  essentielles. 

Drogues  diverses. 

Huiles,  graisses  et  cires  végé- 
tales et  animales. 

Huiles  et  cires  minérales  (voir 
Huiles  :  Tension  superficielle, 
p.  43.  —  Coefficient  de  par- 
tage, p.  4a4-  —  Graisses: 
Température  critique  de 
dissolution,  p.  378.  —  Huiles 
minérales  :  Solubilité  de 
H,0,  p.  356). 

PBT8I0L0SÏE  ANIMALE. 

Points  cryoscopiqucs  des  liqui- 
des et  tissus  de  l'organisme 
(  v.  Solutions  physiologiques, 
p.  335). 

Conductivité  électrique.  —  Vis- 
cosité. —  Tension  superficielle. 
—  Poids  spécifique  des  liqui- 
des de  l'organisme. 

Influence    des     acides    et     des 

alcalis    sur    la    viscosité  des 

solutions  d'albumine. 
Solubilité    de    quelques    acides 

aminés  (v.  Diffusion,  p.  281. 

Albuminoides) . 

PHÏSÏOLeeîS  7Ê8EÏALS. 

Abaissement  du  point  de  congé- 
lation fil  pression  osnriotique 
de  quelques  sucs  végétaux. 

Indice  de  réduction  enzymoli- 
tique. 

Température  de  coagulation 
(voir  Vitesses  de  réaction, 
p.  458). 

ART  DE  L'INGÉNIEUR. 

Constantes  mécaniques. 
Frottement   de    l'eau    dans   les 

tuyaux  enroulés  en  spirale. 
Résistance  des  pierres  naturelles. 
Perle  de  poids  à  l'air  des  pierres 

naturelles. 
Constantes    mécaniques    des 

pierres  naturelles. 
Pouzzolanes. 


AETHERISCEE  OELE. 
FETTE  UNO  WACHSE. 

Die  Tabellen  enthalten  ausser 
den  physikalischen  Kon- 
stanten  (Dichte,  Brechungs- 
index,  etc.),  die  chemischen 
Konstanten,  die  su  ihre-F 
Charaklerisierung  d ie n  en 
(Sâure-,  Ester-,  Brom  -,  Heh- 
ner- ,  Iod-,  Aceiylierungs- 
zahl,  etc.). 

Aetherische  Oele. 

Verschiedene  Droguen. 

Oele,  Fette,  pflanzliche  und 
tierische  Wachse. 

Oele  und  mineralische  Wachse 
(s.  Oele  :  Oberflàchenspan- 
nung,  S.  43.  —  Verteilungs- 
koeffizient,  S.  424-  —  Fette  : 
Xritische  Lbsungstempera- 
tdr,  S.  378.  —  Mineralole  : 
Losliehkeit  von  Wasser,  S. 
356). 

TIERPHYSI0L06IE. 

Kryoskopische  Konstanten  der 
Fliissigkeiten  und  Gewebe  von 
Organismen  {s.physiologische 
Lôsungen,  S.  335). 

Elektrische  Leitfàhigkeit.  — 
Viskosilat.  —  Oberflàchen- 
spannung.  —  Spezifiscbes  Ge- 
wicht  von  Fliissigkeiten  der 
Organismen. 

Einflnss  von  Sauren  und  A  Ita- 
lien auf  die  Viskosilfit  von 
Eiweissliisungen. 

Losliehkeit  einiger  Amioosâuren 
(s.  Diffusion,  S.  28t.  Albu- 
mine]. 

WLANiaPHïswLoan. 

Gelrierpunktserniedrigung    und 

osmotischer   Druck    eiuiger 

Pflanzensafie. 
Euzymolylischer      Reduktions- 

index. 
Koagulalionslemperatur  .     "(s. 

Iteaktionsgeschwindigkeit 

S.  458). 

INGENIEURWESEN. 

Hechanische  Konstanten. 
Reibung    des    Wassers    in    den 

Schlangenrbhren. 
Festigkeit  natitrlicher  Gcsieioe. 
Gewichlsvcrlusl  der  luluriiclicn 

Gesteine  in  der  Luit. 
Mechanische  Konstanten  der  oa- 

lurliche»  Gesteine. 
Puzzolanerden. 


ESSSNTIAL    OILS. 
FATS  AND  WAXES. 

In  addition  lo  the  Physical 
Constants  (Densities,  Indices 
of  Réfraction,  etc.),  thèse 
Tables  contai  n  the  Chemical 
Constants  nhich  serve  lo 
characlerize  the  Substances 
(Acidity,  Saponification,  Bro- 
mine,  Iodine,  Acctyl  and  Heh- 
ner's  Numbers,  etc). 

Esseotial  Oils. 

Various  Drugs. 

Oils,  Fats,  and  Vegelable  and 
Animal  Waxes. 

Oils  and  Minerai  Waxes  (see 
Oils  :  Surface  Tension,  p.  43. 
—  Distribution  Coefficient. 
p.  4*4-  —  Fat*  ■'  Critical, 
Température  of  Solution, 
p.  37S.  —  Minerai  Oils  :  Solu- 
bility  o/H,0,  p.  356). 


ANIMAL  PHYSIOLOGÏ. 

CryoscopiciPoints  of  Liquids  and 
Tissues  of  Animai  Organisms 
(  see  Physiological  Solutions, 
p.  335). 

Electric  Conductivity.  —  Visco- 
sity.  —  Surface  Tension.  — 
Spécifie  Gravily  of  the  Liquids 
in  the  Animal  Organism. 

Influence  of  Acids  and  Alkalies 

on  tbe  Viscosity  of  Solutions 

of  Albemin. 
Solubilily     of    Certain    Amino 

Acids  (see  Diffusion,  p.  281. 

Albuminoids). 

VEGBÏA8LE  PHYSI0LO6Y. 

Loweriog  of  the  Freezing  Point 
andOsmotic  Pressure  of  Certain 
Vegetabie  Saps. 

Enzyrnolitic  Réduction  Faclor. 

Température -of  Coagulation  (see 
Velocity  of  Reaction,  p.  458). 


SN6IHEERING. 

Mechanical  Constants. 
Friction    of    Water    in    Coiled 

Pipes. 
Slrenglh  of  Nalural  Stones. 
Lossof  Weight  of  Naluial  Stones 

in  Air. 
Mechanical  Constants  of  Nalural 

Stones. 
Pozzelana. 


XXVH 

OUI    ESSENZIALI. 
GRASSI  E  CERE. 

Queste  tabelle  contengono,  oltre 
le  costanli  fisiche  (Densilà, 
indici,  etc.),  le  coslanti  chi- 
miche  che  li  caratterizzano 
(Indici  di  acido,  di  etere,  di 
bromo,etc  —  Indici  diHehner, 
d'iodo,  d'acelilene,  etc.). 


Olii  essenziali. 

Droghe  diverse. 

Olii,  grassi  e  cere  vegelali  e  ani- 
mali. 

Olii,  e  cere  minerali  (vedi  Olii  : 
Tensione  super ficiale,  p.  43. 
—  Coefficienli  di  parti zione, 
p.  424 •  —  Grassi  :  Tempéra- 
ture critiche  di  soluzione, 
p.  378.  —  Olii  minerali  : 
Solubilité  delt'U,0,  p.  356). 


FISIOLOGIA  ANIMALE. 

Punli  crioscopici  di  liquidi  e  les- 
suli  dell'organismo  (v.  Solu- 
zione fisiologiche.  p.  335). 

Condutlività  elellrica.  —  Vis- 
cosité. — -  Tensione  superfi- 
ciale.  —  Peso  specifiro  dei 
liquidi  dell'organismo. 

Inlluenza  degli  acidi  e  degli  al- 
cali sulla  viscosità  di  soluzioni 
di  albumina. 

Solubilité  di  alcuni  amino-acidi 
(v.  Diffusione,  p.  281.  Albu- 
minoidi). 

FISIOLOGIA  VEGETALE. 

Abbassamenlo  del  punto  di  con- 
gelameoto  e  pressioue  osmotica 
di  alcuni  succhi  vegetali. 

Indice  di  riduzione  enzimolitica. 

Temperatura  di  coagulazione  (v. 
Vélocité  di  reazione,  p.  458). 


ARTE  DELL'IN6E6NERE. 

Costanti  raeccaniche. 

Attrilo  dell'acqua  in  serpenlini. 

Kesistenza  délie  piètre  nalurali. 

Peidita  di  peso  dclle  piètre  na- 
lural i  in  almosfera. 

Costanli  meccanichc  délie  piètre 
nalurali. 

Pozzolana. 


XXXVIII 


TABLE   DES   MATIERES. 


P»*e«. 

656 
657 
661 
662 

663 


664 

665 

667 
668 

669 


670 

670 
67, 


67» 
674 
675 
676 
678 


679 
680 


681 


684 
685 


Briques  silico-calcaires. 

Ciments  et  bétons. 

Bois  divers. 

Résistance  au  roulement  des 
véhicules. 

Coefficients  d'inclinaison  des 
cibles  aériens. 

Constantes  thermiques. 

Transmission  de  la  chaleur.  For- 
mule d'Osborne. 

Conductibilité  calorifique  :  Char- 
bons. —  Produits  réfractaires. 
Matériaux  isolants  (v.  Points 
de  fusion,  p.  S3o.  Kaolin). 

Coefficient  de  transmission  calo- 
rifique des  surfaces  de  conden- 
sation. 

Conductibilité  calorifique  des 
matières  pulvérisées  dans  l'air 
raréfié  (  v.  Conductibilité  ther- 
mique, p.  80  et  Électricité, 
p.  aai). 

Coefficient  de  dilatation  linéaire 
et  chaleor  spécifique  des 
pierres  (v.  Chaleur  spéci- 
fique, p.  5o). 

Température  de  combustion  du 
charbon. 

Limite  d'évaporation. 

Combustion  des  mélanges  ga- 
zeux . 

Pouvoir  calorifique  (  v.  Thermo- 
chimie,  p.  4*8). 

Constantes  électriques. 

Résistance  électrique  des  pier- 
res. 

MÉTALLURGIE. 

I.  PROPRIÉTÉS  MÉCANI0.UE8 
ET  DIVERSES  DES  ALLIAGES. 

Aciers. 
Essais  de  traction. 
Résistance  à  l'écrasement. 
Résistance  au  choc. 
Limite  d'élasticité. 
Aciers  divers.  Dureté. 

Alliages  de  fer. 

Essais  de  traction. 
Dureté. 

Métaux  et  alliages  divers. 

Changement  de  volume  et  coef- 
ficient de  dilatation  (  v.  Dila- 
tation, p.  44)- 

Données  thermiques. 

Diagramme  d'équilibre  Fe-FeS 
(».  Points  de  fusion,  p.  329. 
Diagramme  Fe  •+-  G  -+■  S. 
Eutectiques,  p.  33a  et  Solu- 
bilité, p.  4™). 


Kalksandsleine. 
Zement  und  Béton. 
Vemhiedenc  Hiilzer. 
Bewegungswiderstand  der   Wa- 

gen. 
Durchliangungskocflïzienten  der 

Luftdrahlseile. 
Thermische  Konstanten. 
Wârmetransmission.      Osbor- 

n'  sohe  Formel. 
Wârmeleitungsvermôgen  :  Koh- 

len  —  Feuerfeste  Materialien. 

—    Isoliermaterialien    (Sehen 

Schmelzpunkte,   S.   33o, 

Kaolin). 
VVârtnetransinissionskocffizienl 

der  kondensationsflàchen. 

Wfcrmeleitungstermôgen  der 
pulverfbrmigen  Materialien  in 
verdûnnier  Luft  (s.  Wàrme- 
leitfàhigkeit,  S.  80  und  Elek- 
triîitàt,  S.  211). 

LinearerAusdehnungskocf  Huent 
und  SpezifischeWânnc  der  Ge- 
sleine  (s.  Spetifischewàrme  , 
S.  5o). 

Verbrennungstemperalur  der 
K»hle.  [keil. 

Grenze  der  Yerdampfungsfahig- 

Verbrennung   der  Gasgemische. 

Heizwert  (s.    Thermo-C hernie, 

S.  ',18). 
Elektrische  Konstanten. 
Elektrischer     Widersland     der 

Steinc. 

METALLURGIE. 

I.  MECHANISCHE  UND    VERS- 

CH1EDBNE     EIGENSCHAFTEN 

DER  LE6IERUNGEN. 

Stahl. 
Zerreissprobe. 
Druckfestigkeit. 
Schlaglestigkek. 
Elaslizitâisgrenze. 
Verschiedene  Stable.  Hartegrad. 

Eisenlegierungen. 

Zerreissprobe. 
Hartegrad. 

Verschledene  Melalle  und  Le- 
glerungen. 

Volumenindèruog  und  Aus- 
dehnungskoëffltient  is.  Aus- 
dthnung,  S.  44)- 

Thermische  Angaben. 

Zustandsdiagramm  :  Fe-FeS  (S. 
Schmtltpunkte,  S.  319,  Dia- 
gramm  Fe  -+-  G  -1-  S ,  Eutek- 
titche  Mischungen,  S.  33a 
und  Lôilichkeit,  S.  foo). 


Ciialk  aod  Sand  Bricks. 
Cernent  and  Concrète. 
Various  Timbers. 
Rolling  Résistance  of  Carriages. 

Gradient  Coefficient  of  Wirerope- 
ways. 

Thermie  Constants 

Transmission  of  Heal.  Osborne's 
Formula. 

Conducting  Power  for  Heat  : 
Coals.  —  Refraclory  Materials. 
—  Insulating  Materials  (see 
also,  Melting  Points,  p.  33o. 
Kaolin). 

Coefficient  of  Thermal  Transmis- 
sion of  Condensing  Surfaces. 

Conducting  Power  for  Heat  of 
Pulverized  Materials  in  Rare- 
fied  Air  (see  also  Thermal 
Conductivity,  p.  80  and  Etec- 
tricily,  p.  22i  ). 

Coefficient  of  Linear  Expansion 
and  Spécifie  Heat  of  Stones 
(see  also  Spécifie  Heats,  p.  5o). 

Combustion      Température      of 

Coal. 
Limit  of  Evaporative  power. 
Combustion  of  Cas  Mixtures. 

Heating  Power  (sec  also   Ther- 
mo-C hemistry,  p.  428). 
Electric  Constants. 
Electrical  Résistance  of  Stones. 


MEÏALLUROY. 

I.  MECHANICAL  AND  OTHER 
PROPHETIES  Or  ALLOTS. 

Steels. 

Tensile  Test. 
Compressive  Strenglh. 
Résistance  to  Shock. 
Elastic  Limit. 
Various  Steels.  Hardness. 

Iron  Allojs. 

Tensile  Test. 
Hardness. 

Various  Metals  and  Alloys. 

Volume  Variation  and  Expansion 
Coefficient  [see  also  Expan 
sion,  p.  44)- 

Thermal  Data. 

Equilibrium  diagram  Fe-FeS 
(see  Melting  Points,  p.  329. 
Fe  -4-  C  -+•  S  Diagram  Eutec- 
lies,  p.  332  and  Solubility, 
p.  410). 


Mattoni  di  calce  e  sabbia. 

Cemento  e  betone. 

Legnami  diversi. 

Resistenza  délie  carroze  al  giro. 

Pendenza  dei  fili  aerei. 

Costanti  teraiche 

Trasmissione  di  calorc.  For- 
mola  di  Osborne. 

Conduttività  termica  :  Carboni. 
—  Materiali  refrattari.  —  Ma- 
leriali  isolanti  ;  v.  anche  Punti 
di  fusione,  p.  33o.  Caolino). 

Coefficiente  di  trasmissione  ter- 
mica  délie  superficii  di  con- 
densazione. 

Conduttività  termica  doi  mate- 
riali polverulenti  in  atmosfera 
rarefatta  (  v.  Conduttività 
ter  miche,  p.  80  e  Elettricità , 
p.  221  ). 

Coefficiente  di  dilatazione  li- 
neare  e  calore  specifico  délie 
piètre  (v.  Calori  specifici, 
p.  5o). 

Température  di  combustione  del 
carbone. 

Limite  del  potered'evaporazione. 

Combustione  délie  meseolasae 
dei  gas. 

Potere  calorifteo  (y.  Termo- 
chimica,  p.  4*8). 

Costanti  elettriche. 

Resistenza  elettrica  délie  piètre. 


METALLUROIA. 

I.    PROPRIETA    MECCAHICHE 
E  DIVERSI  DELLE  LEGHE. 

Âcciaio 
Saggio  di  trazione. 
Resistenza  alla  pressione. 
Resistenza  all'urlo. 
Limite  d'elaslicità. 
Acciai  diversi.  Durozzà. 

Leghe  di  ferro. 

Saggio  di  trazione. 
Durezsi, 

Metalli  e  leghe  diverti. 

Coefficiente  di  dilatazione  (ved. 
Dilatazione,  p.  44). 

Dali  termici. 
Diagrammadiequilibrio  Fe-FeS 

(  v    Punte  di  fusione,  p.  329. 

Diagramma    Fe  +  C  +  S. 

Eutectici,  p.  33a  e  Solubilità, 

p.  410). 


TABLE   DES  MATIERES. 


XXXIX 


686 
689 
690 


6g3 

6g4 

690 

693 
697 


700 
7<>4 
71 1 

7" 
7>3 
718 
718 

7ïo 


Essais  de  traction. 
Propriétés  diverses. 
Alliages  Cu-Al-Mn.    Propriétés 
mécaniques  diverses. 

Alliage» Cu-Sn,  Cu-Al.  Pressions 
de  rupture. 

Cuivre.  Résistance  à  l'écrase- 
ment. 

Métaux  divers.  Limites  d'élasti- 
cité. 

Alliage  Au-Ag.  Essais  de  corro- 
sion. 

Métaux  et  slliages  divers.  Du- 
reté. 

Alliages  divers.  Données  ther- 
miques. 

Pour  les  métaux  et  alliages, 
voir  en  outre  les  divers  Clui- 
pitres-  Et.:  ConipressibUités, 
p.  1.  Densités,  p.  \.  Viscosité, 
p.  .'|0,  etc.,  etc. 


METALLURGIE 

H.  CONSTANTES  MÉCANIQUES. 

Analyses. 

Essais  de  traction. 

Essais  de  torsion. 

Essais  de  flexion. 

Essais  de  dureté. 

Module  d'élasticité. 

Essai  au  choc 

Essais  d'efforts  alternés. 


SUPPLÉMENT. 

Vitesse  du  son. 

Propriétés  physiques  de  la 

glace. 
Tension    de    vapeur    de    gaz 

absorbé  par  du  charbon  de 

bois. 
Mercure  Température    de 

fusion    en    fonction    de    la 

pression. 
Tension  de  vapeur  de  combi- 
naisons inorganiques. 
Pression   et    température   de 

points  triples. 
Équivalent    électrochimique 

de  Ag.. 


Zerreissprobe. 

Verschiedene  Eigcnschaften. 

Cu-Al-Mn  Legierungen. 

Verschiedene  mechanisebe  Ei- 
gcnschaften. 

Cu-Sn,  Cu-Al  Legierungen. 
Bruchdriicke. 

Kupfer.  Druckfestigkeit. 

Verschiedene  Metallc.  Elasliii- 
tàtsgrenzen. 

Au-Ag  Legierung.  horrosions- 
versuebe. 

Verschiedene  Melalle  und  Le- 
gierungen. Hàrtegrad. 

Verschiedene  Legierungen.  Ther- 
rnischc  Angaben. 

Far  Melalle  und  Legierungen, 
auch  die  verschiedenen  Ka- 
pitel,  /..  B.  Kompressibilitàl , 
S.  1  :  Dichle,  S.  4;  Viscotilàt, 
S.  /|0,  11 .  s.  \\ . 

METALLURGIE. 

II. 

MECHANISCHE  KONSTANTEN. 

Analyse. 
Zerreissprobe 
Torsionsversuch. 
Biegeprobe. 
Harteprobe. 
Elastizitàtsraodul. 
Schlagprobe 

Wiederholte  Beanspruchuogs- 
proben. 

NACETRAG. 

Scballgeschwindigkeit. 
Physikalische   Eigenschaften 

des  Eises. 
Dampfdruck  von  durch  Holz 

koble  absorbiertem  Gas. 

Quecksilber.    —    Schmelztem- 

peratur  in  Abhangigkeit  vom 

Druck 
Dampfdrucke    anorganischer 

Verbindungen. 
Druck    und    Temperatur    von 

Tripelpunkten. 
Elektrochemisches      Aequiva 

lent  des  Silbers. 


Tensile  Test. 
Various  Properties. 
Cu-Al-Mn  Alloy».  Various  Me- 
chanical  Properties. 

Cu-So,    Cu-Al     Alloys.    Break 

Pressure». 
Copper.  Compressée  Strengib. 

Various  Metals.  Elaslic  Lirnits. 

Au-Ag  Alloy.  Corrosion  Tests 

Various  Metals  and  Alloy».  Hard- 

ne*s. 
Various  Alloys.  Thermal  Data. 

Metals  and  Alloy*,  see  also  (he 
ta/ions  Chapters:  Compret- 
sibitity,  p.  1.  Density,  p.  4- 
Yiscosity,  p.  4°,  etc. 


METAIIU*0T. 
II.    MECHANICAL    CONSTANTS. 

Analysis 

Tensile  Test 
Torsion  Test. 
Bending  Test. 
Hardneis  Test. 
Mudulu-i  of  Elasticity 
Impact  Test 
Alt  emating  Tests. 


SUPPLEMENT. 

Velocity  oi  Sound. 
Physical  Properties  of  Ice. 

Vapor  Pressure  of   Gases  Ab- 
sorbed  by  Charcoal. 

Mercury.  -    Melting  Point  as 
a  Function  of  tba  Pressure. 

Vapor  Pressure  of    Inorganic 

Compoundt. 
Pressure  and  Température  ol 

Triple  Point». 
Electro- Chemical     Equivalant 

of  Ag. 


Saggio  di  traziooe. 
Proprieta  diverse. 
Leghe  di  Ca-Al-Mo. 
Proprieta  meccaniche  diverse. 

Leghe  di  Cu-Sn,  Cu-Al.  Pressione 

4i  rottura. 
Rame.  Hesistenza  alla  pressione. 

Melalli  diversi.  Limiti  d'elasli- 

cita. 
Lega  An-Ag.Saggi  di  corrosionc. 

Metalli  e  leghe  diversi.  Durezzà. 

Leghe  diversi.  Dati  termici. 

Metalli  e  U-ghe  :  ved.  anche  i 
eapitoli  diverti.  Esenipio  : 
Compressibilità,  p.  1.  Den- 
sità,  p.  If.  Visçosità,  p.  4°- 
ecc. 


MBTALLDBGIA. 

IL  COSTANTI  MECCANICHE. 

Analisi. 

Sagqio  di  trazione. 
Saggio  di  torsions. 
Saggio  di  piegatnra 
Saggio  di  durezzà. 
Modulo  d'elasticità. 
Prova  per  urto. 
Prova  per  sollecitazioni  ripe- 
tute- 

SUPPLEMENTO. 

Veloeità  del  suono. 
Proprieta  fisiche  del  ghiaccio. 

Tensioni    di    vapore    di    gas 

assorbito    dal     carbone    di 

legno. 
Mercurio.  —   Temperatura  di 

fusione   in    funzione     délia 

preisione. 
Tensione  di  vapore  di  compost) 

inorganiçi. 
Preisione    e    temperatura    di 

punti  tripli. 
Equivalente    elettrochimico 

•dnll'Ag. 


Kompressibilitat.  —  Compressibility.  —  Compressibilité.  —  Compressibilità. 


COEFFICIENT     DE     COMPRESSIBILITÉ. 


1.  Solides  et  liquides. 


Définition.  —  Si  à  température  constante  (f),  i>,  représente  le  volume  pour  la  pression  />,  et  v2  le  volume  pour  la  pression  pv  le 

«A  —  f. 


coefficient  de  compressibilité  est  défini  par  la  relation  K 


"i(P2-/>r) 


Métaux  et  alliages. 
Valeurs  de  K.io6  (unités  de  K  :  cm2  p.  kg.)  (E.  Gruniuskn,  Ann.  pliysik.,  33,  75  et  1264). 


TEMPÉRATURE. 

Al. 

Fe. 

Cu. 

A» 

Pt. 

Sn. 

Pb. 

OBSER- 
VATION. 

0 

—190 

1,3-2 

0,606 

0,718 

0,709 

0,374 

2,1 

2,5 

'Valeurs 

+  '7 

1,46 

o.633 

0,773 

0,763 

0,392 

3,i* 

3,2,* 

appro- 

4-100 

1,70 

0 ,  652 

0,801 

0 ,  820 

0,398 

- 

- 

chées. 

Valeurs  de  K.to8  (  pressions  en  atmosphères),  d  —  densité,         p\  =  1  atmosphère. 

(Silvio  Lussana,  Cim.  [5],  19,  187  à  ig5.) 


Aluminium. 

Antimoine. 

Bismuth. 

Cadmium. 

d  =  2,70022  à  26",  4. 

d  =  6,6848  à  90, 1. 

d=  9,81934  à  21",  1. 

rf  =  8,63i6où  19°, 6. 

jt?3=  2000  atm. 

/>3  =  i5oo  atm. 

/>j  =  2000  atm. 

p2  =  i5oo  atm. 

/>a=  1000  atm. 

/>,=  1000  atm. 

Température. 

K.10'. 

Température. 

K.10*. 

/•. 

K.10». 

1". 

K.10». 

f. 

K.10». 

f. 

K.10». 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14,7 

88 

9 

284 

8 

299 

'0,9 

3oo 

82 

368 

18 

284 

27 

96 

58 

392 

90 

338 

60 

329 

90 

369 

- 

- 

71 

io3 

72 

297 

180 

4o4 

106 

378 

180 

436 

- 

- 

io3 

1 10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

126 

118 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

- 

Alliage  cuivre  et  aluminium,         p\  =  1  atmosphère,         pt=  1000  atmosphères. 


Teneur  approximative  en  Al  pour  100 


Densité . 


8,1 5582 
à  i70,4 


Température 

Valeur  de  K.108. 


16° 
io3 


7,94585 
à  i4°,7 


i5° 
«19 


i3 


7,29227 
â         4 


20°,  5 

81 


3o 


5,6ioo4 
à  19° 


19" 
118 


43 


4,39594 
à  180,2 


19» 
160 


5o 


4, o5758 
à  23" 


20",  5 

230 


63 


3,57076 
à  25°,  2 


26° 

23. 


9° 


2, 83079 
à  25°,  2 


260 
210 


A.-W.  Porter. 


Tables  internationales . 


Kompressibilitàt.  —  Compressibility.  —  Compressibilité.  —  Compressibilità. 


Alliage  cuivre  et  zinc.  p{  =  i  atmosphère,  p^  —  iGoo  atmosplières. 


Teneur  approximative  en  Zn  p.  ioo. 


Densité , 


Température 

Valeur  de  K.io8. 


10 


8,74822  à  21",  î 


20°,  2 

64 


37 


8,45829  à  18" 


i-VI 


96 


8,29184  à  20",  3 


20 1 


7,91023  à  23", 2 


25",  2 

162 


90 


7,36190  à  10", 7 


;6" 
i83 


Alliage  plomb  et  étain  pt  =  1  atmosphère. 


Teneur  approximative  en  Sn  p.  100. 


Densité. 


Pi  (atmosphères; 


Température 

Valeur  de  K.io". 


9«,3 


7,53864  à  9» 


2JOO 


9  ,■> 
129 


100°,  j 
2  44 


76 


7, 94555  à  i3°,7 


>->oo 


i5" 
1 1  1 


99" 
222 


>(') ,  > 


8,3:638  à  g",  8 


1000 


12" 

J62 


65,7 


9,54294  à  13", 7 


iJOO 


16" 
i?3 


2000 


109°,  5 


379 


Alliage  zinc  et  aluminium 

:/?!  =  !  alm.,  />2  =  1000  atm. 

Alliage  cadmium  et 

zinc  :  pi- 

-  1  atm.,  jd2=  '000  at 

n. 

Al  pour  100 

80 

5o 

:>.  5 

5 

Cd  pour  100. . . 

10 

40 

9  5 

100 

3,12074 
à  n°,4 

3,57328 
à  1 1",6 

5,02471 

à  i4°,8 

6,45579 
à  i5",3 

7,24695 
à  21",  3 

7)56 159 
à  21",  8 

8,4  ioG3 
à  10",  2 

8 , 53 1 5o 

ù  io",4 

8, 63 160 
à  19",  6 

Température.. . 
K . io8 

9° 
159 

18" 
.87 

i5",4 
239 

'9° 
'97 

Température.. . 
K   io* 

21°,  5 

181 

22",  5 
290 

8",  5 

281 

12" 
278 

18" 
284 

Alliage  Zn  et  l'b  :  px  =  1  atm.,  p2  =  2000  alm. 


Teneur  en  Pb. 


Densité , 


Environ  80  pour  100. 


7.38389  a  8»,  1 


Alliage  Cd-Zii-IIy;. 

Pi  =  1  atmosphère.      p2  =  i5oo  atmosphères. 

obtenu  en  traitant  l'alliage  à  40  pour  100  (vovez  ci-dessus) 

par  le  mercure. 


Densité. 


Température. 
K.io*.. 


7, 63169  a  19°,  4 


18",:> 


i>  20 


A.-W.  Porter. 


Kompressibilitàt.  —  Compressibility.  —  Compressibilité.  —  Compressibilità. 


Amalgame  d'étain  : 


Densilé. 


p,(atm.)... 

/?,(atm.)... 


Tempéralure. 
K.io« 


10, )»2) 

à  i4n,G 


25oo 
I 


18° 

271 


101" 

3-r 


i3, 18(17 
à  20",  2 


1000 

2000 

3ooo 

1 

1000 

2000 

20°,  2 

20",  2 

9»° 

38; 

368 

427 

12,6000 5 
ù  22",  4 


3ooo 

! 


22",  4 
178 


Amalgame  de  plomb  :  pt  =  1  atmosphère. 


Densité 


\   1 3 , 1 1620 
'i     à  10",  4 


Pi(alm.). 


Tempéralure. 
K. io8 


9  ,  J 


388 


12,96775 
à  24",  9 


2.| 

36g 


12,9  >o  •.' 

;'i  ■>'\" 


1 000 


■>.y  .  > 


J5I 


[2,92763 

a  •>•/',  8 


■>.3",  5 


2,8378 
à  i5" 


2000 


Î2.8 


Compressibilité  de  divers  sels  (T11.-W.  Richards,  G.  Jom:s,  Z.  physik.  C/iem.,  71,  i'ki.) 

/  =  20°,        pi  —  100  kg  :  cm2,        />2  =  5oo  kg  :  cm2. 

Valeurs  de  K.  106.   I,  pressions  en  kg  :  cm2;  II,  pressions  en  mégabaries  ;  III,  pressions  en  atmosphères. 


SELS. 


KCI.. 
NaCI. 

AgCl. 
T1CI. 
KBr.. 
NaBr. 


4,93 

4,o3 

2, 18 

4,6 

6,ii 

4,98 


5,o3 

4,11 

2 ,  22 

4,7 

6,23 

5,o8 


111. 


3,°9 

4,17 

2,25 

4,8 
6,35 
5,  i5 


SELS. 


TIBr.. 

AgBr. 

KF.. 

NaF.. 

Tl  F. . 

AgF.. 


o,.-, 
6,8 
6,57 
3,85 


5,ii 

7 ,  59 
8,6 

6,9 

6,70 

3,9' 


5,2 

2 ,  62 

8.7 

7    O 

6,79 


Compressibilité  de  liquides. 
Valeurs  de  K.io7  (R.  Meroes,   Technik  u.  Pra.ris  der  Grossgazindustric,  Leipzig,  198). 


TEMPERATURE. 


Etber... 

Eau 

Pentane . 


0'. 

5». 

10°. 

1.5°. 

'20°. 

25°. 

30°. 

35°. 

40°. 

15°. 

50°. 

55°. 

GO". 

05°. 

70°. 

75°. 

80». 

85°. 

90°. 

95°. 

1460 

1 55 1 

.647 

[7J0 

'859 

'97^ 

2098 

2229 

•2368 

25 1  5 

2672 

2838 

3oi5 

3203 

34  o3 

36 14 

38  io 

4079 

,333 

4  Go  3 

321 

509 

498 

487 

4/6 

465 

455 

435 

426 

41  <» 

4t>7 

398 

389 

229 

"" 

" 

— 

3 18 

— 

— 

~ 

416 

— 

— 

~~ 

486 

— 

- 

— 

6 1 0 

— 

— 

100° 


îs'j" 


Compressibilité   de   liquides   (W.-A.    Suchodski,   Z.   p/i/sik.    C/icm.,   74,   271). 


SUBSTANCES. 


C,HsBr... 

»   . . . 

(C,H,)iO. 


(CH,),C.CH(CH,). 

» 
CeH6 


f. 


0 
13,7 

35 

12,2 

34,8 

'6,7 

34,7 

'2,9 

34,9 

99,9 


K.106. 


n3,4 
i38,4 
i63 
206,9 
170,5 
209,2 
86,8 
ioo,3 
189,8 


ERREUR 
maximum. 


-0,4 
-0,8 
-o,3 
-0,2 

-(>,7 
-',3 

-2,0 

-0,3 
-1  ,1 


K'.I06(*). 


142 


2.4 


.63 


SUBSTANCES. 


C6H5K 


CHjCI. 


0 


l". 


'  >,9 
35,3 

99,7 
.3,3 

3"»,  i 


K.IO6 


8^  -> 
1 02 , 6 
189,8 

67 , 1 

77 
'27,4 


ERREUR 
maximum. 


-0,5 
-i,3 

-0,7 
-o, :> 

-1,0 


K'.106(*)- 


169 


(*)  K1  =  Valeur  de  K  au  point  d'ébullition  <iu  liquide,  obtenue  par 
extrapolation  ou  interpolation. 


A.-W.  Porter. 


Kompressibilitat.  —  Compressibility.  —  Compressibilité.  —  Compressibilité. 


DÉFINITION. 


2.  Compressibilité  des  gaz. 

Si,  à  température  constante,  le  volume  d'un  gaz  est  d'abord  v,  à  la  pression p,,  puis  diminue  et  devient  v,  lorsque  la  pression 


croit  et  devient  pv  le  coefficient  moyen  de  compressibilité  entre  />,  et/),  est  A  = 


(F.-P.  Burt, 
Trans.  Farad.  Soc,  6,  "25.) 
/?i  =  iatm.,       /j,  =  oatm. 


Pi*>i(Pi-Pi) 


ÛAZ. 


Hélium. 
Néon... 


TEMPÉRATURE. 


A. 


:o,oooo 
o,ooio5 


(A 

.   Leduc,   Ann.    Chim 
p{  =  1  atmosphère, 

.  Phj 
Pt  = 

*.,   [8],   19, 
2  atmosphè 

469.) 
■es. 

Gaz  — 

H,. 

Azs. 

CO. 

0,. 

AzO. 

C,H». 

CO,. 

Az,0. 

C,H,. 

H  Cl. 

CjAzj. 

CH,CI. 

CH,AzH» 

Tempér. 
absolue. 

290 

•290,5 

290,5 

288 

288,4 

289,3 

289,4 

288,1 

288,3 

289,3 

29i,4 

289,7 

292,3 

A.io«.. 

-8 

+3,6 

+3,7 

+8 

+  n,3 

+81,8 

+71,6 

83 

92 

86 

243 

278,5 

274 

so,. 

289,6 
257 


Compressibilité  de  CO,  et  H,.  Voir  calcul  de  H.-V.  Juptner,  Z.  physik.  Chem.,  73,  38i,  d'après  les  expériences 

d'Amagat  et  de  Kamerlingh-Onnes  et  Braak. 


A.-W.  Porter. 


DENSITÉS. 

La  densité  d'un  corps  est  la  masse  par  unilé  de  volume.  —  En  unités  C.G.S.  la  densité  à  la  température  t  est  mesurée  par 
le  quotient  de  la  masse  du  corps  par  la  masse  d'un  volume  égal  d'eau  à  4°;  elle  est  désignée  dans  les  Tables  suivantes,  par  le 
symbole  8'v;  la  densité  relative  par  rapport  à  l'eau  à  la  même  température  t  est  désigrée  par  le  symbole  8}  ;  si  la  détermination 
à  été  faite  à  la  température  ambiante,  elle  est  désignée  par  le  symbole  8;;|. 


Densités  des  gaz  et  vapeurs. 


(A,  =  densité  par  rapport  à  l'oxygène.) 


Acide  acétique  (*),  à  8o°,  A0=  i,563;  à  950,  A0  =  i,58i;  à  no°, 

A0=  1,628. 
Argon  (»),  à  i34, 1  — 16°,6  et  729-755mm,  A0=  1,2466. 
Asote  (ioir  page  5). 

Chlorure  mereureux  (8),  à  352°,5  et  i5ïmm,  poids  du  litre  :  2*,  169. 
Dlméthylamlne('),  à  170  et  760°"",  poids  du  litre  :  i«,  9679. 


Hélium  (6),  poids  du  litre  normal:  o»,i782. 

Mono  met  hylamlne  (*),  à  1 7' et  760""",  poids  du  litre  :  i«,  34a5. 

Néon  (6),  poids  du  litre  normale  Londres  :  o«,9ooî. 

Phosphore  (7),  à  5oo°,  A„  =  4,35. 

Trimét hylamlne  (k),  à  170  et  760""",  poids  du  litre  :  2«,58o4. 


(J)  Druckkr  und  Ullmann,  Z.  physik.  Chem.,  74,  606  ;  (3)  Fischer  und  Hahnel,  Ber.  Dtsch.  Chem.  Ges.,  43,  i44z  >  (')  Muller, 
Ann.  Chim.  Physiq.  [8],  20,  u3-i3o  ;  (J)  Smith  and  Menzies,  /.  Am.  Chem.  Soc,  32,  i55o;  (')  Watson,  J.  Chem.  Soc  Lond., 
97,  826-838;  C)  Jolibois,  Thèse,  Paris  (1910),  4g. 


» 


Densités  des 
Argon,  voir  au-dessus  et  page  5. 
Asote,  voir  page  5. 

Carbone  (charbon  de  noix  de  coco) 5 1|  =  1 , 68 

Homfray,  Z.  physik.  Chem.  74,  i5î. 

Étaln  (blanc) 8;J*»>»  =x  7,35i 

»      8J«        =7,285 

(  gris) 8j»  •  »•»  =  5, 768 

8J8        =  5,75i 

Cohen  und  Ohe,  Z.  physik  Chem.  71,  400- 
Hélium,  voir  au-dessus. 

Indium S\°=  7,277 

Richards  and  Wilson,  Z.  physik.  Chem.  72,  i4<- 

Molybdène  non  tréfilé 8;"  =  10,02 

tréfilé,  diamètre  du  fil 8;» 

»  »  3,75mm 10,04 

»  »  o,25imn ,0,29 

»  »  0,038""" 10,32 

Fink,  Trans.  Am.  El.  Chem.  Soc.  17,  a3s. 


corps  simples. 

Néon,  voir  au-dessus. 

Oxygène  (solide) oj  =  1,41 

Kamerungh  ONNEsand  Perrier,  Com.physic.  Lab.LeidÂli,3S. 

Phosphore  (métallique) 8J8  =2, 19-2,,  23 

»  après  chauffage  à  45o°-55o° 

8J8  =  2,24-2,34 
Cohen  und  Oue,  Z.  physik   Chem.  71,  4-i5. 

j  liquide 8/00  =  1 ,69 

nu      ,        1  blanc 8*     =1,82 

Phosphore  <  ,.    .  „„  ' 

J  rouge  ordinaire 8?     =2,18 

(  pyromorphique 8,°     =2,37 

Jolibois,  Thèse,  Paris  (1910),  49- 

Platine SJ*  =  21,16 

Archibald,  Z.  anorg.  Chem.  66,  191. 

Strontium 8?m  =  2,55 

Glascock,  J.  Am.  Chem.  Soc  32,  1329. 

Titane.  82,4  p.  100  Ti  (du  commerce) 858=  3, 952 

85,65  p.  100 Ti  (amorphe) 8|J=  3,988 


H.-B.  Hartley. 


Dichte.  —  Density.  —  Densité.  —  Densità. 


Densités  des  corps  simples  (suite). 

Titane  (suite)  97,4  p-  100  Ti  (fondu)  ....     ôgg  =  5,174 

Tungstène  tréfilé,  diamètre  du  fil  o,25mm..     19,58-19,64 

Wbiss  und  Kaiser,  Z.  anorg.  Chem.  65,  375-397. 

»                           o,o38,nm..     19,86-20,19 

Fine,  Trans.  Am.  El.  Chem.  Soc,  17,  »3a. 

Huntbr,  J.  Am.  Chem.  Soc.  32,  336. 

Zlreonlum.  99,7—  100  p.  100  Zr  (fondu)  .     8?8  =  6,400 

Weiss  und  Neumann,  Z.  anorg.  Chem.  65,  266. 

Weiss,  Z.  anorg.  Chem.  65,  336. 

Tungstène  tréfilé,  diamètre  du  fil  3,75m,n; .     0^=  19,30 

91 ,3  p.  100  —  96,5  p.  100  Zr  (fondu) o't"  —6,39 

Wedekind  und  Lewis,  Lieb.  Ann.  371,  38i. 

Volumes  spécifiques  et  Densités  de  la  Vapeur  d'Azote  saturée  et  de  l'Azote  liquide 

(R.  Plank,  Physik.  Z.,  11,  64?). 

VOLUME   SPÉCIFIQUE 

POIDS 

VOLUME    SPÉCIFIQUE 

POIDS 

T 

t 

PRESSION 

1 

de  1  m* 

T 

t 

PRESSION 

— — «—— — *m — 

de  1  m> 

(Temp.  tbi.). 

(Temp.  C). 

kr  :  cm*. 

du  liquide 
m"  :  kr. 

de  la  vapeur 
ma  ;  kr. 

de  la  vapeur 
kg  :  m'. 

(Temp.  abv). 

(Temp   C). 

k|  :  cm'. 

du  liquide 
m*  :  kf. 

de  la  vapeur 
m>  :  kf. 

de  la  vapeur 
kr  :  m». 

62,5 

—  2IO,5 

0,  122 

0,OOI I 37 

■  ,531 

0,653 

77 

—  196 

0,984 

0,00I23l 

0,2254 

4,438 

63 

— 2IO 

O,  l32 

I  l4o 

1,425 

0,702 

78 

-I95 

1  ,  108 

1238 

O , 2020 

4,95a 

64 

—209 

0,1  52 

1146 

1 ,255 

o,797 

79 

—  194 

1  ,240 

1245 

0,l82I 

5,493 

65 

—208 

0,I74 

1 15\> 

1 ,1 13 

0,899 

80 

—  193 

1,378 

1252 

0,  i65a 

6,o55 

66 

—  207 

o,ao3 

1 159 

o,9<>7 

1  ,o34 

81 

—  192 

1,538 

1259 

0,1492 

6,702 

67 

— 206 

0,240 

1 165 

0,829 

1 ,206 

82 

-I9I 

1,711 

1266 

o,i35t 

7,4oo 

68 

— 205 

0,282 

1 171 

0,714 

i,4o< 

83 

—  190 

i,885 

1274 

0, 1234 

8,io5 

69 

— 204 

0,329 

"77 

0 ,  620 

1  ,Gi  3 

84 

-189 

2, 100 

1281 

0,1117 

8,950 

70 

—  203 

o,383 

1184 

0,5389 

1,855 

85 

—  188 

2,329 

1289 

o, ioi3 

9,87 

7' 

—  202 

0,446 

1 190 

0,4681 

2,137 

86 

-187 

2,557 

1296 

0,0929 

10,76 

72 

—  201 

o,5«6 

'197 

0,4090 

a,  447 

87 

-186 

2,8o5 

i3o4 

o,o852 

•  «,74 

73 

— 20O 

0,592 

1204 

0,3602 

2,778 

88 

— 185 

3,o68 

l3l2 

0,0784 

12,75 

74 

->99 

0,676 

1210 

0,3187 

3,i4o 

89 

—  184 

3,35a 

l320 

0,0721 

.3,87 

75 

-198 

0,771 

1217 

0,2824 

3,542 

90 

-i83 

3,652 

i328 

0,0664 

<5,o6 

76 

-'97 

0,877 

1224 

0,2507 

3,99" 

9' 

—182 

3,964 

i336 

o,o6i5 

16,26 

Q                rp                Cf      f 

Observations.  —  Valeurs  calculées  par  l'équation  de  condition  v  =  — ^ =^-,  et  les  résultats  de  Bestelmayer  und  Valentiner, 

Ann.  Physik.,  15,  61  (1904)  ;  Baly  and  Donnan,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  81,  911  (190»)  ;  Alt,  Sitz.  Bayr.  Akad.  Wiss.,  22,  52g  (1905) 

and  Physik  Z.,  6,  346  (1905). 

H.-B.  Hartley. 


Densités  de  l'argon  ('). 

TEMPÉRATURE. 

PRESSION 
en  atmoipbère> . 

d,  =  DENSITE 
de  l'arron  liquide. 

(Eau  à  4*=1). 

rfj  =  DENSITÉ 

de  l'arron  r aïeux. 

(Eau  t  ♦*=«.). 

d,  —  </,. 

REMARQUE. 

0 

—  l4o,8o 

—  «34,72 

—  129,83 

—  1^5,49 

22, 1 85 ' 

29,264 

35,846 

42,457 

1 , 0268 
0,933g 

o,858i 
0,7557 

0,1073 
0,1621 
0,2079 
0,2843 

o,9«95 
o',77'8 
o,65o2 
0,4714 

Les  résultats  peuvent 
être  exprimés  par  la  formule 

où  X  =  0,3795,        B=  1,999. 

(»)  C.-A.  Crommelin,  Dissertation,  Leiden,  1910,  96;  Verh.  K.  Akad.  Wet.  Amst.,  13,  608-61J. 

Th.  Strengers 


Dichte.  —  Density.  —  Densité.  —  Densità. 


Densités  des 

Aluminium.  Tilanure  (î:)  AI3Ti2 

Argent.  Phosphate  ( B  )  Ag3  P04 

Azote.  Perchl.  d'hydrazine  (">)  N2Ht(HC104)2. 

Ammonium.  Platinibromure  (>)  (MI4)2PtBr6 
Platinichlorure  (')  (NH4)2PtCl6. 
Nitrate  (6jNH4N03 


5ÏS 
3HsO. 

s;;; 

Si4 

s» 


8° 
8t*° 

52 


3,34S 
0,37 

a, i;5 

4,265 
3,o34 

1,7072 
1,0449 

I ,0474 

i ,o5o6 
1,0539 


Transformation 


Perchlorate  (><>)  NH4C104 

Sulfate  double  de  zinc  et  d'am- 
monium (")  (NH4)2Zn(S04)2.6  H20. 

Baryum.  Chlorate  (*)  Ba(C103),.H,0 

Perchlorate  (l0)  Ba(C104)2.3  H20.. 

Cadmium.  Chlorure  (*)  CdClj 

Calcium    Bromure  (fondu)  (11)  CaBr2 

Carbonate  (30)CaCO3  (Vatérite). . . . 

Oxyde  (>6)  CaO 

Cérlum.  Chlorure  (')  CeCl, 

Césium.  Sulfate  double  de  zinc  et  de  césium 

Cs2Zn(S04)2.6H20 

Hydrate  CsOH  (") 

Nitrate  («)  CsN03 


corps  inorganiques  (abréviations,  voir  p.  4). 

Cobalt.  Chlorate  (  *  )  Co  (  Cl  03  )2 .  6  H2  0 

Perchlorate  (10)Co(C104)2. 7 H20... 

Columbium  (Niobium)  Pentoxyde  (:1)  Cb205. 

Cuivre.  Bichromate  (")  CuCr,07.  i?2H20. 

Perchlorate  (lo)Cu(C10»)î. 7  H,0.  .. 

Dysprosium.  Chlorure  (7)  DyCl3 

Fer.  Ferrinitrosulfure     de     tétraéthylammo- 

mum(»)[Fe4(NO),S3]N(C2H5)4 

Ferrinitrosulfure    de   tétramélhylamino- 

nium  (««)  [Fe4  (NO)7  S3]  N(CH3)4 

Oxyde  (fondu)  ('«)  Fe203 

GadoUnlum.  Chlorure  ('  )  GdCl3 

Lanthane.  Chlorure  (')  LaClj 

Lithium.  Perchlorate  (")  LiC104 

Magnésium.  Chlorate  (s)  Mg(C10,)s.  6  Ht0.. 

Perchlorate  (">)  Mg(ClOt)*-7  H*0 

Manganèse.  Perchlorate  (>»)Mn(CI04)i.bH20 

Mercure.  Dibromure  (,0)  HgBr2  de  24on-34o° 

8',  =  5.116  — o.oo338  (1  —  240) 

Dibromure  (18)  HgBr, 

Dichlorure  ('»)  HgCI2 

Dichlorure  (»»)  HgCU  de  280"- 335" 
84  =  4 ,4°°  —  0,002218  (t  —  280) 

Diiodure  (jaune)  (18)  Hgl2   

Diiodure  (rouge)  (,8)  Hgl2 

Diiodure  (i0)  Hgls  de  255°-355° 

8'4  =  5,238  — o,oo322  (t  — 255) 
Diperchlorate  (10)  Hg(C104)2.7  H20 
Perchlorate  (»«)  Hg2(CI04)2.6HfO. 

Néodyme.  Chlorure  (l)  NdClj 

Chlorure  (7)  NdCl3 

Nickel.  Chlorate  (9)  Ni(C103)j.6H20 

Diphosphure  ( ,5 )  NiPt 

Perchlorate  (••)  Ni(C104)2.7  H20. . . . 

Triphosphure  (»5)  NiP3 

Phosphore,  heptasulfure(2*)P4S7 

trisulfure  (")P4S3 

Plomb.  Chlorate  (8)  Pb(C103), 

Potassium.  Oxalate  de  potasse  et  iridium  (") 
K3Ir(C204)3.4H20 


8V">.» 
8» 

K 

glî9,J 


S» 

«s 

8J» 

g  m 
gm 

gsoo 

Si! 
81 

81 

(16) 

8*° 

8-« 

8J 

8>5'1 

8i5-9 
g2î,o 

gJl.S 
g40,0 

8j»-« 

g59.9 
g7*,S 

g»9,ï 


],078i 

1,0801 

1 ,0840 
1,85 

1,9^2 
3, .5 

2,74 

3,299 

3,353 

2,56 

3,3i6 

3,9» 

2,875 
3,675 


3,6524 
3,64i5 
3,6407 
3,6364 
3,63o3 
3,6234 
3,6i66 
3,6094 
3,5988 
3,5882 
84°*>9  3,5755 
8J19-*  3, 564o 
giss.t    3^5^ 

Transformation 

8'».»    3,4g3i 
S*6».*    3,484 
8i">«    3,47i5 


m 

8'" 

S10 

gl» 

°I9 

8'" 


'19 


«18 


Nitrate  (8)  KN03. 


',9* 
2,075 

4,552 

2,286 

'  :955 
3,67 

1,883 


gl9 
°19 

2,o56 

s» 

5, 190 

82 

4,52 

8î 

3,79 

8?s 

2,428 

8'" 

1,80 

8"' 

i,93 

Ô'" 

«,99 

gto 

6,064 

8*« 

5,45i 

6,282 


°20 

6 

293 

3'" 

2 

78 

S"1 

4 

28 

8îs 

4 

•  34 

52 

4 

14 

8'" 

2 

07 

8J8 

4 

62 

8;;i 

2 

i5 

8!» 

4 

19 

811 

2 

'9 

5J7 

2 

,o3 

8'" 

3 

89 

glO, 6  S 

Si7-»5 

gî»,50 
g40,05 
557,13 
8J7.IO 

597,9 

8J14.5 
gtïl,9 


2,5lO 

2,1104 

2,1077 

•2,1062 
2, 1037 
2,0991 
2,0949 
2,0868 
2,0784 
2,0686 
2,0607 
a,o56g 


H.-B.  Hartley. 


Dichte.  —  Density.  —  Densité.  —  Densità. 


Densités  des  corps  inorganiques  {suite). 


Potassium.  Nitrate  (suite). 


Plalinibromure  (')  K2PlBr6 

Platinichlorurc  (')  K2PtCl6 

Sulfate  (pulvérisé)  (»*)  K2S(V  .. 

Sulfate  double  de  zinc  et  de  potas- 
sium (26)  KîZn(S04)ï.6H20.  . 

Sulfostannatc  (*»)  K2SnS3.3H20. 

Praséodyme.  Chlorure  (7)  PrCl3 

Rubidium.  Chlorate  (9)  RbC103 

Hydrate  (<4)  et  (»)RbOH 

Nitrate  («)  RbN03 


Transformation. 
o!30,5  2,o33o 
2,0269 

4,658 

3 ,  499 
2 ,656 


Cl!*'''* 
3  '  51,4 

sr 
si1 

G2U 


8!8 


Perchlorate  (,0)  RbCIO4 

Sulfate  double  de  zinc  et  de  rubi- 
dium (")  Rb2Zn(SOk)«-6H20 

Samarium.  Chlorure  (7)  SmCl3 

Silicium.  Sulfure  («)  SiS 

Sodium.  Perchlorate  (,0)  NaClCvIIjO 

Vanadate  (fondu)  ('7)  NaV03 

Strontium.  Bromure  (fondu)  (ïS)  SrBr-2 

Chlorure  (fondu)  (")  SrCI2 

Sulfate  (»)  SrSOt 

Tantale.  Chîjrure  (3)  TaCI5 


2 ,246 
■,«47 
i,°7 
3,i9 
3,ao3 
3, to63 
3,0935 
3,0930 
3,0893 
3,o8i3 
ôj"'13      3,0692 
3,o55(î 
3 , 04 1 2 
3117,55    3)02j6 
3133, ss    3j0I  ,8 
8j47'8      3,0059 

S!37'6     2,9984 

Transformation. 

S]«*.«  2,9399 

oJ74>9  2,9274 

3  j  s  s ,  2  2 , 9 1  34 

5îoï-;  2,897. 

SJ'8'5  ^8789 

8"i  2,878 


s;;; 
si* 
s* 

sj7-* 

â27>23 
339,0 


3J7.9 

S08,4 


>!° 


S°4 

S'" 

g/H 

J lit 

Jm 

0'" 

sa 

852 


2,591 

4,27 

1,853 
2 ,  02 

2,79 

1,2oi 

3,o5i 

3,9' 
3,68 


Tantale.  Pentoxyde  (")  Ta205. 

(3)  Ta,03. 

Terbium.  Chlorure  (7)  TbCI3.. 

Thallium.  Nitrate  (6)  T1N03.  . 


Sulfate  double  de  zinc  cl  de  lhallium  (,26) 

Tl2Zn(S04)2.6H20 

Vanadium.  Pentoxyde  (,9)V203 

Trioxyde(19)V20, 

Vanadate  de  soude  (,7)  Na\03.. 
Zinc.  Chlorate  (98,6  p.  100)  (») 

Zn(C103)2.4H,0 

Perchlorate  (>°)  Zn(CIOO>.6H20 

Sulfate  double  de  zinc  et  d'ammonium  (,6 

(NHOiZn(S04),.6H,0 

Sulfate  double  de  zinc  et  de  césium  (>*) 

Cs2Zn(SO»)2.6H20 

Sulfate  double  de  zinc  et  de  potasse  (26) 

K2Zn(SOt)2.6HjO 

Sulfate  double  de  zinc  et  de   rubidium   (") 

Ub2Zn(S04)j.6H20 

Sulfate  double   de  zinc  et  de  thallium  (**) 

Tl2Zn(S04)2.6H20 

Zirconium.  Sulfate  basique ('*) 

4Zr02.iS03.i5H20... 
Sulfate  basique  anhydre  (")4ZrO2.3S03 


S20 

°20 

8,716 

sa 

8,19 

3ï 

4,35 

84 

5,5767 

8J.» 

5,5728 

Sf-2 

5,5711 

3J3. 

1 

5,5633 

S?'- 

. 

5,5556 

o4«> 

5,5264 

o«'.' 

5 

5,4992 

Tran 

sformation. 

s»°. 

r 

5,4679 

S}»5 

,9 

5,4354 

8j34 

•0 

5,399i 

o<39 

8 

5,3907 

ÔJ" 

8 

5,3876 

Transformation. 

o!44 

4 

5,3o26 

8[37 

,7 

5,2770 

S  ! 7  -' 

7 

5,2492 

3J8G 

2 

5,2246 

3200 

. 

5,1978 

O20 

3,720 

8!» 

3,3,7 

8J« 

•M70 

S'" 

u/;« 

2,79 

S'" 

2,  i5 

S'" 

2,l3 

S|° 

1,932 

820 

2,875 

8'» 

2 ,  246 

84° 

2,591 

10 

* 

3,720 

8"! 

2,5o 

4.1 

Bibliographie.  —  (')  Archibald,  Z.  anorg.  Client.,  66,  igi.  —  (')  Atkn,  Z.  phytik.  Chem.,  73,  590.  —  (3)  Balke,  /.  Am.  Chem. 
Soc,  32,  u3i.  —  (4)  Baxter  and  Chaplin,  Proc.  Am.  Acad.,  46,  23g.  —  (4)  Baxter  und  Jonk»,  Z.  anorg.  Chem.,  66,  117.  — 
($)  Bellati  e  Finazzi,  Jst.  Venet.,  69,  1  i5q-i  166.  —  (')  Bouuion,  Ann.  Chim.  Physir/.,  21,  83.  —  (")  Cambi,  Rend.  Accad.  Linc, 
19,  297-  —  (9)  Carlson,  Klason  Festkrift,  Stockholm  (1910),  257-26».  —  (l0)  Carlson,  Klason  Festkrift,  Slockholm  (igio), 
262-298.  —  (")  Foote  and  Langley,  Am.  J.  Se,  30,  3g3.  —  (12)  Fox  and  Gaugk,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  378.  —  (l3)  Hauskr  und 
Herzfeld,   Z.  anorg.   Chem.,  67,  36g.  —  (")  Hevezy,  Z.  anorg.  Chem  ,  67,  246.  —  (")   Joi.ihois,   Comptes   rendus,    150,    107-108. 

—  (,6)  Kohlmeyer  und  Hilpert,  Metall.,  7,  2^0.  —  (n)  Mac  Adam,  /.  Am.  Chem.  Soc,  32,  1610.  —  ('")  Van  Nest,  Z.  Krist.,Al,  263-7. 

—  (")  Prandtl  und  Bleikr,  Z.  anorg.  Chem.,  67,  261.  —  (-°)  Piudkacx,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  m\i.  —  (?')  Richards  and 
Honigsciimidt,  J.  Am.  Chem.  Soc,  32,  i586.  —  («)  Richards  and  Willard,  z.  anorg.  Chem.,  66,  278.  —  («)  S-ïock,  Ber.  Deutsch. 
Chem.  Ges.,  43,  i56.  —  (:t)  Stock,  Ber.  Deutsch.  Chem.  Ces.,  43,  4i6.  —  (  -1)  Tiioih-k  and  Francis.  Proc.  Ii.  Soc.  Lond.,  83  A,  280-287. 

—  (M)  Tutton,  Proc  R.  Soc.  Lond.,  83A,  221.  —  (21)  \Ve:ss  und  Kaiser,  Z.  anorg.  Chem.,  65,  3X6.  —  (-*)  Zamronini,  Z.  k'rist.,  47, 
620-624.  —  (»)  Hevezy,  Z.  physik.  Chem.,  73,  674.  —  («)  Meioes,  Z.  ang.  Chem.,  25,  i8'|8. 
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Dichte.  —  Density.  —  Densité.  —  Densità. 


Densités  des  corps  organiques  (solides  et  liquides). 


CORPS. 


Acétaldéhyde  ("*) 

ÂGétamide  (6) 

»  

(20)....... 

»  

»  

»  

Acétanilide  (6) 

(î0) 

»  

»  , 

»  

Acétate  d'amyle  ('*). . . 
d'amyle-t  (7). . 
de  benzyle  (l8). 
de  butyle-i  (7). 
d'éthyle  (")... 

»      

»       

»»      (<)•..- 

»       

»       

»      (»).... 
»      (').... 

»       (")••.■ 
»       

»       (")... 

»       

»       

»       

»,      («)...'. 

»       

)>       . , 

»      

»      

»      

»       

»      

d'isoamyle  (,u) 

(»). 

d'isobulyle  (•). 


de  mélhyle  (") 


(3) 
(7) 


18 
io5 

120 

85 

95 

io5 

120 
120 
120 

i3o 
i45 
160 

25 

'7,9 

45 

'7,8 

— 19, 5 

—  9,5 

o,o 

0,0 

20,0 

4o,o 

18 

18,9 

25,0 

5o,o 

0,0 

10,0 

20,0 

3o,o 
i5,o 
20,0 
25,o 
3o,o 
4o,o 
5o,o 
60  ,o 
70,0 
20,0 

25.0 

0,0 
20,0 

40,0 
0,0 
10,0 
20,0 
3o,o 
18,0 


«î- 


7834 
980 

967 

9986 

99°4 

9822 

9703 

034 

0261 

0179 

oo55 

9933 

8659 

87450 

o33 

87306 

94' 

933 

9228 

92425 

90o3o 

87555 

902106 

89464 

89422 

86307 

9226 

9<°9 

8992 

8873 

9073 

9008 

89450 

8882 

8760 

8635 

85n 

838o 

870843 

86208 

89200 

871 15 

85oo5 

9*97 
9461 
933i 
9214 
g35o68 
0.92438 


CORPS. 


Acétate  de  phényle  (") 
»      de  propyle  (').. 


C5)- 


»  »  .... 

»  »  .... 

Acétone  (7) 

»       (") •■•• 

»        

Acide  acétique  (u) 

(7) 

»  »         (•») 

»  »         

»  caproïque  ( 7  ) . . . 

»  caprylique  (')... 

»  diallylacétique(7) 

»  p   diméthylacry- 
lique  (')... 

»  »     

»  »     

»  »     

»  »     

»  »     

»  »     ...... 

»  »     

»  »     

V  »  

u  »         

»  u        

»  isobutyrique  (•). 
>■  isovalérique  (') . 
»  œnanlhylique  (7) 
»      propionique  (7) . 

Alcool  benzylique  (")•. 
»  éthylique  ("*).. 
»  »  ( 3  ) . . . 

»  »  (u)... 

»  »         C8)... 

»  isoamylique  de  fer- 
mentation (8)  (16  p. 
100  aie.  isoam.  actif.) 

Alcoo'  mélhylique  (8). . 

Amylène  (u) 

Anélhol  C6) 


45, 

o, 

20, 

4o, 

o, 

10, 

20 , 

3o, 
'9, 

25, 

35, 

'7. 
22, 

25, 

5o, 

'9, 

21 

21 

24, 

25, 

45, 
75, 
80, 
82, 

85, 

90, 

95, 

m 

122, 

i54, 

25, 

22, 
"9, 
'9, 
45, 
'8, 
'8, 
20, 

25, 


i5,5 
i5,5 
18,0 

'9,o 
55,6 
74,6 
82,2 


Pî- 


1° 

I , 

,0 

0, 

,0 

0, 

,0 

0, 

,0 

0, 

,0 

0, 

,0 

0, 

,0 

0, 

,4 

0, 

,0 

0, 

,0 

0, 

,5 

1 , 

,9 

I , 

,0 

I , 

,0 

1, 

,6 

0, 

,0 

0, 

,6 

0, 

,4 

I , 

,0 

0, 

,0 

0, 

,0 

0, 

,0 

0, 

1° 

°, 

,0 

0, 

,0 

°, 

,0 

0, 

,0 

0, 

,5 

0, 

|0 

0, 

i° 

0, 

,4 

0, 

,8 

0, 

,9 

0, 

,0 

1 , 

,0 

0, 

,0 

0, 

,0 

0, 

,0 

0, 

032 
90835 

8863o 

863go 

9o83 

8975 

8866 

8756 

79115 

78645 

77474 

05272 

0446 

04390 

oi56i 

92202 

90866 

94736 

0062 

9959 
9750 
9538 
9481 

9474 

9438 

94o9 

g36o 

9225 

9115 

8825 

9453 

95592 

91846 

98706 

027 

7907 
7gi5i5 

78970 
7876 


o,8i32 

°,79'7 

0,79669 

0,67229 

0,9605 

0,9436 

0,9366 


CORPS. 


Anéthol  (suite). 
Aniline  (n).. . . 

Anisol  (>8) 

Antipyrine  ("). 
Benzarnide  (î0). 


Benzène  ('). 


(")• 


(»), 


(u)- 


Benzonitrilc(20). 

» 


Benzylamine  (10). 


Benzylidène  acétone  (») 


0 

99,o 

0,0 

45,o 

20,0 

i3o,o 

i4o,o 

l5o,o 

160,0 

170,0 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

100,0 

i5,o 

20,0 

25,0 

3o,o 

4o,o 

5o,o 

60,0 

70,0 

18,1 

38,3 

4».o 

20,0 

25,0 

5o,o 
20,0 
3o,o 
45,o 
60,0 
20,0 
3o,o 
45,o 
60,0 
75,o 
60,0 
70,0 
8o,o 

90,0 
100,0 
1 10,0 
1 20 ,  o 
i3o,o 
140,0 
i5o,o 
160,0 
170,0 


6Î. 


0,9224 

i,o336 

0,9707 

','9 

',0792 

1,0717 

1,0641 
1 ,o565 
1,0489 
0,89993 
0,87865 
0,85721 
o, 83546 
o, 79038 

0.8844 

0,8788 

0,87338 

0,8680 

0,8573 

0,8467 

o,836o 

0,8249 

o,8799 

o,8587 

0,8557 

0,878434 

0,87368 

0,84680 

i,oo5i 

o,9974 
o,g83i 
0,9692 
o,g8i3 
0,9727 

0,9597 
o,9463 
o,9338 

o,9947 
0,9871 
0,9796 
0,9721 
0,9648 
o,9573 
0,9500 
0,9424 
0,9352 
0,9278 
0,9202 
0,9129 
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Dichte.  —  Density.  —  Densité.  —  Densità. 


CORPS. 


Benzylidène  acétone. 

»   (suite)   » 

»  » 

Benzylidène  méthy  I- 
éthylcélone  (9). 


»  » 

»  » 

»  » 

»  » 

»  » 

»  » 

»  » 

»  » 

»  » 

»  » 

»  « 


Benzylidène  pinacoline'91 


Bromobenzène  (') 


(2) 

Bromure  d'éthyle  (*') 
Bromure  d'élhylène(') 


«4- 


oonrs. 


6{. 


CORPS. 


Densités  des  corps  organiques  (solides  et  liquides)  (suite). 


0 

180,0 

o,9o54 

•  19° 

0 

0,8981 

.  200 

0 

0,8908 

5o 

0 

0,9867 

.   59 

5 

o,9795 

.   60 

0 

0,9789 

.   67 

0 

0,9735 

•   70 

0 

0,9710 

.   80 

0 

o,g63o 

.  %■>. 

0 

0,9615 

•   9° 

0 

0,9553 

.  100 

0 

o,9478 

.  110 

0 

0,9^99 

.  1 10 

3 

o,9395 

.  120 

0 

o,g32i 

.  124 

0 

0,9290 

.  i3o 

0 

0,9243 

.  i38 

1) 

0,9182 

.  140 

0 

0,9165 

.  i5o 

0 

0,9087 

.  160 

0 

0,9010 

.  170 

0 

0,8932 

.  180 

0 

o,8856 

.  190 

0 

0,8775 

.  200 

0 

0,8697 

»   60 

0 

o.gfyi 

.   62 

0 

0,9380 

•   70 

0 

0,9018 

.   80 

0 

0,9240 

.   83 

0 

0.9216 

•   9° 

0 

0,9162 

.  100 

0 

0,9087 

.  1 10 

0 

0 , 9009 

.  1 10 

3 

0,9006 

120 

0 

0,8932 

.  i3o 

0 

o,8855 

.  i38 

0 

0,9182 

140 

0 

°,8779 

.  i5o 

0 

0,8701 

•  160 

0 

0,8623 

•  170 

0 

o,8547 

.  180 

0 

0,8470 

•  190 

0 

0,8392 

■  200 

0 

o,834i 

0 

0 

1 , 5223 l 

20 

0 

1 ,49528 

.   40 

0 

1,46816 

.   60 

0 

I, 44093 

100 

0 

1,38577 

0 

0 

1 ,52062 

.    25 

0 

',48791 

.    25 

0 

1, 4384i 

18 

0 

1, 18377 

Bromure  d'élhylène(16). 

»   (suiie)   .  . . . 

»  .... 

Butyrale  d'éthyle  (')■■■ 


Bulyronitiïle  ('20) 


Chlorobenzène  (l). 


(>). 

Chloroforme  ('*).. 

(").. 


(")•• 


Chlorophénol  1,  2("). . 

i,3(»»).  . 

i,4(18).. 

Chlorure     de     carbone 

(tétra)  (2) 

»         (  '  )  •  • 


(2I)- 


(3). 
(") 


Chlorure  de  tétrapropyl 
ammonium  (,2) 


Crésylol  1 ,  i( ") 

i,3(18) 

i,4(18) 

Cyanure  de  benzyle(3). 
»      d'éthylcne(23). 


0 

67 

3 

82 

2 

99 

0 

0 

0 

20 

0 

4o 

0 

20 

0 

3o 

0 

45 

o 

60 

0 

0 

0 

20 

0 

40 

0 

60 

0 

100 

0 

18 

0 

18 

2 

i5 

0 

20 

0 

25 

0 

3o 

0 

4o 

0 

5o 

0 

60 

0 

25 

0 

35 

0 

45 

0 

45 

0 

45 

0 

0, 

0 

0 

0 

20 

<. 

40 

0 

1  5 

o 

20 

(i 

2.5 

0 

3o 

o 

4o 

0 

30 

(1 

60 

0 

7° 

0 

18 

(1 

25, 

0 

5o, 

0 

a, 

0 

i3 

0 

45 

0 

45, 

0 

45 

0 

18, 

o 

60, 

o 

2,0804 
2,0462 

2,01 10 
0,8997 
0,8788 

o,85-6 
0,7^36 
0,7842 
o,770i 
0,7 5 56 
.12792 
, 10640 
08475 
06288 
01800 
1082  '> 
483 
4963 
4868 
47735 
4680 

4489 

4296 

4100 

47992 

/,6o45 

210 

249 
260 

63 184 
63262 
59400 
555o 
Go  2,1 

5934 

'18426 

0731 
555?. 

5356 
5i6i 

4y!>9 
59603 
58456 
5353.', 

o334 

0296 

027 

014 

oi5 

01812 

9873 


Cyanure  d'élhylène  (23). 
»  (suite)  •  » 


Dextrose  (") 

Diacétyllartrate  d'éthyle 

(16)« 


Diallylcélone  (7).. . 
Dibenzylamine(20). 


Diéthylcétone  (7)  .  . . 
Diéthylnitrosamine  (20) 


Diisoamyle  (7). 


Diméthylnilrosamine(20) 


Dimélhylbuténylcarbi- 

nol  (7  ) 

Diphénylamine(2u) . . . . 
»  


Dipropylamine  (2ft) . . 


Éther  éthyliquc  (]"° ) . . . 

O5)-.-. 


»  » 

)l  » 

»  » 

»  )) 


(3).... 

»    »   (19) . . 
»    »   (2I)--.- 
»  méthylbenzylique 

(,s) •  •••■ 


8Î. 


0 

70,0 

O, 

90,0 

0, 

107,8 

0, 

20,0 

I , 

67,3 

I , 

74,6 

I , 

82,2 

1 , 

99,o 

I , 

107,5 

I , 

128,0 

I , 

i54,o 

l , 

'79, f> 

1 , 

20,9 

0, 

20,0 

1 , 

3o,o 

I , 

45,o 

1 , 

60,0 

0, 

75,0 

0, 

16,6 

0, 

20,0 

0, 

3o,o 

0, 

45,o 

O) 

60,0 

0, 

75,0 

0, 

2-1,2 

0, 

22,3 

0, 

23 , 3 

0, 

20,0 

1 

3o,o 

0, 

45,o 

0, 

60,0 

0, 

75,0 

0, 

]6,2 

0, 

60,0 

1 , 

75,0 

1 , 

90,0 

1 , 

io5,o 

1 , 

20,0 

0, 

3o,o 

o. 

45,o 

0, 

60,0 

0, 

0,0 

0, 

10,0 

0, 

20,0 

°, 

3o,o 

0, 

18,0 

0, 

25,0 

0, 

18,2 

0, 

23,0 

0, 

45,0 

0, 

9800 

9642 

95o8 
56 


1086 
1045 
0976 
0802 

0749 

o547 

0284 

0026 

859o4 

0276 

0'99 
oo83 

9963 

9844 

81750 

9422 

933i 

9'97 
9061 

89'9 
7229 

722 1 
7213 
0059 
9965 
9813 
9654 
949' 

83822 

o547 

0435 

o326 

0217 

7390 

7299 
7i64 
7025 

735- 
7246 

|32 

7021 

71598 

7078 

7165 
70803 


Tables  internationales. 
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Dichte.  —  Density.  —  Densité.  —  Densité. 


CORPS. 


lilher  méthyltolylique 

>,  2('8) 

»  »         i,3('8) 

i,4(") 

Ethylacclanilide  (so). . . 

»  

»  

»  

Eihylbenzène  ('  ) 

»  

»  

Ethylpropylcétone(7). . 

Elhyluréthane(î0) 

»  

»  

»  

Formamide  (") 

»  

»  

(î0) 

»  

»  

»  

»  

(6) 

»  

Formanilidc  (20) 

o  

»  

»  

( 6  ) 

Formialc  d'éthyle(15).  . 

»  »       

»  »       

»  »       

»      (")... 
»        d'isobutyle  (7) 

(')• 
»  «         ... 

»  »         ... 

»        de  méthyle(15) 

Formialc  de  méthvlc  (15) 


de  propyle 


Glycine  (»). 
Heptane  (3). 


61. 


CORPS. 


ô*. 


CORPS. 


t. 


Densités  des  corps  organiques  (solides  et  liquides)  {suite). 


0 

45 

0 

45 

0 

45 

0 

6o 

0 

"5 

0 

90 

o 

io5 

0 

0 

0 

20 

0 

4o 

0 

22 

0 

60 

0 

75 

0 

90 

0 

io5 

0 

0,1 

23 

0 

5o 

0 

20 

0 

3o 

0 

45 

0 

60 

0 

73 

0 

io5 

0 

120 

o 

60 

0 

73 

0 

90 

0 

103 

<> 

I20 

0 

0 

0 

IO 

0 

20 

0 

3o 

0 

20 

0 

•9 

9 

0 

0 

20 

0 

4o 

0 

0 

0 

10 

0 

20 

0 

3o 

0 

0 

0 

20 

0 

4o 

0 

0 

0 

10 

0 

20 

0 

3o 

0 

20 

0 

18 

0 

0,9589 
0,9546 

°,9497 
0,9938 

o,9798 
0,9657 

0,9516 

0,89130 

0,87370 

o,85585 

o,8i49' 
1,0459 
i,o3i3 
1 ,0162 
1 ,ooo5 
1,1509 
1 , i3o3 
1 , 1090 
1 , i35o 
1 , 1 267 
1,1142 
1 , 101 5 
1 ,0892 
1 ,061 
1  ,o5o 
1 , 1 1 15 

',0971 

1 ,0866 

1,0743 

1,076 

0,9480 

o,935- 

0,923 1 

0,9102 

0,91678 

0,88182 

0,90660 

o,88535 

o,8636o 

1 ,0017 

0,9871 

0,9731 

o,9583 

o,92335 

o , 90060 

0,87725 

o,927 
0,916 

o,9°* 
0,893 

i  ,6r 

o,733i5 


Hexane  (,l). 

»       (')• 
»       .... 


Iodure  d'cthyle  (").  .. 


(3)... 

Isoamylamine  (î0). . . . 


Isobutylacétonitrile  (,0) 
»  ... 

»  ... 

Isobulyrate  d'éthyle  (') 


Isohexano  (•). 


Isopentane  (') 

»         

Isovalérale  d'élhyle  ('). 


Lactamide  (20). 


Lactonitrile  (,0). 


Limonènc  d.  (7). 


Limonène  ("; 
Mannitol  (ss). 
Menthol  (16). 


Menlhol  (16) 

Mésilyloxyde  (9). 
»  . . . 


0 

23, 0 

0,67207 

0,0 

0 

,68720 

20,0 

0 

,66940 

4o,o 

0 

,65 1 10 

25,0 

1 

92282 

5o,o 

1 

86949 

18,'b 

1 

939355 

20,0 

0 

,75o5 

3o,o 

0 

,74i7 

45,o 

0 

,7*77 

60,0 

.0 

,7128 

20,0 

0 

8o38 

3o,o 

0 

7955 

45,o 

0 

7827 

60,0 

0 

7099 

0,0 

0 

89060 

20,0 

0 

86g3o 

40,0 

0 

84760 

0,0 

0 

67790 

20,0 

0 

63990 

40,0 

0 

641 10 

0,0 

0 

6393 

20,0 

0 

6200 

0,0 

0 

8854o 

20,0 

0 

86565 

4o,o 

0 

84565 

80,0 

1 

i38i 

90,0 

1 

i3oi 

103,0 

I 

1181 

120,0 

I 

1062 

20,0 

0 

9877 

3o,o 

0 

9788 

45,0 

0 

g656 

6o,0 

0 

g525 

'4,7 

0 

84680 

"9,6 

0 

84246 

20,0 

0 

85o 

20,0 

I 

46 

55,6 

0 

8690 

74,6 

0 

8558 

82, 

0 

8497 

99,o 

0 

8372 

5,o 

0 

8662 

20,2 

0 

8545 

25,0 

0 

85io 

3o,o 

0 

8462 

35,o 

0 

8422 

4o,o 

0 

8385 

42,5 

0, 

8357 

45,o 

0, 

8332 

5o,o 

°, 

8267 

60,0 

0, 

8189 

70,0 

0, 

8091 

Mésityloxyde  (9)  (suite). 

»  

Métliylacétanilide  (,0).. 


(•)■ 


Mélhylal("). 


Mélhyl  allylcéione  (7).. 

»  éihylcétone  (7). 
Méthyl    isobutylcé- 

tone  (7) 

Méthyl  isopropylcé- 

tone  (7) 

Méthyl  nonylcétone  (7). 

»  piopylcétone(7) 
Méthyluréthane  (i6).  .. 


Naphtalène  (16). 


Nitrobenzène  (*'). 

(«•). 
» 
»  . . . . 


Nitrophénol-i  .2  (l8).. 
Nitrotoluène-i.3  ('«) 


Œnanthol  (7) 

CEnanthylate  d'œnan- 
lhyle(7) 

Oxalate  d'éthyie  (*).  .. 

Paraffine  (f.  à53°)(»7). 
[  =  0,778  —  0,000612 
(t  —  60);  t  =  6o  —  23o°. 

PhénétolC») 

Phénol  ('•) 


("). 


Phénylacélamide  (l0). 


80,0 
90,0 
io5,o 
t  i5,o 
120,0 
i3o,o 
i45,o 

120,0 
25,0 
35,17 

■  5,4 
'5»9 

'7,4 

16,0 
17,3 
20,2 
55,6 
74,6 
82,2 
99,o 
82,2 
99,° 

25,0 

18,0 

55,6 
67,3 
74,6 
82,2 
99,o 
45,o 
67,3 
82,2 
99,° 
•9,9 

18,8 
17,5 


45,o 
45,o 
55,6 
67,3 
82,2 

99,o 
160,0 

170,0 

180,0 


S*. 


,7998 
7898 
oo35 

995i 

.99io 
9828 
97°3 

-977 
853i3 
84oo3 
84702 
80870 

,8o3i6 

8046 

8295 

8089 

1 356 

u56 

1084 

0896 

9766 

9634 

1976 

20542 

1661 

.543 

'477 
•  407 
1255 

■  83 

1095 
0984 
o83i 
81708 

86492 
0867 


o,9427 
1  ,o55 
i,o445 
1 ,o33o 

I,020< 

1 ,0046 

i,oi79 

1 ,oio5 

1,0029 
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COBPS. 


Phénylacétonitrile  (î0). 

»  

»  

»>  

Phénylhydrazine  (20). . . 

»  

>»  .•■... 

»  

Phcnylmélhylnitrosa- 

mino  (•*•) 

» 
» 


Phényluréthane  (20). .. 

»  

»  

»  

Propionamido  (20) 

»  

»  

»  

(6) 

a  

Propiouate  d'éthyle  ('*). 
»  »       .... 

»  »       .... 

»  H  .  .   .  . 

»  (')• 

T,  »  .... 

»  I)  ..  .  . 

»  (7). 

Propionatedemclhyle(15) 

»  » 

»  » 

»  » 

»  »       ( 7  ) 

»      dupropyle  (15) 
»  » 

»                 » 
Propylamine  (20) 


8'    - 


conps. 


8{. 


CORPS 


Densités  des  corps  organiques  (solides  et  liquides)  {suite). 


9 

20 

,0 

3o 

,0 

4  5 

,0 

6o 

,o 

20 

o 

3o 

o 

45 

0 

6o 

0 

20 

0 

3o 

0 

45 

0 

6o 

0 

7~J 

0 

90 

0 

6o 

o 

73 

0 

90 

o 

io5 

o 

8o 

0 

9° 

0 

IOJ 

o 

120 

o 

io5 

0 

120 

0 

0 

0 

IO 

o 

20 

o 

3o 

o 

o 

o 

■io 

o 

40; 

0 

20 

2 

0 

0 

10 

o 

20 

0 

3o 

o 

18 

5 

0 

0 

10, 

o 

20 

0 

3o 

o 

10 

0 

1,0157 
i ,0076 

o,99>9 

o,9792 
1,0978 
1,0899 

■ ,0777 
1 ,o653 

1,1275 
1,1.87 
i,io55 
',0919 
1 ,0782 
1,0644 

',079^ 
1 ,0677 
i,o538 
',0399 

0,9^97 
0,9317 
0,9395 

0,9272 
07933 

0,925 

o,9<'->9 

0,9061 

o , 8906 

0,8794 

0,91 220 

0,88955 

o, 86665 

0,88886 

0,93^0 

0,9264 

0,9148 

o,go3o 

0,91662 

0,904 
0,893 
o,883 
0,873 
0,7271 


Propylamine  (i0)  (suite) , 


PseudocumèneC) , 


Pvridine  (3) 

'    »        (6) 

Il icinolate  d'isobu 
tyle(») 


Salicylamide  (20). 


Salicylate  d'éthyle  ('*). 
Sulfale  d'éthyle  (*) 


Sulfure  de  carbone  ( !) . 
»  »       . . . . 

»  »       (3). 


d'éiliyle  (,5). 
»       


Sylveslrène  (7). 


Thiourée  (») 

Triamylamine  (!0). 


Tribenzylumine  (îu). 


l'ripalmitineC3). 


j 

20 

,0 

3o 

,0 

45 

0 

0 

0 

20 

0 

4o 

0 

18 

0 

23 

0 

25 

0 

5o 

0 

75 

0 

i4« 

,0 

i5o 

0 

160 

0 

170 

0 

45 

0 

i3 

5 

i5 

0 

0 

0 

25 

0 

18 

0 

25 

0 

23 

0 

35 

0 

0 

0 

10 

0 

20 

0 

3o 

0 

16 

0 

'7 

1 

18 

4 

20 

0 

20 

0 

3o 

0 

45 

0 

60 

0 

73 

0 

95 

0 

103 

0 

I20 

0 

i35 

0 

70 

0 

o,7.85 

0,7081 

0,6894 

0,89260 

0,87640 

0,86025 

0,971076 

o,9746 

0,9017 
0,883g 
0,8657 

,»749 
,i663 
,i578 
,'4g3 
,  106 
,1871 
,1842 
,29210 
,25583 
, 2°6 1 9 
,25568 
,255g5 
,24054 
o,837 
o,836 
o,835 
o,834 
0,84924 
0,84980 
0,84766 
1,42 
0,7859 

0,779° 
0,7676 
0,7568 
0,7461 

o,9912 
0,9830 

o,974i 
0,9632 
0,8752 


Tripalmitine  (")  (suite) 

»  , 

Tripropylamine  (*•)•• 


Trisléarine  (").... 
»      '  .... 

»  .... 

Toluène  ( l  ) 

»  

»  

'-     (") 

»  

»  

»  

»  

»  

»  

»  

,.  (>)....'.... 
Toluonitrilo  1 ,2  (20) 


,3("). 


■,4c0). 


Urée  (») 

Urélliane  (6) 

»  

Valérale  d'amyle  i.(7). 

»         d'éthyle  (7) 


II. 


0 

9°, 

0 

107. 

2 

20, 

0 

3o 

0 

45 

0 

60 

0 

75 

0 

70 

0 

90 

0 

n3 

•1 

0 

0 

2 

0 

4o 

0 

i5 

0 

20 

0 

25 

0 

3o 

<» 

4o 

0 

5o 

0 

60 

0 

70 

0 

18 

0 

20 

0 

3o 

0 

45 

0 

60 

0 

75 

,0 

20 

0 

3o 

0 

45 

0 

60 

0 

73 

,0 

3o 

0 

45 

0 

60 

0 

75 

,0 

20 

0 

io5 

0 

120 

0 

'9 

0 

18 

8 

0,8601 
0,8488 

0,7571 

o,7493 

0,7373 

0,7252 

o,7i3o 

0,8689 

o,8559 

0,8418 

o, 8845o 

o,865go 

o, 8473o 

0,8705 

0,8657 

o-%i37 

o,8563 

0,8470 

0,8378 

0,8284 

0,8189 

0,86769 

0,9955 

0,9863 

o,9737 
0,9396 

o,g48i 
1 ,o3i6 
l ,0235 
1 ,0122 

o,9997 
0,9872 

0,9785 

0,9640 

0,9512 

0,9390 

i,33 

1  ,oo5 

0,991 

o,8584o 

o,8684o 


Bibliographie.  —  (  '  )  Biron,  /.  Soc.  physic.  Client.,  St.  Pét.,  42,  147-67.  —  (3)  Buqarszkv,  Z.  physik.  Client.,  71,  710-12.  —  (a)  Dawson, 
J.  Chem.  Soc,  Lond.,  97,  io'(6-8.  —  (')  Dixon  and  Taylor,  /.  Chem.  Soc.,  Lond.,  97,  937.  —  (5)  Drucker  and  Moles,  Z.  physik. 
Cliem.,  75,  4°5.  —  (6)  Dunstan  and  Musskl,  J.  Chem.  Soc,  Lond.,  97,  1938-41.  —  (')  Eisenlohr,  Z.  physik.  Chem.,  75,  085-98. 
—  (»)  Fontein,  Z.  physik.  Chem.,  73,  ai2-3.  —  (9)  Getman,  Am.  Chem.  J.,  U,  154-7.  —  C")  Horiba,  /.  Tok.  Chem.  Soc,  31,  92».— 
(")  Hubbard,  Z.  physik.  Chem.,  74,  217-30.  —  ("*)  De  Leeuw,  Dissert.,  Amsterdam,  1910,  22.  —  (n)  M-  David,  I  roc.  H.  Soc, 
Ed.  30,  5i8.  —  (»)  Molby,  Physic.  Rev.,  30,  74.  —  ('<)  Polowzow,  Z.  physik.  Chem. ,75,  520-4.  —  (l5)  Rayman,  Dissert.,  Budapest, 
1906,  27.  -  ('«)  Scheuer,  Z.  physik.  Chem.,  72,  55o-3.  —  (»)  Smith,  Mknzies  and  Plummer,  Proc.  R.  Soc,  Ed.  30,  434-  —  ('»)  Thole, 
/.  Chem.  Soc,  Lond.,  97,  2601-2.  —  (19)  Tsakai.otos,  Z.  physik.  Chem.,  74,  744.  —  C)  Turner  and  Merry,  /.  Chem.  Soc,  Lond., 
97,  2073-77.  —  (»)  Tyrer,  /.  Chem.  Soc,  Lond.,  97,  2624-28.  —  (")  Usher,  J.  Chem.  Soc,  Lond.,  97,  73.  —  (")  Walden.  Z.  physik. 
Che-n.,  75,  560-75.  —  (")  Wroczynski  et  Guye,  J.  Chim.  physiq.,  8,  212-8. 
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Dichte.  —  Density.  —  Densité.  —  Densità. 


Densités  des  solutions  aqueuses  des  corps  inorganiques. 

C  =  Équivalents-grammes  du  corps  dissous  pour  iooo  cm3  de  solution  ;  gm  =  Quantité  en  grammes  du  corps  dissous  pour  1000  cm3  de  solution  ; 
m'in01)  =  Équivalents-grammes  du  corps  dissous  pour  iooo  g  de  solution  ;  G, 00  =  Quantité  en  grammes  du  corps  dissous  pour  ioo  g  d'eau. 


Acide  arsénique  (8). 


«r.-As.O,. 


12,760  i  ,00845 

Acide  azotique  (3). 


C. 

0,003 

O,0I 

0,02 

o,o/, 

0,10 


°J5" 

1 ,000145 
I  ,  ooo3 1  2 
1 ,ooo65; 
1  ,ooi3?.g 
1  ,oo3365 


Acide  chlorhydrique  ( 3  ). 
C.  6». 

0,003        1,000069 


0,01 

1 ,0001 53 

0 ,  02 

1 ,ooo335 

0,04 

1 , 0007 1 0 

0,10 

1 ,001802 

Acide  chromique  (8). 


gm-  Gr03. 

3 ,  3907 


,00082 


Acide  iodique  (8). 


gm-  HI03. 

8» 

4,4867 

1 ,00093 

Acide 

molybd 

ique  (8). 

SVMoO,. 

8}». 

1  ,oo3o3 

0,9y79i 

1 , 3 1 3 1 

o,99»«4 

4,8o34 

1 ,ooi 19 

5,4904 

1 ,00146 

5,7626 

1 ,00186 

9,4»47 

1 ,004 4' 

I 1 ,3253 

1 ,00660 

11,8782 

1 , 0072 1 

12,0676       I ,00708  — 

12,0844       1  ,oo832  — 

22,3675  1,01 554 

Acide  phosphorique  (3). 


C. 

U2S- 

o,oo5 

1 ,000170 

0,01 

1 ,ooo3oo 

0,02 

1 ,000575 

0,023 

1 ,000701 

0,04 

1 ,001093 

0, 10 

1 ,002703 

Acide  phosphorique  (8). 

g,.r   P,05.  S». 

3,2267  |,00079 

Acide  sulturique  (3). 

c.  S" 

o,oo5  1 ,000210 

0,01  1 ,000396 

0,02  1 ,000726 

o ,  04  1 , 00 1 4 1 1 

0,10  (,003420 

Acide  sulfurique  (9j. 

92,75  pour  100. 

0'  =  1 ,818  —  0,000906  (t  —  3o) 

t  =  3o° —  200°. 

Aluminium,  sulfalc  (  *). 
^,„.AI,(S04)3.  8J». 

68,475  1,06888 

Aluminium,  sulfocyanure  ('*). 
Four  100.  8J\ 

2>,3i  i,i582 

Ammoniaque  (3). 
C.  8». 

0,005  0,999936 

0,OI  0,999901 

O,02  0,999845 

0,04  0,999699 

o,io  0,999269 

Ammonium,  molybdale  ( 8  ). 

^..(NH^MoA,-  8J». 

200,0  1 , 1 356o 

Ammonium,  sulfate  ('*). 

Pour.lOO.    l.  8f. 

39,89     16"    1,2267 

39,5l      17"     1,225g 

Ammonium,  sulfate  (8). 
av(NH4),S04.  6». 

26,440  1,01244 

Ammonium,  sulfocyanure  (*). 

Pour  100.         t.  6J. 

25,56         16,0        1 ,o585 

40,24         i5,o        1,0944 

47, 3i  r5,o        1,1114 


Argent,  azotate  (8). 

Ç^AgNO,.  S-5- 

169,97  i,i.36i5 
{Voir Tableau  p.  1 4 ). 

Cadmium,  chlorure  (8). 
g-,„.CdClr 

96,81  f,o8o63 

Calcium,  chlorure  (3). 

C.  8». 

o,oo5  1 ,000276 

0,01  1 ,ooo5o6 

0,02  1 , 00094  4 

o,o.|  1,001878 

0,10  i,oo458i 

Calcium,  hydrate  (•'). 

C.  l\\. 

0,003  1 ,000247 

0,01.  1, 000483 

0,02.  1,000984 

o ,  04  1 , 00 1 94  8 

Calcium,  sulfalc  (3). 

C.  l]\ 

o,oo5  i,ooo337 

0,01  1,000667 

0,02  i, 001 338 

Calcium,  sulfocyanure  (*). 

Pour  100.  ôj1. 

33,09  1 ,2183 

Césium,  azotate  (6). 

g,„.  s;. 

1,0075  1,00757 

1,9784  1,01491 

4,0208  i,o3o23 

6,2489  1 ,04634 

8,3724  1,06193 

G,,,-  6{«. 

1,0467  1,00755 

2,1849  1,01598 

3,236i  1,02375 

5,7336  1,04191 

8,8891  1,06445 

12,0698  1,08687 

i4,3o4o  1,10207 

G  8"1 

,J  100-  u4     • 

1 ,0060  I ,00606 

2,i4i5  1,01437 


3,1299 
5,0677 
6,3882 

9,656g 
12,3740 
16, 6355 

"  100- 

1,0060 
2,  141 5 
3,1299 
5,0677 

6,3882 

9,656g 

12,37,0 

16,6355 


1 ,02157 
1 ,o3555 
1 ,o4633 
1 ,o68o5 
1,08671 
1 , 1  l5-2Ô 


S». 


1 ,oo443 
1,01 268 
1,0198.1 
1 ,o336g 
1 ,o4436 
1 ,o658o 
1,08441 
1,11 298 


Cuivre,  acolato  (l0). 

C.  Bj». 

o,o5  1 ,0024 

o,(  1 ,oo56 

0,2  1,0109 

0,4  1,0216 

Cuivre,  formiate  (10). 

C.  8}». 

0,0208  1,0027 

0,04 16  i,oo5i 

o,o833  i,oog7 

0,1666  ',oig3 

o,3333  1 ,o38o 

Cuivre,  propionate  ( 10). 

c.  s;;. 

0,1  1  ,oo54 

0,2  1,0107 

o,4  1,0208 

Lithium,  azotate  (  '  ). 

•»,.••■  8J. 

0,0401  1,00161 

o,o833  1 ,oo34g 

0,1026  1,00448 

o,22.g4  1,00990 

0,4179  1,01817 

0,4818  1 ,02099 

0,8377  1,03775 

1,1 34  1 ,o5o20 

1,572  1,07038 

2 ,099  1 , og5o5 

2,5o8  1,11462 
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Densités  des  solutions  aqueuses  des  corps  inorganiques  (suite). 


Lithium,  azotale  (suite). 

"*!•••■ 

Si'- 

0,00724 

0,99892 

o,oi3i 

o,999>6 

0,0379 

1 , 000 1 6 

0,0784 

1 ,ooi83 

o,i446 

1 ,oo452 

0,^653 

1,00951 

0,7034 

1 ,02769 

i,283 

1  ,o52.45 

',47' 

1,  o6o63 

2,528 

1 ,10812 

2,55o 

1,10957 

3,120 

1, 13685 

3,279 

i,i4475 

4,363 

1,2009 

m' 
m 1  ai 0 ■ 

8}S,»1. 

0 , 1 296 

1 ,00225 

o,i378 

1,00262 

o,i458 

1 ,00292 

0, 1571 

1, oo338 

o,  1724 

1 ,oo3g6 

o,'97< 

! ,oo5oo 

0,2137 

1 ,oo566 

o,3i45 

1,00969 

o,3255 

1 ,01008 

o,36o5 

1 ,01157 

0,3905 

1,01276 

0,4248 

i,oi325 

o,485i 

1 ,01666 

0 ,  6066 

1,02161 

0,8283 

1 ,o3o8o 

0,9059 

1 ,o34oi 

0,9960 

1,03741 

1,0968 

1 ,04205 

1 ,2763 

1,04967 

1 ,8639 

1 ,07528 

1 ,  2027 

1,09047 

2,4602 

I ,10223 

3, 4086 

1,14759 

5,876 

1,28342 

Lithium, 

azotate  (8). 

gm.UN03. 

8» 

69,07 

i,02338 

Lithium,  chlorure  (*). 

2,0007  pour  100. 
t.  8*. 

0 

7  1,011965 

i5  i,oiog56 

25  1,008769 

4o, 1  1,003904 

60  0,995079 

80  0,984073 
10,025  pour  100. 

18  i,o5665 

3o  i,o533i 

45  1,04810 

60  1, 04180 

80  i,o32o5 

Mercure,  bichlorure  (8). 
^.HgCI,.  S». 

54,i8  1,04166 

Potassium,  azolale  (*). 
c.  s». 

o,oo5  i,ooo3n 

o,oi  1,000612 

0,0a  l,OOI23o 

0,04        1,002491 
0,10         1,006212 

Potassium,  chlorure  (8). 
gm.KC\.  8». 

74,60  1,04263 

Potassium,  cyanure  (8). 

s  ■  8". 

i3,o38  1, oo348 

65.19  i,o3i53 

Potassium,  hydrate  (3  ). 

o,oo5  1,000270 

0,01  i,ooo524 

0,02  1 ,001047 

0,04  1 ,002076 

0,10  i,oo5i55 

Potassium,  iodurc  (8). 

f...KI.  «3S. 

33.20  1,02093 


Potassium,  méihylsulfate  ('). 

Pour  100.  8{3,s 

45,8  ',29'4 

Potassium,  oxalate  (*). 

Pour  100         t  t\ 

24,94        17,0       1,1972 

1 4 , 53        i3,5       1 ,1 1 1 1 

Potassium,  sulfate  (8). 
^.K^O,.  8». 

14,872  1,02437 

Potassium,  sulfate  (*). 


Pour  100. 

9,625 
8,892 
8,876 
8,826 
8,826 
8,784 
8,268 


t. 

o 

14 

i5,5 
10 
1 1 

'7 
i4 
•  4 


',0779 
1,0724 
i ,0735 

1,0727 

i,o7i5 
1 ,0718 
1 ,0705 


Potassium,  sulfovinale  (*). 
Pour  100.        /.  8{. 

42,71  1 3  1 , 23 1 5 

38, 61  12  i,2o33 

Sodium,  carbonate  (') 

C.  S» 

o,oo5  1,000257 

0,01  1  ,ooo55o 

0,02  1 ,ooi 102 

0,04  1,002204 

0,1  i,oo55ig 

Sodium,  chlorure  (*). 

^■NaCI.  6». 

58, 5o  1,03704 

(  Voir  Tableau  page  i4)- 

Sodium,  hydrate   ('). 

C.  l\\. 

o,oo5        1,000207 

0,01         1,000464 

0,02         1,000901 


0,04         1 ,001814 
0,10        1,004559 

Sodium,  phosphate  bib.  (3). 
(NajHPOt.) 

c.  t». 

o,oo5        1,000224 
0,01         1,000464 

0,02  I ,OOOg36 

o,o4         1,001861 
0,10        1,004625 

Sodium,  sulfate  (M. 


Pour  100. 

10,71 

9,98 
9,77 
9,53 
9,53 


t. 

0 

'7 
i3,5 

i5 

i3,5 

i5 


1,0984 
1,0938 
1 ,0872 
1,0884 
1,0880 


Sodium,  sulfate  acide  C). 
m'.....  8". 


°,'978 
0,2018 


1 ,oo63 
1 ,006 5 


Sodium,  sulfocyanure  (4). 

Pour  100.  8J«. 

28,56  1,1600 

4o,35  i,23o6 

44,32  1,2599 

Sodium,  sulfovinate  (4). 

Pour  100.  t.     '        8{. 

39,90  i3,5       i,238o 

32,98  12,5       1,1699 

32,io  14,0       1,1689 

Thorium,  nitrate  (*). 

v  813 

4  i,co6i 

10  1,014 

20  1,0327 

3o  i,o483 

4o  i,o63g 

5o  1 ,0796 

60  1,0962 

80  1,1297 

100  1,1609 

120  1,1926 


Bibliographie.  —  (')  Applebey,  J.  Ctiem.,  Soc  Lond. ,91,  2004-2018.  —  (»)  Bousfield  and  Lowry,  Trans.  Farad.  Soc,  6,  98-103.  — 
(3)  Cameron  and  Robinson,  J.  physic  Chem.,  14,  57o-r>74.  —  («)  Dixon  and  Taylor,  /.  Chem.  Soc.  Lond  ,  97,  929-937;  (5)  Koppel  und 
Holtkamp,  Z  anorg.  Chem  ,  67,  291.  —  (•)  Merto.n,  J  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  2457-2458.  -  (1)  Noyés  and  Stewart,  /.  Am.  Chem. 
Soc,  32,  11S1.  —  (•)  Rimbach  und  Wintqen,  Z.  physik.  Chem.,  74,  233-249.  -  (8)  Smith,  Menzies  and  Plummer,  Proc.  B.  Soc. 
Ed.,  30,  434    -  (,0)  Sidowick  and  Tizard,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  964. 
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Dichte.  —  Density.  —  Densité    —  Densità. 


Azotate  d'argent  (2)  ('Bibl.  p.  i3). 


■>.  5 


2p.1003{.|10p.tOOS5  7i.ip.l008< 


i  ,  o  i  7  i  i 
i ,  o  1 6  3  5 


i  ,09129 

1,08963  2,î38ia 


1,01  4  l3   1,08662'  2, 2283 J 


4» 
60 
80 


2p.l008J. 


1 ,0091 'i 

0 .99993 
0,98810 


IOp.tOOS{ 


I ,08070 
I ,07055 
i,o5845 


70p.l00S{ 


2 ,  2  I  S  1  2 
2,19235 

2,17091 


Chlorure  de  sodium  (*)(Bil>l.  p.  i3). 


1  j 

25 


2  p.  100 


1  ,oi4g3i 

1, 013717 
1 ,01 i3o7 


10  p  100  s; 


1 ,075460 
1,072966 
1 , 0696 1 3 


40 
60 

8,, 


2  p.  100  8$. 


1 , 006 1 6 1 
0,996938 

0,985539 


10p.  1008$. 


1 ,062985 
1 ,052943 
1 ,04 1379 


Densités  des  mélanges  binaires  des  corps  inorganiques. 


CdCIj-CdC). 

Mol.  p.  100 

Cd.  846". 

0,0  3,298 

2.3  3,32i 

4.4  3,339 
5,i  3,34'. 
7,2  3,363 

9-7  3>377 

M.  7  3,4o4 

Fe.Oj  —  CaO  ('). 


Mol.  p.  100 

CaO. 

0.0 


5,190 


Mol.  p.  100 
CaO. 

9,5 
10,0 
i5,o 
'7,5 
22,0 
27,0 
3o,o 
33,3 
37,5 
4 1 ,0 
5o,o 
ji  ,0 
56,o 
64,0 
1 00 .0 


5 ,  o  j  5 
5,025 
4,955 

4,878 

4,844 
4,7«5 
4,833 
4,7'3 
4,743 

4,7*4 
4,683 

{,671 

4,48o 
4 ,210 
3 , 3 1 6 


HjBr, -Hgl2  (jaune)  (l)- 
Pour  100 


Hgl,. 
0,0 

19,20 

23,66 
33,  i5 
4i,o5 
51,70 

f'9,97 
70,71 
100,0 


6,064 
6,092 

6,232 

6,i65 
6,i59 

fi, 179 
6,283 
6,3n 
6.282 


HgBr2—  Hgl,  (rouge)  ('■>). 

l'our  100 
Hgl 


97, 12 
100,0 


c;„. 

6 , 2  59 
6,2939 


HgCl,-HgBr2  (»). 

P.  lOOHgBr,.  85J. 

0,0  3,45i 

26,90  5,6i2 

72, il  5,918 

93,"  5,96 

1 00 , o  6 , 064 

NaNO,-  KNO3  (5). 

51,5  pour  100  KNO3. 

0^=1,968 -0,0007  5  (f-23o 

t  =  23o'~  390". 

NbîOj-Ta.Os  (»). 
P.  100  Ta,  05.        8-J. 
0,0  4,552 


P.  100Ta2O5. 

5,0 
10,0 
20,0 
3o,o 
4o,o 
5o,o 
60 ,  o 
6  5 ,  o 
70,0 
;5,o 
80,0 
85, o 
90,0 

95,0 

100,0 


bi 


4,65o 

4,746 

4,929 
5,200 

5,474 
5,85o 

6,434 

6,737 
7,o83 
7,44i 
7,654 

7,96l 

8,098 
8,243 

8,716 


Bibliographie.  —  (')  Atkn,  Z.  physik.  Chem.,  73,  590  —  (2)  KooTtand  Langi.ey,  Am.  J.  Se,  30,  3g3.  —  (3)  Koiilmeykh  un<l  Hilpeht, 
Ifeta/L.  7.  2 ',.,.  -  (4)  Van  Nest,  Z.  Krist.,  47,  365-7.  -  ('-)  Smith,  Menzies  and  Plummkr,  Proc.  H.  Soc.  Ed.,  30.  ',34. 


Densités  des  amalgames. 


Étain  (3) 


p     100  Sn. 
0,21 

o,3o 
o,  15 


13,5*9 

1  3 ,  ",  1 9 
1 3  ,  5 1 3 


Indium  (3). 

p.   lllll  In 
0,468 


0,770 
o ,  928 

1  ,090 

1 ,43o 
1,920 


i3,489 
i3,45- 
.3,446 
13,426 
13,394 
■3,334 


ThalUum  (3) 
p.   100  Tl. 
0,793 


1,410 

1,854 


i3,527 
1 3 , 5 1  5 
i3,5o4 


Zinc  (  ' ) 


p.  100  Zn, 
o,99° 

',4;8 

1,955 

£2  5    —_ 


l3,449» 

i3,4o54 
i3,36i8 


i3,534o  —  0,0859/?. 
p  =  gr.  Zn  par  100  g  Hg. 


Bibliographie.   --  (')  Crkxshaw,  J.  physic.  Chem..  14,  i58  —  (')  Richards  and   Gaiikod  Thomas,   Z.  physik.    Chem.,  72,   174 
(')  Richards  and   Wii.son,  Z.  physik.  Chem.,  72.  i'|i. 


Densités  des  alliages.  <E.  Pannain,  Cnzz.  C/iim.,  40,  I,  431-432). 


MONNAIE    ITALIENNE. 


Alliage  fondu 

»       fondu  et  recuit 

laminé  après  avoir  été  recuit. . 

»       recuit  après  le  laminage 

»       lamine  de  nouveau 

«       recuit  après  le  dernier  laminage 
»       frappé 


MONNAIE    DAIIGENT 

83,5  p.  100  A  g, 
16,5  p.  100  Cu. 


t\l:l  =  9.99932 
10,00206 

IO,202  14 
[O, 20231 

10,207 J9 
10,2 1648 
10,21 636 


MONNAIE    DE    BRONZE 

4  p.  100  Sn. 


8,76965 
8,77102 
8,93920 
8,9io3. 

8,94i9» 
8,94617 
8,9^62.3 


H.-B.  Hartley 
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Densités  des  solutions  aqueuses  des  corps  organiques. 

C  =  équivalents-grammes  du  corps  dissous  pour  iooo  cm1  de  solution  ;  G'lll0„=  quantité  en  grammes  du  corps  dissous  pour  1000  g  de  solution 

g    =  quantité  en  grammes  du  corps  dissous  pour  1000  nn1  de  solution. 


Acétamide  (  f.  à  82°)(5). 

Pour  100.  SJS. 

0,78  0,9977 

5,82  1,001 

17,69  1,008 

25,95  i,oi5 

37,21  1,022 

h9,26  i,o38 

Acétamide  (,5). 

r  6". 

0,5  i.oooS 

Acide  acétique  (ls). 

0,0930  1,0010 

0,1861  1.0018 

0,3722  t,oo32 

o,6865  i,oo56 

0,7443  1,0061 

0,9 t54  1,0076 

1,373  1,0112 

1,489  1,0121 

i,83i  1,0148 

2,746  1,0217 

2,977  1,0235 

Acide  acétique  (*). 

C  8». 

o,oo5  1,000048 

0,01  1,000074 

0,02  1 ,000182 

0,04  1, ooo348 

0,1  1,000873 

Acide  acétique  (,s). 

C.  6%. 

o,5  1,0026 

Acide  acétique  ("). 

g,,.-  5». 

283,75  i,o3235 

Acide  citrique  ("). 

g  ■  8". 

O  ni  * 

89.813  1  ,o3o39 

Acide  formique  (s). 

Pour  100.  6JS. 

3 , o5  1 , 004 

27,38  1,060 

73,85  1,161 

100,0  1 ,209 


Acîde  glycolique  (  "). 

'    g,,.-  s"- 

4o,j3o  1,01006 

Acide  isobutyrique  (*). 

Pour  100.  S'f. 

37,5  0,9984 

Acide  itaconique  (  "  >. 

r  8" 

0,1484  1,0028 

0,2689  1  ,oo5o 

o,3433  1,0064 

Acide  lactique  ("  ). 

g  m-  E" 

93,860  1,02179 

Acide  malique  ("). 
gm-  8» 

168,08  1,05782 

Acide  méthylsuccinique  (  >3). 
c.  tu 

0,1 638  1,0026 

o,3456  1 ,oo56 

o,4885  1,0079 

Acide  monochloracé tique  (  '") 

C.  6;°. 

0,00399  1,0001 56 

0,01 58  1,000589 

0,62  I, 00223 1 

Acide  oxalique  (n). 


6  n 


S». 


3,1407  0,99866 

Acide  phénylglycolique-rf  (6; 


«r- 

1  .oi3 


Pour  100. 
7,78 

Acide  phénylglycolique-r  (6). 

Pour  100.  8J5. 

4 ,02  1 ,006 

5,38  ',009 

7,78  i,oi3 

8,17  1 ,016 

1 1 ,22  1 ,024 

Acide  phénylglycolique  ("). 

gm-  sî5- 

84,714  1,01704 


Acide  phénylglycolique-/!6) 


Pour  100. 

5,  10 

7,27 

9,49 

10, 3o 

Acide  pi 

h  tu' 

5,8743 

1,009 

I  ,01  i 

1,019 

1  ,022 


S». 
0,99800 

Acide  proplonique  (  "  ). 

g,n-  S;5' 

221,3g  i,oi362 

Acide  quinique  (  "  ). 

gM-  8" 

53,827  1,01722 

Acide  succinique  ("). 


g» 


6". 


45,843  1,01077 

Acide  succinique  (,3). 
C.  6». 

o,o395o  1,0007 

0,09369  1,0017 

0,2214  1,0040 

o,5235  1,0093 

o,93o5  1,0 i65 

Acide  tar trique  ("i 


V'm* 

6J*. 

73,656 

1 ,02960 

200,0 

I ,08440 

Alcool  éthyliq 

ue  (•). 

Pour  100. 

Ï55 

°i     ■ 

3,65 

O,9904 

7,84 

o,9836 

i4,88 

<>,9738 

21, 74 

0,9638 

27,49 

0,9552 

32,83 

0,9458 

35,oo 

0,9416 

4o,35 

0,9306 

45,io 

0,9207 

48,45 

o,9i35 

5  i ,  56 

0,8996 

58,64 

0,8905 

63,  o5 

0,8782 

69 ,  25 

0,8657 

Pour  100. 

:i.i,  «o 
98,33 


0,8402 
0,7901 


Alcool  isoamylique  (7). 
fer  m.  avec  16  p.  100  aie.  isoam.  act. 

Pour  100.  à\lll 

90,69  o,83i5 

91,33  o,83o2 

92,45  0,8282 

93, 85  o,82  56 

95,09  o,8235 

96,43  0,8210 

Alcool  propyllque  (,5). 
C  8*». 

o,5  °,9939 


Antipyrine  (15). 


C. 
o,5 


8-° 

u20' 


1 ,oi33g 


Butyramlde  (6). 

(f.  à  1160). 

Pour  100.  8J\ 

1,02  0,9972 

8,11  0,9974 

16,88  0,9984 

17,92  0,9987 


Catéchol  C5). 


C. 

0.5 


§30 
,OIO- 


Chloral  hydraté  ('). 


'2  pour 

100 

7,0 

1,00901 

i5,o 

1 ,00816 

25,0 

1 , 0060 1 

40,0 

1,00109 

60,0 

°,99l89 

80,0 

0,98036 

10  pour 

100. 

7,0 

1 ,04680 

i5,o 

1 ,o4552 

25,o 

1,04296 

40,0 

1 ,03725 

60 , 0 

1 ,02710 

80,0 

[,oi457 

H.-B    Hartley. 
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Dichte.  —  Density.  —  Densité.  —  Densità. 


Densité  des  solutions  aqueuses  des  corps  organiques  (suite). 


Chlorure 

de  tétraéthyl- 

Pour  100.                      8>6. 

Pour  100.                         6J5. 

Resorcinol  (<5). 

amm 

onium  (9). 

15,69                       0,9798 

29,7                         1,0744 

c.                        53». 

Pour  100. 

«:• 

23,98                       0,9786 
27,70                       0,9792 

35,o                        1,0886 
48,9                          1,1263 

o,5                   1, 00958 

0,0 

0,9999 

49,8                          ',1290 

Saccharose  (15). 

o,g3 

0,9997 

Éther  éthyllque  ('). 

5o ,5                          ii 3oo 

C.                               £" 

1 .73 

0,9995 

Vj.                                                              O,,,. 

>  / 

3,12 

o,999 '5 

Pour  100.                     Z]K 

52,6                          1,1 36r> 

0,125                     i,oi5i8 

6,87 

o,999» 

i,5o                    0,9939 

60,0                          1,1570 

0,23                                      I ,03l25 

9,75 

o,99895 

2,23                    0,9923 

67,0                          ','752 

0, 5o                       1 ,06372 

10,90 

°,999?- 

3,47                    0,9898 

74,5                          i,I93i 

1,0                         1 , 12809 

i5,69 
23,98 
*7,7° 

o,9996 5 
1 ,oo3o 

4,26                    0,9884 
4,49                    0,9879 

75,o                          1,1979 
80,0                         1 , 2 1 1 3 

Saccharose  (  '  ). 

1 ,oo55 

98,86                    0,7121 
99,02                    0,7114 

82,0                         1 ,  -2 1 59 
83, 0                         1,2199 

t.                         sj: 

10,97  pour  100. 

Pour  100. 

«25- 

99,33                     0,7101 

84,1                        i,22i3 

0 

o,o 

o,997' 

99,56                   0,7093 

88,0                       1,2307 

7,0                         1,04467 
i5,o                        i,o4336 

o,93 

0,9968 

100,0                     0,7078 

92,0                        1,7.432 

25,o                        1 ,041 1 1 

1,73 

o,99G45 

Forma  mide  (5). 

95,0                                      1,2  502 

4o,o                        i,o3547 

3,12 

o,99595 

(éb.  à  2040:  758mn'). 

98,0                                      I,26ll 

60,0                        1,02598 

6,87 

9,75 

0,9952 
o,99445 

Pour  100.                     6". 

Glycine  (15). 

r                              R50 

L..                                            030. 

80,0                        1,01460 

10,90 

0,99465 

1,7°                    o,9999 

Saccharose,  voir  aussi  page 

i5,69 

o,994o 

40,22                    1  ,o54 
52,2                      1,069 
75,47.                    1,1 15 

0,5                        i,oi4i3 

Thlourée  (15). 
C.                                8>J. 

23,98 
27,70 

o,99465 
o,9959 

Mannitol(15). 

c.                       s;s 

79 , 1 5                    1,118 

0,5                          1,00917 

Pour  100. 
•   0,0 

S». 
0,9942 

100,0                         I  ,  |32 

o,5                         i,o3o3i 

Urée  (*). 

0,9^ 

0,9938 

Galactose  (6*). 

Propionamlde  (5). 

(f.  à   i32°i. 

i,73 

0,9933 

SJ"  =  ",9982  -f-  3,^585  x  10-'1  p 

(f.  à  80-81"). 

Pour  100.                         6'4« 

3,12 

0,9928 

-+- 1 , 1 28  i  x  io~5  p: 

Pour  100.                          ôj5 

I ,02                                 1 ,O0O 

6,87 

o,99>95 

4  5,84o5  x  io-'p3 

1,245                        0,9974 

8,i3                         1,018 

y,  75 

0,9908 

p  =  pour  100  galactose. 

5,65                         0,9984 

11,89                         1,029 

10,90 

o,99'° 

11,71                          1 , 000 

|5,47                         ',o33 

15,69 

0,99°' 

Glucose  ( ls). 

22,18                       i,oo5 

23,12                                   l,o59 

23.98 

0,9902 

c.                  m 

4 1 ,48                      1 .01 1 

13,28                                   1,087 

27,70 

0,9909 

o,5                            i,o328 

70,65                      1,011 

38, 1  :  ï                     1,102 

Pour  100. 

s;6- 

Glycérine  (  •  j . 

46,l8                                   1,125 

0,0 

0,9853 

Pour  100.                         65*. 

Pyrogallol  C5). 
C.                                  8>J 

Urée  C5). 

0,93 

0,9850 

4,0                      1 ,0101 

C.                                  8?S 

1,73 

0, 98465 

io,5                       1 , 0260 

o,5                         1,01718 

0  5                          1 ,00715 

3, 12 

o,9839 
0,9826 

1 5 , 5                         1  ,o38o 

6,87 

16,0                         i,o3g2 

Quinol  (1:>). 

Uréthane  ('*). 

9,75 

o,g8i55 

22,0                         1,0542 

u.                                    o30. 

L.                                      o20- 

10,90 

0,98.55 

25,o                         1,0620 

o,5                       1,00946 

0,5                                 l,oo37 

Bibliographie.  —  (  ')  Bocsfield  and  Lowry,  Traits.  Farad.  Soc,  6,  94-96.  —  (M  Camkron  and  Robinson,  /.  physic  Çhem.,  14,  571.— 
(<)  Uhuckkh  und  Molks,  Z.  physik.  Chem  ,  75,  4i6-4i8.  —  (5)  Dunstan  and  Musskll,  J.  Chem.  Soc.  Lond. ,91,  1938.  -  (6)  Dunstan 
and  Thole,  J.  Chem.  Soe.  Lond.,  97,  1253.  —  («')  Fleischmann  und  Wiegneii,  Z.  Unt.  N.  G.  Mitt.,  20,  73.  —  D  Fontkin,  Z.  physik. 
Chem.,  73,  a37.  — (8)  Hoiiiba,  J.  Tok.  Chem.  Soc.,  31,  932.  — (')  M' David,  Proc.  H.  Soc.  Ed.,  30,  5i5.-  (,0)  Polowzow,  Z.  physik. 
Chem.,  75,  5i8  —  (")  Rimbach  und  Wintgen,  Z.  physik.  Chem.,  74,  241-249.  —  (")  Rivett  and  Sidgwick,  J.  Chem.  Soc.  Lond., 
97,  735.  —  C3)  Rivett  and  Sidgwick,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  £&79  »6?<    —  (,s)  Usheh,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  72-3. 
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Densités  des  solutions  aqueuses  de  saccharose. 

Commission  impériale  d 'étalonna 

ge  normal  (Bl.  Ass.  Chini.  Suc.  dut 

.,28,248). 

Densités  réelles  à  20°  (S'4* 

)• 

roun 
100. 

,0. 

,1- 

0 

,3. 

,4. 

,5. 

,6. 

,7. 

,8. 

,9- 

0 

o, 998x3; 

0,998622 

o,999O'0 

°,999398 

0, 999786 

1 ,000174 

1 ,ooo563 

1 ,000952 

1 ,001342 

1 ,000731 

1 

1 ,002120 

1 ,002509 

1 ,002897 

1 ,003286 

1 ,003675 

1  ,oo4o64 

i,oo4453 

1 ,oo4844 

1 ,oo5234 

1 ,005624 

2 

i , 0060 i 5 

1 ,oo64o5 

1 ,006796 

1,007188 

1 ,007580 

1 ,007972 

i, 008 363 

1 ,008755 

1 ,009148 

1 ,009541 

3 

',009934 

1 ,010327 

1 ,010721 

1 ,01! 11 j 

1,01 i5to 

1 ,011904 

1 ,012298 

1 ,012694 

1,01 3089 

1, oi3485 

4 

i,oi388i 

1,014277 

1 ,014673 

1,01 5070 

1 ,015467 

1, 015864 

1 ,016261 

1 ,oi665g 

1 ,017058 

1 ,017456 

5 

1,017854 

l,oi8253 

1, 018632 

1,019052 

1,019451 

1 ,019851 

1 ,02025 1 

1 ,o2o65i 

1 ,o2io53 

1 ,021454 

6 

l, 021855 

1 ,022257 

1 ,022659 

i,023o6i 

i,023463 

1 ,028867 

1,024270 

1 ,024673 

1 ,021077 

1 ,025481 

7 

1,025885 

1,026289 

1 ,026694 

1,027099 

1 ,027504 

1 ,027910 

1 ,0283i6 

1 ,028722 

1 ,029128 

1,029535 

8 

1 ,029942 

i,o3o349 

1 ,030757 

1 ,o3i i65 

i ,o3i 573 

1 ,031982 

1 ,032391 

1 ,o328oo 

1 ,033209 

i,o336i9 

9 

1,034029 

i,o34439 

1 ,o3485o 

1 ,o3526o 

1 ,035671 

1 ,o36o82 

1, 036494 

1 ,036906 

i,o373i8 

1 ,037730 

10 

i,o38i43 

1, o38556 

1 ,038970 

i,o39383 

' ,039797 

1 ,040212 

1 ,040626 

1 ,041041 

1 ,o4 '456 

1 ,041872 

11 

1,042288 

1 ,042704 

1 ,  04  3 1 2 1 

1 ,043537 

1,043954 

1 ,044370 

1,044788 

1 ,o452o6 

1 ,o45625 

1 ,o46oJ3 

12 

1 ,046462 

1,046881 

1  ,o4r3oo 

1,047720 

1 ,048140 

i,o4855g 

1,048980 

1, 049401 

1 ,049822 

1  ,o5o243 

13 

1  ,o5o665 

1 ,051087 

1 ,o5i5io 

1, o5i933 

1, 05-2356 

1 ,052778 

1 .053202 

1 ,053626 

i,o54o5o 

i,o54475 

14 

1 ,054900 

1 ,o55325 

i, o5575i 

1 ,056176 

i,o566oï 

1 ,057029 

1,057455 

1 ,057882 

i,o583io 

1 ,008737 

15 

1 ,o5gi65 

1, o5g593 

1 , 060022 

1 ,060451 

1,060880 

1,061208 

1,061738 

1 ,062168 

1 ,062598 

1 ,063029 

16 

1 ,o6346o 

1 ,063892 

1,064 32 i 

1 ,064756 

i,o65i88 

1 ,065621 

1 ,c66o54 

1 ,066487 

1 ,066921 

1 ,067355 

17 

1,067789 

1 ,068223 

1,0686 58 

1 ,069093 

1,069529 

1 ,069964 

1 ,070400 

1,070836 

1 ,071273 

1 ,071710 

18 

1,072147 

1 ,072585 

1 ,073023 

1,073461 

1,073900 

1,074338 

',074777 

1 ,075217 

1 ,075657 

1 ,076097 

19 

1 ,076537 

1,076978 

"i°774'9 

1 ,077860 

1 ,o;83o2 

1,078744 

1,079187 

1,079629 

1 ,080072 

1 ,o8o5i5 

20 

1,080959 

1 ,o8i4o3 

1, 081848 

1,082292 

1,082737 

1, 083182 

1 ,083628 

1 ,084074 

1 ,084520 

1,084967 

21 

1,085414 

1, o8586 1 

1 ,o863og 

1,086757 

1,087205 

1 ,087652 

1,088101 

l,o8855o 

1 , 089000 

1 ,089450 

22 

1 , 089900 

1 ,090351 

1 ,090802 

1 ,091253 

1,091704 

1 ,092155 

1 ,092607 

1 ,093060 

1 ,0935i3 

1,093966 

23 

1,094420 

1 ,094874 

1 ,095328 

1 ,095782 

1 ,096236 

1,096691 

',097'47 

1 ,097603 

1 ,098058 

1 ,098514 

24 

1,098971 

1,099428 

1,099886 

1, ioo344 

1 , 100801 

1 , 101 25g 

1 , 101718 

1 , 102177 

1 , 102637 

1 ,103097 

25 

i,io3557 

1 , 104017 

1 , 104478 

1,104938 

1 , lo54oo 

i,io5862 

1 , 106324 

1,106786 

1 , 107248 

1 , 1077 1 1 

26 

1 ,108175 

1 , 10863g 

1 , 109 io3 

1 , 109568 

1  ,noo33 

2,110497 

1 ,110963 

1,111429 

1,111895 

1 , 1 1236 1 

27 

1,112828 

i,  1  i32tj5 

1,1 13863 

1,114229 

1,114697 

1 , Ii5i66 

i,u5635 

1,1161 0 4 

1 ,116572 

1 , 1 17042 

28 

1,117512 

1,117982 

i,n8453 

1,118923 

1,119395 

1,119867 

1 , 120339 

1 , 1 208 1 2 

1 , 121284 

1 ,121757 

29 

I , 12223 I 

1 , 122705 

1,1 23 179 

1 ,123653 

1 , 1 24 1 28 

1 ,  r/46o3 

1 , 125079 

I, 125555 

1 , 126030 

1 ,126507 

30 

1,126984 

1,127461 

1,127939 

1,128417 

1,128896 

1,129374 

1,129853 

1 , i3o332 

1 , i3o8i2 

1 , 131292 

31 

1,131773 

I  ,  1322  54 

1 ,i32735 

1,1 33i 16 

1,133698 

i,i34i8o 

1,1 34663 

1 , i35i46 

i,i35628 

1 , i36i  12 

32 

1 , 1 36196 

1 , 1 37080 

1,1 37565 

t , 1 38o49 

1, 138534 

1 , 1 39020 

1, 139506 

1,139993 

1, '4o479 

1 ,140966 

33 

1, i4i453 

1,141941 

1,142429 

1,142916 

1 , i434o5 

■,i43894 

1, 144384 

i,i44874 

1 ,  i45363 

1, 145854 

34 

1 , 146345 

1 , 146836 

1,147328 

1 ,147820 

i,i483i3 

i,i488o5 

1,149298 

','49792 

1,150286 

1 ,150780 

35 

1 , 1 51275 

1 ,151770 

1 , 1 52265 

1 , 152760 

1, 153256 

1 , 153752 

1,154249 

','54746 

1 , 155242 

1 ,155740 

36 

1, 156238 

1 ,156736 

1,157235 

1 ,157733 

1, 158233 

i,i58733 

1 , 159233 

1,1 59733 

1 , 160233 

1 , 160734 

37 

1 , 161236 

1,161738 

1 ,162240 

1 , 1 62742 

1, 163245 

1, 163748 

1 , 164252 

1,1 64  756 

1 , 165259 

1,165764 

38 

1 , 1 66269 

1,166775 

1,167281 

1,167786 

1,168293 

1,168800 

1 , 169307 

1 , 1 6981 5 

1 ,170322 

1,170831 

39 

1,171340 

1,171849 

1,172359 

1 ,172869 

1,173379 

1,173889 

1 ,174400 

1,174911 

1 ,175423 

1,175935 

Tables  internationales. 
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Dichte.  —  Density.  —  Densité.  —  Densità. 


POUR 

100. 

,0. 

,1. 

0 
1  *• 

,3. 

,'<• 

,5. 

1 

,6. 

,7. 

,8. 

,9. 

Densité  des  solutions  aqueuses  de  saccharose  {suite). 

40 

1,176447 

1,176960 

',177473 

','77987 

1 , 178501 

1,179014 

1,179527 

1 , 180044 

[ , 1 8o56o 

1 ,  181076 

41 

1,181  5y'2 

1,182108 

.1,182625 

1  ,  1  83 142 

1,1 8366o 

1,184.78 

1,184696 

. , 1 852  1 5 

',185734 

1 ,  186253 

42 

1,18677:5 

1 ,187293 

1,187814 

1, 188335 

1, 188856 

i,''s9379 

1,189901 

1,190423 

1,190946 

','9i4<'>9 

43 

'.  '9 '993 

1,192617 

1 , 193041 

t ,  19  Î565 

' ,194090 

1 , 1 946 1  (S 

. ,  195141 

1 , i95G67 

1,196193 

1 , 196720 

4i 

','97247 

1  ,l9777r' 

1 , 198503 

1,(98832 

' ,'9936o 

' ,'99s9° 

1 ,200420 

1 ,2oog5o 

. ,201480 

1 ,202010 

45 

1 ,202 540 

1 , 20307 1 

1 ,20'iGo  ; 

1  ,2o/|i36 

1 ,204668 

1  ,2')  5  200 

1 ,205733 

1 ,206266 

. ,206801 

1 ,207335 

40 

1  ,'207870 

1 ,20840 5 

1 ,208940 

',209477 

1 , 2 1 00 1 3 

1  ,210549 

1,21 1086 

1,21 i623 

1 ,212162 

1 ,212700 

47 

1  ,ai3a38 

',213777 

1 ,214317 

1 ,2i4856 

1 ,215395 

1 ,215956 

1 ,216476 

. ,  2  1 70 1 7 

1,217559 

1 ,218101 

48 

1,218643 

1,219185 

','.  19729 

1 ,  220272 

1 , 2208 1 5 

1 , 22 1 36o 

1 , 22 1 904 

1,222449 

1,222995 

1 ,22.3540 

49 

1 ,22,4086 

1 ,224632 

1 ,225i8o 

1,225727 

1,226274 

1 ,226825 

1,227371 

',227919 

1,228469 

1 ,229018 

50 

1 , -429567 

1 , 23oi 1 7 

1 ,  2J0668 

1  ,2.3  12 19 

1 ,231770 

I ,232322 

1 ,2)2874 

1 ,255426 

',23  5979 

1,2.34532 

si 

1 ,235o85 

1 ,a35639 

' i 236i94 

1,2.36748 

1 ,2373o5 

1  ,2)78)9 

i,2384 14 

1  ,2)8970 

1 ,239527 

1 ,2.40084 

52 

1 ,240641 

1,241198 

1,241757 

1 ,24231 5 

1,242873 

1,243433 

' ,243992 

i,24455> 

1,2451.3 

1 ,245673 

S3 

1 ,246234 

1,246795 

',247358 

1 ,247920 

1,248482 

[,249o46 

1,249609 

[  ,2.50172 

1 ,2.30737 

1 ,25i3oi 

34 

1,25 1866 

1 ,2524)1 

',252997 

i,253563 

1,254129 

1,2  5|697 

1 ,2.55264 

i,25583i 

1 ,2  564oo 

.  ,2.56967 

SB 

I ,237535 

1 ,258io4 

1,258674 

1,259244 

1 ,259815 

1 ,260 585 

1 .260955 

1 , 261527 

1 , 262099 

1  ,262671 

30 

1,263243 

1 ,2638i6 

1,264390 

1  ,2649(53 

1 ,265537 

1 ,2661 12 

1 , 266686 

1 ,267261 

i,2678  57 

1 ,268413 

37 

1 , 268989 

1 ,26936) 

1,270143 

1 ,270720 

1,271299 

1,271877 

1,272455 

1 ,273o35 

1 ,273614 

',27.194 

38 

'.274774 

1 ,275354 

1,275936 

1 ,27<)5i7 

1  ,277098 

1 ,277680 

1 ,278262 

1,278844 

1,279428 

1 ,28001 1 

59 

1,280595 

1,281179 

1 ,281764 

1,282349 

1 ,282935 

1 ,285521 

1 ,284 107 

1,2841594 

1  ,28528. 

1 ,285869 

60 

1,286456 

1,28704', 

1  ,287633 

1,288222 

1,288811 

1,289401 

',289991 

1 ,290581 

' ,291 172 

1 ,291763 

(il 

I ,292354 

',292*)46 

1,293539 

i,294i3i 

1,294725 

1,295318 

',295911 

1 ,296506 

1,297100 

1 , 297696 

62 

1,298291 

1  ,298886 

1,299483 

1 ,300079 

1 ,300677 

1 ,301274 

1 ,30187. 

1 ,302.470 

. ,3o3o68 

1 , 3o3668 

63 

I , 304267 

1,304867 

1 ,3o5467 

1 , 3o6o68 

1 , 306669 

1 ,307271 

1 ,307872 

1 ,3o8473 

. , 309077 

1 ,3og68o 

64 

1 ,310282 

1  ,3io885 

1 , 5 1 1 4  89 

1 ,312093 

' ,  3 1  '-699 

1 ,3i33o4 

1,313909 

i,3i45i5 

1 , 5 1  5 1 2 1 

1 ,315728 

65 

1 ,3 i6334 

1 , 3 1 694 1 

1,517549 

(,3i8i57 

1  ,318766 

i,3 19374 

' ,3i99«3 

1 , 32o5g3 

1,32. 203 

1 ,321814 

66 

1 ,322425 

1 ,32jo36 

1  ,')2'5648 

i  ,324259 

1,324872 

i,325484 

1 ,326097 

1,32671 i 

1,327325 

'  ,327940 

67 

i,328554 

1 ,329170 

1,329785 

1 , 53o4oi 

1,531017 

1  ,  >  > 1 63  3 

1 ,3322  5o 

1,332868 

1,333485 

1 ,334 10  3 

68 

1 ,334722 

1 ,335342 

1 .  5 5 J961 

1 ,33658i 

1 ,337200 

1 ,337821 

1,33844. 

1 ,339063 

1 ,339684 

1  ,  34<>3o6 

69 

1 ,340928 

1 ,34i 55 1 

1,342174 

1,342798 

1,34  542. 

1 ,344(>46 

. ,344671 

1,34529(5 

1 ,34  J922 

.,346547 

70 

i,347i74 

1 ,J478oi 

1 ,318427 

1, 34go55 

1  ,349682 

1 , 55o3. 1 

1,350939 

1,35(568 

1 ,352197 

1 ,352827 

71 

1 , 5  5 3456 

1 , 354087 

1 ,354717 

1,3  55349 

1 ,355980 

i , 3  566 1 2 

i,5 .7245 

1,357877 

1 ,3585ii 

1,339.44 

7-2 

1,359778 

1 ,36o4i 3 

1  ,  ,61047 

1 ,361682 

1  ,36î3 17 

1 ,362953 

1 , 363590 

1 ,364226 

1,364864 

1 ,3655o. 

73 

1 ,  366i  5<j 

1,366777 

. , 5674 . 5 

i,368o54 

1 , 36869 5 

1 , 36y333 

•,369973 

1 ,370613 

1,371254 

1,371894 

74 

1 ,372536 

1,373178 

1 ,  57  5820 

',374463 

1 ,37510 5 

',375749 

1 ,576392 

1 ,377036 

1 , 377680 

1,378326 

73 

1,378971 

1,379617 

1 , 380262 

1,380909 

i,38i555 

i ,382203 

1, 38285i 

1,383499 

1,384.48 

1,384796 

76 

1,385446 

1 ,386096 

1 ,386745 

1 , 387396 

•1 ,388o45 

1 ,388696 

I, 389347 

' , 389999 

1  ,59065. 

1 ,39i3o3 

77 

1 ,391956 

1 , 3926 1 0 

1 ,393263 

1,393917 

1,394571 

1 ,395226 

1 ,j9588i 

1 ,3gG536 

«,397192 

1,397848 

78 

1 ,398505 

1,399162 

' , 3998 1 9 

1,400477 

1 ,4oi  1 34 

1,401793 

1 ,402452 

1 ,4o3i ( 1 

1 ,403771 

1 ,4o443o 

79 

1, 405091 

1 ,405752 

1 ,406412 

1 ,407074 

1,407735 

1,408398 

1 ,409061 

1,409723 

1 ,410387 

1 ,4 ( io5i 

80 

i,4* '7i5 

i,4  i238o 

1 ,4i3o44 

1,413709 

i,4i{374 

1 ,4i5o4o 

1 ,415706 

1 ,416373 

i,4i7o39 

1,417707 

81 

i,4i8374 

1,419043 

1,419711 

1 ,42o38o 

1,421049 

1,421719 

1,422390 

i,423o5g 

1 ,4i373o 

1,424400 

82 

1,4 2 5072 

1,425744 

1 ,426416 

1,427089 

1,427761 

1 ,428435 

1,429109 

1,429782 

1 ,430457 

1 ,43. .3. 

83 

1 ,431807 

1 ,432483 

1,433.58 

1,433835 

i,4345u 

1 ,435.88 

.,435866 

i,436543 

. ,437222 

1 ,457900 

84 

.,438579 

1,439259 

1,459938 

1,440619 

i,44i299 

1,441980 

1,442661 

i,443342 

.,444024 

1, 444705 

H.-B.  Hartley. 
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POUll 

100. 


.0. 


,3. 


,3. 


.4. 


,.j. 


.0. 


Densité  des  solutions  aqueuses  de   saccharose   (suite). 


,«. 


83 

[,44  3388 

i  ,44**071 

1,446754 

1,447438  . 

1,448121 

i,4488o6 

1, 44949' 

1, 45o.75 

1 , 45o86o 

1, 451545 

80 

I  ,45223a 

1 , 4  r>-29 1 9 

i ,4536o5 

1,434292 

1,454980 

1,455668 

1 ,4563 37 

1,457045 

1,437735 

1,45842.4 

87 

i,4r>9"4 

1 , 4  J9805 

i,46o495 

1 ,461 186 

1,461877 

1,40-2  568 

1 ,40320o 

i,463953 

i,404045 

[ ,465338 

88 

i  .4  6fio  3 2 

i ,466726 

1 ,4674-20 

1 ,4081 15 

1,4686 10 

[, 46g5o4 

i ,470200 

[  ,47<,89(J 

1  ,47159-2 

1,472289 

8!) 

1,472980 

1,473084 

1, 47438i 

1 ,472080 

l,l7r'779 

i,47o477 

',47717^ 

1,477876 

1,478575 

i,479'-75 

91) 

',4 7997° 

1 ,480677 

1,481378 

1,482080 

1,482782 

i,483484 

1,484187 

[,484890 

1,485593 

1,486297 

91 

i  ,48700-2 

1,487707 

1.48S411 

1 ,4891 17 

1,489823 

1 ,49orr>8 

1,491234 

1.49 '94' 

1,492647 

1,493355 

9*2 

1 ,494(|'»3 

': 49177 ' 

'  ,49r,479 

1,496188 

1 ,  196897 

1. 497G°6 

1,4983 16 

1  ,499026 

'  ,499736 

1, 500447 

93 

1 ,  5oi  1  r)S 

1 ,501870 

1 ,502082 

1 ,  5o3a(j3 

1 , 5o4«o6 

1 ,504719 

1 ,5o543  ■>. 

1 , 20O146 

1 ,50685g 

1,507574 

9i 

t  ,508289 

1 , 509004 

1 , 509720 

1 ,  5 1 04  3 5 

1 , 5i 1 1 5 1 

i,5 11 808 

1,5 12.585 

■>. ,  5 1 33oa 

1, 5i4oi9 

i,5i4737 

5)3 

1 ,5 i545j 

1,516174 

1,21689! 

1,517612 

i,5i833a 

1,5190  r»i 

1,519871 

1 , 5-20492 

1 , 5ai2i2 

1,5-21934 

9G 

1 ,  5-2-2.65G 

1 ,5-23378 

1 ,524100 

1,5248-23 

1,5» 5546 

1 ,5-20209 

1 , 526993 

1,527717 

1, 5a844i 

1 ,229166 

97 

1,5-29891 

i , 33oOiG 

1 ,  53 1 34-2 

i,532o68 

1,532794 

1 ,5335ai 

i,534>.48 

1 ,534970 

1,535704 

[,536432 

98 

1,537161 

1 ,537889 

i,5386i8 

1,539347 

1 , 540076 

1 , 54080O 

1 ,54 1 536 

1,542267 

1,542998 

1 , 543730 

99 

if54446a 

i,545i94 

1,545926 

i , 546659 

1,547292 

1 ,548127 

i,5/,886i 

1,549595 

1 , 550229 

i,55 1064 

Densité  des  solutions  d'iode  dans  divers  solvants. 
(II. -M.   Dawsox,   J.  Chem.  Soc,   Lond.,  97,  1046). 


G,„0=  Poids  en  gramme  d'iode  dans  ioosr  de  solvant. 


Acélalo  de  mélliyle 

»  

»  

Acétale  d'élhyle 

»  

Alcool  élhylique 

»  

»  

Alcool  mélliylique 

»  

»  

Bromure  d'élhylène 

»  

Chlorobenzène 

»  

»  

Chlorure  de  carbone  (létra) 


Ijjoy 

(  solvant  |, 

1 ,73o5 

0,935o68 

3,432.5 

0,930377 

3,444o 

o,935o08 

•2,8048 

0,901640 

5,7007 

0,901687 

2,7433 

0,791002 

5 , 5o53 

0 ,  79 1 5o-2 

1 1 ,2908 

0,791541 

4,014 

9,798274 

4 , 02O  3 

)> 

7,887 

)> 

1 ,33-2.0 

2,18379 

2,6765 

» 

i , i35o 

1 ,  10786 

2,2900 

» 

4 ,52i 5 

l> 

0,7270 

1 ,59605 

o,7335 

1 ,59610 

0,8271 

1 , 59600 

I  solution  j. 


0,947276 
0,96o64l 

0,959208 
0,92l4Kj 
0,94|-2.82 
0,809087 

0,8-2.0555 
0,802780 
0,824010 
0,824037 
0,848149 
2,19712 
2 ,21034 
1,11 690 
1,12599 
r ,  14340 
1 ,602755 
1 ,60295 
1 ,60371 


Chlorure  de  carbone  (tel ra) 

Ether  éthylique 

»  

lleplane 

»       

lodure  d'élhyle 

»  

Nilrobenzcne 

»  

»  

Phénylacélonilrile 

»  :  . 

Pyridine 

» 

Sulfure  de  carbone 

»  

»  

Toluène 

»       


o,83o8 
3,4245 
6,86o5 

1 , 2O70 
1,2753 

0,81 53 
1 ,0370 
1  ,02,40 
2,0495 
4,l375 
1,0770 
2, 17J0 
3,243o 
0,4-2.33 
1,70-28 
3 . 3o55 
6,7233 
2,7835 
5 ,  37  3 3 


(suivant  I 


i,59  '97 
0,712943 

» 
0,732804 
0,732809 
i,9Î9355 

« 
1 , 2054 1 
t, 20547 
1 ,20547 
1 ,01812, 

» 
0,97 ro36 

» 
1 ,26620 
1 ,26618 
1,26618 
o,8G7003 


(solution  1. 


1 ,60376 

0,736893 
0,757613 
O,74o375 
0,740398 

1,9 ',84  25 
1,957615 
1 ,2i38o 
1 ,22220 
1 ,23890 

I  ,02.0 17 

1  ,"343  3 

0,995456 

1  -,018955 

1,28112 

1,29496 

1,32426 

o, 886602 

o,9o536o 
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Dichte  —  Density.  —  Densité.  —  Densità. 


Densités  et  volumes  spécifiques  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques 

La  concentralion  île  chaque  mélange  est  exprimée  par  la  quantité  du  second  constituant  existant  dans  une  certaine  quantité 
du  premier  constituant  ou  du  mélange.  Le  mélange  étant  X  -+-  Y,  pour  100  exprime  en  grammes  la  quantité  de  Y  dans  ioo8  du 
mélange;  duo  exprime  on  grammes  la  quantité  de  Y  dans  ioog  de  X  ;   C  exprime  en  équivalents-grammes  la  quantité  de  Y 

dans  1  litre  du  mélange.  \'k  —  —  • 

6* 


Acénaphtène. 

Voir  Acétate  d'élhyle. 

»  Benzène. 

»  Chloroforme. 

»  Elhor  élhyliquc. 

i>  Iloxanc. 

»  Nilrobenzène. 

»  Toluène. 

Acétaldéhyde. 
Voir  Alcool  élhyliquo. 

Acétamide. 
Voir  Pyridinc. 

A  =  Acétate  d'amyle. 

A  -1-  Acétate  de  benzyle  (8) 

l>our  100.  Z\\ 


0,0 

'22,4 


0,8669 
0,90*3 


A-+-  Acétate  de  phényle(8) 


sr 


Pour  100. 

0,0  0,865g 

20,7  o,go33 

A  +  Acide   phénylgly co- 
lique -/('). 


Pour  100. 
4,7* 

7.93 

8,55 
11,39 


0,8722 
o,882i 
o,884J 
0,8933 


A  -+-  Alcool  benzylique  (8). 
Pour  100.  8;4. 

0,0  o,8659 

17,2  0,8943 

A  +  Anisol  (8). 
Pour  100.  S}4. 

0,0  0,865g 


a 


o,8856 


A-hChlorophénol-i  .2(8). 
Pour  100.  o". 


0,0  0,865g 


«9,8 


0,9254 


A-hChlorophénol-i.3(»). 

Pour  100.  ty-. 

0,0  0,8639 

19,8  0,9274 

A+ChlOTophénol- 1 . 4  ( 8  )• 
Pour  100.  8J4. 

0,0  0,865g 


'9,8 


0,928g 


A  -+-  Acide  phénylglyco- 
lique~r  (3). 

Pour  100.  If. 

0,8764 


6,12 

7,64 

9,86     0,8880 
12,88      o,8g76 


o,88i3 


A  +  Crésylol-i.*(8). 
Pour  100.       SJS. 

0,0      o,865g 
17,2      o,8g64 

A  +  Crésylol-i.3(8). 
Pour  100.       S;''. 
0,0      0,865g 
17,2      0,8928 

A-t-Crésylol-i.4  (•). 
Pour  100.       6". 


0,0 

17,2 


o,86Jg 
0,893 1 


A  +  Diphé  n  y  Icarbinoi  ( s  ) . 
Pour  100.  £;••. 

0,0  o,865g 

26,1  o , g2 1 2 


A  -+-  Éther  méthylbenzy- 
llque(8). 

Pour  100.       SJ4. 
0,0      o,865g 


'9-° 


o,8832 


A  +  Éther   méthyltolyll- 
que-i  .2  (8). 

Pour  100.      i\'. 
0,0      0,865g 
19,0       o,8853 

A  -+-  Éther  méthyltolyli- 

que-i  .3  (8). 
Pour  100.  S»6. 

0,0  o,865g 

ig,o  0,8847 

A  +  Éther    méthyltolyli- 

que-1.4  (8). 
Pour  100.       SJ5. 
0,0      0,865g 
19,0      0,8840 

A  +  aNaphtol  (8). 
Pour  100.       8îs. 
0,0       o,865g 
21,7       o,go3i 

A-H^HaP»401  O- 
Pour  100.       S}4. 
0,0      0,865g 
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0,9210 


A-t-Nitrophénol-i.aC). 

Pour  100.       8;*. 
0,0      0,865g 
ai,i       o,g365 

A  +  Nltrophénol-i.3  («). 

Pour  100.  SJ4. 

0,0  o,865g 

2i,l  0,9418 


A  +  Nitrophénol-1.4  (8). 

Pour  100.  8}4. 

o,o  0,8659 


21,1 


o,94{o 


A-+-Oxybenzoate-i.2 
d'éthyle(8). 

Pour  100.  8J4. 

0,0  0,865g 

24,2  0,9184 

A  +  Oxybenzoate-i .  3 
d'éthyle(8). 

Pour  100.       Sf. 
0,0      o,865g 
24,2      0,9261 

A  -Oxybenzoate-i . 4 
d'éthyle. 

Pour  100.  Zlb- 

0,0  o,865g 

o,g3i 


24,2 


A-rPhénétol(8). 

Pour  100.  8J5. 


0,0 
19,0 


o,865g 
0,8829 


A  -+-  Phénol  (8). 
Pour  100.  8». 

0,0  0,865g 

i5,3  o,8g5 1 

Acétate  de  benzyle. 
Voir  AcéLilo  d'amyle. 

B  =  Acétate  d'éthyle. 
B  + Acénaphtène  (><>). 


u100- 

0,0 

3 ,76;» 


VJ4. 

» , • '794 

i,io984 


7 ,  022 
12,246 


V5.S 
'  4     • 

I  ,  103*4 

1 ,09422 


B  -h  Aniline  (»*). 

Pour  100.  S;. 

0,0  0,9228 

«5,cj  o,9435 

23.3  o,g52.| 
44  ,Jt  o,g777 

52,2  0,9847 

68.4  i,oo35 
75, g  1,012 

78,5  1,013 

84,  g  1,022 

86,2  i,0236 

8g, 4  1,028 

g4,2  i,o3a5 

100,0  1  ,o336 

B+ Azobenzène  (10). 

0,0  1,11794 

2 ,  o  1 3  1,11 364 

4,873  1,10777 

11,757  1,095*7 

1 4 , 204  1 , og 1 06 

B  4-  Benzyle  ('»). 

0,0  1,11794 

2,o34  1,11221 

4,4 >>  1,10601 

7,517  1,09810 

17, 83g  1,07.552 

B-t-Dibromoben- 

zène-i.4('°). 

r.  v" 

"100-  *  <    • 

0,0  «,ti794 

3,268  «,og769 

5,59g  i,o85i6 

7,642  1,07443 

«4,og7  i,o4233 

25,1 57  o,gg555 
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B  +  Dlnitroben 

zène-i.3('«). 


Densités  et  volumes  spécifique  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques  (suite). 

yJJ.ll, 


«100  —  ^  1  7  2  2 


20 

3o 
4o 
5o 
6o 


I.09Î5 

1,1093 

1,1246 

1,1404 

1 , 1 56g 


"100  - 

r6,4l6. 

i5 

1 ,0768 

20 

i,o837 

3o 

1,0983 

4o 

1 ,1 i3a 

5o 

1,1287 

60 

«,i448 

G„ 


20 
3o 
4o 
5o 
60 


i6,5o8. 

1,0478 
1 ,0612 

',0749 
1,0890 
1 , io36 


B  +  Dlphényle  (10). 


2,000 
4,9o8 

9, «47 
n,558 
20,764 


',"794 
i,n459 
1,11009 
1 , 10369 
1 , 10095 
1 , 08902 


B-i-Durène  (,0). 


i,i44 

3,03g 

9,160 

14,326 


V». 

1,11794 
',«•798 
1,11882 

I ,12005 
1 , 12105 


B  +  Iodure  d'éthyle  (')• 

Pour  100. 
0,0 
19,082 


35,007 

49>5i7 
59,74i 
68,529 


Y». 

1,11829 
1,00742 
0,91416 
0,82845 
0,76708 
0,71454 


Pour  100. 

74,566 

82,792 
89,093 

94,97° 
100,0 

Pour  100. 

0,0 

19,082 

35,007 

49,5i7 

5g, 74' 
68,529 
74,566 
82,792 
89,093 

94,<.>7° 
100,0 


V». 

0,67763 

0,62746 
o,58845 
o,5 5i83 
o , 52007 


1 , 1 5866 
i,o4358 
0,94654 
0,85737 

0,79^77 
0,73880 
0,70040 
o, 64814 
0,60741) 
0,56927 
o,5362  2 


B 


B  + Naphtalène  ('). 


G 


0,0 

1,4470 

2,888 i 


0,902993 
0,904874 
0,906699 


B-t-Phénanthrène('°). 
t.  VJ. 

G,oo=  M22- 

o 

i5  1,0923 

20  1 ,0988 

3o  1 , 1143 

4o  1,1296 

5o  ','452 

60  1,1616 

Gioo=9>,49- 

15  1,0828 

20  1 ,0907 

3o  1 , 1040 

4o  1,11 85 

5o  1,1 335 

60  i,i493 

G,oo—  '8,832. 

20  1,0726 

3o  1,08 52 

4o  ',0987 

5o  1,1126 

60  1,1273 

70  1,1426 


"100" 

0.0 

1  ,.8 1  o 

6,774 

10,490 


Triphénylmé- 

thane(10). 

VIS 

'  i     • 


' , ' '794 
1 , 1 i4o3 

I , 10321 

1,09913 


Acétate  d'isoamyle('o). 
+  Dibromobenzène-1.4. 


G  ,00 

0,0 

8,648 


Vf. 

I,i5998 
1 , 10879 


Acétate  d'isoamyle(10). 
-+-  Diphényle. 


Gioo- 

0,0 

7,467 
12,911 


Vf. 
1 , «5998 
i,i4579 
1 , 13672 


Acétate  de  méthyle('). 
+  Naphtalène. 


«,747^ 


o,g35o68 
0,936766 


Acétate  de  phényle 

voir  Acétate  d'amyle. 

Acétone  ^). 
-i-  Chloroforme. 


Pour  100. 
0,0 
16,664 
33,03g 
45,832 
56,298 
64,5o7 
72,276 
79,884 
88,409 

94,292 

100,0 

Pour  100. 
0,0 
16,66 j 
33,o39 
45,832 
56,298 


V». 

1 ,27402 
i,i7445 
1 ,07637 
o,9995o 
o,93643 
0,88682 
0,83976 

o,79i" 
o,74349 
0,70889 
0,67571 

v:i5.i  1 
*  « 

1 ,2g33o 
1 , 1 920 1 
1 , 09208 
1 ,01378 
o,94957 


Pour  100. 
64,507 
72,276 
79.884 
88,409 
94,292 
100,0 


0,89911 
o ,  8  5 1 22 
o,8o483 
0,75348 
0,71837 
0,68472 


Acétone  (*). 
Sulfure  de  carbone. 


Pour  100. 
0,0 
13,2(5 
29,326 
40,329 
5i  ,761 

5 i,799 
5 1 , 902 

64,733 

7"»»*7 

83,283 

86,892 

100,0 

Pour  100. 

0,0 

i3,2{5 

29 , 326 

40,329 

5i ,761 

5i,799 
5 1,902 
64,733 
71,137 
83,283 
86,892 
100,0 


vis 

*  .  • 

1 ,26905 
1, 2i357 
1,14319 
1 ,og3o4 
1 ,03962 
1,03937 
i,o3847 
0,97694 

o,94547 
0,88407 
o,8655i 
0,79621 

V'31,1' 
1,28823 
I ,23204 
I  ,16040 
1,10948 

i  ,o55o2 
1 ,05478 
1, o538g 
0,99106 
0,95867 
o,8g6o5 
0,87711 
0,80610 


Acide  acétique, 
voir  Benzène 

Acide  cyanurique 

voir  Pyridinc. 

Acide  phénylglycollque, 

voir  Acétate  d'amyle. 

Alcool  benzylique, 

voir  Acétalo  d'amyle. 

C  =  Alcool  éthyllque. 

C-+-  Acétaldéhyde(5). 
Mcl.p.  100.  8J8. 


0,0 

l3,02 


0,7907 

0,8200 


Mol.  p.  100. 
18,48 

2g,  70 
36,5o 
44,56 
5o,32 
53,86 
66,86 
75,o8 
84,23 

!00,0 


8i". 
0,8296 
o,85oi 
0,8627 
0,870g 
0,8719 
0,8715 
0,8601 

o,8474 

0,8277 
0,7834 


Alcool  éthyllque, 
voir  Benzène. 

C-t-ChlorophénoM.2(»). 
Pour  100.  6JS. 

21,4  0,8628 

C-t-Chlorophénol-1.3(8). 
Pour  100.  8JS. 

21,4  o,863 1 

C  +  Chlorophénol-1.4(8.). 
Pour  100.  S». 

21,4  0,8646 

C  + Naphtalène  (>). 

G.oo-  «I*. 

0,0  0,792496 


1,3888 
2,7862 


0,795371 
0,798' 58 


Alcool  méthyllque. 

+  Naphtalène  (  «  ). 

G,...  6{». 

0,0  0,795106 

2,0090  0,799135 

4,0253  0,8029g! 

Anéthol,  voir  Menlhol  /. 

Aniline, 

voir  Acétate  d'éthyle. 

Anisol, 

voir  Acétate  d'amyle; 
»    Tartrale  d'étliylo. 

Azo benzène, 
voir  Acétate  d'éthyle. 
»     Benzène. 
»     Chloroforme. 
»     Éllier  él    ;  'ique. 
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Dichte. 


Density.  —  Densité.  —  Densità. 


Azobenzène  (suite). 

voir  llexane. 
»     Nitrobcnzcne. 
»     Sulfure  de  carbone. 
»     Toluène. 

Benzamidt,  WrPyridiiie. 

Benzanilide,    »  » 

D  =  Benzène. 
D+  Aeénaphtène  (»•). 


Densités  et  volumes  spécifiques  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques  (suite) 

D+  Alcool  éthylique  C5).   Pour  100.  Vï*.  D 

C. 


0,O 

«,9°4 

4,705 

8,48o 

14,370 


vr- 

','4497 
i,i4o54 

i,i3456 
1 ,  12674 
1  , 1  1  6  1  o 


D  -+-  Acide  acétique  (*) 
C. 
o,o35 


o,35 

',7> 
8,77 


o,88i35G 
o,883853 
0,89469 
0,956190 


D  -f-  Acide  acétique  (4). 


>our  100. 

VJ5. 

0,0 

1,1 4458 

u,634 

1,12768 

23, 614 

1,10923 

34,oo8 

1,09194 

44,857 

' ,07299 

54,459 

i,o5549 

63,968 

1 ,03692 

73,8i9 

1,01687 

82,321 

0,99858 

9. ,338 

0,97830 

100,0 

o,95795 

Pour  100. 
0,0 
1 1 ,634 
23,614 
34,008 
44,857 
54,459 
63,968 

73,819 
82,321 
9', 338 

100,0 


VJ°. 
1 , 1 8092 
1 ,  i6362 
1,1 4433 
i,i2633 
i,io638 

< ,08773 
1 ,06822 
' ,04693 

1,02776 
1 ,00627 
0,98463 


0,0 

o,o34 

0,068 

o,  102 

0,170 

0,337 

0,660 

o,972 
2,0  56 
4,35 
5,i4 
10.28 


85». 
0,878434 
0,87817 

°, 87797 
0,87777 
0.87735 
0,87635 
0,87445 
0,87280 
0,86670 
0,86290 
o,85i73 
0,82620 


D-+-  Azobenzène  (10). 

G, M. 

0,0 

i,!)84 
3,97' 
7,866 


V». 

','4497 
1 ,  14060 
1,1 3625 
1 , 1 2867 
1,11421 


i^,799 
D-4-  Benzyle  ('«) 


Pour  100. 
0,0 

',93' 

6,o3o 

6,324 

13,962 

20.558 


Vf. 

i,i4497 
l,i3942 
1,12808 
1 , 12752 
1 , 1 ogo3 
1 ,09488 


D  -t-  Chlorure  de  car 
bone  (léira)  (*). 


Pour  100. 
0,0 

16,873 
3i,954 

43,4i9 
55,495 
64,704 
71,042 

79,67' 
87,639 
93,5o4' 
100,0 

Pour  100. 
o,0 
16,873 
3i ,954 
43,4i9 
55,495 


Vti 
»  4  " 

I , 14453 

' ,03794 

0,98046 

<',92I79 
0,85969 

o,8i25i 
0,77966 
0,73562 
0,69470 
0,66449 
o, 63 109 

*  4  • 
I  ,  1 809 I 

,09'7» 
1,<)II98 

0,951 5o 
0,88749 


Pour  100. 

(»4,704 
71,042 

79,67' 
87,639 

93,5o4 
ioo,o 

D  -+-  Dibromoban- 

zène-1.4(10). 


Y» 

o, 8388i 
0,80492 
0,75943 
0,71713 
o, 6858y 
o,65i32 


0,0 

5,067 

9,863 

22,935 

37,895 


"  «    • 

','4497 
i,n453 
1, 08853 
1 ,02689 
o,97'29 


D  +  Dlnitroben- 

zène-1.3(">). 


/. 


Y'. 


G1C0=  4,8*3. 


i5  1 , 1 101 

20  1 , 1 1 69 

3o  1,1 3o4 

4o  i,'44' 

5o  1  ,i58i 

60  1,1724 

G,  00=  8,93g. 

20  1 ,  1002 

3o  1,1 i32 

4o  1,1267 

5o  1,1 4o3 

60  1,1 54 4 

70  1,1689 

G,o„=i6,23o. 
i5        1,0684 
20        1,0746 
3o        1,0871 

4o  1 ,0997 

5o  1,1126 

60  i,i258 

70  i,i 395 

D-+-Diphényle('°) 

n  V" 

"m.       »  « 

i,i4497 
1 , 1  i  i5"> 
1,1 3588 
1,12767 


'ioo- 

0,0 
2,oo3 

5,492 

10,736 
14,876 
18,118 


1,12175 
i-,  1 1738 


0,0 
2,663 

7,57' 
10,572 

'5,787 
18,951 

30,322 


Durène  (">). 


1 ,  «4497 

I, 14555 
1,14591 

i,i4636 
1,14669 

1 ,14624 
1,14657 


D  -f- Isoamylène  (6) 
(5J9  0,67229). 

c.     s;9- 
0,0187   0.879417 
0,075   0,87832 

o,3ooi    0,87370 
l,2005     o,85475 

4,802    0,77724 

D+  Phénanthrène  (,0). 

t.  V{. 

G100=  4, '99- 

l5  I,I2l4 

20  1,1282 

3o  ','4'9 

40  1,1 556 

5o  1,1699 

60  1 , 1 84  7 

70        i,i997 

G,oo=  7,797- 
i5        1 , 1 i35 
20        i,i 202 
3o        i,i336 

4o  ','47' 

5o  1,1610 

60  1  , 1 7  5 ' 

G  ,,,=  15,894. 

20  1,1 o39 

3o  1,1 '64 

40  1,1292 

5o  1  ,  '420 

60  1,1 554 

70  1,1 697 

D  -+-  Phtalate  acide 
d'oc  ty le  sec-d  (3). 

Pour  100.  SJ5. 

6,18  o,8836 

10,71  0,8887 

,,,16  0,8866 

19,44.  0,9054 


D  -h  Phtalate  acide 
d'octyle  sec-l  (3). 
Pour  100.  8js. 

19,29  0,9046 

D  -+-  Phtalate  acide 
d'octyle  scc-r  (3). 


Pour  100. 

5,86 

8,24 

10,61 

'4,95 
15,28 
18,29 


8». 

0,8826 

o,8863 
0,8901 
0,8966 

o,8977 
0,9017 


D -+- Tripalmitlne  ("). 

Pour  100.  8*s. 

1,98  0,8735 

4,07  0,8745 

7,78  0,8753 

Pour  100.  8J*. 

1,98  0,8476 
4,07  o,8483 
7,78     0,8494 

D  -+-  Triphénylmé- 
thane  (,0). 


G,M- 

0,0 

',577 

2,565 

7,290 


V». 

','4497 
1 ,i4i4o 

1,13929 
i.i3oio 


D  +  Tristéarine("). 
Pour  100.      8;s. 
2,076     0,8734 

6J°. 
2,076     0,8492 

Benzyle 
voir  Acétate  d'élhyle. 
»     Ben-zène. 
»    Chloroforme. 
»     Kthcr  éthylique. 
»     Nilrobcnzène. 
»     Toluène. 

Bromure  d'éthyle  (10). 
-f-  Dibromobenzène-i  .4 

<j100.  v,  • 

0,0  0,69521 

3,697  0,68808 

4,008  0,68762 
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Bromure  d'éthylène, 

voir  DiaccLyllartrate 

d'élliyle. 

Bromure  d'éthylène  (') 
-i  Naphtalène. 


Densités  et  volumes  spécifiques  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques  (suite) 

F 


Glnn. 

0,0 
0,6769 


2,18376 
2,i67i5 
1  ,'iS6S  2, 1^094 


Carbanilide.  v.  l'yridine. 

Chlorobenzène  (  '  ). 
-+-  Naphtalène. 


'  *  1 0*1  - 
0,0 

I  ,nSt)o 
2,1780 


I , 108644 
1,107797 
1 , 108861 


li  =  Chloroforme. 


E  -h  Aeenaphtène  ( lu  ). 


*.'  IIIO  • 

0,r) 
l,5lr) 

4, «3. 

7.963 

1  5,207 


V». 

0,67688 
0,68064 
o,68645 
0,69461 
0,70920 


Chloroforme,  v.  Acétone. 

E  -+•  Azobenzène  (ln). 

G Vf. 

0,0  0,67688 

3,2i6  o,684ig 

8,087  0,69452 

12,143  0,7079} 


^  loi»  • 

0,0 

2,074 

3,975 

io,5o8 
18,093 


Benzyle  ('»). 

V». 
0,67688 
0,68018 
o,683i5 
0,69290 
0,70349 


E  -+-  Dibromoben- 
zene-i  .4-  (l0). 


Gioo- 

0,0 
a ,  222 

4,355 
9,973 


V». 

0,67688 
0,67323 
0,66965 
o,66i35 


E  -4-  Dinitroben- 

zène-i  .3  ( l0). 

t.  Vf. 


i5 
20 
3o 
4o 
5o 
60 


1  i 
20 
3o 

4» 
5o 
60 


*-*  1  un  • 
0,0 

.,654 

4,375 

5,6i6 

11,457 

i5, 1 36 


0,6677 
0,6721 
0,6806 
0,6895 
0,6984 
0,7075 

0,6678 
0,6718 
0,6801 
0,6886 
0,6974 

o , 706 I 

Diphényle  ('";. 
Vf. 


0,67688 
0,68 i3i 
0,6885g 
0,69204 
0,70635 
0,71490 


E  -+-  Durène  (l0  ). 


0,0 

i,g83 

4,876 

11,286 

16,167 


Vf- 
0,67688 
0,68636 
0,69941 
0,72 5 58 
0,74363 


F  H-Éther  éthylique  (9). 


Mol.  p.  100. 
0,0 
23, 04 
49,34 
79,53 
00,0 


8{"''. 
i,483 
i,283 
1,074 
o,8533 
0,7165 


E  -+-  Triphénylmé- 
thane  (10). 


G100. 
0,0 
2,748 
7,333 
7,55i 
io,i38 


VJ». 

0,67688 
o,6834o 
0,69373 
0,69442 
0,69997 


Chlorophénol-i .  ?.. 

Chlorophénol    1  .3. 
Chlorophénol-i  .4 

voir  Acétate  d'amyle. 
»     Alcool  éthylique. 

Chlorure 

de  carbone  (tétra). 

voir  Benzène. 

Chlorure 
de  carbone  (tétra)  ('•). 

1   Dibromobenzène-i  .4 


O,0 

2,,6i5 
7,7'° 


Vis 

o, 63 121 

0,62809 

O.fijOoO 


Chlorure 

de  carbone  (  lètra)  (  '  ). 

-+-  Naphtalène. 

G,o.-  <A%- 

0,0  1 ,59605 

0,8009  1 ,58910 

1,662.7  1,58235 

Chlorure 

de  carbone  (tétra)  (">). 

-;-  Phénanthrène. 

t.  V'. 


j,873. 


i5 
20 
3o 
4o 
5o 
60 
70 


o,63o6 
o,0344 

0  ,6/|2I 

0,6499 

0,6379 
o , 666 1 
0,6746 


G10u=  4,575. 

i5  0,6347 

20  o,6384 

3o  0,6460 

4o  o,6538 

5o  0,6616 

60  o , 6697 

70  0,6781 

Crésylol-i  .2. 
Crésylol-i  .3. 
Crésylol-1.4. 

voir  Acétate  d'amvle. 


Diacétyltartrate 
d'éthyle  (7). 

F-+-  Bromure  détbylène 

Pour  100.  IV'3- 

0,0  1,1086 

7,06  1 , i5o4 

23,42.  1,^437 

46,2.1  i,4o83 

78,38  t,73go 

9', 57  .,9317 

1 00 , o  2 , 0804 

Pour  100  S*5'2. 

0,0  1,0976 

7,66  1,1 34i 

23,4<  1,2268 

46,21  1,3875 

78,38  i,7i37 

91,57  i,9°'0 

100,0  2,0462 

Pour  100.  59°'\ 

0,0  1 ,0802 

7,66  1 , 11 66 

2.3,42  1,2074 

46,21  1,3652 

78,38  1,6844 

91,57  1.8701 

100,0  2,0110 

F  +  Naphtalène  ('). 
Pour  100. 


0,0 

8,1 

17,66 

3o,5i 

47," 
68,26 
100,0 

Pour  100. 
0,0 

8,1 
17,66 
3o,5i 

47,n 
68,26 
100,0 


0;—. 
1,0976 
1 ,0869 
1 ,0377 
1,0593 

I ,0321 

1,0142 

0,9766 

£99, n 
I ,0802 
I ,0705 
1 ,0221 
1,0433 
1,0217 

°,9997 
0,9634 


F  -t-  Nitrobenzène  (7). 
Pour  100  6«/>3. 


0,0 
7,26 

17,05 


1 , 1 086 

1 ,  '  4  19 

1 , 1 1 98 


Four  100. 

ôV:. 

29,09 

1 , i3io 

47,55 

1,1248 

75,2.0 

i,i435 

100,0 

1 , i543 

Pour  100. 

8»Ï,J. 

0,0 

1,0976 

7,26 

1,1273 

17, o5 

1,1057 

29,09 

1 , 1161 

47,55 

i,.i43 

75,20 

1,1279 

100,0 

1,1407 

Pour  100. 

£99,0 

0,0 

1 ,08O2 

7,2-6 

I , 1080 

17,05 

1  ,0875 

29,09 

',0994 

47,55 

1,0988 

75,20 

1,1119 

1 00 . 0 

1 , 1255 

F  +  Nitro toluène- 1  .3  (" 

Pour  100. 

6J  ~'3. 

0,0 

1 , 1086 

7,82 

1 . 1 1 10 

'9,23 

',1099 

32,26 

1,1071 

5o,68 

1 , 1087 

74,08 

1,0727 

100,0 

1,1095 

Pour  100. 

s;»"-. 

0,0 

',"976 

7,82 

1 ,0966 

'9,23 

1 ,0970 

32,26 

1,0948 

5o,68 

1,0944 

74, 08 

1 ,0623 

100,0 

1,0984 

Pour  100 

î;9-". 

0,0 

1 ,0802 

7,82 

1 ,0800 

19,23 

',0789 

32,26 

1,0776 

5o,68 

1,0783 

74, 08 

1,0473 

100,0 

i,o83i 

F  h- Phénol  (7). 

Pour  100.  ô)'-"1. 

0,0 
5, \i  1 , 1206 
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Dichte.  —  Density.  —  Densité.  —  Densità 


Densités  et  volumes  spécifiques  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques  {suite). 


F -*-  Phénol  C)  (suile). 


Pour  100. 
i5,62 
3i,63 
44,53 
69,13 

100,0 
Pour  100. 
0,0 
5,42 
l  5,6a 
3i,63 
44,55 
69,13 
100,0 

Pour  100. 

0,0 

5,42 

15,6» 

3i,63 

44,55 

69,13 

100,0 

Pour  100. 

0,0 

5,42 

l5,62 

3i,63 

44,55 

69,  i3 

100,0 


S5ts«. 
1 , I tog 
1 ,0982 
1,1170 
1 ,0697 
i,o445 

s;1-1. 
1 , 1 086 
1,1091 
1 , 1002 
1 ,0866 
1 ,1054 

1 ,o586 
i ,o33o 

• ,0976 
1,0929 
1 ,0840 
1 ,0720 
',0917 
1 ,0461 
1 ,0204 
6»'\ 
i ,0802 
1,0754 
1 ,0682 
1 ,o562 
1,0749 
1 ,o3o7 
1 ,ooj6 


Dibromobenzène- 1.4, 
voir  Acétate  d'éthyle. 
»     Acétale  d'isoamyle. 
»     Benzène. 
»     Bromure  d'élliyle. 
»    Cliloroforme. 
»     Chlorure  de  carbone 

(lélra). 
»     Ether  élhylique. 
»     Hexane. 

»     Sulfure  de  carbone. 
»     Toluène. 

Dinitro  benzène- 1 .3, 

voir  Acélalc  d'éthyle. 
»     Benzène. 
»    Chloroforme. 
»    Toluène. 

Dlphénylcarbinol, 
voir  Acélaie  d'amvlc. 


Diphényle, 

voir  Acétate  d'éthyle. 

»  Acétate  d'isoamyle. 

»  Benzène. 

»  Chloroforme. 

»  Élher  élhylique. 

»  Hexane. 

»  Nilrobenzène. 

»  Sulfure  de  carbone. 

»  Toluène. 

Durène, 

voir  Acétate  d'éthyle. 
»     Benzène. 
»     Chloroforme. 
»     Hexane. 
»     Nilrobenzène. 
»    Toluène. 


G  =  Éther  éthylique. 

G  +  Acénsphtè 

ne  («») 

f'ioo- 
0,0                    1 

VU 
*  *    * 

,4i236 

3,962               I 
6,829               ' 

8,o83            1 

,39015 
,37309 
, 36922 

G  +  Azobenzè 

ae(10). 

0,0                 I 

V». 

,4«236 

2,0)5                  1 

,5oi23 

6,192                  I 
9,326                  1 

,37957 
,36359 

19,892                  1 

,3«929 

Benzyle  (l0). 
V». 
i,4ii36 

2  ,  I  4  »  I  ,  3«)«)*M) 

5,062  1 ,38it>4 


^*  11)11 
0,0 


723 


1,34574 


Éther  éthylique, 
voir  Chloroforme. 

G  -f-  Dibromo- 
benzène-i..4  (lu). 

Vf. 
1 ,4 1236 
1 ,  3K6'jo 
1,34107 
1,33855 


0,0 
2,788 
8,099 
8,46i 
18, 638 


,26362 


G  h-  Dlphenyle  (l0). 


1  *  • 
1 ,4 1236 

i,4oi 52 
1 ,39356 
1,37057 
1 ,353io 


Gioo- 

0,0 

2,  160 

3,788 

8,761 

12,617 

G  +  Naphtaléne  (>). 

G,„.  6|«. 

0,0  0,716020 

1  ,720|  0,720  )I2 

3,4565         0,79.4957 
G-t-TriphényIméthane(10) 

0,0  1,4 1 236 

1,571  1,40391 

8,507  1 ,368g6 

Éther    méthylbenzyUque, 

wtVAcélale  d'amyle. 

Éther  méthyltolylique  1 . ■>. 

»  »  i.3 

»  »  1.4 

voir  Acétate  d'amyle. 

Formamide.  v.  Pyridine. 

Formanllide.  v.  Pyridine. 

Heptane,  Naphtaléne  (  '  ). 


II 

°)° 

2,121 

6,877 


Diphényle  (<0). 

V». 

1,48795 
1,47639 
1 ,4524o 


^" 1 00  * 
0,0 

■ ,  27'J  i 
2,5460 


0,733829 
o,7365<j5 
0,739257 


H  =  Hexane. 

Il  -t-  Acénaphtène  (,0). 
G  V" 

0,0  1,4879.5 

3,2o5  1.46880 

4,945  1,45910 

11  +  Azobenzène  (l0). 
G,„„-  V,'s. 

0,0  1,48795 

",4o5  i,47974 

3,8m  1,4663a 

Il  -+-  Dibromo- 
benzène-1.4  (l0). 
G,„.  V». 

0,0  1,4879' 

4,371  1,44665 


11-^- 

G|00- 

0,0 

2,63-2 

10,903 
i6,i85 


Durène  ("»). 

',48795 
i,47838 
1 ,452o3 
',45099 


ll+Triphénylméthane(i0) 
G  V" 

0,0  1 ,48795 


1 ,892 
3,  io5 


1,47690 
I ,46998 


Iodure  d'éthyle, 

voir  Acétate  d'éthyle. 

Iodure  d'éthyle  (•). 
+  Naphtaléne. 


0,0 

|,6<7Î 


8J«. 
1,939355 
1 ,912855 


Isoamylène.i'.  Benzène. 

I  =  Menthol-/. 

I-+- AnéthoK7). 
Pour  100. 


Pour  100. 
0,0 
i5,i5 
32,  i3 
46,99 
65, 4o 
90,10 
100,0 

Pour  100. 

0,0 

i5,i5 

32, i3 

46,99 
65, 40 
90,10 
100,0 


s;2-5. 

o,8497 
o , 860 1 
0,8727 
o,884i 
0,9007 
0,9272 
0,9366 

£99,1) 

o,8372 
0,8^69 
o,8588 
0,8700 
0,8875 
0,9126 
0,9224 


I  +  Méthyluréthane    (.'). 

Pour  100.  e;5'e. 

0,0  0,8690 

7,54  0,8840 

i5,6i  o,go35 

25,72  0,9234 

43,ao  0,9611 

66,62  1,0270 

100,0  i,i356 


0,0 
i5,  i5 
32,  i3 
46,99 
65, ',0 
90,10 
100,0 

Pour  103. 
0,0 
i5,i5 
32, 1 3 
46,99 
65, 40 
90,10 
100,0 


o , 8690 
0,8811 
0,8943 
0,9072 
0,9234 
0,9508 
0,9605 


0,8558 
0,8668 
o,88o3 
o , 8906 
0,9103 
o,9345 
o,9{36 


Pour  100. 
0,0 

7,54 
i5,6i 
25,72 
43,2o 
66,62 
100,0 

Pour  100. 
0,0 

7,54 
i5,6i 
25,72 
43,20 

66,62 
100,0 

Pour  100. 
0,0 

7,54 

■  5,6. 
25,72 
43,2o 
66,62 
100,0 


8J4'». 
o,8558 
0,8687 
o,8858 
0,9074 
0,9448 
1,0089 
1,11 56 

8ÎJ-'. 
0,8497 
0,8625 
0,8788 
0,9010 
0,9382 
1 , 00 1 6 
1,1084 

Î9  9 .  <l 
0,8372 
0,848g 
0,8648 

0,8868 
0,9237 
0,9856 
1,0896 
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Densités  et  volumes  spécifiques  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques  (suite). 


I -i- Naphtalène  (7). 

0,8497 

o,8584 
0,8666 
o,883o 
0,8958 
0,9260 
0,9683 
0,9766 


Pour  100 

0,0 

7,^7 
i5,24 
3o,  1 1 
45,83 
64,  i3 
80,60 
100,0 


Pour  100. 
0,0 

7,37 
l5,24 

3o,  1 1 
45,83 
64,  i3 
80,60 
100,0 


0,8372 
0,845a 
o,85ig 

0,8687 

0,8877 
0,9127 

o,9399 
0,96345 


I  -i-  Nitrobenzène  ('•) 


Pour  100. 
0,0 
13,27 
3 1,3g 
48,8g 
63,88 
88,67 
100,0 

Pour  100. 

0,0 

13,27 

3i  ,39 

48,89 
63,88 
88,67 
100,0 

Pour  100. 
0,0 
"3,27 
3 1 ,39 
48,8g 
63,88 
88,67 
100,0 

Pour  100. 

0,0 

13,27 

31,3g 


0,8690 
0,9011 
ô,9i4a 
o,99<5 
1,0374 

I , 1213 

1 , 1661 

s;4'6 

o,8558 
0,8874 
0,9282 
0,9730 
1 ,0202 
1 , 1 028 
',i477 

8»2'2 

o,8497 
0,8801 
0,9210 
0,9688 
1 ,0127 
1,0951 
1,1407 

0,8372 
o,8652 
0,9065 


Pour  100. 

48,89 

63,88 

88,67 

100,0 


S»»'». 

o,9545 
0,9968 
1 ,0786 
1 , 1255 


Métbylacétanilide, 
voir  Pyridine. 

MéthylaK*). 
-  Sulfure  de  carbone. 


Pour  100. 


o 
12 

28 
38 
43 
45 
53 
60 
62 
62 
65 
75 
86 
100 

Pou 
o 

12 
28 

38 
43 
45 
53 
60 
62 
62 
65 

75 

86 

100 


00 
921 

682 
408 
5g8 
63o 
.39 
o34 
226 
38o 
262 
141 

449 
o 

r  100. 
o 

921 
682 
408 
598 
630 
■  3g 
o3{ 
226 
38o 
262 
i4> 

449 
o 


■  ,17213 
1 , 12932 
1 ,07469 
',,03949 

I  ,0203l 

1,01293 

0,98458 
0,95819 
0,94959 

0,949" ' 
o,93797 
0,89891 
o,853o9 
0,79621 

y3i,n 
1,19043 

i,i4685 
1 ,09108 
i,o55oo 
i.o3538 
1 ,02807 
o,999o5 
0,97243 
o,963iq 
096265 
0,95114 
0,91140 
o,86443 
0,80610 


Méthylurétbane, 

voir  Menlhol-/. 

Naphtalène 

voir  Acétate  d'éihyle. 
»    Acétate  de  méthyle 
»    Alcool  éthylique. 
»    Alcool  méthylique. 
»     Biomured'éthylène 
»    Chlorobenzène. 


voir  Chlorure  de  carbone 

(tétra). 
»     Diacétyltarlrate 

d'éthyle. 
»    Élher  éthylique. 
■>     Heptane. 
»     Iodure  d'éthyle. 
»     Menthol-/. 
»    Nitrobenzène. 
»     Pyridine. 
»     Sulfure  de  carbone. 
»    Toluène. 

a-Naphtol, 

voir  Acétato  d'amyle. 

(3-Naphtol, 

voir  Acétate  d'amyle. 

Nltroanisol- 1 .2, 

voir  Tartrate  d'éthyle. 

Nltroanisol- 1.4, 

voir  Tartrate  d>.hyle. 

J  *  Nitrobenzène. 
J  +  Aeénaphtène  (>°). 


0,0 

2,915 

4,020 


o,835o 

o,83763 

o,83858 


J  -+-  Azobenzène  ( l0). 

G.nn- 


0,0 

«,879 
4,C89 


y» 

*  4   • 

o,835o 

o,8368<j 

o,83g39 


J  +  Benzyle  ('»). 

"1M"  *  4    • 


0,0 

1,836 
4,869 


o,835o 

0,83570 

0.83662 


Nitrobenzène, 

voir  Diacetyllartrate 
d'éthyle. 


J-+-  Diphényle  (10). 
G,...  V]K 


0,0 
1,934 

4,438 


o,835o 
0,83760 
o,84 io3 


J-+-  Durène  (l0). 

Ci  V" 

0,0  o,835o 

2,o58  0,84094 

6,129  0,85196 

Nitrobenzène, 

voir  Menthol-/. 

I  -+-  Naphtalène  (»). 


^*I0Û" 

0,0 

1,0428 

2,0793 


Si"- 
1  ,20538 

1 ,20322 
I  , 20 1 06 


Nitrophénol-i  .2, 

voir  Acétate  d'amyle. 
»     Tartrate  d'éthyle. 


Nitrophènol-i.3, 

voir  Acétate  d'amyle. 

Nitrophénol-i  .4, 

voir  Acétate  d'amyle. 

Nitrotoluène-i  .3, 

voir  Diacetyllartrate 
d'éthyle. 

Oxybenzoate-12  d'éthyle. 
Oxybenzoate-i.3  d'éthyle, 

Oxybenzoate  1. 1  d'éthyle, 

voir  Acétate  d'amyle. 

Phénanthrène, 

voir  Acétate  d  éthyle. 
»    Benzène. 
»    Chlorure  de  carbone 

(tétra). 
»    Toluène. 


Phénétol, 

voir  Acétate  d'amyle. 
«    Tartrate  d'éthyle. 

Phénol , 

voir  Acétate  d'amyle. 
»     Diacetyllartrate 

d'éthyle. 
»     Tartrate  d'éthyle. 

Phtalanile, 

voir   Pyridine. 

Phtalate  acide  d'octyle-d. 

Phtalate  acide  d'octyle -/. 

Phtalate  acide  d'octyle-r, 

voir  Benzène. 

Phtalimide,  v.  Pyridine. 

Proplonamide, 

voir  Pyridine. 

K  =  Pyridine. 

K  +  Acétamide  (2) 

(f  à  82"). 

Pour  100.  i\'-. 

0,0  0,9746 

5,65  0,9814 

8,5i  0,9826 

K  -1-  Acide  cyanurique  (*). 

Pour  100.  625. 

0,0  0,9746 

3,vo  0,9874 

K    ,   Benzamide  (J) 

(f.  à  128"). 

Pour  100.  6-,s. 

0,0  0,9746 

5,i6  «,9839 

12,46  0,9971 

K -h  Benzanilide  (*) 

(f.  à  160°). 

Pour  100.  6|5. 

0,0  0,9746 

5,4o  0,9839 

9,02  0,9902 

12,75  0,9964 


Tables  internationales. 
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Dichte. 


Density.  —  Densité.  —  Densità. 


Densités  et  volumes  spécifiques  des  mélanges  binaires  des  corps  organiqu 

es   (suite). 

K  ■+-  Carbanilide  (  -) 

K  h-  Propionamide  |  "-  j 

L-+-  Diphényle  (,0). 

Nitrophénétol-i.2+M(13). 

Pour  100  =  ~4,39. 

(f.  à  23.j°). 

(f.  à  8o"-8i"). 

G                         V" 

Pour  100  =  25,09. 

t.                 s;. 

Pour  100.                  ô]\ 

Pour  100.                8JS. 

0,0                0,79638 

t.                M. 

0 
16, 1                   1 , 1755 

0,0                  0,9746 
5,69                 0,9841 
7,19                 0,9862 

0,0                  0,9746 

7,92                0,9769 

«3,66               0,9789 

23,75               0,9817 

3,9*58            o,8o3i5 
i3,253            0,81753 

Sulfure  de  carbone, 

«7°i                ','«96 
33,4                 i',i/34 
4o,4                 1,1 65g 

28,7                  i,i635 
42,0                  i,i499 
64,7                  1,1284 

voir  Métliylal. 

54,3                i,i524 

Pour  100  =  79, 2 1. 

K  -h  Formamlde  (') 

K    -  Thiocarbanilide  (*). 

|3,5                   1,1837 
38,4                   1 ,  ',,(J6 

(éb.  à  204°  :  758mm). 

(f.  à  .53°). 

L  +  Naphtalène  (  '  l. 

Pour  100  =  39.43. 

0,0                 0,9746 

7,77               0,9871 

il,  10               0,9935 

17,12               1 , 0007 

Pour  100.                S=\ 
0,0                  0,9746 
7>4o               0,9919 
i4,5i                i,oo5 

G,  00-                           °>    ■ 
0,0                    1 , 266 1 7 
1,6765             l,26l285 

3,3472          1,256635 

l4,6                    1,1<J48 
25,9                  i,i833 
33,3                  1,1737 
4i                      i,i 680 

58,4                   1,1412 
82,1                    1,1176 

Phénétol  h- M  (  '•»). 

K  ■+-  Thiourée  < 2  ) 

Nitrophénol-i.2-j-M  (»). 

Pour  100  =  9,99. 

K  ■+■  Formanilide  (*) 

(f.  à  46"-47")- 

(f.  à  i49°)- 

M  =  Tartrate  d'éthyle. 

Pour  100  =  23,89. 

18,6                  0,9862 
25,8                  0,9794 

Pour  100.                 c]\ 

Pour  100.                8-s. 
0,0                  0,9746 

Anisol  -h  M  (13  ). 

47,7                    i,26o3 
65,9                 1,2416 

Pour  100  =  24.96. 

0,0                   0,9746 

5,52                o,9949 

Pour  100  =  9,99. 

78,1                  1,2295 

17,9                   1,0161 

io,32                0,9903 

12,57               ',0I9 

t.                      S{. 

28, 1                   1 ,0071 

19,14            1,004 

0 
'7,5                 1,0142 

Pour  100  =  74,95. 

38,3                 0,9969 

K -h  Urée  (2)  (f.  à  i32"). 

25,4                 1,0064 

12,5                  1,2558 

48,4                0,9869 

K  -1-  Méthylacétanl- 

Pour  100.               825. 

27,1                  1,2385 

lide  (*)    (f.  à  ioi")- 

0,0                   0,9746 

Pour  100  =  24,62. 

49,4                  1,2164 

Pour  100  =  5i  .73 

0,91                 0,9802 

14,9                   1,0424 

72,5                  1,1910 

17,7                   1,0772 

Pour  100.               S25. 

32,5                  1,0261 

26,5                  i,o683 

0,0                 0,9746 

k  +  Uréthane  (*) 

45,5                  1 ,oi3o 

Phénol -h  M  (,3). 

6,5g                0,9786 

(f.  à  5i"). 

55,5                 i,oo33 

Pour  100  =  14,79. 

Thiocarbanilide 

11,2                 0,9819 

Pour  100.                SJ5. 

Pour  100  =  49,85. 

38,5                 1,0787 

voir  Pyridine. 

16,44                0,9844 

0,0                  0,9746 

1 5 ,8                  1,0933 

45,4                 1,0725 

Thiourée,  voir  Pyridine. 

9,09                0,9832 

25,6                  1 ,o835 

66,4                  i,o539 

K -4- Naphtalène  ('). 

'4,96                0,9899 

78,8                  i,o43. 

C.                              t.  '  " 

NitroanisoI-i-2  +  M  f13). 

N  =  Toluène. 

°ioo-                       °i   ■ 

Pour  100  =  23,85. 

0,0                    0,971 1 16 

L  =  Sulfure  de  carbone, 

Pour  100  =  9,79. 

21,4                   1 , io5o 
37,9                   1,0903 

1 ,6201             0,972075 

voir  Acétone. 

'7,7                   1,247' 
33                      i,23 19 

N  -+-  Acénaphtène  (,0). 

3,21 3o          0  972<)55 

38,2                   1,0721 

G                        V25 

K  -t-  Phtalanile  1 !  1 

(  f.  à  2o5°  ). 

L  +  Azobenzène  1  lu  1. 

G                          V" 

VJ  100*                                 *4    ' 

42,9                  1,2219 
59,7                  i,2o5o 

78,1                 i,o538 
99,8                 i,o332 

0,0               1,1 6094 

2,l43                I,l5572 

0,0               0,79638 

Pour  100  =  21,17. 

Pour  100  =  4^,2' 

5,644           i,i4753 

Pour  100                 S-s. 

1 ,o35           0,79763 

"4,9               1,2442 

n,9                i,i4o4 
33,5                  1 ,  1252 

io, 188           1,13784 

0,0                  0,9746 

6,670           0,80475 

35                      1,2237 

21 ,108           1 , 1 1756 

3,55                 0,9821 

16,442           0,8153g 

53,2                  i,2o53 
66,4                 i,'9'9 

46,5                 1,11 33 

L  -t-  Dibromoben- 

74,6                 1,0878 

N  -+-  Azobenzène  (l0). 

K  —  Phtalimide  (2) 

zène-1.4  (")■ 

Nltroanisol-i.4-HM  C3)- 

99,2                1,0640 

G                        V25 

■J|00*                            *  '    ■ 

(f.  a  23ou). 

uioo-                      '»   • 

Pour  100  =  53,84. 

Pour  100  =  64,78. 

0,0               1,16094 

Pour  100.                c\K 

0,0               0,79638 

35, 1                 1 ,2101 

i4,6                 i,i665 

2,924            1,15367 

0,0                 0,9746 

3,979           0,78555 

4 1,4                i,2o38 

35,5                 f ,  1 45 1 

4,670         1,14985 

5,o5                0,9876 

8,704           0, 77366 

48                     1,1974 

55,8                 1,1261 

9,346           i,"3974 

1 1 ,90                1 ,006 

11,087           0,76835 

07,2                  i,i883 

83,4                 1,0997 

12,006           1,13471 
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Densités  et  volumes  spécifiques  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques  (sait 
N  -h  Benzyle  (,0). 


0,0 

2,863 
4,358 
7,  [83 

20,/J0I 

28 , 260 


VJ». 

i , 1 6094 
1 ,  r  52-20 

I,ï4778 
1 ,13968 
1,10818 
1,09264 


N  -i-  Dibromoben 
séné- 1.4  ( 10). 


0,0 

3,9'9 
8,395 

15,782 
30,966 


Vis 

*  «   • 

1,16094 

i,i3635 
1 , 1 io54 
1,07155 
1 ,00682 


N  4-  Dinitroben- 
zène-i.3  (10). 


Gioo^  4>°92- 


20 
3o 
4o 
5o 


Vf. 

i,i 354 

',«477 
1 , 1 60 1 
1 , 1 726 


60  1,1 856 

70  1 , 1982 

G,on=  7,675. 

l5  I,ll43 

20  I , 1203 

3o  1 ,i323 

40  i,i444 

5o  1 , 1 667 

60  1 , 1694 

70  1,1824 

(»,„  =  i5,595. 

i5  1,0840 

20  1,0895 

3o  1 , 1009 

4o  1 , 1 124 

5o  1,1241 

60  1 , 1 36 1 

70  i,i484 

N  +  Diphényle  (">). 


"100" 

0,0 

2,699 

4,5.5 
9,8i4 


1,16094 
1,15570 
1 , 1 52.38 
1,14291 


i3,5.{3 
31,867 


1,10751 
1,11279 


N  -+-  Durène  ( 10 
G 


■lOO" 

0,0 
3,o32 

7,262 

7,080 

19,621 


Vf. 

1 , 16094 
1,1 608 3 
1 , 1 60 1 3 
1 , 1 5992 
1, 15758 


N  -+-  Naphtalène  (  '  ). 


0,0 
1,3918 

2,7802 


0,867712 
0,869678 
0,871577 


N-t-  Phénanthrène  (10) 


3,197. 


i5 
20 
3o 
4o 
5o 
60 
70 


Vf- 

'■ 

,  '4°7 
,1467 

,'59« 
,1716 
,i843 

,  i97r> 

,  2 1 1 3 


Gioo  =  5,493 


i5 
20 
3o 
4o 
5o 
60 
70 


i,i348 
1,1408 
1 , i53o 
1 , i65a 

1,1778 
1 , 1907 
1 , 204  3 


G 100=  "1 


i5 
20 
3o 
4o 
5o 
60 
70 


1') 
20 
3o 
40 
5o 
60 
70 


1 , 1207 

1,1264 

i,i38i 
1 , 1  ïoo 
1 , 1 622 
1,1746 

.,.874 

27,297 

1,0918 

',0970 
1,1078 
1,1189 
1 , i3oo 
1,1414 
1 , i53o 


N  -1-  Triphényl- 

méthane  (l0). 


0,0. 
4 ,007 

7,976 
12,558 
ai, 781 


1 , t  Gog4 
1 , 1 5 1 3 1 
i,i4335 
1,1 3458 
■  ,  1  1 B 1 5 


Tripalmitine. 
voir  Benzène. 

Triphénylméthane, 

voir  Acétale  d'éthyle. 
»     Benzène. 
»     Chloroforme. 
»     Élher  éthylique. 
»     Hexane. 
»     Toluène. 

Tristéarine,  voir  Benzène. 

Urée,  voir  Pyridine. 

Uréthane,  voir  Pyridine. 


Bibliographie.  —  (')  D.vwson,  J.  Chem  Soc.  Lond.,  97,  1048.  —  (')  Dunstan  and  Musskix,  J.  Client.  Soc.  Lond.,  97,  ig38.  — 
(3)  Dunstan  and  Thole,  J  (hem.  Soc.  Lond.,  97,  i25i-ia55.  —  (')  Hmnuim,  Z  physik.  Chem.,  74,  -17-230  —  (4)  Dr  Leeiiw. 
Dissertation,  Amsterdam,  1910,  22.  —  («)  Poi.owzow,  Z  physik.  Chem  ,  75,  5i8-524.  -(')  Schkukh,  Z.  physik.  Chem. .72,  554-563.— 
(8)  Thole,  J.  Chem.  Soc.  Lohd.,  97,  2601.  -  (9)  Tsakalotor,  Z  physik  Chem.,  74,  744.  —  ('")  Tybkk,  /.  Chem.  Soc.  Lond  ,  97, 
2624-2631.  —  (")  Waldkn,  Z  physik.  Chem.,  75,  555.  —  (  '=  )  Wiioczynski  et  Guyk,  J  Chim.  physiq.,  8,  218.  —  ('■')  T.  S.  PaT- 
tkrson  and  E.  F.  Stevenson,  J    Chem.  Soc.  Lond.,  97,  >.\.<J\. 


Densités  de  mélanges  ternaires. 
Alcool  amylique.  —  Alcool  éthylique    —  Eau  (F.  Fontein.  /,.  physik.  Chem.,  73.  226). 


pour  100. 


Alcool  amylique. 
Alcool  éthylique 
Eau 

*{S:i 


90,7 
0,0 

9,3 

o , 83 1  5 


82,6 

6,1 
ii,3 

o,835 


70,7 
14,2 

■5,i 

0,84 


59,4 
20,6 
20,0 
0,849 


5. 

G. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Î7,4 

3a  ,4 

25,6 

2,7 

2,8 

3,o 

3, 1 

4,6 

10,8 

2.5,6 

28, 1 

27,7 

0,0 

5,9 

■3,o 

'7,4 

>.  1 , 2 

24,8 

27,0 

39,5 

46,7 

97,3 

9>, 3 

84,0 

79»  5 

74,2 

64,4 

0,861 

0,889 

0,905 

0,9956 

0,987 

«,977 

0,97" 

0,962 

o,943 

14. 


'7,6 
26,6 
55,8 
0,924 


Les  solutions  1  et  8,  2  et  9,  3  et  10  sont  congruenles. 
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Alcool  éthylique.  — 

Éther  éthylique    —  Eau  (S.  Horiba 

/.   Tok.  Client.  Soc,  81, 

922). 

ÉTHER  P.  100. 

8». 

éther  r.  100. 

8». 

ÉTHER  P.  100. 

8'5. 

ÉTHER  T.  100. 

S» 

ÉTHER  P.  100. 

h]K 

Alcool  o  pour  ioo. 

5,o5 

0 , 9660 

17,58 

0,9039 

37,78 

o,838g 

Alcool  69,25 

pour  100. 

<>                  0,9971 

5,52 

0,9652 

20,45              0,8970 

39,53             o,8352 

0 

0,8657 

i,5o            0,9939 

6,3g 

0,9637 

5o,  16 

0,7910 

2,23            0,9923 

Alcool  4o,35  pour  100. 

Alcool  54,56  pour  100. 

56,52 

0,7814 

3,47             0,9898 

Alcool  21 ,74  pour  100. 

0                  o,g3o6 

0                  0,8996 

66,59 

0,765: 

4,26            o,98ï4 

0 

0,9638 

12,52             0 , 9040 

27,04            o,84g3 

74,33 

0,7526 

4,49            0,98,9 

3, 80 

0,9575 

i4,58            0,8997 

3i,n             o,843i 

82,44 

o,739' 

98,86            0,7121 

6,32 

o,953o 

20,79            0,8873 

34,47            o,8373 

9>,78 

0,7241 

99,02            0,7114 

7,6. 

o,95i3 

24,90            0,8776 

4o,35            0,8260 

93,25 

0,7206 

99,33             0,7101 

8,38 

0,9300 

25,49            0,8761 

43,i4            0,8208 

100,00 

0,7078 

99,56             0,7093 

49,07            0,8087 

100,00             0,7078 

Alcool  27,49  pour  100. 

Alcool  45,  io  pour  100. 

Alcool  79, 5r 

pour  100. 

0 

0,9552 

0                  0,9207 

Alcool  58,64  pour  100. 

0 

0,8402 

Alcool  3,65  pour  100  ('). 

5,22 

o,9455 

13,78             o,8g36 

0                  o,8go5 

49,82 

0,7768 

0                  0,9904 

5,88 

o,9443 

18, 5o             0,883g 

34,33             o,83i7 

57,85 

0,76785 

3,48             0,9843 

0,69 

0,9426 

24,09             0,8721 

4o,58             0,8206 

65,63 

0,7580 

4,17             0,9828 

9,o8 

0,9373 

28,35             0,8626 

43,75             0,81 5 1 

71,26 

o,7497 

5,38             0,9807 

ii,85 

o,g3o8 

3 i,34             0,8566 

50,99             0,8017 

80,47 

0,7372 

33,26             o,85i7 

54,54             0,7958 

90,45 

0,7235 

Alcool  7,84  pour  100. 

Alcool  32,83 

pour  100. 

36, 61             o,8443 

58,21             0,7879 

9',95 

0,7215 

0                   o,g836 

0 

0,9458 

100,00 

0,7078 

4,77             0,9755 

5,8o 

0,9346 

Alcool  48,45  pour  100. 

Alcool  63,95  pour  100. 

5,26             0,9-45 

11,78 

0,9215 

0                  o,9i35 

0                  0,8782 

Alcool  98,32 

pour  100. 

5,84             0,9734 

1 5,54 

0,9127 

20,97            0,8733 

3g,  23             0,81 56 

0 

0,7901 

23,34              o,8685 

48, 5o             0,8001 

72,74 

o,7338 

Alcool  1 4 ,88  pour  100. 

Alcool  35,oo 

pour  100. 

27,75              0,8596 

5o,42             0,7967 

83, 3i 

0,7243 

0                  0,9738 

0 

0,9416 

3 1,83              o,85i2 

60,19             0,7802 

90,49 

0,7174 

4,3i             0,9672 

12,61 

o,gi53 

35,72             o,843i 

68,82             0,7657 

100,00 

0,7078 

(  ')  Ce  chiffre  (et  les  suivants)  indique  la  q 

uantité  d'alcool  dissoule  dans  l'eau,  le  mé 

lange  alcool-eau  élant  emplo 

yé  comme  solvant  de  l'élher. 

Acétate  de  cuivre,  acide  acétique,  Formiate  de  cuivre,  acide  lormique,         Propionate  de  cuivre,  acide  propionique, 

eau.  eau.  eau. 

(N.-V.  Sidgwick  and  H.  Tizard,  J.  Chem.  Soc.  Lonci.,  97,  964). 


V* 

gis 

SOLUTION 
neutre. 

818 

UI8 

-+-  1   ÉQt'IV. 
d'acide. 

81" 

«18 

-)-2  ÉQUIV. 

d'acide. 

V* 

sis 

SOLUTION 
neutre. 

g!8 
u18 

-+-  1  ÉQUIV. 
d'acide. 

4-  2  KQUIV. 
d'acide. 

V* 

S'" 

°I8 

SOLUTION 

neulrc 

8" 

-+-  1  ÉQUIV. 
d'acide. 

S18 

°18 

+  2  ÉQUIV. 
d'acide. 

80 

_ 

I,00l4 

I ,0017 

_ 

48 

1 , 0027 

_ 

_ 

40 

1  ,O02.4 

1 ,0027 

1  ,0034 

- 

- 

- 

- 

24 

1 ,oo5i 

- 

I , OOÔO 

20 

1 ,oo36 

I,006l 

1,0069 

20 

1 ,oo54 

1  ,oo58 

1 ,0061 

12 

> ,0097 

1 ,0108 

I ,0Il8 

10 

1,0109 

1,0119 

1 ,0128 

10 

1 ,0107 

1,0114 

1 ,0121 

6 

l,OI93 

1  ,0212 

I ,023l 

5 

1 ,0216 

I ,0234 

I ,0252 

5 

1 ,0208 

1 ,0222 

1 ,0235 

3 

1 ,o38o 

1 ,04l8 

1 ,0455 

*  V  =  vol 

urne  en  litres  qui  contient  1  mole 

sule-gramm 

e  du  sel. 
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Températures  de  densité  maxima  des  solutions  aqueuses. 

ml000  =  nombre  d'équivalents  grammes  du  sel  dans  1000  gr.  d'eau;  tm  =  température  de  densité  maxima  de  la  solution  de  l'échelle 
normale  du  thermomètre  à  hydrogène;  A  —  abaissement  équivalent  de  tm=;  — -  • 


Conductivité  électrique  de  l'eau  à  25° 
Température  de  densité  maxima  . . . . 


■iXio-'C) 
3,962 


2,3X10-6  ('). 
3,966. 


POUH   100. 


Azotate  de  lithium  ('). 


0,399 
0,812 
1 ,  65 1 


o,o58i 
o, 1 187 
o,2433 


3,25  ±0,01 
2,52  +  0,01 
0,95  +  0,01 


Azotate  d'ammonium  (3 1. 


o,458 
o,963 

2,01" 


0,0375 
o ,  1 2 1 5 
0,2573 


3,i9±o,oi 
2,36  ±  0,01 
o,56  +  0,01 


Azotate  de  sodium  (3). 


Azotate  de  béryllium  ('). 


0,484 

0,0730 

3.33  ±0,00 

0-997 

0, 1482 

2,69  +  0,01 

2,022 

o,3to3 

1  ,32  +  0,01 

Azotate  de  magnésium  (3). 


0,412 
0,847 
',74i 


o,o558 
0 , 1 1 5 1 

0,238g 


3,24  ±  0,01 
2.5o±  0,01 
0,90  ±  0  01 


12,2 
12,1 

12,4 


0,291 

o,o343 

3,3o  +  0,02 

'9,2 

0,628 

0,0743 

2,55  ±  0,01 

19.0 

1  ,  302 

0, i55i 

1,01  +  0 ,  02 

"9,o 

Al 

otate  de  potassium  (3). 

0,406 

o,o4o3 

3,26  +  0,01 

"7,4 

0,829 

0,0827 

2,52  ±  0,01 

'7^4 

1,686 

0, 1696 

1 ,04  ±0,01 

17,2 

A 

totate  de  rubidium  (3). 

o,65o 

0,0444 

3,19  +  0,01 

17,4 

1 ,352 

0,0929 

2,35  +  0,01 

17,3 

2,721 

0 , 1 898 

o,63  +  o,oi 

17,6 

Azotate  de  césium  (»). 

0,394 

0,0204 

3,6o  ±  0,02 

'7,7 

0,796 

0,0412 

3,25±o,oi 

'7,2 

i,489 

0.0776 

2,61  +  0,01 

'7,4 

2,993 

0, 1 584 

1 ,  18  +0,01 

17,6 

POUR   100. 


"3,4 

o,494 

o,o55 j 

3,2.3  +  0,01 

l3,2 

1,017 

0, 1 148 

2,44  —  0,00 

i3,3 

2,069 

0 , 236 1 

0,81  +  0,01 

8,6 
8,6 
8,5 


>2|9 

12,7 
12,8 


Azotate  de  calcium  (3). 


o,43i 
0,878 

',787 


0,0527 
0,1079 

O , 22 I 7 


3,19+0,02 

2,38  +  0,01 
0,70  ±  0,01 


Azotate  de  manganèse  (3). 


Azotate  de  cobalt  (3). 


o,i85 

°,377 
0,767 
1 ,528 

1,847 

o,  182 
0,370 
0,75s 
1 ,556 
1,593 


o,263 
o,55i 
1,128 
1 ,696 
2,365 


0,203 

o,45i 
0,910 

1,888 


0,0202 
0,0414 
0,0844 

^>,'697 
o , 2o56 


3 ,  70  +  o ,  02 
3,40  +  0,00 
2,79+0,01 
1 ,6  '•  +  0,01 
1 ,  i3  ±  0,01 


Azotate  de  nickel  (3). 
0,0199  3,68  +  o,oi 
0,0407  3,39  +  0,01 
o,o836  2,81  +  0,00 
o,  1730  1 ,54  +-  0,01 
0,1772      i,47  +  o,o3 


Azotate  de  cuivre  (3) 

o ,  0282 
0,0591 


0,1217 
o, 1840 
o,2583 


J  ,'J3  zt  0,01 
3,ii+  0,02 
2,23  +0,01 
1 ,33  +10,01 
0,29  +  0,01 


Azotate  de  zinc  (3). 


0,02l5 

0,0479 
0,0970 
0,2024 


3,67  +  0,02 
3,3i  +  0,01 
2,62  +  0,00 
1 ,17  +  0,01 


Azotate  de  strontium  (»). 


0,422 
0,882 
',793 


o,o4o5 
0,0841 


72  ■) 


3,33  ±  0,01 
2,62  +  0,01 


l.ll 


0,01 


.4,6 
'4,7 
i4,7 


l3,2 
l3,2 

i3,3 


•2,9 
i3,5 

"3,9 
'3,7 

i3,8 


i4, 1 
14,0 
i3,8 
14,0 

•4,i 


14,5 
«4,4 

'4,2 

.4,3 
14,2 


i3,5 
i3,6 
i3,8 
i3,8 


i5,6 
16,2 
16.1 


POUR  100. 


Azotate  de  cadmium  i3). 


o,3o3 
0,608 
1,264 
2,606 


0,567 
1 ,  i3o 
1 ,  i65 

2,396 
2,440 


0,02.56 
0,0517 
o, 1082 
0,2264 


3,63 
3,32 
2,58 
1,07 


0,01 
0,01 


0,01 


Azotate  de  baryum  (3). 

0,0437  3,20+.o,oi 

0,0874  2,52  +  o,oi 

o ,  0902.  2 ,  47  +  o ,  o  1 

o,  1878  1  ,<>4  +0,01 

0,1913  0,95  +  0,01 


Azotate  d'aluminium  (\) 

o,55i  0,0781 
0,977  0,1392 
1,940       0,2791 

Chlorure  de  césium  (3). 


2 ,  000 

4,044 


o , 12 1 3 

o,25o4 


2,54  ±  0,01 

0,98  +  0,02 


3,o6  +  0,01 

11,5 

2,37  +  0,01 

", 4 

0,73  +  0,01 

1 1 ,6 

Chlorure  de  magnésium.  (3). 


1 ,100 
2,33o 


o,2336  J  2,39  +  0,00 
o,5oio  I  o,58  +  o,oo 


Chlorure  de  manganèse  (3). 


1,114 
2,279 


o,883 
1,828 
2,85g 


o,5o8 

'  ,o34 
2,104 


0,1788 
0,3705 


0,01 


i,33 


Chlorure  de  cobalt  ( 3  ) 


o, 1372 
0,2867 
o,4532 


2,87  +  0,00 

I  ,  ÔO  +  O  ,  O  I 

0,28  +  0,02 


Chlorure  de  nickel  (3). 


0,0785 
o, i6i3 
o,33i6 


3,32  +  0,02 
2,65  dzo,oi 


'2,9 
12,4 
12,8 
12,8 


17,4 
i(i,5 
i6,5 
1  j  ,  G 
•  5,7 


",7 
",9 


6,7 
6,8 


8,0 
8,2 
8,1 


8,2 

8,1 
8,1 
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Dichte.   -    Density.   —  Densité. 


Densità. 


rouit  100. 

'"  ll'On* 

/.„• 

A. 

l'ni  i;  100. 

"', ■ 

'„■ 

A. 

l'.Hii:    10". 

1 

"',on„ 

/,„. 

A. 

Température  de  densité  maxima  des  solutions  aqueuses  {su 

ite). 

Chlorure  de  cuivre  (»'). 

Sulfate  de  potassium  (-). 

Sulfate  de  cobalt  (*). 

i  ,o32 

0 , 1 5  5 1 

2,63  ±0,02 

a, 6 

0,1 65     !   0,0189 

3  ,67  dz  0,01 

.5,3 

0,181 

0,023 j 

3.70  ri:  0,01 

Il  ,0 

2,i49 

0,3266 

1 ,06  ±  0,01 

8,9 

0,342 

o,o393 

3- 36  zb  0,02. 

i5,3 

0,366 

0  ,0472 

3  ,44  zb  0,01 

I  1  ,0 

0,710 

0 ,0821 

2,74  ±  0,02 

-1,9 

0,735 

0 ,0955 

9-,  92  ±  0,0  1 

'0,9 

Chlorure  de  zinc  ( 3  ) 

i,449 

0, 1700 

1  ,48  :+~  0.01 

1  \ ,  6 

1  .536 

0  ,  iO  I  2 

1  ,78  zb  0 ,00 

10,8 

(données  préliminaires). 

i,8a3 

0,2 3g6 

1 ,4  >  —  o,01 

10,6 

Sulfate  de  césium  1  -  ). 

1  ,  205 

0, 1702 

2, 10  ai  0,02 

7,» 

7 

,    / .' 

Sulfate  de  niekel  (-  ). 

2,485 

0,37  î 1 

0,78  ±  0,00 

8,5 

0,416 

0,02  ïi 

3 ,60  zb  0,02 

1 5 , 6 

o,833 

0,0464 

3 , 2.4  ±  0,01 

[5,5 

o,,Sy 

0,024") 

3,68  ±0,02 

1 1 ,4 

Chlorure  de  strontium  (3). 

1  ,70/, 

0,0939 

2,49  ~  0,111 

|5,3 

0,39' 

o,o5o8 

3 ,4'i  H   0,02 

11,0 

(i^  870 

0,  1098 

2,79±o;oi 

10,6 

0  .807 

0 , io5i 

2,,  81  zb  0,01 

11,0 

2,243 

0,28(|0 

o,84  —  0,02 

10,8 

Sulfate  de  thallium  (*). 

1,667 

0,21 90 

1  ,60  -::  0,00 

10,8 

Chlorure  de  cadmium  (*). 

0,478 

0,0190 

3,68  ±0,01 

14.7 

Sulfate  de  cuivre  (*). 

0,846 

o,o338 

3,46  ±0,01 

14,8 

1.873 

0,2077 

2,27  ±  0,01 

8,. 

i,598 

0 , 0644 

3 ,04  ±0,01 

i4,3 

0.389 

0,0489 

3,  ,7  ±  0,01 

'2,1 

3,884 

0,4409 

0,39  rh  0,01 

8,1 

1,916 

0,0775 

2,87  ±0,0' 

14,1 

0,672 

0,0848 

2,95  ±  0,02 

19,0 

2 ,  677 

0, 1088 

2 , 4  3  dz  0 ,  00 

'4, 1 

0,75] 

0,095 1 

2,8.3  ±0,01 

I2,() 

Sulfate  de  lithium  i '"■  1. 

1,214 

0, i54o 

2 , 1 2  zb  0 , 0 1 

'i,9 

0,194 

o,o355 

3,6i  ±  o,oo 

9,9 

Sulfate  de  béryllium  (2). 

1,878 

0,2399 

1 ,  16  ±  0 ,02 

",7 

o,4o5 

0,0739 

3,23  ±  0,02 

9,9 

',9'5 

0,2447 

1,11  ±0,03 

",7 

0,826 

o,i5i4 

2,52  ±  0,02 

9,5 

o,33i 

o,o63i 

3,4g  ±0,02 

:A 

1,685 

0 , 3 1 1 4 

1  ,  00  ±  0 , 0 1 

9,5 

0.680 

0 , 1 3o2 

3,07  rh  0,02 

6,8 

Sulfate  de  zinc  (-.). 

",4i4 

0,2727 

2,  19  ±0,02 

6,5 

Sulfate  d'ammonium  (*). 

0,205 

o.O)55 

3,68  ±  0,02 

1 1  .0 

Sulfate  de  magnésium  (*). 

0,4.1 

o.o5  16 

3,3y±o,oi 

10,6 

0,240 

0,0  50') 

i,')h  rt  0,01 

1 1 ,0 

0.807 

0, IOOS 

2 ,  90  ±  0 ,  o3 

10,5 

0,41  5 

o,o()3i 

3,27  ±  o,o3 

io,9 

0.227 

0,0379 

>.  59  ±  o,OI 

10,0 

1  ,  5 1 1 

O.  1  ')0l 

1  ,85    '    o.o3 

1  1  .0 

o,;65 

0,11 66 

a ,  73  :±  0 , 0 1 

10,6 

0,  Î5i 

0,0749 

3  .  21  r1:  0,02 

10,0 

2,383 

0,3025 

0 . 6  \  zb  0 , 0  > 

11,0 

1 .337 

0 , 205 1 

1  , 79  rh  0,00 

10,6 

0.934 

0 , 1  566 

2,44  ^  0,01 

9,6 

1 .  597 

0,2.456 

1  ,  36  ±0,01 

10,6 

i,34i 

0,22.37 

1  , 8  3  ±  0 , 0 1 

9, -5 

Sulfate  de  cadmium  (2). 

1,745 

o,2949 

1 ,  i5  zb  0,02 

9,5 

Sulfate  de  sodium  (!). 

0 .  604 

0.0579 

3,  '.7    '   0.01 

10,2 

0,327 

0,0461 

3,i8±o,oi 

1  6 , 9 

Sulfate  de  calcium  1  -  ). 

1,242 

0, 1207 

2,72  ±  0,01 

io,3 

2,558 

0 , 2  5 1 9 

1 , 3(i  zb  0,02 

10,9 

0,675 

0,0957 

2,37  ±  0,02 

1  6  ;  6 

* 

i,374 

0, 1962 

0,72  ±  o,o3 

16,5 

0,1 85     |   0,0272  |   3,63  ±0,02 

'2,2 

S 

ulfate  d'aluminium  (3). 

Sulfate  de  rubidium  C1). 

Sulfate  de  manganèse  (*). 

0 ,  905 

o,o36o 

3,6j±o,oi 

8,6 

o,5gi 

0,0446 

3 , 3 1  d=  0,01 

14,6 

0,453 

0,060 3 

3 ,32  ±0,01 

10,6 

0,418 

0,0735 

3,32zbo,oi 

8,4 

1 ,200 

0 , 09 1 0 

2,62  ±  0,01 

'4,7 

0,921 

O, I23l 

2,70  ±  0,02 

10,2 

0,85g 

0, 1 5i  8 

2,64  :b  0,02 

8,6 

2,418 

0 , 1 8  56 

1 , 2.4  ±  0 , 0 1 

14,6 

1,896 

0,2559 

1 ,42  zb  0,01 

10.0 

',899 

0,3392 

1 ,0;.  ±  0,01 

8.6 

Bibliographie.  - 

-  (')  F.   Dukykh,  Ann.  Inst.   Pol .  /' 

-le-Or. 

,  il,  662  (i< 

,.,(,). 

(») 

12,  3->  (19 

09). 

( 3  )             »                                      ,. 

14,  197  (1 

JIC)). 
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VISCOSITÉ. 


Le  coefficient  de  viscosité  est,  par  définition,  la  force  tangenlielle  par  unité  de  surface  prise  sur  l'un  quelconque  de  deux  plans 
parallèles  placés  à  l'unité  de  distance,  séparés  par  le  fluide  visqueux,  l'un  de  ces  plans  élant  fixe  pendant  que  l'autre  se  déplace  avec 
l'unité  de  vitesse.  Le  coefficient  do  viscosité  d'un  fluid«  en  unités  C.G.S.,  à  la  température  de  t"C,  est  désigné  dans  les  tables  suivantes 

A 
par  t„  ;  la  viscosité  d'un  fluide  à  ('C  comparée  à  celle  de  l'eau  à  t°C  est  désignée  par  ~xtu' 


Viscosité  des  gaz  et  des  vapeurs. 


Acétate  d'élhyle  (;>)  - . . 
)>  .... 

Acélate  de  méthyle  (s )., 
» 

Acélone  (5) 

»  

Air  sec  (3)  

»       (2) 

»  

»  

»       (')■■ 

Air    saturé    de    vapeur 
d'eau  (  ') 


't. 

0 

100 

0 

9.  i  2 

5 

100 

o 

'212 

5 

IOO 

o 

212 

5 

IO 

6 

I  1 

2 

i5 

5 

•9 

2 

99 

8 

2ti 

o 

9  >4  ,6 

I  9>So 

ioi5 
t3r>9 

9^.,  7 
I257 

I7f>7 
1770 
180  3 
1828 
2189 

1904 


cours. 


Air   salure  de   vapeur 

d'alcool  éthylique  ('). 

Alcool  éthylique  (3). . . 

»  ... 

Argon  (3) 

»       (*) 

o  

Benzène (5) 

»         

Chloroforme  (5) 

»  

Elher  éthylique  (5). . . 


t. 

c 

2  G 

0 

100 

0 

212 

5 

12 

3 

16 

0 

99 

6 

100 

0 

212 

■> 

100 

0 

2 1 2 

r> 

100 

" 

212 

,5 

•n.xlO1 


1878 

1090 
i/,.7 
2168 
9.20/1 
2702 
93o,2 

12/,  7 

i3(>7 
1  G(')0 

9<>7,i 
1234 


conrs. 


Hélium  ( 3)  . .  . 

»       (*)... 

»  . . . 

Isopentane  (5) 

» 
Krypton  (3). . . 

»  . . . 

Néon  (:1) . . . .. 

»     (M 

»  

Xénon  ('').... 


9,8 

l3,2 

99,7 
100,0 

2 1 2 ,  5 
10,6 
i6,3 

1 00 . 0 

10,1 

i3,8 
1 00 .  o 

•0,9 
i5  ,3 

100. 1 


ri.xlO1 


I9I4 
'94^ 
2322 

855, 

1164 

2/,Or) 

2459 

3o63 
3o36 

3o8o 
3652 
2180 
2222 
2827 


Bibliographie.  —  ('  )  Miii.ikan,  Phil.  Mag.  [6],  19,  2i5;  {-)  Rankine.  Proc.  fi.  Soc.  Lond.,  83A,  273-,  (»)  Rankink,  Proc.  fi.  Soc. 
Lond.,  83A,  522;  (')  Rankine,  Proc.  fi.  Soc.  Lond.,  84A  191  ;  (5)  Rappkxeukkr,  Z  pliysik.  Chem.,  72,  706-707. 


Viscosité  des  liquides  inorganiques. 

Acide  sulfurique r,23  =  o.  191  5  <  Bkrgius.  Z  i>hysik.  Chem  ,  72,  357  ). 

Eau,  voir  paye  4<»- 


Viscosité  des  liquides  organiques. 


Acélamide  (!  ) 


Acélate  d'ainyle  ( 7  ; 
»       de  benzyle  (7)  . 
»       d'élhyle  (l2)... 
»       de  phényle  (''  ) . 
Acélanilidc  (')  f.  à  112" 
Acétylacélate     d'élhyle 
cbul.   à  137"  :  240""", 
i5  minutes   après  dis- 
tillation (s) 


V 


io5 

0 

01 32 

120 

0 

0106 

9.5 

0 

0 

0080 5 5 

45 

0 

ot  399 

0 

0 

0 

oo583 

45 

0 

01799 

120 

0 

0229. 

o,oi 533o 


après  1  heure  et  demie. 
Acide  butyiique  (iso) .. 

»      formique  (  '  )  . 
Alcool  amylique  (2).. . . 

»       amylique  -a  . . . . 

»      benzylique  (7). . 

»      méthylique  ('■')■■ 

»  »        ( 3  ) . . 

»  »  .... 
Aldéhyde  salirylique  ( 7  | 
Anéthol  ('''). 


9  ) 
voir 

2  5 

18 

voir 
45 
20,0 

25,0 

4^,0 
15,o 

55,6 


T\r 


o,oi  5 Jy'J 
page  40 
0,01 5Ro 
0,0^28 
page  4° 
o  ,o'3oo8 
0,005972 
o ,oo564 
o  ,ii'i4'  ', 
0 .0 1669 
0,01287 


1 


Anélhol  (6)  (mil 


c  ) 


Aniline  (  '-  ). 
»      (««) 
Anisol  (  ' ). 
Bromure  d'éthylène  ( 


(ihlorophénol  (" )  1 ,  2 


74,6 
82 , 9. 

99,o 

18 
0,0 

43 

07,3 

82,2 

99,o 

45 


V 


0,00918 

0,00812 

o , 006 1 2 

0,003 

0,0992 

0,007409 

0,00922 

0,00750 

0,00648 

0,02250 
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Viskositat.  —  Viscosity.  —  Viscosité.  —  Viscosité. 


CORPS. 


V 


CORPS. 


CORPS. 


V 


Viscosité  des  liquides  organiques  (suite). 


Chlorophénol  (7)  i ,  3. . 

(7)«,4-. 
Crésylol  (7)  i,a 


')  i,3. 


»       (»)i,3 

»       (7)',4 

Cyanure  d'éthylène  (I0) 
Diacétyhartrale  d'éthyle 

(6)'-. 
»  


Ether  éthylique  (J) 

»     méthyl  benzylique 

(7) 
»     mélhyl     tolylique 

(7)  i,») 

(7)i,3) 

(7)i,4) 

Formamide(')   ébul,  à 

i36°:  5omr . 

»        (») '■•• 

»        (•) 

»        (') 

Formanilide(') 

Glycérine  (*) 


45 
45 
45 
45 
18 
45 
6o 

67,3 

74,6 
82,2 

99,° 


45 

45 
45 

45 

25 
9.5 

io5 

120 

120 

20 


0,04722 

0,06018 

o,o35o6 

o,o5o57 

0,1690 

0,05607 

0,0246 

0,08951 
0,07935 
o,o55o4 
o,o3ii6 
o,ooi36 

0,01028 

0,008491 
0,008753 
0,008064 

o,o328 

0,0'i22 

0,00768 
0,00659 
o,oi65 
1 ,23 


Glycérine (6)  (suite). 

•'        (5) 

lodure  d'éthyle  (»). . 
Menthol  («).'. .. 


Méthylacétanilide    ('). 

fond  à  ioi" 

Méthyluréthano  (•)... 


Naphtalène(«) 


Nitrobenzène  (»)   éb.  à 

2100  :  759""" 

» 


(•)•■ 


Nitrophénol  (7)  1,2... 
Nitrosodiméthylamine 

Nitrotoluène  (•)  1,  3  . . . 


0 

25,0 

45,0 

20,0 
55,6 
74,6 
82,2 

99,o 

120 
55,6 

74,6 
82,2 
99,o 
82,2 

99,o 

25 

55,6 
67,3 
74,6 
82,2 
99,o 
45 

25,0 

67,3 


7,796 

.,857 

0,006461 

0,06287 

0,02471 

o,oi,85o 

0,01041 

0,00818 
0,02278 
o,oi37i 
o,oi238 
0,00847 
0,00727 
o,oo558 

0,018226 

o,oio5o 

0,00882 

0,00783 

0,00728 

o,oo58i 

o,o2343 

o , oo835 
0,00867 


Nitrotoluène  (•)  i,3 
(  suite  ) 


Octane 

Phénétol(') 

Phénol  (') 

»    (•) 

»  

»  

»  

Propionamide  (')    fond 

à  80, 5° 


Pyridine(1)  éb.  à  n4°- 
1160  •  742""" 

Quinoléine^jéb.àaSS" 
(corr.) 

Salicylate  d'éthyle  (7). . 

Tripalmitine  ("olfond  à 
65"  (incorr.) 


Tristéarine  (,0)  fond  à 
71,2  (incor.) 


Uréthane(')f.  à  5i°. 


0 
82,2 

99,o 

voir 

45 

45 

55,6 

67,3 
82,2 
99,o 

io5 
120 

25 
25 

45 

70 
90 


90 

io5 
120 


0,00712 

0,00570 

page  40 

0,008249 

o,o4o36 

o, 02507 

0,01742 

0,01168 

0,00799 

0,0127 
o,oio3 

0,00884 

0,033724 
0,01772 

o,oi456 
0,0906 

0,1741 
0,0946 
o , 009 1 6 
o , 007 1 5 


Bibliographie.  —  (')  Dunstan  and  Mussell,  J.  Chem.  Soc.  Lond.  97,  1938-1941.  (')  Faust  and  Tammann,  Z.  physik.  Chem.  71,53. 
(3)  Horiba,  J.  Tok.  Chem.  Soc.  31,  922.  —  (')  Kottmann,  Z.  Klin.  Med.  69,  420-  —  (5)  Pissarshewski  und  Trachomotowski, /.  Soc. 
physic.  Chim.  S1  Pel.,42,  287.  —  (°)  Scheuer,  Z  physik.  Chem.  12,  55o-553.  —  (:)  Tholk  /.  Chem.  Soc.  Lond.  97,  2601.  —  (8)  Thole, 
Z.  physik.  Chem.  74,  684-685.  —  (9)  Tsakalotos,  Z.  physik.  Chem.  71,  669.  —  (>')  Walden,  Z.  physik.  Chem.  75,  560-573.  — 
(")  Walden,   Trans.  Farad.  Soc.  6,  73-76.  —  (")  Wroczynski  et  Guye.  J.  Chim.  physiq.  8.  218. 


Viscosité  des  solutions  aqueuses  des  corps  inorganiques 

Azotate  de  césium  (T.  R.  Merton,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  2460).  —     m'1(,0„=  équiv  .grammes  du  sel  dans  1000*  de  solution. 


O 


m 


lOCO' 


o,o25i3 

0,05l20 

0,07609 
o ,09958 

0,1984 

o,2863 
0,3965 


0,9960 

o,99ot 
0,9841 

o,9793 
0,9602 
o,944i 
0,9^4 


10» 


0,0292 
o,o532 
0,1609 
0,2783 
0,4190 
0,5527 
0,642.3 


0,9970 
0,9932 
0,9786 
0,9625 

o,9454 
0,9309 
0,9211 


Acide  sulforique  à  98  pour  100;  t,  =  0,219. 
(Faust  und  Tammann,   Z.  physik.  Chem.,  71,  53). 


18». 


0,023l4 

0,001 1 
0,1076 
o, 1 557 
0,2475 
o,3i73 
o,4520 
o , 5652 
0,7321 


,H.O 


0,9986 
0,9960 

0,9899 
0,9844 
0,9752 
0,968l 
0,956l 

0,947° 
0,9347 


25". 


0,023l4 

o,o5i i 
o, 1076 
o,i557 
0,2475 
0,3173 
o,45io 
o,565z 
0,7321 


ht 


0,9988 
0,9970 
0,9926 
0,9882 
0,9811 
0,9761 

0,967' 
0,9604 
o,95i8 
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Azotate  de  lithium  (M.  P.  Applebev,  /.  C/iem.  Soc.  Lond.,  97,  2016-18). 

— ^ -.— ^— — — __. , 

m\ttt  =  Kquiv.  grammes  du  sel  duns  1000* 

de  solution. 

0°. 

18». 

25», 

01. 

m>i„ii- 

Jk_. 

■m/ 

^1»  m 

F»' 

TH*    # 

.*»' 

^i».». 

.*»' 

^M.OI 

Tè"'° 

•n'ittf 

T,">°" 

"*io«itv 

T"i°' 

"»io«o> 

Tl"»0 

m10((0. 

'j5,M 

'» 

'l« 

M» 

'54,01 

0,0401 

1,0032 

0,00724 

1 ,00125 

',471 

i,i6865 

0,0174 

1,0026 

o,5385 

1,05975 

o,o833 

i ,oo58 

o,oi3i 

1 , 0020 1 

2,528 

1,3472 

0,0299 

1,0040 

0,8666 

1 ,0980 

0,1026 

1,0076 

0,0379 

1,0047 

2,55o 

i,3552 

0,0567 

1 ,O067 

0,9663 

1,1112 

0,229, 

1 ,oi545 

0,0784 

1 , 0090 

3,120 

1,48695 

0,0825 

' ,O099 

I,3i6 

1,1567 

0|4"79 

1,0278 

0,1446 

1, oi535 

3,279 

1,5327 

0, 1071 

I ,0125 

2,2719 

1 ,3i5i 

0,4818 

1 ,o325 

o,9.653 

1 , 0276 

4,363 

i,9274 

o,2333 

1 ,0267 

3,854 1 

1,74075 

0,8577 

1 ,0616 

0,7034 

i ,0731 

// 

u 

0, 32.38 

1 ,o354 

4,578 

2,0577 

i,i34 

«,0875 

i,283 

1,1429 

// 

rt 

o,3643 

1 ,o4o5 

5,849 

3,o255 

1,572 

1 , i345 

2,<>99 

1 ,2067 

Sodium  (azolate,  bromure,  chlorure,  iodure).  —  Chlorurée  (lithium,  potassium,  magnésium,  calcium, 

2,5o8 

1,2770 

strontium,  baryum).  —  Viscosités  relatives,  voir  p. 

34). 

Viscosité  des  solutions  aqueuses  des  corps  organiques. 

C  =  Equiv.  grammes  du  corps  dissous  dans  1 

3oocm*  de  solution. 

Aeétamlde(')  (f.  à  82"). 

Acide  i laconique  ('). 

Acide  méthylsuecl- 

Jbi_. 

Formamide  (  '  ) 

Pour  100.              ti„. 

Tl» 

nique  (»). 

T.— 

Pour  100.               i\'\° 

(éb.  à  204"  :  758mm). 

0,78                0,00890 

C.                     ^î0' 

1,5 

48,45                  2,624 

Pour  100.                t„s. 

5,82                0,00991 

0,l484                      1,022 

o,i638               1,024 

54 ,56                2 , 552 

1,70              0,00921 

17,69                     O, 01232 

0,2689               i,o38 

o,3456                 I,o52 

58,64                2,478 

4o,22              0,01182 

25,g5               0, oi458 

0,3433            1,049 

o,4885                1,076 

63,95                2,375 

52, 20                 0,OI283 

37,21                0,01875 

Acide  picrique  ('). 

Aelde  racémique  (*). 

69,25                        2,233 

75,42             0,02101 

69,26               o,o4442 

T>31 

Pour  100.               t\n. 

79, 5o                 1,924 

79, i5             0,02275 

Acide  acétique  (8) 

Pour  100.              ^° 

i3,o4            0,01237 

98,33                 1,276 

100,0              o,o328 

*r> 

1,0                   0,96 

Acide  succinique  (9). 

Tl« 

c.            *i;î°' 

Acide  phénylglyeo- 

C                                                  -r  H,  U 

Butyramlde(')(f.àii6°). 

Glycérine  ('). 

o,o(j3o                1,010 
0,1861                1,021 

liquerf.  («). 
Pour  100.                t|„. 

c             »>,■ 

0,1248            1,0144 
0,2951            i,o344 

Pour  100.               n»- 
1,02              0,00906 

Pour  100.                  Tirg. 
43,0                  o,o432 

0,3722                1,042 

7,78                0,01100 

o,6979            1,081 5 

8,11              0,01122 

69,0                        Q,200 

0,6865                ',073 

Acide  phénylglyco- 

o,g3o5             1,1102 

16,88             0, oi458 

81,0                  0,732 

0,7443                1,082 

lique  /.(*). 

Acide  tartrique  d.  (  '  ). 

■7,9*             o,oi5n 

86,0                  0,971 

0,9154                i,io3 

Pour  100.               t„.. 

Pour  100.                t„s. 

1,373                 i,i54 

5,to             o,oio3o 

i3,o4             0, 012)8 

Ether  éthylique  (*). 

Hydroquinone  (6). 

»,489                 1,169 

7,27             0,01081 

Alcool  éthylique  (*). 

^M    _ 

1 ,83 1                 1,208 

9,49             o,on53 

JhL.. 

*>»... 

Pour  100.                 *l";° 

2,746                 1,319 

10, 3o             0,01188 

Pour  100.               nîï0' 

Pour  100.                 "ft0 

0,10                    1,171 

2,977                  i,347 

Acide  phénylgjyco- 

3,65                  1,1 5i 

i,5o                 i,o53 

o,25                   1,161 

Acide  formique  (  ■  ). 

llque /•(»). 

7,84                  «,339 
i4,88                  1,708 
21,74                 a, 086 

27,49                   2,344 
32,83                2,5o6 

2,»3                1,073 

o,5o                   1,167 

Pour  100.                 t„5. 
3,o5              0,00907 

Pour  100.               ij„. 
4,02             0,00984 
5,38             0,01026 

3,47                »>«»7 
4,26                     1,1 32 
4,49                »,«38 

0,75                   1,172 
1 , 00                    1 , 206 
2,00                   1 ,234 

27,38              0, 01041 

7,78             0,01099 

35,00                         2,5fcl 

99,33                0,270 

3,oo                   1,271 

73,85             0, 01379 

8,17                O,0Iiû8 

40,35                2,617 

99,56                0,269 

4,00                           !j275 

1 00 , 0               o,oi 58o 

11,22                 O,012lS 

45,io                2,637 

100,0                  o,265 

5,oo                   1,295 

Tables  internationales. 
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Viskositât.  —  Viscosity.  —  Viscosité.  —  Viscosité. 


Phénol  (  *). 

Pom  îoo.  f(l.. 

•/>,i  0,0916 

Propionamide  <  '  1 
1  f.  ,1  8on-8i 
Pour  100  t„... 


I  ,2p 

5,65 


0,00910, 
<  > .  •  ■>  1  o  -^  3 


Viscosité  des  solutions  aqueuses  des  corps  organiques  {suite). 

Saccharose  (  '). 


11,71 

-.'..  18 

4',  48 

70. 65 


0,01 188 
o,oi536 
o,o3o3o 

0.0)980 


Pyrocatéchine  ( 5 1. 

Pour  100.  ljj° 

o, 10  1 , 1  )3 


o,î5 

i,i-2) 

o,5o 

i,i34 

0,75 

i,i43 

1 ,00 

1 , 2 1 5 

2 ,  00 

','8; 

3,<>o 

"  ,M4 

4,00 

. ,  169 

5,oo 

1.2  53 

Pour 

100. 

T,,«- 

44 

0 

0,0860 

Urée  (  >  ) 

!". 

à 

i3a°). 

l'our 

100. 

T„j. 

I 

02 

0 

00895 

8.i3 


o  ,00939 


11,8g 

'5,4; 

23,  12 
33,98 

38,1 3 
46,i8 


0,0096g 
o,oio35 

0,01088 

0,0102 

0,Ol348 

o,oi56i 


Bibliographie.  —  (')  Dunstan  and  Misskll,  /.  Client.  Soc.  Lond.,  97,  ig38.  —  (2)  Dunstan  and  Tiioi.e,  J.  Client.  Soc.  Lond.,  97, 
i2j:i-u')G.  —  (3)  Faust  11111I  Tammanx,  Z.  physik.  Client.,  H,  53.  —  (')  Horiba,  /.  Tok.  Chetn.  Soc  ,  31.  92.».  -  (s)  Luzziam,  Sper.. 
64  I84.  —  (6)  Lczziam,  Sper..  64.  68'|.  —  (:)  Motolese,  Arch.  Far  mac,  9,  u5.  —  (•)  Hivett  and  Sidgwick,  J  Client.  Soc.  Lond  , 
97.  ;35.  —  (')  Kivett  and  S.dgwick,  J.  Cltem.  Soc.  Lond.,  97,  1679-1G81. 

Viscosité  de  solutions  aqueuses  de  sels  minéraux  d'acides  organiques. 


t         Kquiv.  grammes  du  corps  dissous  pour  iooorB|*  de  solution. 


Acétate  de  cuivre  1  ' 
T.i» 

c.  ».-•"■ 

n,  10  0,041  1 

0,20  1 .081 1 

o,  io  1  ,  >58o 

Acétate  de  sodium 
voir  page  3  >. 

Benzoate  de  sodium 
voir  page  15. 


Monochloroacétate 

Formiate  de  cuivre  (  '  ). 

de  sodium 

Tu« 

voir  page  >  î . 

C. 

r  »j  « 

'  |K 

Dichloroacétate 

0,0  J 16 

I ,0178 

de  sodium,  voir  page  35. 
Trichloroacétate 

o,o833 

0 , 1 666 

0, 3333 

1 ,o3oo 
1  ,o')00 

I  ,0()23 

de  sodium,  voir  page  35. 

0 , 6666 

',1757 

Citrate  de  sodium 

Formiate  de 

sodium 

voir  page  o'>. 

voir  page 

35. 

Lactate  de  sodium 
voir  page  35. 

Malonate  de  sodium 
voir  page  35. 

Propionate  de  cuivre  (*). 


c. 

o,o5 

T"i" 

1  .  s 

i,o338 

0, 10 

1  ,0)86 

0,20 

I , 1060 

0 ,  i  0 

1 ,2046 

Salicylate  de  sodium 
voir  page  35 . 

Succinate  de  sodium 
voir' p.  3  5. 

Sulfocyanure  de  sodium 
iw  page  35. 

Tartrate  de  sodium 
voir  page  35. 


Bibliographie.  —  (')  Sidgwilk  and  Tizakd,  J    Client.  Soc.  Lond  .97,  9<>4 


Viscosité  relative  des  solutions  aqueuses  normales  des  sels  inorganiques  et  organiques. 

S.  B.  Schrvvkr.  Proc.   fi.   Snr.  Lond.,  83B,  112. 

s       icmps  d'écoulement  exprimé  en  secondes  d'un  volume  donné  du  liquide  dans   un  tube  capillaire.   (Appareil   de   Scarpa,   Arch. 
Fisiol  2.  a46). 

Les  temps  d'écoulement  du  même  \olume  d*eau  sont  indiqués  dans  la  première  colonne. 


Eau. 


5,2 

11, a 

18, 7 
28,2 
39,2 
50.4 
58,6 


Azotate  de  sodium. 


»9,j 

•  •  4 

77,1 

1 0 . 2 

64,3 

20,8 

52,6 

»9»9 

44,6 

39,5 

3?,. 

5o ,  5 

36,o 

57.7 

93,0 

5,3 

83,9 

■i,4 

G5,o. 

20 , 0 

56,1 

■>-<),  ">- 

48.5 

40, 1 

42.3 

47,7 

;9>  i 

5.8,8 

Bromure  de  sodium. 

o 

y4,8 
84 .  i 
70,0 
59:2 
49,8 
44,9 
4o,4 


Chlorure  de  lithium 


5,6 

",7 
21 ,0 

3o.4 

40.2 

49-5 
58,9 


ioi,3 

85,4 
69,8 
58,i 

49,8 
44,i 

/o,  I 


Chlorure  de  sodium 


■1 ,  / 
.0,3 
21,1 

3o,9 
38,8 

47,5 

58.8 


t. 


<j6.5 

4,7 

«5,9 

12,0 

67,7 

'9,9 

56,3 

3o,o 

5o:4 

3^,4 

44,3 

48,4 

39,8 

58.8 

Chlorure  de  potassium. 

85,6 
74,o 

64,5 
52,4 
46,i 

4o,9 

37.2 
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/. 

s. 

/. 

s. 

/. 

s. 

t                    s. 

t. 

5. 

t 

s. 

1 

Viscosité  relative  des  solutions  aqueuses  normales  des  sels  inorganiques  et  organiques  (suite). 

Chlorure 

Chlorure 

Benzoate 

Trichloracétate 

Lactate 

Succinate 

de  magnésium. 

de  baryum. 

de   sodium. 

de  sodium. 

de  sodium. 

de   sodium. 

0 

3,4             1 1 3 ,7 

0 
4,3             101,2 

5,3            1  Go ,  5 

5,4            1 5<> ,  5 

0 
5,6            i38,5 

0 
5 ,0            1  ■>  \ ,  8 

10,9              9'',  7 

11,7              85,2 

io,5            i37,3 

11,7            121,4 

12,2            ii4,<i 

10,2             1 07 ,  S 

»o,o             74,9. 

20.5              70,1 

19,8                ÎOJ,  I 

21,2                   ()3,0 

22,0             88,2 

21,0              82,1 

3o ,  6              6o ,  5 

3i,8             57,o 

3o,3              8o,5 

3o,5              75,4 

3o,3             73, s 

29,8             68,1 

4<>,2               5 1,7 

4o,o              50,7 

39,i              68,2 

39,0              63,3 

38,9              ui,i 

39,8             57,7 

5o,o              45,5 

48,5              15,, 

5o,2              56,1 

47,4            54,2 

48,7              52,4 

5i,2               i7,5 

5g,8              40,9 

58,0              40,7 

56,8             50,9 

56,2              48,3 

58,5              46,5 

59,o             44,2 

Chlorure 

Iodure 

Monochloracétate 

Citrate 

Malonate 

Sulfocyanure 

de  calcium. 

de    sodium. 

de  sodium. 

de  sodium. 

de  sodium. 

de  sodium. 

4,o           io5,ï 

5,4              99,o 

4,7            "3o,7 

5,7            121,9 

4,1            1 22 , 2 

4,9            94,i 

n,o              88,2 

»3,o              77, y 

1  a ,0           107,4 

10,7            107,4 

10,3                   101,'. 

12,1             80,0 

20,  1                     71  ,() 

20,2              (16,9 

21,3             84,1 

21,6              81,7 

20,0                     79,8 

21,4              65,8 

28,8                     6o,3 

3o,o              57,7 

3o,5              68,9 

29, 4            09,9 

3o,6              <>4,o 

3o,i               5G,4 

39,4             56,9 

39,5              /,9,3 

39,2              58,i 

39,'             57,4 

40,2                     54,0 

39,1               48,6 

5i  ,3       -       ',3,3 

48,.             44,4 

48,7              50,7 

48,4             49,5 

49,7              47,8 

5i,2              41,9 

59,4             39,7 

58,7              4<>,o 

59,5              44,o 

58,2             43,9 

6o,i             4«,7 

58,8              38,8 

Chlorure 

Acétate 

Dichloracétate 

Formiate 

Salicylate 

Tartrate 

de  strontium. 

de    sodium. 

de  sodium. 

de   sodium. 

de   sodium. 

de  sodium. 

4,7             102,8 

5,o             127, S 

4,'           141,7 

3,8             109,8 

5,i             i4i,3 

4,1             1 2 3 , 5 

11 ,9              88,8 

12,1             io5,5. 

1 1 , 1            1 16,6 

11,0              92,0 

12,0            117,7 

ii,8             102,1 

2°, 7             7"  ,7 

2  1,2                   «4,2 

21,4              88,3 

20,1               74,4 

20,1              93,9 

20,9              81,4 

38,9              52,7 

3o,8              68,6 

3o.o              74,7 

29,2              62,2 

3o,2              74,9 

29,5              68,3 

57,5              43,3 

39,3               57,9 

39,4             6. ,3 

38,7               53,o 

3g,2              6?.,3 

4o,o              56,8 

//                    « 

48,8              5o,2 

49 .1               5a , 8 

5o,7               15   5 

48,9              53,. 

5i,o              47,6 

//                    v 

58,6              43,7' 

58,o             46,7 

58,i                4. ,/+ 

57,2              48,3 

59,°              43,7 

Viscosité  des  solutions  aqueuses  des  gommes 
(M.  .!.  Merveau,   Recherches  sur  la  Fiscositc,  Lons-lc-Saunicr,    1910,   p.  64-72). 

I.  —  Variation  de  la  viscosité  avec  la  concentration. 


GOMME 

d'adex-mokri. 

QOM.MK    l'Kl.MCUI.KK 

DL    L'iNDK. 

GOMME    DK 

KARDOFAN. 

GOMMK 

pour.  100. 

DU 

SÉNÉGAL-, 

pour  100. 

"In   _ 

f,Ni9 

pour  100. 

"'ni 

pour  100. 

r|H,  0 

1 1  ) 

I  ,25 

'  ,19 

1,25 

I,.i2I 

.,2  5 

',•'9 

1,2  5 

1  ,  io 

2,5 

.,43 

2,5 

',87 

2,5 

1,63 

2,5 

.,83 

•',<> 

',99 

5,0 

3,29 

5,0 

2,67 

5,0 

>,  10 

10,0 

3,i>3 

lo,o 

7;8 

10,0 

5, .7 

10,0 
20 

1 

0,90 

27,85 
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Viskositàt.  —  Viscosity.  —  Viscosité.  —  Viscosità. 


II.  —  Variation  de  la  viscosité  avec  la  température. 


GOMME   D  ADEN-MOKRI 
solution  à  10  pour  100. 


t. 

T.Hl  0  ' 

'il 

t. 

0 

0 

i5 

3,8i 

i5 

■7 

3,63 

'7 

20 

3,52 

20 

23 

3,2j 

2J 

3o 

3,07 

3o 

33 

2,6». 

35 

40 

2 ,  62 

4o 

45 

2,48 

45 

30 

2,38 

5o 

QO.MMF.  UAG1IAC11 
solution  à  10  pour  100. 


0,27 

>,'7 

4,0° 

4,5 

4,i» 

4,o3 

3,87 

3,63 

3,28 


GOMME    PEI.LICULÉE    DE    l/lNDE 

solution  i  10  pour  100. 

t. 

■n, 

T^o' 

0 

i5 

'7 
20 

7,9 
7,8 
7,48 

25 

«, 95 

3o 

6,5o 

35 

6,36 

4o 

5,9» 

45 

5,6o 

5o 

5,34 

Viscosités  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques. 

La  concentration  est  exprimée  par  le  poids  en  grammes  du  second  consumant  dans  ioo«  du  mélange.  Ex.  :  Acétate  d'amyle -(-Phénol; 

i5,3  pour  100  signifie  :  i5*,3  de  phénol  dans  100&  de  mélange. 


Pour  100. 


Acétamide  (voir  Pyridine). 
A  =  Acétate  d'amyle. 

A  -T-  Acétate  de  benzyle  (■>)• 
22,  i  23  0,009-38 

A -t- Acétate  de  phényle.  (*). 
20,7  23  0,009319 

A  4- Acide  phénylglycolique  d. 

(f.  à  i33")  (»). 

6,t2  »,  0,01048 

7,64  »  0,01 100 

9,86  »  0,01188 

12,88  «  o,oi335 

A  4- Acide  phénylglycolique  l- 
(f.  à  £33")  ('). 
4,72         25  0,009985 

7,93  »  0,01118 

8,55  »  0,01 149 

11,39  »  0,01280 

A -h  Alcool  benzylique  (5). 
17,2  25  o,oio35 

A  -+■  Anisol  (5). 
17,2  25  0,008263 


Pour  100. 


A  4-  Chlorophénol   1.2  (*). 

19,8  23  (1,01202 

A 4- Chlorophénol -1 .3  (5). 
19,8  25  0,01244 

A  4-  Chlorophénol- 1.4  ( 5  )  • 

19,8  2j  0,01270 

A  4-  Crésylol- 1.2  ( 5  ) . 
17,2  a5  0,01  i(J5 

A 4- Crésylol- 1.3  (*). 
17,2  25  0,01167 

A 4- Crésylol -1.4  (5). 
17,2  25  0,01 169 

A  4-  Diphényl  carbinol  ( s  ) . 
26,1  25  0,01496 

A4-Éther  méthylbenzylique  (s). 
19,0  25  o, 008479 

A  4-  Éther 
méthyltolylique-i  .2  (5). 

19,0  2.3  0,008659 


Pour  100. 


A  4-  Éther 
méthyltolylique-i  .3  (5). 
19,0  25  0,0087X5 

A  4-  Éther 
méthyltolylique-i  .4  (3) 

19.0  25  0,008602 

A4-a-Naphtol(5). 
21,7  23  o,oi549 

A4-  ^-Naphtol  (5). 
21,7  25  0,01598 

A4-Nitrophénol-i  .2  (5). 

21.1  23  o,oio5i 

A4-Nitrophénol-i.3  (5). 

21,1  25  0,Ol449 

A  4- Nitrophénol- 1 . 4  (s)- 
21,1  23  o,oi564 

A4-Oxybenzoate-i.2  d'éthyle  (5) 

2.^,2  2  3  0,01043 

A  ■+■  Oxybenzoate- 1 . 3  d'éthyle  ( h). 


23 


0.013J. 


Pour  100. 


A  +  Phénétol  (8). 
19,0  25  0,008 35o 

A4-  Phénol  (*). 
i5,3  23  o ,01103 

Acétate  de  benzyle 

(voir  Acétate  d'amyle). 

B  =  Acétate  d'éthyle. 


.11 

4-  Aniline  ( 

'). 

0,0 

0,0 

o,oo583 

'5,9 

» 

0,0081 1 

23,3 

» 

0,00933 

44,i 

» 

0,01559 

52,2 

» 

o,oi838 

68,4 

» 

0,02830 

7>,9 

» 

o,o3842 

78,5 

» 

0,04216 

84,9 

» 

0,05224 

86,2 

» 

o,o538o 

89,4 

d 

0,06944 

94, » 

» 

0,07919 

IO0,O 

» 

0,0992 

Acétate  de  phényle 

(  voir 

Acélale  d'amyle) 

H -B.  Hartley. 


Viskositàt-  —  Viscosity.  —  Viscosité.  —  Viscosità. 


Pour  100. 


Pour  100. 


Pour  100. 


V 


Pour  100. 


Viscosité  des  mélanges  binaires 


Acide  cyanurique  (WrPyridine) 

Acide  phénylglycolique  d  et  / 

(voir  Acétalc  d'amyle). 

Alcool  benzylique 
(voir  Acétate  d'amyle). 

C.  =  Alcool  éthylique, 
C-i-ChIorophénol-1.2  (5). 

21,4  2J  0,Ol/|52 

C-i-Chlorophénol-i.3  (5). 
21,4  25  o,oi45o 

C  +  Chlorophénol-i.4  (5)- 


21 ,4 
C 

?.6,4 

5o,9 
75,2 

100,0 
•26,4 
50,9 
75,2 

100,0 


25 


0,01454 


Glycérine  (3). 


■25 


45 


0,05489 
0,2190 

1,488 

7,796 
0,02839 
o,  i3oi 
o,4C33 
1.857 


D  — Alcool  méthylique. 
D -t- Glycérine  (3). 


0,0 
25,7 
5o,(> 
75,2 

100,0 

0,0 

25,7 

5o,6 

75-2 

100,0 


2  5 


» 

45 


0,00 564 

o,oa45i 

0,1281 

0,8705 

7,796 

0 , 00424 

o,oi5i5 

o,o5833 

0,2779 

i,857 


D-t-Iodure  d'éthyle(6). 
0,0         20  0,005972 


0,006068 
o  oo63io 
0,000 4 61 


3i  ,3 

73,2  » 

100,0  » 

Anéthol  (voir  Menthol). 

Aniline  (voir  Acétate  d  ctliylc) 

Benzamlde  (voir  Pyridine). 

Benzanilide  (voir  Pyridinej. 


E  =  Benzène. 

R  +  Phtalate  acide  d'octyle 
sec.  r(i)(f.  h  55°-56"). 


5,86 

8,24 

t(),6i 

15,28 
18,29 


23 

» 


0,006767 
0,007189 
0,007520 

0,00843a 
0,008604 
0,009190 


F,  +  Phtalate  acide  d'octyle 

sec.  d(i)  (f.  à  74"-7J°)- 
6,18         25  0,006844 

10,71  «  0,007075 

11,16  »  0,007631 

19,44  »  0,009525 

E  +  Phtalate  acide  d'octyle 

sec.l(i)(Lèiyi";  25puurl00rf). 

19,29         25  0,009418 

Bromure  d'éthylène 
(voir  Diacclyltartrate  d'élliylo), 

Chlorophénol  -1 .2 
»  1.3 

i.{ 
(voir  Acétate  d'amyle  et  alcool 
éthylique). 

Crésylol- 1 . 2 

»         1 . 3 
»         1.4 
(voir  Acétate  d'amyle). 

F  =  DJacétyltartrate  d'éthyle. 

F -t- Bromure  d'éthylène  (*) 

0,00      67,3         0,08951 


7,66 
23,42 

46,2! 

78,38 

9', 57 

100,0 

0,00 

7,66 

23,42 
46,21 
78,38 

9<,57 


«2,2 


0,07021 
0,04299 
0,03569 

o ,  o  1 04 1 
o,oi3o5 
0,00922 
o,o55o4 
0,04097 
0,02753 
0,02373 
o,oo835 
o,oioJ8 
0,00750 


des  corps  organiques  (su 

0,00  99,o  o,o3i26 

7,66  »  0,02441 

23,4a  »  0,01771 

46,21  »  0,01704 

78,38  »  o, 00621 

91,57  »  0,00921 

100,0  »  0,00648 

F  +  Naphtalène  (*). 


ite). 


0,00 

8,10 

17,66 

3o,  5i 

47, '■ 

68,26 

100,0 

0,00 

8,10 

17,66 

3o,5i 

47," 
68,26 
1 00 ,  o 


82 , 2 

» 


99,o 
» 


o,o55o4 
o,o3gi2 
o,o35g3 
0,021 16 
0,01567 
0,01374 
0,00727 
o,o3i26 
0,02358 
o,o23i6 
o,oi4o5 
0,01119 
0,01009 
0.00 558 


F  -t-  Nitrcbenzène  (  »  ). 

0,0  67,3  0,08951 

7,26  »  0,07153 

i7,o5  »  0,04921 

•29,09  »  0,02785 

47,55  »  0,020l3 

75,20  »  0,013-29 

100,0  »  o,oo883 

0,00  82,2  o,o55o4 

7,26  »  0,04069 

17,05  «  o,o3o84 

29,09  »  0,01982 

47,55  «  0,01417 

75,20  a  O,00(J95 

100,0  »  0,00728 

0,00  99,0  o,o3i26 

7,26  »  0,02477 

17,05  »  0,01960 

29,09  »  0,01 3 10 

47,55  »  0,01039 

75,20  »  0,00774 

100,0  »  o,oo58i 

F  +  Nitrotoluène-i.3  ('>). 

0,00  67,3  0,08951 


7,82 
19,23 


o , 07606 
0,0,593 


32,26 

5o,68 

74,08 

100,0 

0,00 

7,82 

19,23 

32,26 

5o,68 

74,08 

100,0 
0,00 

7,82 

19,23 

32,26 
5o,68 
74,08 
100,0 

F- 

0,00 

5,42 

i5,62 

3i,63 

44,55 

69,13 

100,0 

0,00 

5,42 

15,62 

3i,63 

44,55 

69,i3 

100,0 

0,00 

5,42 

1 5 ,  6a 

3i,63 

44,55 

69,13 

100,0 

0,00 

5,42 

15,62 

3i,63 

44,55 

69,13 

100,0 


» 

82,-2 


99,0 

» 


o,o3-2.4o 
0,02026 
o,oi385 
0,00867 
o,o55o4 
o,o43i8 
0,02936 
o, 02208 
0,01466 

0,01 125 

o , 007 1 2 
o,o3i26 
0,02692 
0,01888 
o,oi526 
0,01042 
o, oo853 
0,00570 


Phénol  (*)• 
55,6 


» 
67,3 


82,2 

» 

» 

» 

» 

» 

99,° 


0,12129 
0,09743 
0, o8334 
o,o5i23 
0,02878 
o,  02507 
0,08951 
0,07005 
o, 06122 
0,05294. 
o,©3332 
0,02017 
0,01742 
o,o55o4 
o,o4o65 
o, o348o 
0,03093 
o ,02228 
0,014 16 
0,01 168 
o,o3i26 
0,02483 
0,02182 
0,02201 
o,oi443 
0,00968 
0,00799 


Diphénylcarbinol 

(voir  Acétate  d'amyle). 


H.-B.  Hartley. 
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Viskositàt    —  Viscosity.        Viscosité.    —  Viscosità. 


Pour  KHI. 


V 


POU!    100. 


Pour   100. 


V 


Pour  liiQ.  I         /. 


Viscosité  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques  (suite). 


Diphénylurée 
(voir  Pyrîdinc). 

Éther  methylbenzylique 

(voir  Acétalc  d'amylc). 

Éther  méthyltolylique  \  .■>.. 
i.3. 
»  i>4- 

(voir  Acétale  d'amylc). 

Formamide 
(  voir  Pyridine  i. 

Formanilide 
(  voir  Pyridine). 

Glycérine 

i  voir  Alcool  élhyliquc). 

(voir  Alcool  mélhyliquc). 

Iodure  d'éthyle 
(voir  Alcool  mélhyliquc). 


G  =  Menthol  /. 


G 

o,oo 
.5,. S 
3  -2 , 1 3 

46,99 
65,4o 

90,10 

100,0 

0,00 

.5, .S 

32,  i3 
46,99 
65, 40 
90,10 
100,0 
0.00 
i5,  i5 
i?.,  1 3 

46,99 
f>5, 4o 
90, 10 

100,0 
0,00 
■  5,i5 
3a,  i3 
46,99 
65, 40 
90 .  10 

1 00 .  o 


Anéthol  (''). 

55,  6  0,06287 

»  o,o35i6 

»  o ,  02  1 29 

»  0,01659 

»  0,01461 

»  0,01275 

»  0,01287 

74,6  0,09.471 

»  0,01811 

»  0,011 85 

"  ",0o989 

»  0,01099 

»  0,00901 

»  O,  009  18 

82,2  o,oi85o 

»  o,oi432 

»  0,00980 

»  0,00901 

»  0,00857 

»  0,00799 

»  0 , 008 1 2 

99,0  0,01041 

»  ",00915 

»  0,00675 

»  0,00609 

»  0,00660 

»  o ,00601 

»  0,00612 


G  -I    Méthyluréthane  1 .'*  1. 


0,0 

7,  »4 
i5.()i 
25,7:» 
45, 20 
(16,62 
100,00 
0,0 

7,^4 
i5,6i 

25,72 
43,20 
66, fia 

100,0 
0,0 

7,54 
i.5,6i 
25,72 
43,20 
66,62 
100,0 
0,0 

7,54 
i5,6i 
25,72 
43,20 
66 ,62 
100,0 

G  + 

o ,  o 

7,>7 
[5,24 

Jo,  1  I 

45,8  5 
64,1 3 

80,60 
100 ,0 
0,0 

7.37 
1 5 , 2.4 

>0,  I  I 

45, 8i 
6+,i  3 
80,60 
100,0 


j  »,6 


74, 


S  2, 2 


39." 


o . 0628- 

0,04963 

o,o386/j 

0,03877 

0 ,o3oj 1 

0,02634 

0,02278 

0,02471 

0,02359 

0,01874 

0,01680 

0 , 0 1 790 

0.01467 

0,01 371 

o,oi85o 

0 .0 1 83  5 

0,01494 

0,01 340 

o,oi453 

o,oi23J 

0,01238 

0,01041 

»  0,01 128 

»  o,ou>52 

»  0,008 5 5 

«  0,00986 

»  0,008 3 5 

»  0,00847 
Naphtalène  ( i  ). 

82,2  o,oi85o 

»  0,01571 

»  o,oi32i 

»  0,01 1  j». 

»  0,0097} 

«  0,00789 

»  o,oo854 

»  0,00727 

99,0  0,0104 1 

»  0,00914 

»  0,00808 

»  0,00763 

»  11,00718 

»  o,oo588 

»  0,00640 

»  o,oo558 


G  =  Nitrobenzène  i  '  ), 
0,0  55,6        0,06287 

11,27  "  0,03734 


0.0/ 107 
o,oi8.5S 
o  ,01  34<) 

O  .  O  I  Oc  1 1 
O.olofiO 


3 1  .  39 

48,89 
63 ,  88 
S8,fi7 

KlO  .O 

0,0 

1 3 , 2  7 

3i,39 
48,89 

63 ,  88 
88,67 
100,0 
0,0 
13,27 
3i,39 
48,89 

63,88 
88,67 
100,0 

O  .  O 

1  3 ,  ?  7 
3i  ,>9 
48,89 
63,88 
88,67 
100,0 

Méthylacétamide 
C  voir  Pyridine  I. 

Méthyluréthane  1  voir  Menthol  I. 

Naphtalène 
(voir  diacétyllartrato  d'éthyle 

1*1  incntliiil  1. 

a  el  p  Naphtol 
(voir  Acétate  d  amyle). 

Nitrobenzène 
(voir   diacétyltaflrale  d'élhylc 

cl  inenlliol  1. 

Nilrophénol  \.  1. 

i.3. 
»  1.4. 

i  voir  Acétate  d'amylc  ). 

Nitrotoluène 
i  voir  Diacétyltarlrale  d'éthyle). 

Oxybenzoate  1.2  d'éthyle 
1.3 
(voir  Acétate  d'amyle  ). 


74,6 

0,02471 

» 

o,oi5/(2 

» 

0.01  n)5 

» 

0,01 149 

» 

0,00982 

1) 

0,00749 

» 

0,0078) 

8  vi 

0,01 85o 

» 

0,01 168 

» 

0,01000 

1) 

0,00980 

» 

0  .008  "17 

)) 

Il  ,00672 

» 

0.,  00728 

KM» 

0,010  i 1 

)) 

0.00730 

1) 

0.00698 

» 

0,007  '2 

>< 

O  ,(  10I  l63 

u 

0,00 5 3 i 

» 

0 ,00  J8 1 

Phtalate  acide  d'octyle  sec 

I  voir  Benzène  ). 

Phénol 

i  voir  Acélale  d'amylc 

et  diacctyllartrato  d'éthyle). 

Phénétol 

(  voir  Acélate  d'amylc  ). 

Phtalanile  (voir  Pyridine). 

Phtalimide  (voir  Pyridine). 

Propionamide  (voir  Pyridine). 

II  =  Pyridine. 
H  h-  Acétamide  (f.  à  8u"  1  (*). 

3,87  25,0  0,00987 

5,65  »  o,oioo5 

8,5i  »  0,01088 

16,27  "  o,oi38i 

H  -t-  Acide  cyanurique  (2;. 

3,2  25,0  o,OI 0)8 

H  -+-  Benzamide  1  f.  a  128";  (2j. 
5,i6        2 5,o       o,oio55 
12,46  »  0,01 33 1 

H  -t-  Benzanilide  (f.  à  i6o°i  (2). 
5,4°        25. o       0,01027 
9,02  «  0,01121 

12,75  »  0,012.52 

H  +  Diphénylurée  1  f  à  234")  (*)■ 
5,69        2  5c       0.01045 
7,19  »  0.01079 

II  -h  Formamide 

(éb.  à  204"  :  758""")  (-). 

7,77        2 5,o       0,01064 

11,10  «  •  1 , o 1 1 60 

17,12  «  0,01 36 5 

H  -h  Formanilide  I.  à460-47"K*)- 
io,32         25,o       0,01089 
19,14  11  0,01 335 

II  -h  Méthylacétanilide 

(f.  à  ioi°)  (  "-). 
6,5cj         2.5,o        0,009(17 
1 1 ,20  u  0,01022 

i6,.îi  «  0,01082 

H  -t- Phtalanile  (  f.   à  2o5")  ("-). 
3.55         i5,o       0,009606 


H.-B.  Hartley. 
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Pour  100. 


Pour  100. 


Pour  100. 


Pour  100. 


V 


Viscosité  des  mélanges  binaires  des  corps  organiques  (suite). 


II  -+-  Phtalimide  (  f. 

A  23o")  (2). 

H  +  Thiocarbanilide 

H  +  Urée  (  f.  à 

i3«°)(«). 

Thiocarbanilide  (voir  Pyridine) 

5,o>        25,  o 

0,009878 

(f.  à  i53")  (2). 

0,91          25,0 

0,00939 

u,93           »> 

0,01 1 82 

7,40         2),o       0,01159 

Thiourée  (voir  Pyridine). 

H   Propionamide  (f. 
7,92        25, o 

à  8o°-8  (")(') 
0,01047 

1 4 , 5 1          »          0,01416 
II  -+-  Thiourée  (f.  à  1 4 90 >  (2). 

II  +  Uréthane(f. 

à  5i°)  (2;. 

Urée  (voir  Pyridine). 

1 3 ,  66           » 

0,0 1308 

5,52            25,0          0,01231 

9,09            25,0 

0,01070 

23, 7 J           » 

O,0l6l   ) 

12,57           *            0,02019 

14,96          » 

0,01202 

Uréthane  (voir  Pyridine). 

Bibliographie.  —  (')  Dunstan  and  Thoi.k,  J.  Client.  Soc.  Lond.,91,  1 2 5 1  - 1 2 5 5 .  —  (2)  Dunstan  and  Musskli.,  J.  Clicm.  Soc.  Lond.. 
97,  1938-9.  —  (3)  Pissaiisiiewski  und  Traciiomotowski,  /.  Soc.  physic.  Chim.,  S'-Pét.,  42,  284.  —  (')  Sciikukii,  Z.  physik.  Chem.. 
72,  554-563.  —  (5)  Thoi.i:,  J.  Chem.  Soc.  Lond..  97.  26012602.  —  (6)  Tsakai.otos,  Z.  physik.  Chem..  71,  669.  —  C)  Wroczynski 
el  GuYE,  J.   Chim.  pliysiq.,  8,  218. 

Viscosités  des  mélanges  ternaires. 
Eau.  —  Alcool  éthylique.  —  Éther  éthylique  (S.  Hoiwba,  /.  Tok.  Chem.  Soc,  31,  922). 


KT1IKU 
pour  I0<> 


*\-y. 
„";0 


Alcool  3,65  pour  100  (*). 


3,48 

4,17 
5,38 


1,265 
1,292 
1  ,333 


Alcool  7,84  pour  100. 

0,0  1,339 

4,77  »|5 12 

5,26  1 ,  53o 

5,84  i,547 

Alcool  i  i  ,88  pour  100. 
0,0 
4,3i 
5,o5 
5,52 


6,39 

Alcool  2i ,; 
0,0 
3,8o 
6,32 
7,61 
8,38 


r,708 

1  ,  8  >() 
.,887 

'  ,927 
1,953 


pour  100. 

2,086 
2,181 
2,245 
2 ,  266 

2,27.5 


KTHEK 
|iour  100. 


A  y. 


Alcool  27,49  pour  100. 
2,341 


0,0 

5,22 

5,88 

6,69 

9,08 

ii,85 


2,3g4 
2,401 
2,407 

2,4lt 


Alcool  32,83  pour  100. 

0,0  2,5o6 

5,8o  2,5oO 

11,78  2,438 

i5,54  2,404 

Alcool  35,oo  [tour  100 

0 ,0  2 , 56 1 

12,61  2,434 

17,58  2,369 

20,45  2,3 12 

Alcool  4", 3  5  pour  100. 
0,0  2 , 6 1 7 


1-2,55 


2,420 


ETHER 

pour  100. 


■n» 


.4,58 

»o,79 

24.90 

25,4-9 


2 ,  365 
2,240 

2 , 1  25 

2 , 1 06 


Alcool  45, 

10  pour  100 

0,0 

2,637 

.3,78 

2,363 

1 8 ,  5o 

2,22.5 

24,09 

2 ,  066 

28,35 

1  .932 

3  .,34 

.,844 

33,26 

1,799 

36, 61 

1 ,684 

Alcool  48 

45  pour  100 

0,0 

2 ,  624 

20,97 

2,11 2 

2.3,34 

2,o3o 

*7»75 

1 ,894 

3 1,83 

1,76! 

35,72 

37,78 

39 ,  53 


1  ,6jo 
i,584 
1  ,  509 


KTHKU 

pour  ton. 


^35 


Alcool  54,56 

0,0 
27,04 
3 1 , 1 1 

34,47 

4o ,  3  5 

43,i4 
49,  °7 
Alcool  58,6.', 

0,0 

34,33 
4o,  58 

^0,99 
54 ,  54 
58,21 

Alcool  63,95 
0,0 
39,23 
48 ,  5o 
5o,4a 
60 ,  1 9 
68,82 


pour  100. 
2,552 
i,75o 
.,634 
1 ,546 
i,384 
1 ,  272 
1 ,095 

pour  100. 

2,478 
1,477 
1 ,293 
1 ,200 

0,989 
0 ,  920 

o,8235 

pour  100. 

2,375 

1,234 

0,9865 

0.9385 

0,730 

0,57.5 


KT1IKR 

pour  ion. 


Jk.. 


Alcool  69,2",  pour  100. 

2,233 

0,780 


0,0. 

5o ,  1 6 

36,32 

74,33 
82,44 
93,25 

100.00 


0,472 

o,379 

0,295 

0 .265 


Alcool  79,  >o  pour  100. 

1  ,924 
0,760 
0,6395 
o ,  5 1 1 


0,0 

49,82 
57,85 
65,63 

71,26 
80,47 

9',95 
1 00 , 00 


<»,  »54 
0,372 
0 ,  294 
o ,  2.65 


Alcool  98,33  pour  100. 
0,0  1 ,276 


83, 3i 

'.M»,i9 
100,00 


0,307.5 
o ,  28/i 

o  .265 


(*)  Ce  chiffre  (el  les  suivants)  indique  la  quantité  d'aieool  dissoute  dans  Veau,  le  mélange  alcool  eau  étant  employé  comme  sol>aiit 
de  l 'éther. 
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Viskositàt.  —  Viscosity.  —  Viscosité.  —  Viscosità. 


Eau.  —  Formiate  de  cuivre. 
Acide  formique. 


Eau.  —  Acétate  de  cuivre 
Acide  acétique. 


Eau.  —  Propionate  de  cuivre. 
Acide  propio nique. 


(N.  V.   Sidgwick  and  II.  T.  Tizard,  J.  Client.  Soc.  Lond.,  97,  964). 


LITRES 
1  mol. 
le  sel. 

'1k 

en 

w  —    . 

!j  —  w 
t  -~ 

Tn,  0 
T'i» 

Ven  litres 

pour  1  mol. 
Sfr.  île  sel. 

Solution  neutre 

1 1  S 

s  5c 

Solution  neutre. 

H-  imoi  acide. 

■+-  2°>°>  acide. 

Solution  neutre. 

■+■  tmoi  acide. 

-t-  2mol  acide. 

-t-  îmol  acide. 

-t-  î"ol  acide. 

3 

1,1757 

I,l880 

1 , 20 1 7 

5 

1  , 1 58o 

.,1887 

i,2i38 

5 

l , 2046 

1  ,2)05 

1 , 2962 

6 

I ,0923 

1,0948 

1 ,0982 

10 

I ,o8lI 

1,0971 

1  ,  ro5i 

If) 

I , 1 060 

1  ,  1 260 

I,l4"2 

12 

1 ,o5oo 

1 ,o5i3 

1 ,o532 

20 

1 ,o4l I 

1 ,o5oo 

1 ,o545 

20 

1 ,0 586 

I,o659 

1 ,o;56 

a4 

1 ,o3oo 

1 ,o3o2 

1 ,03l2 

40 

- 

1  ,o25o 

1 ,0258 

40 

i,o338 

1  ,o3f')6 

1 ,0406 

48 

1 ,0178 

- 

1 ,0192 

80 

- 

1  ,oi38 

'  ,0147 

80 

- 

- 

1 ,0227 

Eau.  — 

Acide  racé 

mique.  —  Acide  tartrique  d  (Dunstan  and  Tiiolk,  ./. 

Chem.  Soc.  Lond. 

,  97,   12  56). 

Acidfl  raftéminiip 

pour  100.. . 

8,  «9 

Acide  larlrinue-rf  nour  100. 

. .     4,35 

*]s 

0, 01240 

Coefficient  de  température  de  la  fluidité  (E.  C.  Bingiiam,  Am.  Chem.  J.,  43,  291-292). 


Y  0 

T  =  <x<t>  —  B  —  -±  ■+■  —  »  T  =  température  absolue,         4>  =  Fluidité  = 

«t>       *■■  viscosité 


t>  a,  S,  y,  S  =  constantes- 


a 

P 

T 
Ô 


Acide  isobutyrique. 


0,3119 
354,27 
10279 
276425 


Alcool  amylique  act. 


0,26970 
335,66 
'4*5,7 
7618,7 


Eau. 


0,24542 
296 , 1 5 
375., 8 
945o8 


Octane. 


0,19074 
343,42 
23, 193 
1 325 100 


Viscosité   des  solides. 

Frottement  intérieur  des  solides  aux  basses  températures. 
(C.  E.  GuYE  et  V.  Ereederïczsz,  Arch.  Se.  phsiq.  nat.  Gai.  [4],  29,  48,  1 56,  259). 

]„  —  coeff.  d'amortissement  réduit  aux  amplitudes  infiniment  petites;  a      x  io-i  =  coeu".  de  variation  de  C  avec  l'amplitude; 

T  =  période  d'oscillation  en  secondes  ;      N  =  second  module  d'élasticité. 


Aluminium. 

Argent. 

Fer. 

Magnésium. 

Or. 

Quartz. 

Longueur  du  fil  en  cm. 
Diamètre  du  fil  en  mm. 

Temp.[  Go 

•7,3 

0,4872 

54,84 
o,525 

2';  82 
2,4o3 
i3,8C) 
0,26 

2,53o 
i,638 
0 

»Ï7«4 
2,610 

17,2 
0 , 6006 

55,78 

1  I  ,32 

1^08 
2,71  3 

33,02 

i3,33 
'"-70 
•2,834 

20 ,  88 

7, '9 

«w59 

■2,872 

'7,3 
o,3o83 

1  ,i65 
0 

3 ','747 

7,952 

o,383 

0 

3';  736 

7,964 

0,25l 

0 

3:710 

8,i  33 

'7,3 
0,5904 

62,26 
2,33 
2', '554 
1,740 

18,60 
0,4", 

2','5o2 
l,8l8 

6,63o 
0 

2';488 
1,840 

'7,5 

0 ,  608 
21,40 
37,i 

1*828 

7,5o6 

i.,3 

'','8.4 

4,654 
5,63 

«:8<9 

17,3 
0,612 

100"  <  T 

18     H 

1.6 

5o"    <  .j, 

i','4o7 
2,259 

o,97« 

4,69 

i';4o8 

2,255 

f  N  x  io-'i 

l  C0 

0"     < 

0      jï 

(  N  x  10" 

H.-B.  Hartley. 


Viskositat.  —  Viscosity.  —  Viscosité.  —  Viscosité. 


M 


Frottement  intérieur  des  solides  aux  basses  températures  (suite). 


1  Cn 

Aluminium. 

Argent. 

Fer. 

Magnésium. 

Or. 

Quartz. 

o,3i 16 
2,14 
2:670 
2,705 
0 , 2o3o 

4,73 

2:622 
•2 , 8 1 3 

5,020 
13,72 

1:724 
2,993 
i,636 
48,8 

':°94 
3,175 

0,1499 
0 

3,679 

8,298 

0,08404 

0 

3:658 

8,4o3 

4,490 
0,887 
2','445 

'  ,9" 
8,128 

<V 

2:402 
1,983 

4,462 

6,9! 
1  ';8o5 

8,126 

5,73 

O92 

i ,  i63 

«3,9 
IÎ415 

2,233 

I  ,  023 

-8o° 

|  T 

[  C0 

i,93 
i"425 

-196° 

1  T 

Nxio->» 

2,201 

(C.  E.  Guye  et  H.  Schapper,  C.  R.,  150,  963 ). 


Longueur  du  fil  en  cm. 

Diamètre  du  fil  en  mm. 

Temp.j  C0 

1  oo°      T 

(  Nxio-n 

(  C, 

5o°       T 

(  N  x  10- »> 

(  C0 

o"     j  T 

f  Nx  10-" 

|  C0 

-8o°  l  T  

I  Nxio-" 

J  C0 

-195"!  T ; 

N  xio-" 


Cuivre. 


0,6426 

24 ,  06 
2:381 
3,320 
8,248 
2';358 
3,385 

5,877 
2':  336 

3,449 
3,780 

2:306 
3,539 
3 ,643 
2:274 
3,64o 


NlekeL 


22,2 
o,4n3 

i,336 

3';83i 

7,539 

0,7664 

3',' 801 

7,658 

0,4172 

3:754 

7,85t 

0,8372 

3';677 
8,i83 
o,5558 

3^77 
8,647 


Or. 


22,3 
0,6092 

27,49 

3:010 

2,549 

8,592 

2',V8 
2 ,  586 
4,818 

2,969 
2 ,  620 
3,og3 
2','94o 
2,672 
6,358 
2:902 
2,742 


Palladium. 


22,2 
o,5532 

1,674 

2','579 

5,o83 

0,9286 

2:576 

5,095 

1,249 
2,'57i 
5,i  i5 
1,175 
2^66 
5,i35 

o,7444 
2:552 

5, '9! 


Platine. 


23,0 

0,8117 
2,976 

•:i43 
5.769 

3,457 

ir;i35 
4,596 

1  :i33 

4,276 

i','i23 
3,02.4 

1  : .  1 1 
6,098 


Zine. 


22,3 
o,5o57 


277,6 
4 ','43o 
2,3i3 

'97,3 
4  ','026 
2,383 
36,28 
3';622 
2,940 
10,42 
3:539 
3,o84 


Constantes  d'écoulement  visqueux  des  métaux.  (E.  N.  da  C.  Andrade,  Phjùk.  Z.,  11,  714). 

La  variation  de  longueur  d'un  fil  soumis  à  une  tension  constante,  peut  être  exprimée  par  1  équation  l  =  lt  \  i-h$t*)  e",  dans 
laquelle  /  =  longueur  du  (il  au  temps  t;  le  =  longueur  initiale  du  fil;  [5  et  k  sont  des  constantes  variant  avec  la  tension  et  la  tempéra- 
ture; s  =  tension  en  grammes  par  millimètre  carré  de  la  surface  de  section  initiale  du  fil. 


Plomba  i5"C.  Plomb  à  i62°C. 

Section  initiale  du  fil  :  environ  a,^*"1. 


2000 
2600 
3ooo 
36oo 
4ooo 
44oo 
4600 

5200 

:">4co 
56oo 


0,0008 

0,0044 
0,0077 
o,oi45 
0,0210 
0,0290 
o,o334 
0,0424 
0,0420 
0,0440 


k 

-  I08 

s 

P 

- 

- 

700 

0,0C2 

- 

- 

1010 

0,004  5 

o,oooo33 

1,16 

1  |00 

0,021 

0 , 000069 

',92 

1 3  00 

0,024 

0,0001 10 

2,75 

1600 

o,o4t 

0 , 000202 

4,60 

1700 

0,041 

O,000322 

7,00 

1800 

0,043 

0,00207 

4o,o 

2000 

0,043 

0,002 53 

47,o 

- 

- 

o,oo345 

61,6 

- 

- 

o , 000 1 
0,00095 
0,00 3 2 
0,0048 
o , 0060 
o,oo83 
0,0106 
0,0216 


- 10 
s 


'I 

94 

230 
320 

37"» 

488 

588 

1080 


Fil  fusible  (21,5  p.  100  Pb,  78,5  p.  100  Sn)  à  i5"  C. 
Section  initiale  du  fil  :  environ  0,6^™""*. 


73o 
840 
960 

I2ÎO 

1280 
1480 
1  5o5 
r  5  80 
1680 
'79° 


k 

k         6 
-   IOb 

s 

0,00072 

1,0 

i885 

0,001 16 

1,4 

i985 

0,00197 

2,OÏ 

2900 

0, 00^90 

4,7 

- 

0,00628 

4,9 

- 

0,01 32 

8,9 

- 

0,0146 

9,7 

- 

0,0174 

1 1,0 

- 

0,0241 

'4,3 

- 

0,0369 

20 , 6 

- 

0,060 

0,090 

0,01 36 


— 106 


3i,8 
45,o 
65, o 


fables  internationales. 
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Oberflachenspannung.  —  Surface  Tension.  —  Tension  superficielle.  —  Tensione  superficiale. 


TENSION    SUPERFICIELLE. 

y  =  tension  superficielle  en  dynes  par  centimètre  ;  /  =  température  en  degrés  centigrades;  a?  —  rayon  du  tube  en  millimétrés 
multiplié  par  l'ascension  du  liquide  en  millimètres  ;  c  =  concentration.  Les  \aleurs  données  sont  exprimées  en  pour  ioo  sans 
indications  complémentaiies. 


Liquides  purs. 

t. 

a?. 

y- 

t. 

a". 

V, 

/. 

a'. 

V  , 

/. 

u\ 

Y- 

Air  liquide  < 

»)• 

Benzylidène 

I37,i 

>r5,.  3 

87,6 

6,22345 

26,321 

- i 90 , 5           -              11,91 

méthyléthylcétone  | 4  ). 

1 56  ,o            -               23,66. 

9",  ' 

6 , 1 220 

20,712 

C8H5.CH:CH.CO.C2Hs. 

'99,°                              '9,9'2 

n5,3 

5 , 9 1 9  • 

24 , 507 

Acide  oléique  pur  ('-). 

mi                 -                 29, 3o 

59,5                            37,21 
(>7,o                              36,24 

Tristéarine  (4). 
C3H5(OCl7H35eO),. 

12),  1 

5 ,81 3i 
Benzène 

(23,887) 
1. 

Alcool  absolu  (99,54  pour  100). 

82,0                              34.84 
1 10 .5                                ii ,-8 

»7,7        6,7010           (28,85l  ) 

18,1 

6,55 

28,28 

70                -                '0,90 

124,0                               3o,5i 

68,8        0,50.  1             28,oo5 

38 , 3 

6,09 

25,68 

Oxyde  de  mésityle  (3). 

i38,o                               29.24 

80, (i       6,4211            27,167 

4i 

6,0  3 

2),3o 

(CHAC  :  CHCOCHj. 

91,8       6,2861            26,370 

80   1 

3i,3»8 

Benzylidène  acétone  (*). 

loi, 5        0,1 3 17            25,473 

121.6  5,9")8o             2.4,474 

134.7  5.8229                 " 

/  •  >\t  ' *■ 

?-4,«»                           37,12 

64,  5               -                   2'2,63 

79''»                               ",'7 

C6II5.CH:CH.CO.CH,. 
60,0                            38,53 
67.8                             37,89 

99>3 
118,2 

.37,6 

6,9632 

6,77.50 
6, 5 186 

32,707 
3 1,1 3g 

100,0               -                   18. 50 

80,0             -                36,58 

Ricinate  d'ïsobutylène   •  1. 

1  j)  ,7 

0,36.4 

- 

lo8,5               -                   18,29 

no,5                              33,ii 

r.,:!I.12(OH)CO0CiH,. 

Formamide 

(*)■ 

122,0                                              |0,OI 

i37.  i              -                 3o,4.6 

23            ♦'.,846                3o  3o 

HCONH, 

Acide  diméthytocryllque-p  ( 5  ). 
(CH3)4C  :  CH.CO2H. 

85, 0           -              afi.gS 

1 55  0              -                 28. ('17 

MI9-"                                 2/,.  37 

Benzylidène-pinacoline  < s  1. 

55,5       6,455               27,89 
85,3       6,088               25.64 
Trlpalmiiine  <  »  . 

5,3 

•9,9 

34,5 

10,295 

10,1903 
10,0803 

^7,93' 
56,7Ji 
55,528 

110,0              -                 24 ,80 

C6H3CH:CH.CO.C(CH3^. 

CsMOCnlh,  CO),. 

49 1 9 

9,995° 

54,1893 

i37,o              -                 2?.,  19 

62 .0              -                 3 1 ,70 

v',,7        6,5852           (28,53,1 

59,5 

9,87773 

53,3.'(i 

i53,o             -                20, 83 

83,o                              29,86 

65",g       6,4790           27,854 

2, 1 

.0,3.6 

58,  i83 

i77,o                              18,74 

iio.3             -                77, 69 

76,9        6.3536              77.087 

(cxlrapo 

1 

(')  H.  Mau.ni,  /{end.  Accad .  Lirtc,  19,  tsS.  —  V .  Kkustki..  Ann. 
Physik.  [4],  16,  61.  (Méthode  de  la  pression  des  huiles.  1 

(-)  Léo  Giunmacii,  Phrsik.  Z  ,  H,  o83.  (.Méthode  du  tube 
capillaire.  ) 


(*)  Frederick  Ot.  Cetmax.  Am.  Chcm  J.,AA,  >45  (Méthode  du 
tube  capillaire.) 

(')  P.  Wai.iun.  Z  physik.  Chem.,  75,  555.  (Méthode  du  tube 
capillaire.  ) 


Solutions  dans   l'eau. 


V. 

t. 

V  , 

c. 

t. 

Y- 

r 

/ 

V 

c. 

t 

Y- 

Acide  picriqui 

il  '  I. 

Gly 

cérine  1 

•). 

8  5 

65,  ') 

61 

64,00 

1                 37            71,86 

0 

18 

72  ,9 

98                 -             03,5 

78           6. ,2 

Acide  picrique 

1 5 

-2,5 

Sulfate  de  cuivre  (3). 

Acide  malonique  (3 1. 

-+-  poids  éiral  de  glycérine. 

3o 

- 

7>,5 

0,6             \i\           71,4° 

o,5>.            14            70,69 

1               37           67,57 

5o 

- 

69,^ 

43           67,00 

43            67,00 

(')  r.  Motolèsk,  Arch.  Farmac,  9,  u3. 

(a)  K.  Drucker  et  K.  Mole.s,  Z.  physik.   Cfiem.,  75,  4'>o     (Mé- 
thode du  tube  capillaire.) 


( ')   William    C.   Mac    C.    Lewis,    Z.  physik.    Chem.,    74,   624. 
(Méthode  des  gouttes.) 


F.  Michaud. 
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Solutions  dans  l'eau  {suite). 

c. 

t. 

1  ■ 

c 

t. 

V. 

c. 

t. 

V. 

c. 

t. 

v. 

6l 

64  ,00 

61 

38, 78 

61 

64 ,  00 

61 

62,5g 

78 

60, 9  \ 

78            36,9") 

78 

61,18 

78             59,22 

Urée  (  -1  ) 

Chlorhydrate  de  rosaniline  ( 3  ). 

Méthylorang( 

>  (*  ). 

Phénol  (a  la  température  critique 

1                14 

7i,4o 

o,o5             14            70,5', 

o,o5             14  . 

<>9.97 

de  dissolution)  (*). 

43 

61 

67 ,00 
63, 90 

43            67,00 
61             64 , 00 

43 
6t 

66,47 
63,49 

20,93 à  8 1,52      69      =cle  38 

78 

61,18 

78            61,18 

7« 

60,08 

Aeétylacétone  (à  la  température 

Glycocollate  de  so 

dium  (3 1. 

Rouge  congo  (3  ). 

Violet  de  méthyle  ('). 

critique  de  dissolution)  (  *  ). 

0,2             14 

44,98 

o.o5            r4            7°)23 

0 , 08            1 4 

68,11 

20,07  à  80        88      =c'e  33,8 

43 

41  ,09 

43          67 . 1 4 

43 

64 ,  79 

(  (  )   A.    SCHUKAKEW 

.  Z.  jtltysik. 

Cliem..  71,  97    (  Méthode  du  tube 

capillaire.  ) 

Solutions  dans  le  benzène. 


Tristéarine  2,076  pour  100  ('*). 

•1 5, 5  6,34  27,22 

3 1.3  6,21  »-6,47 

48.4  5,83  24,36 


Tripalmitine  1.98  pour  ioo(5). 
■.'7,4  6,3a  27,  or> 

3.2,2  6,21  26,4l 

39,8  i').o4        25,47 


Tripalmitine  4  ,  07  pour  1 00  ( 5  ). 


36,5 

6, 1 1 

2  5,85 

4o,4 

6 ,  02 

2.5,32 

5o,25 

5,  80 

24 , 1 3 

/. 


Tripalmitine  7,78  pour  100  (';. 

29,3  6,26         26.71 

39,3  6,04  2.5,48 

48,9  5,82         24,21 


(•)  F.  Wai.den,  Z.  physik.  Chem.,  75,  369.  (Méthode  du  tube  capillaire 


Tension  superficielle  Mercure-Eau. 
(William  C  Mac  C.  Lewis,  Z.  physik.  Chem.,  73,  129). 

Les  lettres  A,  B,  C,  D  correspondent  au  poids  en  grammes  dans  ioo"»'  de  solution  :   A  d'aniline,   B  de  SO,  II};,,   C  de  caféine,  D  de 
glycocollate  de  sodium. 


1  ENS10N  SUPERFICIE!  I.E  11g  —  Il    O  -t-  (  /  —  i8"). 


A 

Y- 

0 

377 

o,oo5 

371  ,3 

0,01 

368.7 

o,o5 

365,7 

0,10 

36 1  . 5 

- 

- 

11. 

0 

0 

0 

0088 

0 

0177 

0 

o353 

0 

.414 

0 

2827 

0 
1 

5655 

377 

367 
341 
328 

3l2 

307 
3of. 
3o5 


TENSION   SUPERFICIELLE    H  g  —  80  p.  100,  H20  -+-  20  p.  100,  C,  H5OH  -I-       (  /  -  -  1  v  ) 


O 

0,003 
0,0  1 

0,0  5 
0,10 


365,7 
363,9 
362,o 

357,7 
353  ,(> 


o 

0,02  5 
o,o5 
o,  10 

o ,  12  5 
0,25 

o,5o 
i,o 


Y- 

D. 

Y. 

365,7 

O 

365,7 

363 , 5 

0,01 

3.54,4 

36i,7 

0,02 

35i,4 

36o,6 

o,o5 

3  5 1 , 0 

359,8 

0,  10 

35o,o 

357,8 

- 

- 

354,4 

- 

- 

353,3 

- 

- 

F.  Michaud. 


44         Oberflachensparmung    —  Surface  Tension     —  Tension  superficielle.   —  Tensione  superficiale. 


Tension   superficielle  Huile-Eau. 

Influence  du  degré  d'acidité  (\V.  Reinders,  Gedenkbock,  J.-M.  van  Bemmelen,  Helder, 

336). 

Poids  en  milligrammes  des  gouttes  soriant  d'un  orifice  de  5mm  de  diamètre  dans  de  la  «  Delftsche  Slaolie  » 

[iiirilice,  a  peu  près  neutre,  t  =  180.  Débit  =  46a"n,,5  par  minute. 

SOLUTION 

30 

de 
Naxll,_rI'0, 

mol    gr.  par  litre. 

ÉCHANTILLON  S"  1  . 

\d  =  0,91*14  1 

+  acide  ol«'i(|iie 

ÉCHANTILLON    N*   2    (  d  =  0,91 '|74  ) 

-+-  ACIDE    OLEIQl'K. 

-r-  ACIDE    STÉARIQUE. 

X. 

0  pour  100. 

0  pour  100. 

0,1  pour  100. 

0.24  pour  too. 

0,50  pour  100. 

1,0  pour  100. 

0  1  pour  100. 

0,1  pour  100. 

o,i  pour  100. 

O 

(32,4) 

_ 

_ 

_ 

27,7 

_ 

— 

_ 

0,60 

(3a,4) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,96 

3o,6 

- 

- 

- 

- 

27,6 

- 

- 

- 

I  ,00 

3o ,  5 

21)  .  ) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1  ,o5 

Jo,o 

- 

- 

28,0 

27,6 

27,0 

- 

- 

- 

1,20 

29,7 

28,0 

27,9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

i,5o 

29,3 

- 

- 

- 

- 

24,6 

- 

27,0 

- 

1,80 

28  ,  A 

27,3 

25,7 

24,0 

22,6 

21,7 

2.5,1 

24,3 

20,5 

1 ,95 

26,5 

26,3 

23,  1 

20,9 

.8,4 

'7,4 

22,4 

19,1 

i3,8 

•2,00 

24,3 

"4,7 

20,0 

'7,i 

i3,5 

12,1 

'9,' 

!3,9 

8,2 

2,0/j 

- 

.8,4 

9,6 

4,8 

0,62 

- 

7,2 

(8,8) 

- 

2,  10 

6,2 

14.2 

0,14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,40 

- 

4,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,50 

— 

i,8 

— 

— 

— 

— 

"~ 

~~ 

F.  Hicbaud. 


COEFFICIENTS   DE    DILATATION. 


Coefficients    de  dilatation  linéaire   a. 


I .  Valeurs  de  a.  io6  pour  différents  métaux. 


METAL. 


Al 

(') 

Ag 

Au 

Ri 

Cu 

Fe 

Ir 

a  .io" 

entre 

-190' et +  IV 


18,45 
17,12 

i3,i6 

12,97 
14,18 

9,07 
5,68 


a.  io" 

cfltre 

17*  et  100 


22,83 
18,90 
14, 3l 

i3,45 

16, 36 

",«9 

6,58 


MKTAL. 


M  g 
Ni . 

Pb.. 
Pd. 
Pi.. 
Sb.. 


a. 10 

entre 

19n"  et  17 


2  1,3 

I  (» ,  2  I 

27 

10,27 

8,oi 
10,22 


a. 10° 

entre 

17"  et  im>" 


26,1 

.3,35 
29,3 

11,88 

9 
10,88 


-METAL. 


Ni,  électro!ytique(2) 

Ni,  des  mines  de  Wespha- 

lie(-) 

Fe,  pur  (3) 

Fe,  1,4  pour  100  C  (3) . . . . 

Mo,  ductile  (v) 

Tu  =  W,  ductile  (*) 


température; 


370 

298 

—  1 8o°  à  20° 

u 

20°  à   1 00° 


a.  10e. 


I7,86±0,102 
17,76  ±  O,  102 

9,3o 
8,40 
3,6o 
3,36 


(')  E.  Grijneisen,  Ann.  Physik,  33,  60.  -    (2)  W.-F.  Colby,  Physic.  Pev.,  30,  5i8. 
(')  Colin,  G.  Finie.,  Trans.  Am.  El.  C/iem.  Soc,  17,  233. 


(■')  H. -G.  Dorsev,   Physic.  Rev.,  30,  271. 


A.-W.  Porter. 


Ausdehnung    —  Expansion.   —  Dilatation.  —  Dilatazione. 


V5 


2.  Longueur  à  t"  d'une  tige  de  métal 

/,  =  longueur  à  l",        l0—  longueur  à  o  . 
lt=  /0[i-f-  io~*{at  -+-  bt*)]. 

(  P.  Stéphan,   Verhand.  des  Vereins  z.  Be/ôrderung  des  Gewer- 
be/leisses  1910,  p.  4/7)- 


PAGES. 


484 

487 

49° 
523 

529 

594 
597 


SUBSTANCE. 


Fer  doux  {Schweisseisen) 
»        (Flusseisen).   . 

Fonte  d'acier 

Acier-Cr-Ni 

Fonte 

Cuivre 

Laiton 


i748 


1 169 

°,47 

1148 

0,  53 

1118 

o,53 

// 

// 

980 

0,6 

1607 

o,4o3 

0,877 


3.  Valeur*  de  «.  106  en  fonction  de  la  température  pour  un  alliage 
Pt  80  pour  loo —  Ith  ;o  pour  100 

(A.-L.  Dav  et  U.-B.  Sosmanx,  Am.  J.  Se,  |  4],  29,  93;. 


TEMPERATURE 

TKMPKllATURK 

centigrade. 

centigrade. 

'.")(> 

9,20 

8io 

10 , 1 5 

3oo 

9,28 

900 

l»,2l 

35o 

9,36 

g5o 

10,32 

400 

9,44 

1000 

10,39 

4  ><>  ' 

9,52 

io3o 

10.47 

ioo 

9, fi» 

1 100 

10,55 

55o 

9,69 

1  i5o 

10,62 

Goo 

9)77 

1200 

10,69 

65o 

9,84 

1250 

10,81 

700 

9.92 

i3oo 

10,91 

75o 

10,00 

i35o 

10,99 

800 

10,08 

1400 

1 1  ,07 

i.    Va.leurs  de   a.  108  pour  le   quarts  fondu 
(H. -M.  Randai.l,  Physic.  Rev.,  80,  23 1). 

Les  valeurs  du  Tableau  sont  des  valeurs  moyennes  entre  160  C.  et  la  température  t"  indiquée. 


t*. 

a.  108. 

/°. 

a.  tu8. 

1°. 

x.  108. 

f. 

a.  108. 

78,93 

42,78 

36'.». ,  0 

55,6l 

533 

57,11 

702,0 

56,iy 

81,66 

42,10 

365 , 8 

56,1 3 

533 

57,  «9 

708,4 

56, 11 

81,66 

42,42 

42.5,3 

56,53 

.538,5 

50, 3> 

708,9 

56,38 

209,9 

Jl  ,62 

.',25,3 

56,06 

5.38,5 

50,64 

802 , 6 

54,9' 

229,4 

53,17 

42-3,1 

56,94 

539,5 

50,94 

808,0 

54,20 

3oo 

54,45 

434,o 

50,77 

54o 

50,43 

939.0 

53,74 

3  00 

54,64 

435 

56,79 

6l8,3 

56,70 

1 100,0 

58,5 

3o3,7 

54,25 

i7fi,'> 

56,51 

0i8,8 

56 , 2/ 

3o3)7 

54,2  5 

487 

50,87 

702,0 

50,19 

S.  Valeurs  de  a.  109  pour  le  quartz  fondu 
(Herbert,    G.   Dorsev,    Physic.    Rcv.,   80,    271). 


SUBSTANCE. 


Silice  fondue,  solide  (recuite). 
Idem 


TEMPERATURE 

centigrade. 


o 

■1O0 


393 
-06l 


SUBSTANCE. 


TEMPERATURE 

centigrade 


Silice  fondue,  solide,  trempée  dansj  o 

l'eau  après  chauffage  au  rouge  vif:  j       —160 


a 

io". 

297 

■7'5 

A-W.  Porter. 
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Ausdehnung.  —  Expansion.  —  Dilatation.  —  Dilatazione. 


II.  —  Coefficient  de  dilatation  cubique. 


1.  Coefficients  de  dilatation  cubique  de  métaux  et  alliages  sous  différentes  pressions,  a 

(Silvio  Lussana,  Cim.  [V],  19,   187). 


Par  définition. 


a  =    V»>-VV 


".,(<,- O 


vt    =  volume  à  t"  sous  une  pression  de  p  atmosphères. 
%,=        »  t\  »  p  » 

V.,     =  »  0°  »  I  » 


l0. 


densité. 


Aluminium,  d  =  2,70022  à  260, \, 


Valeurs  de  a.  io8. 


1 
1000 
2000 


t  =27°. 


67 11 

64/i 
6a58 


t   =     2? 

t,  =  io3« 


6825 
6588 
6355 


t  =  27». 
t,  =   126° 


7181 
6go3 
665 1 


Antimoine,  d  =  6,6848  à  90, 1 . 
Valeurs  de  a.  108 


1 
1000 
i5oo 


t  =    9» 
t,  -  58» 


3438 
3266 

3172 


t  =    9° 
/,  =  72° 


353o 
3292 
3 166 


Bismuth,  d  =  9,81934  à  21°,  1. 
Valeurs  de  a.  108. 


1 

1000 
2000 


t  ■=.    8'. 
«,=  9°*- 


3987 
3i83 
3ooi 


t  -     8'. 
t.  =  i8o«. 


4722 
3882 
3438 


t  =10°,  9, 

*,  =  6o°. 


3870 
3279 


t  —   10°,  9, 
f,  =  106». 


4092 
3288 


Alliages  de  plomb  et  d'étaln. 


1000 
2000 


i°  Sn  =  91,3  p.  100 
d  =  7.53864  à  90. 


t  =  9°, 5,     <,  =  ioo°, 5. 


a.  10»  ==  6568 
5296 
4027 


2°  Sn  =  76  p.  100. 
d—  7,94555  à  i3°,7 


<=i5°,        t.,  =  99». 


a.  io8=  4895 
3562 
2243 


3°  Sn  =  65,7  P-  I0°- 
rf  =  9,542g4à  i3°,7- 


t*  =  i6*,      f,=  io9°. 


a.  io8  =  10062 
7833 
5590 


Amalgames  d'étain. 


1'  rf  =  i3,3835  à  )4°,6. 


t  =  i8°,    ti  =  ior. 


1 

1000 


•  7448 
16164 


1300 

aooo 


a.  io*. 


15539 
14899 


25oo 
3ooo 


a.  ioê. 


i4i55 


2°  d—   l3,l807  à  20",2. 


/  =  20",2,     '1  =  98° 


I 
ÎOOO 


16194 
l570I 


P- 


i5oo 
2000 


a.  ioê. 


14893 


2500 

3ooo 


13842 


2.  Dilatation  de  solutions  aqueuses 

(A. -A.  Noye8,  A.-C.  Melcher,  H.-C.  Coopkr  et  G.-W.  Eastman,  Z.  physik.  C/tem.,  70,34a). 

ç 

c  =  concentration  en  équivalent-milligrammes  par  litre  à  !\°. —  —  =  volume  relatif  à  t"  (le  volume  à  4*  étant  pris  comme  unité). 


SEL 
dissous. 


NaCl. 
KC1.. 


c. 

SEL 

c. 

"4 

SEL 

c. 

à  156*. 

k  S18". 

a  306". 

dissous. 

à  156V 

à  818°. 

à  308*. 

dissous. 

î   156*. 

à  118*. 

2 
,0 

- 

.,187 

1,184 

1,437 

AgN03.. 

25 

5o 

1,096 

i,i85 

1,425 

Ba(N03), 

5o 
100 

1,096 

I,l82 

[       IOO 

- 

- 

',423 

100 

1,095 

1,182 

- 

MgS04.. 

100 

1.094 

I,l8l 

,0 

!       IOO 

- 

1,184 
1,182 

1,422 

K,S04.. 

5o 

IOO 

',0g5 

1,184 
1,180 

>,429 
1,424 

306". 


1,427 


A.-W.  Porter. 
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3.   Dilatation  de  quelques  liquides  purs  (Otto  Scheikr,  Z.  p/tysik.  Client.,  72.  55o). 

dt  —  densité  ilu  liquide  à  la  température  ll  ;  d}=  densité  du  liquide  à  la  température  /  . 
Le  Tableau  donne  le  coefficient  K  tiré  de  la  relation  dt  =  dt  fi  —  K  a-,—  /,;]. 


SUBSTANCKS. 

t. 

«i. 

l\  .  I06. 

SCMSTANCES. 

/.,. 

'.- 

K  .  106. 

Nitrobenzène  (un  peu  humide). 
Nitrobenzène 

99 

o 

55  ,o 

780 

802 
814 
834 
9'4 
933 

Tartrate  de  diéthyldiacétyle. 
Bromure  d'élliylène 

u 

'79. « 
99 

«7'!  3 

55,6 
8-2,  a 

85o 

75a 

io53 

.Menthol  (i) 

Menthol  (2) ... 

Mélhylui'élhane 

880 

790 
81 5 

4.  Dilatation  de  quelques  mélanges  liquides  (0.  Scueikh,  Z.  physik.  Chem.,  72,  5i3,  etc.). 

Les  Tableaux  donnent  le  coefficient  K  calculé  comme  pour  le  Tableau  n°  3  (voir  ci-dessus).  Les  concentrations  c  sont  exprimées  en 

molécules  pour  100  du  premier  constituant  énoncé,  dans  le  mélange. 


Tartrate  de  diéthyldiacétyle  -t- 

nitrobenzène. 

c. 

Tartrate  de  diéthyldiacétyle  -r  w-Nitrotoluène. 

c. 

t.. 

/,. 

1\ .  10''. 

c. 

0 

O 

K  .  1  o';. 

t.,. 

/,. 

k  .  iofi. 

c. 

t.,. 

0 

O 

K.106. 

(1 

0 

0 

0 

12,27 

99 

67>3 

87? 

67,. 

99 

''7,3 

9" 

14,18 

99 

«7,3 

75o 

«6,49 

99 

«7 , 3 

879 

31,87 

99 

67,3 

728 

«4.4i 

99 

67,3 

99° 

3 1,49 

99 

67,3 

863 

«4,77 

99 

67,3 

894 

49, *8 

99 

67,3 

,SS0 

- 

— 

- 

— 

49,8o 

99 

67,3 

841 

"~ 

— 

— 

— 

Tartrate  de  diéthyldiacé- 
tyle ■+-  bromure  d'éthyle. 
fï=99°,        '1=67°,  3. 


— . — - 

- — ——- 

c. 

\\.   M,6. 

5.63 

lOOG 

i5,i6 

992 

42,99 

066 

«7.93 

()'22 

88,65 

923 

Tartrate  de  dié- 
thyldiacétyle -■-  phénol. 


fî=  99°, 


1 2 ,  64 
28.75 
4i  ,20 
43,65 

«4,9« 


/,  =  55°.  6. 


K.H 


84  1 
S6«  1 
88>. 

8S7 

927 


Menthol  -+-  nitrobenzène. 

'■•  =  99  "•         '1  —  55",  6. 


K.io«. 


9,'J 
3o,84 

45,i7 
63,27 
83,74 


881 
898 
861 
920 

9'9 


Menthol  +  anéthol. 

':=99°,  f|=55",6. 


c. 


9>44 
33, 4 1 
")i  ,69 
66,7. 
84,94 


K  .  106. 


898 
895 

945 
916 

893 


Menthol 

■+■  méthyluréthane. 

'2  =  99°,         f|=55°,6. 


K  .  1  os 


14,12 
38,72 
58,  i3 
72,21 
85, 5o 


93o 

H98 
9'3 
988 

9i  ï 


5.    Dilatation  de  mélanges  eau  +  acétylacétone . 

(A.  Schukakev,  Z.  physik.  Chem.,  71,  io3). 

Y  =  coefficient  moyen  de  dilatation  entre  yo°  et  100". 

Acétylacétone  pour  100.  y. 

1 5  à  65 o ,  ooo83o  (  moy.  ) 

79>8' 0,000973 

100 o,ooii44 


6.  Coefficient  de  dilatation  de  gaz  à  pression 
constante 

(VV.    Ml-llbr,    l'Inl.    Mag.,    [6|,    20,    296). 

Coefficient. 
Gaz.  Températures.       de  dilatation. 

Air  sec o"  à    98",  4  o,oo366g 

Acide  sulfureux o"  à  nio°,4  0,003760 

Acide  chlorhydrique o"  à  100°,  4  0,003741 

A.-W.  Porter. 
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Schmelzpunkte.   —  Melting  Points.  —  Points  de  fusion.  —  Punti  di  fusione. 


Changement  de  volume  par  fusion  (J.  Mkyi-.r,  Z.  physik.  Cher».,  72). 


PAGE. 


246 
249 
250 


SUBSTANCE. 


Benzène 

Nitrobenzène  . 
Acide  acétique 


POINT   DK    FUSION. 


5°,  44 

j°,  82 

i6°,54 


CHANGEMENT 
de  Tolumc  par  gramme. 


cm* 
0,l333 

0,0808 
o, 1578 


Points  fixes  pour  la  thermométrle  (mesurés  au  thermomètre  à  azote)    (A.-L.  Day  et  R.-B.  Sosman,  Am.  J.Sc,  29,  161). 

F  —  point  de  fusion,  S  =  point  de  solidification,  t"  —  températures  trouvées  par  l'auteur,   R  =  température  donnée 

par  la  Phys.   Techn.  Reichsanstalt. 


SUBSTANCE. 


Zinc 

Antimoine 
Argent. .  . 

Or 

Cuivre.  . . 
Nickel .  . . 
Cobalt .  . . 


POINTS. 

ATMO- 
SPHERE. 

V. 

ERREUR 
maximum. 

R. 

F,  S 

Air 

418,2 

0,3 

4i9 

» 

CO 

629,2 

o,5 

63o,6 

» 

» 

960 

o,7 

961,5 

» 

» 

1062,4 

0,8 

iot>4 

» 

» 

1 082 , 6 

0,8 

108  ;.i 

» 

Azjet  H, 

i432,3 

2 

- 

» 

» 

■489,8 

2 

SUBSTANCE. 


Palladium 

Cadmium 

Aluminium 

Platine 

Anorlhite  (pure). 
Diopside  (pure).. 


POINTS. 

ATMO- 
SPHÈRE. 

t\ 

ERRSUlt 
maximum. 

F,  S 

Air 

i549,2 

2 

» 

» 

320 

0,3 

S 

CO 

658 

0,6 

F 

Air 

1755  (») 

» 

F 

* 

•549,5 

2 

F 

» 

«391,2 

i,5 

H 


i575  (') 
321,7 
65? 


(')  Holborn  et  Valentiner,  Ann.  Physik.,  [4],  22,  i  ;  (')  Approx. 


À  -W.  Porter. 


POINTS    DE    FUSION 


I.   —  Éléments. 


Éléments. 

Points  de  fusion. 

Éléments. 

l'oints  de  fusion. 

Éléments 

Points  de  fusion. 

mojen 

maximum    minimum 

Ag(') 

o 
960,0* 

!r  {*) 

t 

236o 

>                   0                   U 

2368       2/85 

Sl'C) 

0 
629,2 

»  (') 

960,0  ±0,7 

»  (•) 

2  3  60 

»  (*) 

629,2  ±0,5 

Au(') 

1062,4 

Mo(3) 

>?.5oo  s'éva|)ore 

1003  en 

maximum    minimum 

»  (') 

1062,4  ±  0,8 

»  (  *  ) 

>255o 

Ti(») 

- 

i85o       1800 

Cd(') 

320,2 

Ni(') 

i452,3" 

V  (97  p.  100 

)(') 

1710 

1712       1707 

»  (*) 

320 , 0  ±  0 , 3 

»(') 

i452, 3  ±  2,0 

,,  (♦) 

1710 

Co('; 

1489, 8"* 

Pd(') 

«549,2 

W(*) 

2900 

»(*) 

1489,8  ±2,0 

»(*) 

l549,2±2,0 

Zn(«) 

4l8,2 

Cu(') 

1082,6* 

Pt  (  '  ) 

1755,0 

»  (') 

418,2  ±  o,j 

»(2) 

1082, 6±o, 8 

moyen 

maximum    minimum 

Zr(97p.  100)  («) 

235o     ±5,o**' 

Kh(») 

1940 

1945         1935 

»  (v) 

"97° 

Atmosphère  ambiante  CO  ;  **  Atmosphère  ambiante  N, 


Vide. 


Bibliographie.  —  (  '  )  Robert  B.  Sosman,  Am.  J.  Se.  (4),  30,  1.  —  (')  Arthur  L.  Day  et  Robert  B.  Sosman,  Physic.  Rev  ,  30,  4» 3 
(Méthode  :  Thermomètre  à  Az  et  thermo-élément  1.  —  {')  H.  v.  Wartenbero,  Ber.  Dlsch.  Physik.  Ges.,  12,  124.  —  (')  H.  v.War- 
tknberg,  Afech.  Eng.,  26,  5o,  —  (4)  M.  A.  Hunter,  /.  Am.  Chem.  Soc,  32,  336.  —  (•)  W.  von  Boltok  (Wedekind  et  Lewis), 
Lieb.  Ann.,  371,  387  (Méthode  :  Pyromètre  optique  Siemens  et  Halske). 


Th   Strengers. 


Schmelïpunkte.  —  Melting  Points.  —  Pointa  de  fusion.  —  Punti  di  fusione. 


W 


.' 

II.  —  Combinaisons 

inorganiques. 

Auteurs 

Auteurs 

Auteurs 

et 

Points 

et 

Points 

et 

Points 

Méthodes.      Substances. 

de  fusion. 

Méthodes.      Substances. 

de  fusion. 

Méthodes.      Substances. 

de  fusion. 

1... 

LiCl 

0 
6i4 

5... 

TaBr5 

240 

1  n 

KBO, 

947 

»... 

NaCI 

819 

3... 

TU 

422 

»  . 

NaP03 

610 

»... 

KC1 

790 

»... 

Agi 

±  5oo 

» . . 

KP03 

810 

»... 

RbCl 

726 

6... 

N,03 

—  ni 

» . 

Na2  W04 

700 

»... 

CsCl 

646 

7... 

PbO 

877 

» . 

Li4Si04 

1243 

2... 

CdCI, 

568 

8... 

P*S3 

171-172,3 

» . 

Li2Si03 

1188 

3... 

T1C1 

407 

9... 

Cu3As 

83o 

» . 

Na,Si03 

io56 

»... 

AgCl 

436 

»... 

CusAss? 

83o 

» . 

ZnSi03 

•  4»9 

4... 

La  Cl, 

880 

10... 

NaOH 

3i8,4±o,2 

» . 

CdSi03 

11 55 

»... 

Ce  Cl, 

848 

»... 

KOH 

36o,4  ±0,7 

» . 

KP03.KBO, 

872 

»... 

PrCl, 

810 

»... 

CsOH 

272,3  ±o,3 

» . 

NaP03NaBO, 

774? 

»... 

NdCI, 

784 

»... 

RbOH 

3oi  ±0,9 

16. 

CuO.Fes03 

i436-i48o 

»... 

SmCU 

686 

11.. 

» 

3oi  ±  1 

17 

Na2C03 

86o±5 

»... 

GdCU 

628 

12... 

POCI3 

-+-  1  ,25 

» . 

K2C03 

go9±5 

»... 

TbCl, 

588 

13... 

H,S04 

10,49 

18. 

KSCN 

'73,8 

»... 

DyCI3 

680 

»... 

H2SOt-H20 

8,62 

19. 

Diopside 

1391,2 

»... 

Yb  CI  (Ne  o)3 

880 

14... 

Ag,S04 

660 

20. 

Filament  de  la 

»... 

LuCl3 

>9'6 

»... 

MnSOi 

700 

lampe  Nernst. 

255o 

3... 

TIBr 

44i 

15... 

LiBO, 

843 

21... 

Co2(CO)8 

01 

»... 

AgBr 

398 

»... 

NaB02 

966 

Bibliographie.  -  (')  S.  Zemczurny  et  F.  Rambach,  Z.  anorg.  Chem.  65,  4o3.  (Métl.ode:  Pyromètre  enregistreur,  d'après 
Kornakow).  —  (')  A.  H.  W.  Aten,  Z  physik.  Chem.,  73,  583  (  Méthode  :  Analyse  thermique  ).-  (3  >  H  Stoltzenijerg  et 
M.  E.  Huth, Z.  physik.  Chem.,  71,  644  (Méthode  :  Microscope).  —  (')  F.  Bourion,  Ann.  Chim.  Physiq.  [8],  21,  49  (Méthode  : 
Pyromètre,  Le  Chatelier.  —  (s)  Walter  K.  van  Haagen,  J.  Am.  Chem.  Soc,  32,  73o.  —  (6)  De.metiuo  Helbig,  Z.  Elektroch., 
16,  ao5  (  Méthode  :  Élément  thermoélectrique-Fer  Constantan).  -  t1)  J.  W.  Mellor,  A  Latimkr  et  A.  D.  Holderoft,  Tram. 
Engl.  Cer.  Soc.,  10.  i4i.  —  (»)  A.  Stock,  Ber.  Dtsch.  Chem  ges.,  43,  i55.  —  (9)  G.  D.  Benoougii  et  B.  P.  Hill.  ./.  but. 
Met.,  3,  61  (Méthode  :  Pyromètre).  —  (10)  G.  von  Hevesy,  Z.  physik.  Chem..  73,  674  (Méthode  :  Analyse  thermique).  —  (") 
G.  VON  Hevesy,  Z.  anorg.  Chem..  67,  246.  -  (",  P.  Walden,  Z.  anorg.  Chem.,  68,  3o9.  -  (n)  J.N.  Brônsted,  Z.  physik. 
Chem.,  68,  693.  —  (")  K.  Friedrich  et  A.  Blickle,  Metalt.,1.  33i  (Méthode  :  Analyse  thermique).  -  C5)  H.  S.  van  Ki.ooster, 
Thèse,  Groningen,  1910.  —  ('«)  S.  von  Rauschenhlatt,  Metall.,  7,  i5î.  —  (")  O.  Sackur,  Z.  E/ektroch.,  16,  6.S0  (Méthode:  Ana- 
lyse thermique).  —  (••)  Carl  F..  Wagner  et  Ernst  Zkrner,  Monatsh.  Se.  Wien.,  31,  838.  —  (•»)  Robeut  B  Sosman,  Am  J.  [4], 
30,  1.  -  (")H.  von  Wartenbkkg,  Ber.  Dtsch.  Physik.  Ges.  12,  124.  -  (21)  L.  Mond,  H.  Hihtz  et  M.-D.  Cowap,  J.  Chem.  Soc. 
Lond.,  97,  "o3. 


III.  —  Combinaisons  organiques. 

Bibliog. 

Substances. 

Points  de  fus 

ion. 

Bibliog.          Substances.      Points  de  fusion. 

Bibliog.          Substances. 

Points  de  fusion. 

1.. 

C6H5NH,.HC1 

>99,^'99 

3 

3..           CsH5COOIl            -i9,3o 

4. 

C6H5CH2CN 

—26,5 

!.. 

C6HS 

5,4o 

» . 

C3H,COOH           —  3,i2 

» . 

CH3SCN 

—  5t 

2.. 

CeH6 

5,44 

» . 

C,H5CHCOOHCH3     —80 

« . 

CH3N02 

— 26,5 

» . . 

C6H5NO, 

5,82 

4. 

C2H4(OH)î         —11,2 

S. 

CCI* 

— 22,6 

» . . 

CH3COOH 

16,54 

»  . 

C4H3OCHO          -36,5 

» . 

C«H,Br 

—  3o,7 

3.. 

HCOOH 

8,5i 

»  . 

/>-C6rU(OCH3)CHO  -  2,1 

6. 

C,HSN 

-42 

» . . 

CH3COOH 

16,68 

»  . 

CH2(CNjC02CH3     -22,5 

Bibliographie.  —  (')  G.  H.  Leopold,  Z.  physik.  Chem.,  71,  61.  -  (»)  J.  Meyer,  Z.  physik.  Chem.,  72.  245  (fusion  de 
grandes  quantités).  —  (3)  A.  Faucon,  Ann.  Chim.  physique  [8],  19,  80.  —  («)  P.  Walden,  Z.  physik.  Chem. ,73,  261  (Méthode  : 
Thermomètre  à  pentane).  —  (5)  S.  Bugarszky,  Z.  physik.  Chem.,  71,  710.  —  (6)  Cahl  Wagner  et  Ernst  Zerneh,  Monatsh  Wien., 
31,  83b  (Méthode  :  Thermomètre  à  mercure).  —  (')  Alex.   Smith  et  A.  \V.  C.  Menzies,  J.  Am.   Chem.  Soc.  32,  i45î. 


IV. 


Influence  de  la  surface  sur  la  température  de  fusion  des  grains  de  salol. 

P.  Pawlow,  Z.  physik.  Chem, TU,  564. 
L'auteur  conclut  de  ses  expériences  que  si  la  surface  augmente  par  division  dans  le  rapport  de  1  à  100,  la  température  do 
fusion  tombe  de  4,0,8  à  390.  (Se  reporter  au  mémoire  pour  la  méthode.  ) 


Th.  Strengers. 
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Spezifische  Warme.  —  Spécifie  Heats.  —  Chaleurs  spécifiques.  —  Calori  specifici. 


CHALEURS   SPÉCIFIQUES. 

c  =  clialeur  spécifique  (c„,  sous  volume  constant;  c  ,  sous  pression  constante). 

C  =  chaleur  atomique  ou  chaleur  moléculaire  (C  ,  sous  volume  constant.  C  ,  sous  pression  constante). 

I.  —  Chaleurs  spécifiques  des  éléments  (à  l'exclusion  des  gaz). 


SUBSTANCE. 


Aluminium  i  '  i 


(■). 


Antimoine  (*)■ 
«         ("). 


(")■ 


Afgen't  (')• 

» 

» 
» 
..       (»). 


Aneoie.  (  *  ) . . 
Bismuth  (»). 


»        <*) 

Cadmium  (') 

Carbone  ( 4 ) 

Chlore  (à  volume  const.) 

solide  (») 

liquide  (') 


i()  a  100 
10  à  3o4 
17  à  547 

—  1 90  à  -t- 1 7 

—  79à  +17 
17  à  100 

—  i5o 
— 100 

—  5o 

o 
-+-   5o 
—76,0  à—  i,a 

—  188  à  env.  -+-20 

—  188  à  env. -+-20 
— 190  à  -r-17 

—  79  à  -+-17 
17  à  100 

—  i5o 

—  100 

—  5o 

o 
-H  5o 
17  à  507 

16  à  614 
— aïo 
—190 
-75 

—  190  à  -4-17 

—  79  a  -+-17 

17  à  100 

—  i5o 
— 100 

—  5o 

o 
-l-  5o 
— 188  à  env.-t-2o 

—  188  à  env. +20 

—  1 90  à  -h  1 7 
—79  a  4-17 

17  à  100 

—  i5o 

—  100 

—  5o 

o 
-t-  5o 
— 188  à  env.  -+- 20 

—  i88àenv.-t-20 
— 188  à  env. -1-20 

—  192  à  —180 

—  80  à  -+-i5,4 


c. 


0,1696 
0,1976 
0,2173 
o, 1367 
0,1676 

o,t9'4 
0,2079 
0,2073 
o, 1962 
0,1748 
0,469 

0,04r)02 

0,04825 

o,o5o3 

0,0412 

0,0448 

0,0476 

0,0494 

o,o5o3 


o,o5o6 

o,o544 

o,o56o 

0,0461 

o,o5o5 

o,o537 

0,0557 

o,o562 

o,o5i  i 

0,0705 

0,02752 

0,02854 

o,o3o3i 

0,0264 

0,0273 

0,0282 

0,0291 

o,o3oi 

0,0284 

o,o5i5 

0,0959 

0,2230 

0,1446 


3, 705 

6,097 

6,4-5 


6,460 
6,64> 
3,70 
4,3i 

5,78 


SUBSTANCE. 


Chrome.  (2) 

»  

»  

»  

»  

» 

»  

»  

»  (4)....  '.......'. 

Cobalt  (*) 

»  

»  

»  

»  

»  

»  

»  

»      (*) '. 

Cuivre  (') 

»  

»      (3) 

»      I1) 

u  

))  

»  

»  

»  

»  

»  

»    (») 

Étain  (») 

»  

»  

»  

»  

»  . 

» 

» 

»        (*) 

Fer(') 

»    (*) 

»     fonte   brute,    4,3 
pour  100  C  (entrée  en 

fusion)  C) 

Indium  (*) 

Iode(5).' 

»         

»    (») 

»         

»         

Magnésium  (*.) 


-190  a  -1-17 

-79  à  +17 
17  a  100 

—  1  Jo 
— 100 

—  5o 

o 
-H  5o 
-188  à  env.  +20 

—  1 90  à  -4-17 

—  79à  +17 
17  a  100 

—  i5o 
— 100 

—  5o 

o 

5o 

-188  à  env. -1-20 

i5  à  238 

i5  à  338 

2,4  à  21,6 

— 190  à  -+-17 

—  79  à  -+-17 
17  à  100 

—  i5o 
— 100 

—  5o 

o 
5o 
-188  à  env.  -+-20 

—  1 90  à  -1-17 

—  79  à  -1-17 
17  à  100 

—  i5o 
— 100 

—  5o 

o 
-+-  5o 
-188  à  env.  -i-2o 

17  à  100 
-188  à  env. -i-2o 

1 175-1275 
1275-1375 

-188  à  env.  -4-20 
-i85 

—  75 
-189,0  à  — 6,1 
-  76,4  a  -o,5 

i,8  à  47,0 

—  190  à  -h  17 


o,o8o5 
0,0980 
o, 11 02 
0,0599 

0,0793 
0,0941 
0,1044 

O, 1 102 
0,0794 
O,o8l8 
0,0942 

o,  io3o 
0,0672 
0,0809 
0,0914 
0,0988 
o, io3o 
0,0828 


09155 

0786 

0880 

0925 

0674 

0783 

0862 

0910 

0928 

0789 

0488 

0521 

o556 
04  5o 
o483 

0512 

o536 
o554 

0502 

1098 

o859 

3i36 
3216 


o.o58 


0,04669 
o,o5i6 
o,o524 
0,2046 


C. 


6,048 
6,090 


5,3o 
6,o5 


M.  Pier. 
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SUDSTANCE. 


Magnésium  (l) 


Manganèse  (*). 
Mercure  ( 8  )  ... 


Molybdène 

Nickel  i     ! 


*)• 


(4)- 


Or  (•) 


»  (v) 

Palladium  ('>. 
Phosphore  (*). 
Platine  (*)... 
Plomb  (').... 


C. 


SUBSTANCE. 


Chaleurs  spécifiques  des  éléments  (à  l'exclusion  des  gaz,)  (suite). 


— i5o 

—79  à  4- 17 

17  à  100 

— 100 

—  50 

O 

5o 
— 188  à  env.  -t-20 
— 188  ;'i  env.  -4-20 

1,9* 

4,45 

i8,37 
a4,5> 
3i  ,68 

3i,44 

36,59 

4  J ,  00 

53,39 

65,29. 

83,8g 
1 59,65 
160,46 
211 ,85 
9.24,46 
•225,49 
252,73 
2 53, 06 
261 ,57 
268,23 

—  188  à  env.  +20 

—  1 90  à  -+- 1 7 

—  79  à  -+- 1 7 
17  à  ioo 

-i5o 
— 100 

—  5o 

o 
-4-   5o 

—  188  à  env.  -h 20 
— 190  ;'i  -4-17 

—  79  à  -+- 17 

17  à  100 

—  i5o 
— 100 

—  5o 

o 
5o 

—  188  à  env. -+-20 
— 188  à  env.  -4-20 

—  188  à  env.  -t-20 

—  188  à  env.  -t-20 

18  à  100 


ues 

des  e 

lement 

0 . 1 767 

0 

2284 

0 

247r> 

0 

20  2  5 

0 

2298 

0 

2376 

0 

947" 

0 

208 

0 

093 1 

0 

033489 

0 

033460 

0 

o333i8 

0 

o3326i 

0 

o33i94 

0 

o33i85 

0 

033178 

0 

o33o85 

0 

o33o4o 

0 

033007 

0 

0^293 1 

0 

032.87 

0 

03297 

0 

03291 

0 

o33o4 

0 

0  3  2.99 

0 

03309 

0 

03309 

0 

o332I 

0 

o33i8 

0 

o555 

0 

0829 

0 

09-j 

0 

1092 

0 

o658 

0 

0816 

0 

094' 

0 

H)32 

0 

1089 

0 

0869 

0 

09.89.6 

0 

02968 

0 

03096 

0 

0266 

0 

0281 

0 

0293 

0 

o3o2 

0 

0J09 

o 

0297 

0 

or)i7 

0 

169 

0 

09.79 

- 

6,^09 

Plomb  ('  1. 
S  (»). 
"     (2j. 


Silicium  (») 


C>). 


Soufre  (  rhombique)  ( 5 )• . 


(»). 


Soufre  (  monoclinique)  (5). 


(3)- 


Soufre  (*)... 
Strontium  (6; 
Thallium  (*), 
Titane  (8  ). . . 
Tungstène  (9 
Zinc  ( 3 ) 


C2). 


»      C-).. 
Zirconium 


(  lu) 

91,3  —  96,4 

p.    I0()(" 


)• 


16  a  2  36 

—  76,8  a  —   3,o 

—  190      ii  -4-17 

—  79      à  -+-17 

I  7   il    !  00 

—  1 5o 
— 100 

—  5o 

o 
-4-   5o 
— 188  à  env.  -t-20 

—  1 90  ii  —  1 7 

—  79à  -  17 

17  à  100 

—  i5o 
— 100 

—  5o 

o 
H-  5o 

—  188  à  env.  -1-9.0 

— 190 

—  180 

-  r> 

-189,5  à  -80,7 

—76,9  à  o 

1,0  à  3o , 6 

1,7  à  46,5 

— 190 

—  180 

—  7r> 
—76,9  à  o 

1 ,9  à  4M 

—  188  a  env.  -"-20 

ht. 

—  188  à  env.  -r-20 

ht  à  100 

ht  à  100 

—76,3  à  —1 ,5 

i ,74  à  20,2 

—  1 90  à  -4-17 

—  79  à  -4-17 
17  à  ioo 

—  i5o 
— 100 

—  5o 

o 

5o 

1 88  à  env.  - 

ht  a  ioo 

ht. 


20 


C. 


o,3oo3 

o,02856 

0,02919 

o,o3ioo 

0,0279 

0,09S  i 

0,0/89 
o ,0  '97 
0,0  3i>8 
o ,o3oo 
o, 1 166 

«>,i47° 
o, 1760 

o , 08 1  9 

o,  i3o 

0,1392 

0,1397 

o,'747 
0,118 


0 , 1 1 3 1 

0,1 337 
o,  1708 
o,  1701 


O  ,  I  H  I  2 

°,'794 
o,  1 3 1 
0,0742-6.  5 
0.0296 
0,142 
o,o358 
o , 0906 

0,0949 
0,0819 
o,o88l". 
0,0934 
0,0740 
0,081 4 
0,0871 
0,0911 
0,0934 
0,0846 
0,0804 

0,0735 

0,068; 


6 ,  606 


2,70 
2,9J 
4,72 


2,74 
2,97 
4,9° 


6,83 
6 ,  59 


7,3 

6,66 
6,19 


Bibliographie.  —  (')  Maoms,  Ann.  Pliysik.  31.  606.  —  (J)  H.  Schimpff,  Z.  pliysik.  Chem.,  71,  i^.  —  (')  W.  Nbrnst,  Koref, 
Lixdkmanx,  Sits.  Pr.  Akad.  Wiss.,  Berlin,  1910,  261.  -  (♦")  Richards  et  Jackson,  Z.  physik.  Chem.,  70,  443-  —  (5)  W.  Nernst.  Sitz. 
Pr.  Akad.  Wiss.,  Berlin,  1910.  273.  -(«)  H. -T.  Bornes.  Rep.  Prit.  Ass.,  1909.  404.  -  (■  )  W.  Schmidt,  Metall  .  7.  168,  -  (»)Weis9, 
et  Kaiser,  Z.anorg.  Chem.,  65,  397.  —  (sj  L.  Weiss,  Z.anorg.  Chem., 65,  33;.  -  (">)Weiss  et  Nkoiann.  Z.  anorg.  Chem.,  95,  267. 
(")  Wedekind  et  Lewis,  Lieb.  Ann..  371,  38a. 
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Chaleur  spécifique  des  alliages  (rapportée  à  i  gramme). 
(H.  Schimpff,  Z.  phjrsik.  Chem.,  71,  257.) 


SUBSTANCE. 


AgjAI. 
Ag2AI. 
AgMg  . 
Ag,Sb. 

AI3M-4. 
AuMgj. 
AuMgo. 
AuMg. . 
Co2Sn. . 
CoSb. . 
Cu,Al.. 

CuAlj.    . 

CuAI.. 

C.UjMg. 

CuM-j. 

Cu3Sb. 

Cu,Sb. 

Cu3Si- . 

FeSi.... 

Mg3Sb2 

Mg,Si. 

Me  Zn,.  . 

Ni,Sn.  . 

Ni,Mg.  . 

NijSi.  ., 

NiSi.... 

SbjC.r.  . 

SbCr... 

ZnSb... 


CHALEUR   SPECIFIQUE   MOYENNE 


de  -  190"  é  -+-  17" 


O,o60O 

o , 064 I 

0,075j 

o,o5o5 
0,1867 
0,0691 
o,o586 
0,0449 
0,0660 
0,0571 
0,0882 

O, 1203 

o, 1016 

0,0978 
0,1289 
0,0697 

0,0649 


0,0800 
o,i653 
0,0992 

0,0677 

0,0890 
o,og38 

o,o58o 
o,o588 


de  -  79*  k  -+•  17*. 


0,0648 
0,0704 

o,o83o 
0,0542 
0,2119 
0,0785 
o,o655 
0,0498 
0,0735 
0,0628 

0,0997 
o, i38i 
0,1169 
0,1091 
o,i45o 
0,0759 
0,0706 


0,0899 
0,1963 
o,io85 
0,0756 
o,  u35 
o, io5i 
0,1 i3a 

o,o65g 
o , 064  3 


de-i-  !T  a  ■+- 100' 


0,0684 
0,0750 
0,0884 

o,o553 

o,23oi 

0,0861 

0,0718 

o,o538 

0,0802 

0,0677 

0,1068 

0,1496 

o, 1276 

0,1159 

0,1574 

0,o795 

0,0739 

o, 1064 

0,1416 

0,0946 

0,2190 

0,11 56 

0,0817 

o, 1255 

o, 1 161 

o, 1275 

0,0672 

0,0733 

0,0668 


CHALEUR    SPECIFIQUE    REELLE 


s  —  150'. 


o,o544 
0,0567 
0,0662 
0,0461 
0,1571 
o,o58i 
o,o5o6 
0,0392 
0,0572 
o,o5o4 
0,0746 
0,0992 
o,o836 
0,0845 
o, 1098 
0,0624 
o,o582 


0,0682 
0,1289 
o,o883 
o,o584 

0,0705 
0,0710 

0,0488 
o ,  o5?.o 


à  —  100*. 


0,0596 
o,o636 
0,0748 
o,o5o5 
o,i848 
o,o683 
0,0578 
0,0445 

0,06 32 

o,o565 
0,0876 
0,1193 
o, ioo5 
0,0972 
0,1274 
0,0694 
0,0646 


0,0797 
o , 1 629 

0,0984 

0,0670 

0,0881 
0,0923 

0,0571 
o,o586 


à  —  50°, 


0,0637 

0,0690 

o,o8i3 

o,o536 

0,2062 

0,0763 

o,o638 

0,0486 

0,0716 

0,0614 

0,0973 

0,1344 

o, 1 i35 

o , 1 068 

o,  141 1 

0,0746 

o , 0694 


0,0880 
0,1893 
0,1064 
0,0738 

0,1016 
0,1088 

0,0639 
o,o633 


0,0666 
0,0728 
o,o858 
o,o552 
0,221 3 
0,0822 
0,068 3 
0,0517 
0,0765 
o,o65i 
o, 10J7 
o, 1446 

<>.  122  5 

0,1 i3o 
o ,  1 5 1 1 
0,0780 
0,0726 


0,0931 
0,2079 

O, 1 120 

0,0786 

0,1109 
O, 1205 

o , 0692 
0,0661 


0,0684 

0,0749 
0,0884 

o,o555 

o,23o8 

0,0839 

0,0715 

o,o537 

0,0800 

0,0675 

0,1070 

0,1498 

o, 1276 

o, 1 161 

o, 1572 

0,0796 
0,0740 


0,0960 

0,2188 

o, 1 i  55 

0,0816 

o, 1161 
0,1274 

0,0730 
0,0670 


Chaleur  spécifique  des  sels  et  des  oxydes. 


SUBSTANCE. 


AgCl('). 

» 

Agi  («).. 

Agl(')-- 
CaC03  (3) 

CaO  (').. 


13- IOO 
IO-2r,0 
16-JOO 

— 185 

—  73 

19-100 

2.1  à  48,0 

1 ,6  à  44,5 


0,2097 
o. 1821 


1 3 ,01 

1 3 ,60 
13,72 

9,32 
I',29 

13,82 


SUBSTANOK. 


CuS04  (3) 

»         . 

CuS04-+-H20^,  1 

)> 

CUS0;   (3) 

CllSO;  +-1I20  (3) 

CuSOk4-5HtO  <  = 
HgCl  (') 


188,7  à  —81,2 
—77,"  à  o 

-189  à  —79.7 
—77,5  à  o 


1 5- 100 


0.0882 

O, |302 

o , 1 026 
o. 1 535 
o,  162 

o,i97 
o ,  29 1 


C 


12,48 
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SUBSTANCE. 


C. 


C. 


SUBSTANCE. 


C. 


Chaleur  spécifique  des  sels  et  des  oxydes  (suite). 


H,0  (glace)  (3) 

»  ...... 

»  

K;FeCy6  (») 

»  

»  

»     (')■■ 

»  

K4FeCy6+3H,0  (3). 
»  » 

»  » 

»  » 

»  » 

«  » 

kï(»; 

Na2HPOt-t-7H20  (3) 

»       » 

»  (*) 

»  (s) 


—  189,5  à  -8. )7 

—75,9  à  — 15,3 

—76,9  à  —2,9 

-190,8  à  —80,7 

—77,0  à  o 

1 ,3o  à  45,7 

—  190 

—  75  / 

—  188,7  à  —8,1 

— 76,5  à  o 
1 ,32  à  36,9 

—  190 

—  75 

1 8-200 

1 8-25o 
1,3  à  47,8 
— 75,3  à  o 

',9 

—  190 

—  75 


à  34,4 


o,2658 

0,417° 
0,4329 
o, 1400 
0,1932 
0,2142 


0,2046 
o,2533 
0,2688 


0,0766 
o,3o95 
o,323o 


2,61 


39,6 
69,6 


5i,5 

96  ,2 
20, 18 
20,75 


36,5 
73,8 


Na2HP04 

» 


i2H,0  (*). 


PbCI,  (') 
» 

» 
» 


Pbl2(').. 
y,o,(*;. 


— 75,3  à  o 
— 74,5  à  o 
1,9  à  34,4 
—190 
-  75 
i5-ioo 
i5-25o 
1 6-3oo 
i6-35o 
17-100 
20-100 


0,3527 
o,3542 

0,3721 


0,11729 


1>2,  1 
107,1 
18,52 

•8,97 
19,26 
i9,58 

«9,7° 


Chaleur  spécifique  du  verre. 


Verre  doux  (  '  )  • 

» 
Verre  (3) 


17  à  2i3 

17  à  329 

i,5  à  3i ,0 

-76,8  à  -3, 


o , 2 1 72 
o,23o4 
o,  i8g5 

O , 1 623 


Bibliographie.  —  (')  Magnus,  Ann.  Physik.,  31,  606.  —  (')  W    Nernst,  Sitz.  Pr.  Akad.  IViss.,  Berlin,  1910,  273.  —  (3)  W.  Nernst, 
Koref  et  Lindemann,  Sitz.  Pr.  Akad.  Wiss.,  Berlin,  1910,  261.—  (*)  S.  TANATARet  Wolansky,  J.  Soc.  Phys.  Chem.,  St-Pét.,  42,  101. 


Chaleur  spécifique  des  minéraux  (P.  N.  Laschtchenko,  /.  Soc.  Physic.  Chem.  St-Pét.  42,  1604). 


Ba  S04    BARYTINE. 


de  18  à  i5o 
»    i55 


170 
235 

250 

3oo 
5oo 
595 
890 
980 
io5o 


NE. 

Ca  0 

fondu  au  four  «leur 

que 
C. 

Ba  CO 

,  W1THKR 

TE. 

c. 

Si  0, 
t. 

CALCÉDOINE. 

Si  02  cri 

STAL  de 

ROCHE. 

C. 

t. 

/. 

c. 

t. 

C. 

0, 1 137 

0                0 

de  18  à  190 

0,172 

de   18° 

0 

à  25o 

o,u58 

de   18 

0 

à  i3g 

0, 1930 

de   18 

0 

à  200 

0,22  5o 

0, I IJ2 

»            225 

0,174 

» 

400 

o,i235 

» 

20  3 

0,1961 

» 

2  56 

0,225o 

0, 1154 

»         3o5 

0,176 

» 

520 

0 , 1 270 

» 

224 

0 , 2o3g 

>> 

3  00 

0,22.55 

0,1243 

»         33o 

«,«79 

» 

6i5 

0, 1291 

» 

2JO 

0,2484 

» 

345 

O , 2280 

0,1244 

»         375 

0,181 

u 

720 

0,1299 

» 

■>.3g 

0,2485 

» 

4o5 

o,23o6 

0,1 2Î0 

»         4  00 

0, 181 

» 

745 

0, i3oo 

» 

247 

o,2485 

» 

455 

0,2349 

o, 1290 

»         4i5 

0,190 

» 

800 

o,i299 

D 

3oo 

o,2.5oo 

» 

49  5 

o,23/iS 

0, i3oo 

»         425 

o>i9' 

» 

810 

0,1429 

)> 

335 

0,2020 

m 

55o 

0,23  >0 

0,1 3 20 

»        45o 

o,>9i 

» 

85o 

0, 1509 

» 

4o5 

o,25aO 

» 

580 

o,235o 

o,i458 

»        5oo 

0,192 

» 

905 

0,1 577 

>l 

442 

o,253o 

,1 

600 

0,2400 

0,1486 

»         5go 

0,193 

» 

910 

0, i5g3 

» 

5oo 

o,a5i5 

» 

65o 

0,2480 

»         680 

0,193 

» 

97  !> 

0, 1610 

» 

58o 

0,2r)IO 

u 

700 

o,247i) 

» 

1000 

0, i6i3 

M 

6i5 

o,25oo 

» 

755 

0,  -»48o 

» 

io3o 

0, 1620 

11 

700 

o,25oo 

» 

800 

°,  'i:1 

« 

1060 

0 , 1 5oo 

» 

892 

0,2476 
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Chaleur  spécifique  de  l'eau  de  cristallisation. 

Les  yaleurs  données  représentent   la  différence  entre  la  chaleur  spécifique  du  sel  hydraté  et  celle  du  sel  anhydre. 


SUBSTANCK. 


CuSo4.5H20:4ll20 (') 

CuSo4.H20:lL<) 

Al2Cl6.i2HsO ,  (2) 

Al2If,.7H20 

BaCI2.9H20 


0,522 

o,5o8 
o ,  4  «9 
0,493 
0,639 


SUBSTANCE . 


CaCI2.6H20 

CaSo*.?.HjO 

K2A12(S04)4  -^HjO 
K2Cr2(S04);.-24H20. 
K,Mg(S04)s.6H,0.. 


c. 


o,  521 
o,  533 
0,522 

O,5o5 

o,435 


SUBSTANCE. 


K2Ni(S04)2.6H20 
K»Zii(S0t)*-6H,0 
Nii2B40:.ioII20  .. 
Na2HP04.i?H20.. 

NiS04.61I20 

ZnS04.-H20 


o,38o 

o,544 
o ,  56o 
o,586 
0,452 
o,568 


Bibliographie.  —  (')  I".  P.  Sexton,  Trans.  Farad.  Soc.  6,  120.  —  (2)  W.  SUTHKRLANn,   Trans.  Farad.  Soc.  6.  n^. 

Différence  entre  les  chaleurs  spécifiques  sous  pression  constante  et  sous  volume  constant  (corps  solides) 

(S.  Lussana,  N.  Cim.  [53]  19,  1-200) 


Calculée  d  après  1  équation  :  rp  —  cv  =  —  jA  —  I    :  I  t-  )  • 


SUBSTANCE. 


Aluminium. 


Antimoine. 


Bismuth 


Cadmium. 


Cuivre 


Étaln. 


27 

7' 
io3 
120 

9 

58 

72 

»o,9 
Go 
106 

n,5 

99 

'7 
117 

9 
io5 
i5G 


pour  des   pressions   de 


i336 

«399 
i5oi 

0,040 
0,049 

0,OJ2 

o,o35 
0,037 
0,040 

248 

3i3 

180 
229 

[64 
220 

2  54 


nG3 
1 260 
1 3 1 7 

i4o5 

o,o39 
o,o45 
0,047 

0,025 
0,027 
o ,  026 

254 
3i9 

.89 
247 

'7' 

223 

257 


1037 
tl78 

ia3o 

1307 

o,o34 
0,040 
0,041 

o.oio 
o,oi5 
0,018 

267 
325 

'99 

279 

172 
227 
2  5g 


SUBSTANCK. 


Étain. 


Amalgame  d'étain. 

(Poids  spécifique 
=  i3,3835à  14, 5°). 


Amalgame  d'étain 
(Poids  spécifique    ' 
=  i3, 1807  à  20,20°).  I 


Étain-plomb 

oids  spéeil 
7,53864  à  9") 


170 

18 
101 

20,2 
98 


9>5 

(  Poids  spécifique     1     100  5 


Zinc-plomb I        ,. 

(Poids  spécifique    >      10/ 
=  7,38389à8,i°). 


(c  —  c„)  105 

|>uur   'le.  pressions  Je 


I  «loi      loooalm.     200»  aim 


26  3 

585 
543 

35o 
411 


3o3 
210 


294 
.78 


267 

5r5 
469 

347 
383 


196 
i37 


162 
9« 


269 

43i 

399 

3a5 

345 


294 
3oi 

n3 

78 


83 
42 
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Chaleur  spécifique  de  l'eau  (Gkorg  Iankk,  Dissertation,  Berlin). 
Chaleur  spécifique  à  t  =  i5°  :  1,00000. 


t. 

c. 

t. 

c. 

/. 

c. 

t. 

c. 

0 

0 

0 

0 

0 

1 ,00680 

12 

1 ,00087 

24 

0,99875 

36 

o,999'22 

I 

1 ,00620 

10 

1 ,ooo53 

2  3 

o,9!)87> 

37 

0, 999 3 3 

7 

1 ,oo56o 

i4 

1 ,00025 

26 

0,99870 

38 

0, 99914 

3 

1 ,oo5oo 

i5 

1 , 00000 

27 

0,99869 

39 

0,99955 

4 

1 ,oo434 

16 

0.99977 

28 

0,99870 

4o 

".99967 

5 

1 ,00397 

17 

0,99956 

*9 

0,99873 

4' 

o,9998' 

6 

i,oo33o. 

18 

0. 99938 

3o 

o,99877 

■U 

0,99994 

7 

1 ,00292 

'9 

°»999'22 

3i 

0,99882 

43 

1 , 00008 

8 

1 ,00246 

20 

o,999o8 

32 

0,99889 

44 

1 , 000 1  y 

9 

1 ,00202 

21 

o,99897 

33 

0,99896 

•   45 

1 , ooo34 

10 

1 ,00160 

22 

o,99889 

34 

o,999o4 

46 

1 ,00048 

1 1 

1 , 00 1 2 1 

23 

0,9988? 

35 

°,99912 

Solutions  de  KC1.  —  Chaleur  moléculaire  apparente. 
(Gustav  Mie,  Ann.  Phvsyk.,  33,  3g5.) 

Concentration  en  molécules  par  kg  de  solution. 
0,01  0,02  o,o5  0,1 

-44,7  -44,8  -38,o  —  3i,7 


0,2 

23,6 


Solutions  de  HBr.  —  Chaleur  spécifique. 
(St.  Tolloczko  und  M.  Meyer,  Kosmos,  35,  645.) 

Titre 25  pour  100 

t 1 ,206 

Chaleur  spécifique 0,715 


Solutions  de  CaCli.  —  Chaleur  spécifique  (Vase  de  Dewar,  Chauffage  électrique). 
(H.-C.  Dickinson,  E.-F.  Miller  und  J.-B.  George,  Bl.  But.  Stand.  6,  379.) 


DENSITÉ. 

t  =  -  '25°. 

-20°. 

—  15". 

—  10°. 

-5°. 

-0° 

-+-  5°. 

+  10°. 

+  15°. 

-f-  20°. 

1,175 

— 

— 

0,725 

0,730 

0,734 

0,737 

0,740 

o,734 

o,746 

0,749 

1  ,200 

— 

0,695 

0,700 

0,703 

0,709 

0,712 

o,7i5 

°,7'9 

0,722 

0,725 

I  ,225 

— 

0,674 

0,679 

o,683 

0,687 

0,690 

0,693 

0,697 

0,700 

°,7°3 

1  ,2  5o 

0,653 

0,657 

0,661 

o,665 

0,668 

0,671 

0,674 

0,677 

0,680 

o,683 

Chaleur  spécifique  de  composés  organiques  solides  et  liquides. 


SUBSTANCE. 


Benzophénone  (liquide)  (*) 


Beniophénone  (cristallisée) 

»  » 

»  » 

Benzène  (liquide)  (J) — 


t. 

0 

0 

-  191,6 

à  —81,7 

1,5 

>.   18,7 

3,4 

»   40,2 

—  190,3 

»  —  82 , 1 

-  76,6 

»  —  1,2 

>,3 

à   19-,  3 

3,o 

»   40,6 

),64 

c. 

C. 

SUBSTANCE. 

t. 

c. 

C. 

0, I32b 

Benzène  (liquide)  ('  ) 

9.77 

0,402 5 

o,3684 

»       » 

i3,88 

0,405g 

o,3825 

»       » 

24,17 

0,41 10 

0, 1 5 1 4 

»       » 

34,23 

0,4176 

o,23oo 

»       » 

43,55 

0,4203 

0,2826 

»       » 

5a ,  28 

0,4292 

o,3o5i 

»       » 

6i,44 

0,4320 

0,4022 

»         u 

62,45 

0,4340 
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Chaleur  spécifique  de  composés  organiques  solides  et  liquides  (suite 


suns'i  ance. 


Benzène  (  liqui 
Bétol  i  cristallisé]  i 


Bétol  (  liquide 


Isopentane  (Iiq.)  i  calc.)(3) 
»  (  obs.  i.  . 


ba  ,7 1 

70,0 

-  190,;.  si  - 

-  76, 2  » 
17.')  » 
1 9 .  3  » 

190,4  « 

74,2  » 

1 9 ,  a  » 

20  ,  7  » 

♦  "j,4     » 
10 
8 


81,1 

(  ',  4  .  fi 

7b. N 
Si  .1 

o 
63.  3 

7V0 

87,4 


SUIISTA1N1  I 


0.4319 

0.4369 

0,  1971 

0 , 1 4 1 5 

(l,2l(iS 

0,9.83 1 

u .  ->()(>.> 

0.1  i45 

0,2495 

o,3553 

o,36  >8 

0,  'S722 

0,  i<)|V. 

0,  )2()6 

Acide  oxalique  (  *  t 
(CtH,04  +  aH,0; 

(*). 

Acide  oxalique  \   ,,  ,,  X" 
anhydre ( 

(«)... 


Paraffine  1 2). 


/. 

c. 

C. 

0 

i 

i85 

- 

17,22 

7'» 

- 

31,76 

-  190,6 

à  -81,9 

o,i975 

—  75,2 

»    0 

0,2969 

3,24 

»    46,6 

0,3-42 

'     — 

i85 

- 

10,62 

- 

75 

- 

18,11 

—  189,0 

à  —81,9 

0, i58o 

-  75,8 

«    0 

0,2263 

1,84 

»   47,o 

0,2785 

-  76,4 

»  —  i,5 

0,372 

i,4 

»    18,4 

0,53a 

1,5 

»   29,2 

o,775 

Bibliographie.  ■-  (')  J-E.  Mn.r.s  ci  L>.  Mai:  IUk,   ./.  physik.  (hem.,  14,  810.  —    (')  W.  Neknst,   Korkf  et  Lindemann,   Sitz.  Pr. 
Akad.  Wiss.,  Berlin,   1910,  -  ■  ■■:/..  physik.  (hem..  73,  Lb!\.  —  (4)  W.  Nkrnst,  Sitz.  Pr.  Akad.  Wiss.,  Berlin,  1910,  261. 


Chaleur  spécifique  des  gaz  et  des  vapeurs. 

=  quantité  de  chaleur  eiï  grammes  calories  pour  is  du  g;iz  sous  volume  constant,  et  pour  une  différence  de  température  de  i°. 
c    —  >,  »  »  pression  constante,  » 

C  =  »  »  1  molécule  gramme  du  gaz  sous  volume  constant,  » 


C,= 


pression  constante, 


;  AN!  1. 


Acide  carbonique  (  CCM 



»  (calculé) 

Acide  sulfureux  (  Si 

»  

»  



Ammoniaque  (*) 



Argon  ('  ) 

Hydrogène  1  ') 

Isopentane  <  -  1 

» 

» 

Azote  C) 


o  à   1 6 1 1 

1 72') 

o   o    1 83 1 

o  »   i83q 

2110 
O  —  2J00 

0  à  1736 
o  »  1867 
0  u  io'3o 
0  —  2000 

365  —  567 

480  —  6X0 

o  —  680 

o  à  25oo 

o  »  2 5 00 

58 

100, 7  "1 

o  à  2  5oo 


9,97'» 
10,06 
10,27 

10,28 

>o,47 
6,800 -f- 3,3. 1  o_3f  —  0,95.  io~c/2 

-1-0,1  .  lO~9*3 

10,06 

10,19 
10,21 
6,800-i-  3,3.  io~3/  —o,g5.  io~6*2 
-4-  0,1 .  io-9*3 


2,977 
4,700  -i-  o,ooo45  / 


4 ,900  -+-  0,00045  t 


o.4593 

0,4881 

0,4202-1-0,000674' 


8.62 


10,4 
1 1 ,2 

0,0020/  -t-  7,2  f3  I0_u 
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Chaleur  spécifique  des  gaz  et  des  vapeurs  (suite). 


SUBSTANCE. 


Oxygène  (') 

Vapeur  d'eau  (') 

[H,0],  (molécule  double)  (3), 


o  à  2  i  oo 
o  à  2  5oo 

100 

120 
i5o 
180 

210 

240 


G.. 


4,900  -+-  o,ooo45  / 
6 ,  o65  -1-  o ,  ooo5  t  -+-  o ,  2 . 1  o-9 t3 


15,90 
16,00 
16,14 
16,29 

16,44 
16, 58 


Bibliographie.  —  (')  M.  Pier,  Z.  Elektroch.,  16,  897.—  (3)  Gunther  Vogel.  Z.  physik.  Chem.,13,  454-  —  (3)  Levy,  Ber.  Deutsch 
Physik.  ges.,  12,  970.  —  («)  W  Nernst,  Z.  Elektroch,  16,  99.      ■* 


Azote.  —  Chaleur  spécifique  calculée  par  la  formule  cp  =  0,2246  -+-  o,oooo38T  -+-  o,go5  ^-. 

»3 

(Ri'dolph  Plank,  Physik.  Z,  11,  636.)  T  =  température  absolue  ;  p  =  pression  en  atmosphères. 


p       I 


O.  . 
0,2 
0,5 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 


température 
de  la  saturation. 


0,2334 
0,2395 
0,2473 
0,25gi 
0,268l 
«V*759 


—  150- 


0,229} 

o,23o3 

0,2317 

0,2342 
0,2390 
0,2439 
0,2488 


100° 


0,23 12 
0,23 16 

0,232  1 
0,2329 

0,2.347 

o,2364 

0,2382 


50" 


o,233i 
9,2333 

o,2.335 
0,2339 

0,2347 

0,2-355 

0,2364 


o,235o 
o,235i 

0,2352 

0,2354 

0,2.359 

0.2363 
o,2368 


50° 


0,2369 
0,2370 
0,2370 
0,2372 
0,2374 
0,2377 
o,238o 


100° 


0,2388 
o,2388 
0,238g 
0,2390 
o,23gi 
o,23g3 
o,23g5 


200° 


0,2427 
0,2427 
0,2427 
0,2428 
0,2429 
o,243o 
o,243o 


Chaleur  spécifique  de  l'Azote  saturé  en  contact  avec  l'Azote  liquide  (R.  Plank,  Physik.  Z.,  11,  636). 


62/) 

63.. 

64.. 

65.. 

66.. 

67.. 

68.. 

69.. 

70. 

71.. 


kg  :  cDi- 


O,  122. 
O,  132 
O  ,  I  V> 

°,  174 
0,2o3 

0,240 
0,282 
0,329 
o,383 
0,446 


V 


o,  i3i  5 
o,23i8 

0,2322 

0,2328 
o,2335 
o,2343 
o,2353 

o,2363 
0,2374 
0,2 386 


jj.. 

73. 

74- 

7r>- 
76. 

77- 
78. 

79- 
80. 
81  . 


kg: cm\ 


o,5iti 
0,592 

0,676 

o,77' 
0,877 

0,984 
1,108 

1 .240 

1,378 

1,538 


0,2398 

0,2.412 
0,2425 
0,2440 
o.2455 
0,2470 
0,2487 
o,2  5o4 

O ,2521 

0  .  2.53q 


T. 


82. 

83. 

84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 


kg  :  <■">'. 


1,711 

o,2558 

1,885 

0,2578 

2, 100 

0,2599 

2,329 

0 , 262 i 

2,557 

0,2643 

2,8o5 

0, 266") 

3 ,068 

0,2687 

3,35-2 

0,2710 

3,602 

0,2733 

3,964 

0,2706 

cl> 


Valeur  de  —  pour  la  vapeur  de  potassium  (W.  Wenz,  Ann.  Physik.,  38,  968). 


t  =  85o" 


t=^ 


Tables  internationales. 
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Chaleur  spécifique  de  la  vapeur  d'eau  (calculée)  (H.  N.  Davis,  Proc.  Am.  Acad.,  45,  267,  3o4). 


Nouveau  calcul  de  la  valeur  de  Regnault  (Mém.  de  l'Acad.,  26,  1862). 


128  à  217 


Rei.saui.t. 


O,  '|8o5l 


Calculé  par  Davii. 


0,4762 


2"  Chaleur  spécifique  au  poinl  de  saturation  calculée  par  la  formule 

Cp~   di       T  +  U  l\dt)  p  vapeur 
H  =  capacité  de  chaleur  totale  de  la  vapeur  en-  grammes-calories;  L  =  capacité  de  chaleur  de  vaporisation  en  grammes-calories. 


')  1 

t/  p  liquide  ] 


tchs 

\  dt)  p  liquide 


/. 

V 

/. 

<v 

t. 

V 

t. 

V 

t. 

V 

101,4 

0,46 

126,3 

0,49 

.53,7 

0,56 

1 00,  j 

",69 

99,5 

0,46 

102,4 

0,55 

i3i,5 

0,53 

r>4,2 

0,60 

.33,2 

0,69 

129,9 

0,42 

108,  I 

o,44 

i3i,9 

o,5t 

.37,6 

o,56 

•36,g 

0,60 

i33,9 

0,48 

110,7 

o,56 

i33,o 

o,47 

•59,6 

o,58 

•  44,3 

0,72 

140,6 

o,49 

112,4 

o,49 

'3g, ' 

0,  53 

.63,7 

0,64 

.54,. 

o,74 

•  43,8 

o,5o 

.14,8 

0,40 

•  4o,9 

o,54 

166,0 

0,59 

168,2 

0,64 

i49,« 

0 ,  5o 

n5,3 

o,36 

i43,o 

o,65 

170,0 

o,58 

180,4 

1,04 

160,9 

o,49 

"9,' 

o,5o 

i43,2 

0 ,  52 

174,6 

0,62 

191,3 

0,80 

178,5 

o,48 

"9-3 

o,5a 

i44,i 

0,52 

180,8 

0,64 

- 

- 

180,9 

o,5/, 

122,1 

o,49 

'49,8 

0,58 

.83,0 

0,66 

- 

- 

192,0 

o,55 

122,6 

o,53 

i5o,2 

o,54 

- 

- 

- 

— 

'99,° 

°,59 
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Valeurs  du  rapport  —  pour  la  vapeur  d'eau  surchauffée,  à  différentes  températures  et  pressions  (calculé 


c„ 


/'o 


par  fefTel  Joule-Thomson  )  (H.-N.  Davis,  Proc.  Am.  Acad.,  45,  267-304). 
Cp  =  chaleur  spécifique  de  la  Tapeur  sous  la  pression  donnée  ;  Cp„  =  chaleur  spécifique  de  la  vapeur  sous  la. pression  de  1  kg  :  eni-. 


P 

kg  :  cm'. 

1 
t. 

cp  :  c,.„. 

0 

; 

Cp  :<•/.„. 

t. 

cp  :  c/v 

cn  :  c/v 

t. 

cv  :  e/v 

5. 

environ  485" 

6. 
environ  ton". 

7. 

environ  925". 

8. 

env.  li»o". 

0,1.. 

.21,3 

o,946 

'49,° 

0 ,  960 

204  ,  *> 

0,984 

287,8 

0-994 

— 

- 

- 

- 

0,5.. 

123,3 

o,9"0 

1 5o ,  ■> 

o,979 

205,4 

°,99' 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,0.. 

125,8 

1 ,000 

i52,3 

1 ,000 

206 , 4 

1  ,ooo 

288,9 

1  ,000 

1  ,00O 

I  ,000 

1  ,000 

.  ,ooo 

.,5.. 

128,2 

1  ,o3o 

i54,o 

1 ,020 

207,5 

1 ,009 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,0. . 

i3o,6 

i  ,060 

1 55  ,8 

i,o4i 

208,5 

1,018 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,5.. 

i32,g 

1,090 

1 37 , 5 

1 ,  062 

209 , 5 

1  ,026 

290,1 

1,007 

. ,oo25 

1 ,  00 . 6 

I ,0009 

1 ,0004 

3,0. . 

i35, 1 

1 , 1 20 

'5g, 1 

1 ,082 

210.5 

i,o34 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,5.. 

'37,2 

1  ,i5o 

160,7 

1 , 1 0  >. 

211,5 

1,043 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,o.. 

- 

- 

162,3 

1 , 1 22 

212,5 

1  ,«5i 

29^,4 

1  ,  020 

j ,oo53 

. ,oo36 

I ,0020 

. ,0010 

5,o. . 

- 

- 

i65,5 

1 ,  .61 

2.4/» 

1,067 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6,0. . 

- 

- 

i68,5 

1 ,  200 

2i6,5 

1,084 

294,7 

1  ,032 

1 ,0082 

1 ,oo55 

1 ,oo3i 

1 ,ooi5 

7,o.. 

- 

- 

'7',4 

.,237 

2.8,4 

1 ,  .01 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8,0.. 

- 

- 

174,3 

1,264 

220 , 2 

1,118 

297,0 

1,044 

1 ,0106 

1 ,0072 

1 ,0041 

1,0019 

9,o.. 

" 

i77,o 

i,3og 

222, 1 

1 , 1 35 

— 

— 

— 

~ 

— 

— 
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Valeur  du  rapport  —  pour  I»  vapeur  d'eau  surchauffée,  à  différentes  températures  et  pressions  (suite). 


T. 


1 

P- 

k(  :  cm1 

t. 

cr  :  cPo. 

10,0. . 

— 

_ 

12,0. . 

- 

- 

14,0.. 

- 

- 

16,0. . 

- 

- 

18,0.. 

- 

- 

20 , O . . 

- 

- 

22, O. . 

- 

- 

24,0.. 

- 

- 

26,0. . 

- 

- 

28,0.. 

- 

- 

179.7 


<-p  ■  t/v 


2 

4 

t. 

cP  :  cPl>. 

/. 

cP-  cPa. 

223,9 

i,i5i 

299, 2 

1 ,017 

227,5 

i,i83 

3oi,4 

1 ,  069 

2lO,9 

1,2.5 

3o3,G 

1,081 

234,3 

1,246 

3o5,8 

1 ,  09  > 

2J7,6 

1,277 

3oS,o 

1 ,  io5 

>4o,9 

1,307 

3io,i 

',"7 

244 , 1 

1,337 

i  1  j  ,  5 

1,128 

v.4;;>. 

1,367 

3.4,4 

1 ,  140 

25o,3 

,,396 

3 16,4 

1  ,i5i 

253,4 

1,424 

3i8,5 

i,ifi3 

\.p    .    (-/,„• 


5 . 

G. 

7. 

8. 

en\ irun  48»". 

environ  eoo". 

environ  925°. 

env.  uao". 

1 ,014 

1,009 

1  ,  OOJ 

I  ,002 

1  ,oiO 

1  ,01  1 

I  ,006 

I  ,oo3 

>  1  °  '  9 

1,0.3 

I  ,007 

1  ,oo3 

1 ,022 

1.013 

I  ,008 

I  ,004 

1 ,02.5 

1  ,017 

1  ,009 

1  ,0o4 

1  ,028 

',°'9 

1  ,01  I 

1 ,00  5 

1 ,  o3o 

1 ,020 

1  ,012 

1  ,00  5 

1  ,o33 

1 ,022 

1  ,0l3 

1  .006 

1  ,o36 

1,024 

I,0l4 

1 ,006 

1,039 

1 ,  026 

1  ,oi5 

1  ,007 

M.  Pier. 
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1.  Équivalent  mécanique  de  la  calorie 
(Berlin,  Verhandl.  Dtsch.  Physik.  Ges.,  12,  476). 

1  calorie  (i5") 4,189.  io7  ergs 

»  4'^7i2  kilogrammètres  à  la  latitude  45" 

et  niveau  de  la  mer. 
1  joule o,23865  calories- r')° 


2.  Constante  des  gaz  parfaits 
(Berlin,  Verhandl.  Dtsch.  Physik.  Ces.,  12,  476). 

Pi<  =  RT, 

v  =  volume  moléculaire. 

H  =  8,3i6. 107  ergs  —  1  ,g85  gr.-cal. 


3.  Élévation  de  température  dans  une  compression  adiabatique 

(Eva  Ramstf.dt,   Oui.  Vàtskors  fôrhhllatide 
ved  uttàttjning  Akad.  ofh.,  Doctor-diss.,  Upsala,  p.  48). 

Alcool  élhylique  (99,8  pour  100,  Kahlbaum) 
ÉJévation  de  température  =  -+■  0,0194  degré  par  atmosphère. 


4.  Chaleur  totale  de  la  vapeur  saturée  Q  (Robert  H.  Smith, 
Nat.  Lond.,  83,  33g). 


A  <o  Q=  1826  ■+-  t 


10' 


8(1020  —  t) 
t"  -  température  en  degrés  Fahrenheit. 

Les  nombres  fournis  par  cette  formule  entre  70°  et  5oo°  Farenheit 
comportent  une  erreur  maximum  =  ±0,9. 


3.  Données  thermodynamiques  sur  le  système  azote  liquide-vapeur  (Rudolph  Plank,  Physik.  Z.,  11,  642). 
Calculs  faits  d'après  les  résultats  de  différents  expérimentateurs. 

T  =  température  absolue,  p  =  pression  en  atmosphères,  t' =  chaleur  interne  du  liquide,  i*  =  chaleur  interne  de  la  vapeur, 
u"=  énergie  de  la  vapeur,  u'  =  énergie  du  liquide,  v"  =  volume  spécifique  de  la  vapeur,  v' —  volume  spécifique  du  liquide, 
s"  —  entropie  de  la  vapeur,  *'=  entropie  du  liquide. 


T. 

P, 

62,5 

0,122 

63 

0,l32 

64 

0,  l52 

65 

0,174 

66 

0,203 

CHALEURS     INTERNES 
I  calories). 


0,00 
0,22 

o,65 
o,  108 

.,5! 


5i,42 
5i,53 
5i,73 

5i,93 
52,  i5 


u" 

p  =  u'  —  u' 

1  calories). 

1  calories). 

47, o5. 

47, o5 

47, '3 

46, 9  « 

47, 27 

46,62 

47,4o 

46,32 

47,56 

46,  o5 

4-  =  AP(v'-  v'). 


4,37 
4,4o 
4,46 
4,53 
4,59 


ENTROPIES, 
(calories  par  degre  I. 


O , O0O0 

o,oo3o 

0,0100 

o , o 1 70 

0,0234 


0,8235 
0,8l75 

o,8o85 
o,7992 
o,79°9 


r 
T* 


o,8235 
o,8l45 
0,7983 
0,7822 
0,7675 


A.-W.  Porter. 
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Données  thermodynamiques  sur  le  système  azote  liquide-vapeur  (suite). 


CHALEURS 

INTERNES 

ENTROPIES. 

T. 

P- 

(cala 

r. 

rleij. 

i'. 

u' 

1  calories  ). 

p  =  u"  -  u' 
(calories  I. 

W=AP(v'—  v'). 

(calories  [ 
s'. 

ai  degré  1. 

'       T 

67 

0,240 

',94 

32,35 

47,70 

45,76 

4,65 

o,o3o3 

0,7828 

0,7525 

68 

0,282 

2,37 

52,54 

47,83 

45,46 

4,7i 

0,0 368 

o,7748 

0,7380 

69 

0,329 

2,80 

52,73 

47,96 

45,16 

4,77 

o,o433 

0,7668 

0,7235 

70 

o,383 

3,23 

52,9' 

48,08 

44,85 

4,83 

0,0494 

o,7589 

0,7095 

7i 

0,446 

3,67 

53,io 

48,21 

44,55 

4,88 

o,o55o 

0,7510 

0 , 6960 

72 

o,5i6 

4,ro 

53,27 

48,33 

44,24 

4,93 

0,0608 

o,7434 

0,6826 

73 

0,592 

4,53 

53,44 

48,45 

43,93 

4,98 

o,o665 

0,7265 

0,6700 

74 

0,676 

4,96 

53,6i 

48,57 

43,6a 

5,o5 

0,0720 

0,7295 

o,6575 

75 

o,77« 

5,3g 

53,78 

48,69 

43, 3i 

5,o8 

0,0778 

0,7228 

o,645o 

76 

0,877 

5,82 

53,94 

48,81 

42,99 

5,i3 

o,o835 

0,7165 

o,633o 

77 

0,984 

6,26 

54,10 

48,9' 

42,67 

5,17 

0,0892 

0,7104 

0,621 2 

78 

1,108 

6,69 

54,26 

49, o3 

42,36 

5,21 

0,0949 

0,7047 

0 , 6098 

79 

i,34o 

>ilz 

54,41 

49, '4 

42,04 

5,a5 

0, ioo3 

0,6989 

0,5986 

80 

1,378 

7,55 

54,56 

49,25 

41,72 

5,29 

0,1009 

0,6936 

0,5877 

81 

i,538 

7,98 

54,7' 

49,36 

4i,4o 

5,33 

0,  ui5 

o,6885 

0,5770 

82 

1,711 

8,4a 

54,85 

49,45 

41 ,06 

5,37 

0,1 166 

0,6828 

0 , 5662 

83 

i,885 

8,85 

54,98 

49,55 

40,73 

5,4o 

0,1218 

0,6777 

o,5559 

84 

2,  100 

9,2g 

55,11 

49,64 

40,3g 

5,43 

0,1270 

0,6725 

o,5455 

85 

2,329 

9,72 

55,22 

49,72 

4o,o4 

5,46 

O, l322 

0,6674 

o,5352 

86 

2,557 

10, 16 

55,34 

49,8o 

39,69 

5,49 

0,l374 

0,6626 

0,5252 

87 

2,8o5 

10,60 

55,46 

49,89 

39,35 

5,5i 

0,l423 

0,6578 

o,5i55 

88 

3,o68 

1 1  ,o3 

55,57 

49,97 

39,oo 

5,54 

0,1472 

o,6534 

0 , 5062 

89 

3,352 

ii,47 

55,68 

5o,o5 

38,65 

5,56 

0, l520 

0,6489 

0,4969 

9° 

3,652 

",91 

55,79 

5o,i4 

38, 3i 

5,57 

0, 1567 

0,6443 

0,4876 

9' 

3,964 

.2,34 

55,9' 

50,24 

37,98 

5,59 

0, 1616 

0,6462 

0,4789 

6.  Données  thermodynamiques  sur  la  vapeur  d'eau  saturée  (H.-N.  Davis,  Proc.  Am.  Acad.,  45,  267). 

(Résultats  des  expériences  de  différents  auteurs.) 

H,—  chaleur  totale  en  calorie  :  gramme  de  la  vapeur  saturée  à  V,  H1M=  chaleur  totale  en  calorie  :  gramme  de  la  vapeur    saturée  à  ioo" 

L  =  chaleur  de  vaporisation  en  calorie  :  gramme. 


AUTEURS. 

'.■ 

«,  (*)■ 

AUTEURS. 

<„• 

H,  (*)• 

DETERMINATION 

S    DE    HENNIN 

Température. 

0. 

1 

67,56 

62  5,88 

' 

i3g,i8 

652, o5 

Température. 

H, 

1.  (*). 

H,. 

1.  (*). 

82  ?o 

632  3i 

Griessmann. 

657,09 
661,39 

101 ,80 

639,82 

172,60 

Grindlev  . . .  .> 

109,27 

642,42 

1 

102,88 

640,26 

3o ,  1 2 

(6<>9,6) 

(579,5) 

102,34 

639,77 

537,42 

123,82 

647,47 

1 

120,22 

646,27 

49, '4 

6l9,l6 

570,07 

120,78 

646,92 

525,90 

'39,92 

652,57 

1 
Peake 

i38,4i 

65i ,98 

64,85 

624,75 

559,98 

140,97 

65i,68 

5io,o6 

i6i,55 

658,37 

157, 56 

657,47 

77,34 

63o,24 

552,97 

160, 56 

658,20 

496,40 

Griessmann.. 

99,6i 
119,80 

63g, 14 
646,00 

1 

173,60 
i86,33 

66i,33 
663,88 

89,29 
100,59 

635,5o 
63g,33 

546,26 
538,74 

180,72 

665,2i 

482,43 

(*)  Valeurs  calculées  en  prenant  pour  équivalent  de  la  calorie  4,1842  joules. 
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Coefficients 'du  viriel  de  l'argon 

(('..-A.  Cbommeun,  Dissertation,  Leiden,  1910,  64  el  66) 

(  pvk  =  A, 

+B'+C!+VVF;) 

v *        vl        vl       vl       v\  ) 

t. 

A.. 

■  o'BV 

io«  CA. 

io«DA. 

I018 

E«. 

io»Ft. 

-t-  20",  39 

-M ,107545 

—0,60271 

-+-0, 6636o 

-+-4.32836 

0,00 

-+-I  ,00074 

-0,73969 

-+-0,00487 

-+-3,09635 

—  37,72 

+0,78922 

—  1 ,3o46o 

-+-1, 64016 

—0,67139 

-  87,05 

-hO,68l74 

—  1 ,63902 

-H2,  H71  1 

— 2,83oi4 

-+-10 

,5566 

— 102, 5i 

-+-0,Ô25  1  1 

-.,81649 

-+-2,28125 

—4  ,10121 

-MO 

,4oi3 

-109,88 

-+-0,59810 

—  1,92881 

-+-2,57060 

— 4,763io 

-+-10 

,325i 

-n3,8o 

-+-0,58372 

—  1,97263 

-+-2,36239 

-+-2, 40001 

-+-10 

,2947 

-H5.86 

-+-0,57617 

— 2,03892 

-+-2,74407 

— 2,i58io 

-■-IO 

,2837 

— 2,356oo 

—  116,62 

+0,57340 

— 2,02273 

-+-2,56235 

—  1 , 20499 

-+-IO 

2806 

— 2,3i432 

—  119,20 

-+-o,56393 

— 2,04406 

-+-2, 3i445 

-+-o,65i26 

-+  10 

,2759 

—2,17669 

— 120,24 

-+-o,56oi2 

—  2,05472 

-+-2,50248 

—0,6721 1 

-MO 

2764 

— 2, 1223g 

— 121 ,21 

-+-0,55658 

— 2,o5o84 

H-2, 37741 

-1-0,  i3359 

-HIO 

,2783 

— 2,07246 

Isothermes  de  l'argon  (C 

.-A.  Crohuelin,  Dissertation  Leiden 

iglO,  6û). 

e. 

p.                  dK. 

pvA. 

»*• 

e. 

P 

dk. 

/HV 

»V 

-t*    ?0°,  39 

21,783        20,499 

1 , 0627           0 

048783 

— 102",  5 1 

14,864 

25,571 

o,58i3o 

o,o3gio7 

27,320        2.5,759 

606 

38821 

'9,790 

35,077 

56420 

285og 

34,487         32, 5yo 

582 

3o684 

26,i43     s 

47,893 

54587 

20880 

37,248          35,33o 

543 

283o5 

28,840 

53,752 

53654 

18604 

37,073          35,759 

535 

27965 

32,394 

62,240 

52047 

16067 

49,6o/|          47,3i9 

483 

2li34 

35,784 

69,954 

5n53 

14295 

ûi ,G9~          59,i34 

434 

1691 1 

40,976 

84,002 

48780 

11904 

61,741           59,25o 

420 

16878 

45,o88 
51,398 

95,802 

n5,88 

47063 
44354 

10438 
0,0086296 

+    18?,  39 

37,264          35,4oi 

1 ,052Ô              0 

028248 

56,882 

135,65 

41935 

73722 

49,586          47,355 

471 

ai  1 17 

62,239 

i58,oi 

39388 

63286 

62,489          60,000 

4o5 

i665o 

—  109",  88           ii.443 

26,242 

o,55o3g 

0,038107 

o°,oo 

20,576          20,877 

0, g856o          0 

047900 

18, 653 

34,807 

53589 

28730 

26,070          26,581 

98077 

37621 

3i,5i5 

65, 142 

48379 

i535i 

3i ,  172          3i,  3o2 

9774o 

3og58 

7 

31,929 
3g, 166 

66,53o 

47993 

i5o3i 

36,743           37,782 

97250 

26468 

87,176 

44927 

i  «47* 

49,871           5i,«4o 
62,a3o          65,325 

96201 
95261 

19290 
i53o8 

43,7i8 
49,5i5 

1 02 , 76 
125,56 

42544 
39435 

0,009731 5 
79642 

-  57», 1% 

17,872          2.3,509 

0,76023          0 

042537 

54,25o 

148,32 

36577 

67424 

21,488          28,575 

75200 

34996 

54,859 

'52,79 

35929 

6545 1 

25,228          33,793 

74654 

29592 

59,616 

180,84 

32966 

55298 

35,127          48,116 

73oo4 

20783 

46,209          64,948 

7.148 

15397 

— 11 3°,  80          3 1,001 

67,078 

0,46216 

0,014908 

62,079          9°,695 

68448 

1 1026 

38,oo5 
42,682 

88,889 
106,68 

42756 
40010 

I  1250 

0,0093741 

-  87>5 

16,178            25,l52 

o,643»o          0 

039758 

47,655 

'29, '7 

368g4 

77420 

2i,65i           34,467 

62816 

29013 

51,752 

'52,7i 

33889 

65483 

33,296          55,822 

59646 

•  79'4 

52,188 

i55,4o 

33583 

6435o 

41.094         71, 444 

57519 

"3997 

55,763 

182, i3 

30617 

549o5 

5i,533          94,625 

5446o 

io568 

55,99' 

184,82 

30295 

54107 

6i,83o        119,84 

5i5g4          0 

oo83446 

58,898 

2'2,99 

27653 

46g5o 

Th.  Strengers. 
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Isothermes  de  l'argon  {suite 

)• 

0. 

/'• 

il,. 

fVx- 

^A- 

6. 

P- 

d.. 

pv„. 

v». 

—  1  1  j",  Sri 

3 1,39.3 

69,947            °, 

|{;8. 

0,014296 

—  J  19",  20 

53,o44 

275,02 

19287 

3636i 

37,788 

91 ,3o8 

',  1 3 1 5 

10,95-2 

54,244 

336,89 

1G1O1 

>.y683 

4i,()o8 

1 08 , 02 

J8796 

0,0092574 

—  I  20°  ,  2.'| 

(0,809 

72,627 

0,42421 

0,013769 

40,648 

3 1 , 5 1 

55469 

76037 

33,776 

82,816 

40784 

1 2075 

5o,3î4 
53 ,204 

1 55, 12 

179,91 

J2442 

•9  568 

64464 
55575 

37,836 
',1,668 

99,2-46 
118, 5i 

38ia4 
35 160 

10076 
o.oo8438o 

54,865 

i83,35 

*9923 

54539 

44, 5 10 

1  56 ,  5 1 

32654 

73363 

57,493 

235,47 

244 '6 

42468 

47,7<>'i 

«65,79 

28774 

60317 

61  ,626 

'3ig,52 

19287 

31297 

5o,35i 

206 , 57 

24375 

48410 

—  n6",6v. 

i3,863 

26,480          0, 

52353 

0,037765 

5î,253 

280,25 

18645 

35682 

17,697 

34,939 

5o65o 

28621 

53,191 

338,g5 

■5693 

29  5  o3 

3o,68r 

68,63o 

147<>5 

14571 

37/i5o 

'90, 563 

iit3i 

1 1042 

—  12 1 "  ,  2 1 

'3,754 

27 , 326 

o,5o333 

o,o365g5 

4i,943 

110,19 

ï8o63 

0,0090749 

17,92  5 

35,283 

48818 

■>.8342 

46,496 

i33,69 

14779 

74800 

ÎO,  129. 

7',459 

42153 

1 3994 

5o,2rJ9 

■59,7' 

Îi468 

626 1 2 

34 ,070 

85,58o 

398l  1 

11 68  5 

'•0,447 

161 ,75 

Il  189 

61824 

(7,465 

ioo,33 

37343 

0,0099674 

53,o5g 

186,1') 

;.85o( 

537.9 

4l,932 

123,85 

33856 

8074. 

Vt,922 

210,02 

ifii5i 

476i5 

45,282 

'48,95 

304O2 

67139 

57,617 

260 , 6 1 

22108 

J8371 

47,094 

170,05 

27693 

588o5 

60 , 669 

33 1,29 

i8ii3 

3oi85 

49,865 

234,» 3 

21298 

4271 1 

—  1  19",  '20 

13,766 

26,871           0, 

5 1 23o 

0,03721 5 

5o,885 

333,75 

15247 

29963 

17,378 

34,965 

$9700 

28600 

-i3o\38 

12,773 

27,394 

0,46625 

o,o365o4 

30,376 

70 , 3 1 4 

43200 

14222 

1 4 , 384 

3 i,58 5 

4543o 

3i663 

3o,3o3 

70,481 

4»994 

14188 

1 5,664 

,4,726 

45io8 

''8797 

3o, 565 

70,580 

<3o2l 

14168 

99,861 

55,807 

40964 

■79'9 

»4,o52 

83,257 

qOgoo 

1201 1 

2-5, 5 19 

65, 125 

39i85 

(5355 

37,64i 

96,834 

38872 

10327 

28,878 

77,821 

37108 

i285o 

57,9*3 

98,863 

58359 

101 15 

32,993 

101 ,71 

32438 

0,0098318 

43,oo6 

'■'4,97 

344'i 

0,0080022 

—  13g0, 62 

1 1 ,986 

28 , 1 22 

0,42620 

0,0 3555g 

46,082 

143,71 

îao65 

6g583 

14,586 

35,573 

4ioo3 

28111 

47,272 

1 56 , 36 

30*33 

63g55 

49,294 

172,25 

28617 

58o54 

—  149",  60 

1 1 , 1 5o 

29,183 

0, 38205 

0,034266 

f>i,679 

222 , 69 

2(207 

44906 

12,788 

34,646 

36gio 

28863 

% 

TENSIONS  DE  VAPEUR. 

I.   - 

Tensions  de  vapeur  de  quelques 

éléments 

Bibliographie  p.  67. 

P. 

T. 

V.                             T. 

.11111                         « 

P. 

T 

1 

> 

Argent  (1  ). 

55,846                 —129,83 

6,3 

1740 

(b) 

42,457                —125,4g 

",7 

1950 

(b) 

io3 

Jim 

0 
1660  (a) 

47,5o3                 —122,70 

6,5 

2060 

(6> 

io3 

1 660  (  b ) 

47,890                -122,49 

Cuivre  (1  ). 

263 

1780  (a) 

5o' (')                 67abs. 

IOOmm 

257 

1980* 

2180 

(a) 
(a) 

Argon  ( 

2)- 

Bismuth  (1). 

Mercure  (5  et  G) 

. 

22 , 

al  m 
85 

0 
—  140,80 

IO2"""                         I200"(#) 

257                     i3io  (a) 

1              •) 
log  p  =  - 

.9073436  —  3 
T 

276.628 

29,; 

•64 

-134.72 

ia""  (4)             1420  (b) 

— 

0.6519904 

log  T,        T  = 

:  255  à  435. 

(a)  Atmosphère  ambiante:  Azote;  (b)  Ati 

nosplière 

ambiante  :  Hydrogène. 

Th.  Strengers. 
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Tensions  de  vapeur  de  quelques  éléments  {suite). 

P.                             T. 

P.                         T. 

P.                              T. 

Néon  (3). 

Phosphore  liquide  (7). 

Phosphore  pyromorphique  (9). 

5o"""                   60  abs. 

tum                                  11 
1 092                               299 

mm                                   o 
20                                 345 

1254                               307 

35                        358 

Oxygène  (3). 

i3.Hi                        3 12 

5i                        369 

5o 70  abs. 

Phosphore  rouge  ordinaire  (8). 

98                        376 
i43                        384 
i85                       38g 

Phosphore  (7). 

mm                              n 
23                        289 

mm                                       n 

1  3                           1  /•  5 

38                     3o6 

273                        398 

1   J                                                     I    (  J 

49                         173 
7.                          184 

94                      192 
119                     200 

85                      3i8 
I 1 1                      329 
146                      336 
175                      342 

338                       4o3 
412                        408 
539                       4i4 
593                       418 

1 35                       2o5 

204                    346 

710                        422 

232                               35'2 

1045                     43o 

' [V1                       2  '  9 
278                        235  ? 
3 1 8                        23g 

275                      3Ï8 
320                     364 

Courbes  des  tensions  de  vapeur  de  P. 
blanc,  rouge,  pyromorphique  (10). 

353                        244 
379                       ^47 

36o                    369 
4o3                    374 

Plomb  (1). 

mm                                ■> 

464                    J79 

io5                        i32o(a) 

Phosphore  liquide  (7). 

522                    384 

io5                        i3io(6) 

IIIIU                                              0 

569                    387 

266                        1420  (rt) 

4i3                       ?.5o 

657                     393 

266                        1400(6) 

449                   *54 

7i5                    396 

i,,B1(*)                 i525(6j 

481                       257 

755                     398 

6,3                        1870(6) 

5 1 3                      25g 

798                     400 

11,7                        2100(6) 

536                     262 

844                  402 

Étain  (  1  ). 

60G                     268 

9' 5                     4o4 

646                      273 

991                     4o5 

101 mm                  1970" (o) 

703                      275 

1046                     407 

262                         2100  (a) 

753                       279 

1 13 1                     409 

Zinc  (4). 

786                      281 

1235                     4'o 

6,3alm                   H2o°(6) 

814                      283 

i333                     412 

11,7                       1  ?.3o  (  b  ) 

853                        285 

i4io                    4 1 3 

21,5                       1280(6) 

1010                       295 

1482                   4i5 

53                           i5io(6) 

(a)  Atmosphère  ambiante  :  Azote;  (b)  Atmosphère  ambiante  :  Hydrogène. 

II.  —  Tensions  de  vapeur  de  combinaisons  inorganiques.           Bibliographie  p.  67. 

P.                             T. 

P.                      T. 

P.                    T. 

P.                            T. 

Eau  soUde  (11). 

DUS                                                0 

mm                             n 

Eau  solide  (15). 

mm                                   0 

0,0293                      223,09    a^S- 

0,784            253,09  abs. 

mm                                   0 

0,0008              2o5,ooabs. 

0,095                          233,09          » 

1,963                  263,09       » 

0 ,  062                — 4  3 ,  5 

0,0072               213,09     1) 

0,285             243,09     » 

4,579                 273,09       » 

0,117               —38,5 

0,28}               —  3o,o 

Les  valeurs  sont  représentables  par  la  formule 

Eau  liquide  (12). 

logP-      589£'49-MlogT     +3log(eT      ,) 

mm                                    0 
2 ,  1 60                    —  (  O 

/  1200       \ 

4,579                 ±0 

-4-6  1og(e  t  —  1  )—o,02o837io-'*T«  + 0,76876 

9,210                +10 

\                              / 

17,539              20 

Th.  Strengers. 
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Tensions  de  vapeur  de  combinaisons  inorganiques  {suite 

)• 

BibliograpiiÀe  p.  (17. 

P.                            T. 

P.                           T. 

P. 

T. 

P. 

T. 

uim                                      u 

mm 

0 

m  m 

„ 

Eau  liquide  (12). 

149,19                              60 

770 

3o5,o 

7'9 

3i7,3 

mm                                          o 

233,53                        70 

766 

3o4,8 

719 

3.7,8 

3i ,834                       3o 

355,1                          80 

7^9 

3o4,3 

712 

3i7,2 

55,34 I                        4o 

525,8                          90 

7.  V 

3o3,9 

7o5 

3i5,8 

92,54                          5o 

760,0                        100 

754 

3o3,6 

7o5 

ii  3,8 

Les  valeurs  sonl  représentables  parla  formule 

75 1 

3o3,o 

702 

3i6,6 

'os  p-      ,  }'"  v        aûrlogT  +  l' 

4,37il        i,985     ° 

74> 

3o2,5 

692 

''5,9 

73o 
724 

302,7 
3oi  ,5 

680 
641 

3i5,o 
3 1 2 , 2 

>»'0  =  1 3  5 1  vt       a  =  10,089       1=23,86774 

719 

7" 

3oi,9 
3oi,4 

609 
602 

3og,2 
3o9,5 

HBr  (16). 

N,<K  (18). 

705 

3oo ,  5 

562 

3o6,3 

mm                                   0 

5r?                    -  76 

mm                                    0 
596                             ■+-    12 

702 

3oo,8 

5 19 

ioi ,  5 

617                    —  72 

455                             -r-       5,2 

690 

3oo,o 

485 

298,5 

709                     —  68,6 

3  00                             0 

665 

297,5 

447 

296,0 

809                     —  66,8 

220                      —     3,4 

627 

294,8 

410 

290,7 

HI  (16). 

«99                     —     5,i 

612 

294,5 

409 

292,0 

mm                                   o 
743                            —    39,5 

638                     —  43,o 
539                     -  45,8 
45o                   —  49,2 
383                     —  52,3 

170                     —     8 
161                      -     9,1 
i53                      —    10,2 
1 1 5                     —   i5,5 
102                     —   18 

587 
582 
548 

544 
53o 
5o5 

292,0 
292 , 3 

289,0 
289/1 
287,9 
286,1 

370 
33i 

252 
225 

287/» 
283,o 
271,5 
266,0 

Hgl2  (20). 

H2S  (16). 

91                     —  20, 1 

7 

mm 

0 

mm                                    0 

353                    —  75,1 

70                   —  25,4 
66                   —  26 

HgBr, 

(20) 

86l 
829 

36o,5 

358,3 

398                     -  73,1 

8                    —  5o,7 

mm 
(.)47 

0 
33  f  ,0 

821 

358, 0 

456                    —  71,0 

0                   —  80 

897 

328,4 

819 

357,9 

326                    —  69.0 

0                    -i73 

847 

323,4 

809 

357,1 

586                     —  66,6 
645                     -  65 ,0 

0                air  liquide 
HgCl  (19). 

836 
819 

324,9 

323,9 

801 

799 

356,8 
356,4 

709                     —  63,o 
776                    —  61 ,0 

1UII1                                                           0 

i5i,7                      36i,82 

819 

807 

3i4 ,0 
323,3 

790 

783 

355,9 
355,3 

853                     —  59,3 

563,7                     371,07 

800 

7 

322,8 

780 

355, 1 

S02  (16). 

724.6  38o,4i 

866.7  388,u 

789 

321,8 

770 

354,5 

21                     —  73,0 

1229,7                     403,79 

788 

322,  1 

760 

353,7 
353, 1 
0  )5 ,  ) 

00                    —  67,3 
58                     -  6o,3 

HgCU  (20). 

ram                                    0 

779 

778 

32i  ,3 
32i  ,4 

760 
758 

94                     —  53,o 

844                     309,0 

772 

3ao .  9 

75o 

353,o 

l52                        —  45,o 

836                        3o8,2 

770 

320,9 

746 

352,5 

260                    —  36,o 

822                        307,5 

766 

320,7 

743 

352,5 

NjO.,  (17). 

820                        3o8 , 1 

760 

32o,3 

740 

352,2 

mm                                   0 

816                        3o6,8 

1    758 

3i9,8 

73o 

3)1 ,6 

640                                   O 

810                       3o7,5 

755 

320, 0 

720 

35o,8 

5oo                        —     6,2 

80 3                       3o6,7 

753 

319,8 

720 

35o,5 

35o                     —   10,4 

800                        307,0 

75o 

319,5 

711 

35o,  1 

179                    —  "8,1 

798                        3o5,9 

749 

319,6 

7o3 

349,5 

157                     —  20 

790                        3o6,4 

740 

3i9,o 

701 

349,3 

ll8                             —    25,2 

781                        3o5,i 

738 

3i8,8 

699 

349,3 

O                             —    80 

780                        3o5,8 

729 

3i8,3 

646 

345,2 

0                 air  liquide 

778                        3o4,9 

728 

3i7)8 

598 

34i,3 
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Tensions  de  vapeur  de  combinaisons  inorganiques  (sitite). 


Bibliographie  p.  67. 


P.                             T. 

P.                                 T. 

I'. 

T. 

1'. 

T. 

Hgl,  (20). 

mm                                    0 

mm                                        0 

3 1 0                      3og , 5 

mm 
2.52    (*) 

0 

ioo 

mm 

199 

291  ,0 

55  1                            3i7,o 

270                      3o3 , 7 

336  (*j 

3 10 

240 

298,7 

5oo                             332,0 

232                       ''97,  ' 

147  <*) 

3  20 

322 

3o8 ,  5 

453                                 327,5 

NH;C1  (21). 

587  (*) 

33o 

4oG 

3 1 G ,  ', 

4o4                     321,9 

i38  (*)                 280 

64a 

333,5 

5i8 

3a5,4 

357                       3i6,o 

189  (*)                 290 

1 3 1   1  22  ; 

278,3 

033 

332,cj 

(*)  Valeurs  égalisées. 

III.  —  Tension  de  vapeur  de  l'eau. 


(K.    SciiKia   cl   W.    Hklsk,    Ami.    Phjsik,    31,    73 1 . ) 

Méthode  statique.  —  Tendions  en  millimètres  de  mercure. 


Degrés. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

y. 

0, 

4,579 

4,9*6 

5,294 

5,683 

6,101 

6,543 

7,o'i 

7,5'4 

8,046 

8,610 

10, 

9,210 

9.845 

10,519 

1  l  ,2)3 

11,989 

'2,79° 

i3,637 

14,533 

■5,48o 

16,481 

20, 

«7,53g 

18, 655 

lg,832 

21,074 

»2,383 

23,763 

25,217 

26,747 

2K,')58 

3o,o52 

30, 

3i,834 

33,706 

35,674 

37)  74i 

39,9" 

42,188 

44,577 

47,082 

49,708 

52,45g 

40, 

55,34i 

58,36 

(il  ,52 

64,82 

68,28 

7',9o 

75,<i7 

79,62 

83,74 

88,<>-5 

50, 

92,54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

(L.  Holbohn  et  A.  Balmainn,  Ann.  Physik,  31,  968.) 


Méthode  slat 

que.  —  T 

ensions  en  kg 

cm2. 

Degrés. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(i. 

7. 

8. 

y. 

200, 

1 5,8 36 

16, 170 

i6,5io 

16, 855 

17,205 

17,561 

'7,923 

18,291 

18,064 

19,044 

210, 

I9i429 

1 9 , 820 

20,218 

20,621 

21 ,o3i 

21,446 

21 ,869 

22,298 

22,733 

2.3,175 

220, 

23,6i3 

24,078 

2.4 ,  54o 

2.5 ,  008 

25,483 

2.5,965 

26,494 

26,951 

27,454 

27,965 

230, 

2.8,483 

29,008 

29.54i 

3o,o8o 

30,628 

3i  ,  1 83 

3i,746 

32, 3 16 

32,893 

33,481 

240, 

34,076 

34,678 

35,289 

35,907 

36,535 

37,172 

37,816 

38,467 

39,128 

39,797 

2;i0, 

40,476 

41 , 162 

41,859 

42,565 

43,279 

44,ooi 

44,734 

45,176 

46,227 

46,987 

260, 

47,758 

48,537 

49,326 

5o, 125 

5o,g34 

5i ,752 

52,58i 

53,419 

54,267 

55,1 26 

270, 

55,995 

56, 874 

57,764 

58,665 

59,576 

6o,497 

6i,43o 

62,374 

63,329 

64,293 

280, 

65,274 

66 , 2.63 

67,263 

68,276 

69,299 

-o,336 

71,386 

72,449 

73,522 

74,6o8 

290, 

75,705 

76,01 3 

77,94 

79,  "8 

8o,23 

8i,39 

82,57 

83,76 

84,96 

86,18 

300, 

87,41 

8.8,65 

89,9° 

9', '7 

92,45 

93,745 

95,o55 

96,38 

97,7 '5 

99,06 

310, 

100,42 

IQl ,80 

io3,i9 

104,60 

106,02 

107,46 

108,91 

110,37 

in,83 

n3,35 

320, 

114,86 

116,39 

"7,94 

ug,5o 

121 ,07 

122,66 

124,27 

125,90 

127,5.5 

1 29 , 2 1 

330, 

I 30,89 

i32,58 

134,28 

i36,oi 

137,75 

139, 5i 

1 4 1 , 3o 

i43,io 

Il4,9' 

«46,74 

340, 

148,60 

i5o,46 

1  52 , 3  J 

154, 25 

[56,17 

i58, 12 

160,09 

162,07 

164,07 

166,09 

350, 

168,12 

170,17 

172,25 

"74,34 

176,46 

178,60 

180,73 

182,94 

1 85,i 5 

187,39 

300, 

189,63 

191 >9< 

i94,2i 

196,54 

'98 ,9' 

201 ,42 

20), 74 

206,20 

208,68 

211,19 

370, 

2i3,73 

216,  3<> 

2 1 8 , 89 

221,54 

224,2.4 

- 

- 
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IV.  —  Tensions  de  vapeur  de  combinaisons 

organiques 

Bibliograph 

le  p.  G-. 

P.                             T. 

P.                           T. 

p. 

T. 

P. 

T. 

CH*  (3). 

C,H5I  (15). 

m  en 
64.06 

0 
140,0 

mm 

3o5,2 

n 

38, 10 

5omm                  8oabs. 

oitn                                            n 

0,0189                —25,8 

86,66 

1 5o«,  0 

327,8 

39,98 

C*H*  (3). 

o,o3io                — 19,8 

i3o,3 

i58,8 

363, 0 

42,68 

5o""n                 i35abs. 

e 

397.3 

4», o3 

0,0701                   — 1 1 , 5 

Méthylpropyléthe 

A/ii  3 

47,97 
49,36 
Ï2,4i 
54 ,00 
55,79 

C6H6  (23  et  25). 

mm                                     o 

463                             65 
55 1                             70 
65o                             75 

0,0887                —  8,5 
754,4                     -1-187,5 

(point  d'ébullit.) 

C6HsBr(l5). 

n, m 

i5i,8 
180,0 
212,6 
23o,g 

2~2>2 

0 

—  o,G<> 
■+■  3,4* 

7.01 

8,81. 

471  z  ,  J 

466,o 

5'20,0 

547,8 
583,1 

757,5                         80 

mm                                      0 
0,0(|>6                  —    26,1 

11 ,58 

590,6 

56,23 

879                             85 

0,  l6/|                   —  20.0 

293 ,  3 

1 4 ,  >o 

616,2 

57,44 

1018                             90 
1180                             95 

0,186                     —    18/1 

336,9 

17,60 

626 , 5 
643,1 

57,99 
58,68 

i348                            100 

0,191                  —   '7,7 

352,6 

18,17 

658,  S 

5g  /><> 

i542                             io5 

743,9                      -Hi55,4 

(|>oinl  d'ébullit.) 

376,0 
388,3 

20,02 

7 1 ,01 

690 , 0 

60,86 

1751                             no 

698,4 

fi','9 

kj83                             1 1 5 

C0(3). 

420,5 

2  3,(10 

7<>7;4 

61  .72 

22^0                             120 

Oo"""                          64  abs. 

436,o 

23,91 

73',7 

62,66 

Solide  (24). 

C0,(3). 

453,3 
4«7,5 
•5i7,6 

ai,  85 

26,80 

744,3 

63,20 

orom,oi8o               —77%  5 

5o"""                        i46abs. 

28,25 

749.2 
756,2 

63  ,40 

63,78 

Liquide  (25). 

Camphre  (26). 

533,4 

555,9 

29 ,  06 

30,  12 

mm                                     0 

mm                                         0 

Dipropyléther 

(28). 

439,1                        63, 16 

64o                                 78.O 

574,5 

3i  ,01 

mm 

492,0                          66,55 

l«,i5                        96,8 

594.o 

5i,87 

»9,9 

S,  80 

563,7                         71,09 

33,00                      ''0,9 

612,5 

32,72 

34,  ■>■ 

11,95 

64o,8                         74,79 

75,37                      iii,i 

633,9 

33,8o 

47,3 

18,40 

765,5                          80. 3o 

76,00                    lîi  ,4 

658 , 1 

34,84 

55,4 

21  ,42 

io3i                              90, j8 

76,61                       i3i,o 

675,2 

>").5R 

62, 1 

2/J,o5 

'«97                              9V>7 

181 ,5o                       1 57,0 

7o3.8 

36,73 

73,7 

27,61 

1 364                             i°°,  i> 

(',,828  (27)            78 

739,9 

38,34 

76,9 

•s, 7, 

1 58 1                             'o5,97 

i5.88o                      95,1 

765,6 

39,34 

95  •  4 

33,oi 

1820                            ni,54 

2235                                       '19,93 

3o,390                     109,0 
48.37                       120,1 

Éthylpropyléth 

er  (28). 

1 5  » ,  0 

41  60 

4  5,2  3 

C6HSCH3(24). 

mm                                     n 

72,84                       i3o,4 
75,17                       1 3 1 , 3 

1%* 
5i,8 

—  1 ,02 

—  o,3o 

184,9 
255,1 

49,55 
57, 5o 

28,75                        25,8 

104. 5                        ' '*9,9 

69,0 

-+-  5,oi 

278,4 

r>9 ,  79 

16,80                         14,8 

i5o,i3                       i5o,o 

74,6 

6,6?. 

309,8 

62,47 

6,86                          0 

1 85 , 4                        i56,o 

74,8 

6,68 

356,2 

66,  io 

',74                    —ao,3 

84,4 

9,00 

404,1 

70,01 

1,61                     —21,0 

Bornéol  (26;. 

00  Ul                                                         0 

94 ,  1 

11,26 

4  3?,  6 

7 ',99 

o,oo58                 —78 

î,'fi                        77,9 

1 06 , 5 

'•*,î)2 

4  56, 6 

7i,6o 

CioH8  solide  (24). 

6,65                        96,8 

1 20 , 7 

16, 5i 

517,6 

77,4» 

œni                                            u 

14,94                       no. 0 

127,8 

'7,7-i 

546,9 

79,  o° 

0,378                                40 

40,92                       1 3 1 , 0 

147,  * 

20,72 

57-'.,' 

80,40 

0,164                      3o 

n5,i6                       i56,o 

165,8 

23, 3o 

598,0 

81  ,80 

0,064                      20 

2,3o5(27)             78,0 

.87,6 

26,25 

625,0 

83, 19 

o,o3i                       io,5 

6,675                     95,2 

188,0 

26 ,  ',o 

654,6 

«i,  75 

0,023                                   0 

15,72                     110,4 

208,7 

28,85 

682,6 

86, 10 

0,008784  (15)          0,0 

25,371                    120,0 

»3i,9 

3i,i5 

701,4 

86,89 

o,o38o6                  1  ')  ,0 

4o, 4o                           l3o,2 

258,5 

33,9? 

74  ' ,  ' 

88,78 
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Tensions  de  vapeur  de  combinaisons  organiques  (suite). 


p.  T. 

Acide  laurlque  C,2Hî;0,  (29), 

i64°5 
167,3 
170,0 

t72,2 

'74,i 
'7^,9 
'77,5 

'79,o 
i8o,5 
182,0 
i83,4 
184,7 
•85,9 
187,1 
188,2 
189,3 


mm 

8,0 

9 

0 

10 

.0 

1 1 

0 

12 

° 

i3 

0 

'4 

0 

i5 

0 

16 

0 

«7 

0 

18 

0 

'9 

0 

20 

0 

21 

0 

22 

0 

23 

0 

24,0 
25,0 
26,0 

27,0 
28,0 
29,0 

3o,o 
3i,o 
32,o 
33,o 
34,o 
35,o 
36,o 
37,0 
38, o 
39,o 
4o,o 


190,3 
191,3 
192,2 
'93,1 
'93,9 
•  94,7 
195,5 

196,4 
'97,3 
'98,' 
•9«,9 
»99i6 
200,3 
201 ,0 
201,7 
202,4 
ao3,o 


mm 
4l,o 

42,0 


2o3,fi 

2"4,1 


Acide  myriitlque  (29). 


mm 

0 

10,0 

190,8 

I  1  ,0 

192,8 

i»,o 

'94,7 

i3,o 

196,6 

'4,0 

198.4 

i5,o 

200 , 1 

16,0 

201,7 

'7,o 

2i>3,3 

18,0 

204,8 

«9,o 

206,2 

20,0 

207,6 

ai  ,0 

208,9 

22,0 

210, 1 

23,0 

2(1,1 

24,0 

25,0 

26,0 

27,0 
28,0 
29,0 

3o,o 
3i  ,0 
32,o 
33,o 
34,o 
35,o 
36,  o 
37,0 
38, o 
39,o 
4o,o 


T. 

o 
212,2 

2l3,2 

2l4,l 

2l5,0 

2i5,8 
216,6 

217,4 
218,1 
218,7 
219,4 

220,0 
220,7 
221,3 
221,9 
222,4 
223,0 
223,5 


Bibliographie. 


Numéro*.  Méthodes. 

1 Originale. 

2 Tube  deCaillelet. 

3 .  Absorption. 

4 Originale. 

5 Nouvelle  méthode  statique. 

6 »              »                » 

7 Originale. 

8 » 

9 

10 » 

11 » 

12 

15 Nernst. 

16 Manomètre  spirale  de  verre  plat. 

17 Statique. 

18 » 

19 Statique  (isoténiscope). 

20 Statique. 

21 » 

22 Dynamique  (isoténiscope). 

23 Statique. 

24 Barbotage  d'un  gaz  indifférent. 

25 Dynamique  (isoténiscope). 

26 Statique. 

27 Courant  d'air. 

28 Ramsay  et  Young,   /.  Chem. 

Soc.  Lond.,  47,  4a  (i885). 

29 Appareil  original . 


Auteurs. 


H.-C.  Gakenwood,  Proc.  R.  .Soc.,  London,  [A]  88,  486. 
C.-A.  Crommslin,  Ferh.  K.  Akad..  rVet.,  Amst.,  (3),  18,  g35. 
Ida  Franges  HoMraAï,  Z.  phjsik.  Chem.,  74,  191. 
H.-C.  Greenwood,  Proc.  R.  Soc,  Londou,  [AJ  88,  49" • 
Albx.  Smith  m  A.-H.-C.  Menzies,  J .  Am.  Chem.  Soc,  38,  M47- 

»  »  Ami.  Phisik,  88, 981 . 

Pierre  Jolibois,   Thèse,  Paris,   1910,  p.  33. 
»  »        Paris,  1910,  p.  36. 

»  »        Paris,  1910,  p.  3g. 

»  C.  R.,  151,  383. 

W.  Nebnst,  .fier.  Dtsch.  Phjsik.  Ces.,  12,56g. 
»  «  »  12,  5H6 . 

Rolla  Luigi,  Cim.  [V],  XIX,  I,  323. 

B.-D.  Stkele  etL.-S.  Bagster,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,2614. 
P. -A.  Guye  et  G.  Drouginine,  /.   Chim.  ph/siq.,  VIII,  5oo. 
»  »  /.  Chim.  ph/siq.,  VIII,  496. 

Alex.  Smith  et  A. -H. C. Menzies,  /.  Am.  Chem.  Soc,  82,  1547. 
E.-B.-R.  Prideaux,  J.  Chem.  Soc,  Lond.,  97,  2o38. 
Alex.  Smith  et  A.-H.-C.  Menzies,  Ann.  Phjsik,  88,  993. 

»  »  /.  Am.  Chem.  Soc,  82,  i458. 

»  »  Ann.  Ph/sik,  88,  992. 

J.-T.  Barker.  Z.  phrsik.  Chem.,  71,  235. 
Alex.  Smith  et  A.-H.-C.  Menzies,  J.  Am.  Chem.  Soc,  82,  i45î. 
E.  Vanstone, /.  Chem.  Soc  Lond.,  97,432. 
»  »  »      Lond. ,  97,  43*. 

E.-C.  Bingham,  Am.  Chem.  J .,  48,  287. 

Christian  Johannes  Hansen,  Z.  phjsik.  Chem.,  74,  io5  et  107. 
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Dampfdrucke,  Verdampfungswârme,  etc.  —  Yapour  Pressures,  Heat  of  Vaporisation,  etc. 


Tensions  de  vapeur. 


RATUUE. 


)i) 
■    20 

1  O 

O 

•    10 

20 

3o 

4o 

5o 
6o 

7" 
8o 

9° 
ioo 
1 10 

1  2" 

1 3o 
i4<> 
i5o 
160 
170 
180 
186 
190 
i93 

<9rj 
196 

!96,j 

196.8 
196,9 
•97," 
>97,< 
197^ 
197, i5 

Cl  llique 


-  3o 

—  20 

—  10 

o 

-+-    10 

20 


Densités.  —  Chaleurs  de  vaporisation.  —    Données  critiques   de  divers  liquides 
organiques   et   du   chlorure   stannique 
1  Syijnei    Vounc,  Se.  proc.   H.   D«b.  Soc.  [N.  S.],  12*. 


IKNSI0N 


ClIAI.l  rit 

tic  vaporisation 

en  calottes. 


DEXS1T1-: 


37,9J 
67, 85 

114.  >o 

l83,25 

281,8 

4-20 

610,9 

873 

I  !<)'> 

i  6(  <  ~> 

2119 

2735 

3498 

4410 

>483 

6742 

8187 

9892 
1 1 80  > 
14  060 
i654o 
Hj345 
■2 1  1 90 

22.5oO 

■2354» 

24255 

24665 
■»48.r>(. 
24960 

2499-3 

2502O 

25o0o 
2.5090 
2  5 1 00 


85,76 
84,  3i 

82 ,  I  J 

80,07 

77.77 
75,33 

72,73 

69,94 
67,31 

64,48 

60 ,  s  5 
56,58 
52,3g 
47,42 
42,06 
3  5 ,  o  1 

?-9,47 
24,68 

19,98 
i5,66 
i-2,35 
10,12 


4,79 
3,ii 

o 


iln  liquide. 


'-pentane  (  p.  4  1.4.1. 


"-hexane  (p.  4<->). 


G, gi 
14,10 
25  ,90 
45,45 
75,00 
120,0 


0,6769 
0,668 3 
0,6595 


o,64 53g 
o,636o 

o, 6263 

o ,6 16) 
0,6062 

0.5957 
i,,  585o 
0,5739 
o ,  5  624 
o ,  5  5o3 
0,537; 
o,5a48 
o ,  5  1 07 

°.l957 

<>,4787 
o , 4604 

0,4394 

0,4 162 

rosi;: 

o,3t'4> 
o,3445 
o,3-2  5  i 
o ,  3o(>5 
0,2915 
0,2809 
0,2730 
0 , 269 1 
o  ,2640 
o,256o 
0,2472 

(0,2323) 


la   v 
*alui 


0,00245 I 

o,oo336i 

0,0(>4  >45 

0,006020 
0,007862 

<>  ,01012 
0,01289 
0,01626 

0,02024 

0,0?.5o 

o,o3io 
o,o386 

<>  ,"476 
o,o5gi 
0,0735 
0/1915 
o,  1 109 
0, 1269 

0,l(-i" 
o, 1G09 
o, 1746 
o,i84i 

0,1925 

o , 1 960 
0,200 5 
0,2090 
0,2168 
(o,2323) 


TEMl'K- 

11  a  ri  itiï 


3o 

4» 
5o 
60 

7° 

.80 

100 
1 10 
1 20 
1 3o 

1  jo 

i5o 
160 

1 70 
180 
190 
•200 
210 
220 
9.26 
?.3o 

2  33 
234 
234,8 

Critique 


O 
ÎO 
20 

3o 
4o 
5o 

60 

70 
80 
90 
100 
1 10 
120 
i3o 

IjO 

i5o 
160 


TKNSION' 
île  vapeur. 


1 8  5 , 4 

■'7«'.  7 
i""-') 
566,2 

7*7-" 
1 1 162 

1 4  °  7 
i836 
2358 

37  «9 

4606 

5b  1  o 
6793 
8l2.3 

(i(/il 

n38o 

13349 
15577 

18100 
19765 
2og55 
2 1 890 
22220 

225 10 


'.Il  >  i   Kl    II 

le  vapoi 

on  ,al,,ri<'v 


80,82 

79,  "9 

77.50 

75,5i 
73,48 

7', 47 
69,29 
66,68 
63,  is 
6 1 ,  o'i 
57,63 
54,34 
5o,g3 
47,i6 
42,75 

37,29 
30,37 

24,79 
!9, 7  3 
i3,66 
10,44 
o 


m  \siu- 


11,43 

• 

20 ,  5o 

. 

35,5o 

58,35 

92,05 

i4o,g 

208 , 9 

. 

3o2 ,  J 

80,44 

4-26,6 

79,44 

588 , 8 

77,77 

795-2 

75,8o 

!<>i: 

73,82 

1367 

7', 69 

1753 

69,37 

2229 

67,12 

2784 

64,8i 

345o 

62,65 

;  1  ?  ipiide 


o ,  6  5  o  5 
0,641  ' 
o ,63 1 8 
0,622  1 
0,61 22 
0,6022 
o .  "19 1  8 
o.  ",814 
0,57.03 
o,5588 
0,0467 
o,5343 
0, 3  '07 
o, 5o6 > 
0,4913 
"■  i75i 
0,  i-570 
o.  J.365 
0,4124 
o,38io 
o,3557 
o,3329 
o,  St)('|0 
0,2883 
0,2.344 


•le  1. 

vapeur 

sjîii  ree. 

0 

002488 

0 

00.3  >('>- 

M 

0()446 

O 

oo585 

O 

<><>7r»  î 

O 

009  56 

O 

o  1 202 

O 

oi5o4 

O 

01866 

l> 

02299 

O 

,02833 

//-heptane  (p.  4 16). 


o ,03472 
0,04228 

o,o5i 55 
0,06329 

,,,07899 

O,  101  I 

o, 1203 

o, i4o5 
0,1 658 
o, 1807 
o,2344 


1)  .70048 

• 

0,6920 

• 

0,6836 

0,67.51 

. 

o,6663 

. 

0,6579 

• 

0,6491 

. 

0,6402 

0 

00 1 460 

o,63i 1 

0 

002000 

0,6218 

0 

002703 

0,61 9.4 

0 

oo35g7 

0,6027 

0 

01  1706 

0,5926 

0 

006075 

0, 58-21 

0 

007764 

0,571 1 

0 

009785 

0,5598 

0 

01222 

0,5481 

0 

OIDU 

Th.  Strengers. 


Tensions  de  vapeur,  chaleurs  de  vaporisation,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  calori  di  vaporizzazione,  ecc.     <»9 


DENSITÉ 

DENSITÉ 

tempé- 

RATUIIE. 

TENSION 
de  vapeur. 

CHALEUR 

do  vaporisation 

en  calories. 

-- 

de  la  vapeur 

TEMPÉ- 
RATURE. 

TENSION 
do   vapeur. 

CHALEUR 

de  vaporisation 

en  calories. 

de  la  vapeur 

i'ii  liquide. 

saturée. 

du  liquide. 

saturée 

0 

U1U1 

280 

i  5oi5 

28,26 

o,38i8 

0 .  098  13 

n 

-heptane  (suite). 

29O 

1 7 1 26 

19,10 

o,3365 

0, 1 3  (6 

0 

mai 

296,2 

18730 

0 

(0,2327) 

(0,2327) 

I70 

4212 

60,48 

0,5359 

0,Ol848 

Critique 

180 

Soi)  1 

58,52 

0 , 5-a32 

0,02242 

I()0 

6095 

56,o  5 

6,5096 

0,02717 

Isopentane  (  |> 

418). 

?oo 

72.61 

53,17 

0,  ',952 

o,o33o4 

—   3o 

58 ,  >5 

2  10 

859/J 

5o ,  1 7 

o,4793 

o,o4oo5 

—  20 

100,0 

220 

1010") 

46,46 

0,4616 

0,04892 

—   10 

1 64 , o5 

a3o 

11S10 

42, 3i 

0,44 '4 

0,06002 

0 

257,35 

0,68930 

• 

240 

13790 

37/p 

0,4177 

0,07446 

-+-   10 

^9° ,  4 

84,73 

0,6295 

o,ooi65o 

25o 

1 59S0 

3i  ,25 

0,3877 

0,09461 

20 

572,2 

83 , 4  1 

0,6196 

o,o02344 

2.16 

o,3664 

0,1117 

3o 

819,0 

8i,43 

0,6092 

o,oo32Ô6 

260 

18470 

21,90 

0,3457 

0 , 1 287 

4o 

1 1  io ,  5 

79,  «s 

0,5988 

0,0044 56 

262 

0,3332 

0,1397 

5o 

'535,7 

76 ,  80 

o,588i 

0,0059 56 

î64 

19610 

i5,84 

o,3 166 

o, i 538 

60 

2o36 , 5 

74,3.5 

0,5769 

0,007837 

263 

o,3oJ9 

0, i63i 

70 

2606,7 

7', 95 

0 , 5656 

0,0101 3 

266 

. 

1 0 ,  65 

0,2907 

0,1778 

80 

3383 ,0 

69,80 

0  ,.554o 

0,01287 

266,5 

8,5o 

0,2819 

0, 1895 

9° 

•    4281,3 

67,41 

0 ,  54 1 3 

0,01  ()?.  1 

266,85 

204  3o 

0 

(o,234i) 

(o,234i) 

100 

5345,5 

64,83 

0,5278 

o,  02020 

Critique 

1 10 

6583,8 

61,81 

0, 5 14<) 

0,0261 3 

n 

-octane  (p. 

4(7)- 

120 

8018,0 

58,62 

0 ,  499 ' 

o,o3 106 

i3o 

9684,0 

55,07 

0,4826 

o,o383i 

O 

2,94 

0,71848 

140 

u634 

51,07 

0,4642 

0,04728 

10 

5,62 

0,7102 

i5o 

i38o2 

46,67 

0,4445 

o.o5834 

20 

io,45 

• 

0,7022 

160 

16320 

41,27 

0,4206 

0,07289 

3o 

18,40 

• 

0,6942 

170 

19115 

34,28 

0,3914 

0,09337 

4o 

3o,85 

0,6860 

176 

20970 

29, '7 

o,3694 

0 , 1 101 

5o 

49,35 

0,6778 

180 

22270 

24,65 

0,3498 

0, 1258 

60 

77,55 

• 

0,6694 

[83 

233io 

20,35 

0 , 3  3 1 1 

0 , 1 4 1 8 

70 

'i7,9 

o,66n 

i85 

2.4000 

1 6 , 4  7 

0. 3 142 

0, 1 >74 

80 

■74,8 

c,6525 

186 

24370 

1  i,oi 

o,3o>8 

0, 1676 

9° 

r33,5 

o,6438 

187 

2473o 

io,43 

0,2857 

o,i833 

100 

353,6 

o,635i 

!87,4 

24880 

8,07 

0,2761 

0, 19 ji 

1 10 

481,9 

0,6260 

187,8 

Critique 

i5oi8 

0 

(o,2343 ) 

(o,2343) 

120 

646,4 

7i,43 

0,6168 

0, 003247 

1 

t3o 

8^9 

70,04 

0,6071 
0,5973 

0,004219 
o,oo5)o5 

i4o 

n  14 

68,28 

Di-i 

sopropyîe  (  [ 

».  419). 

1  5o 

i425 

66,45 

o,58r5 

0, 00686} 

—    IO 

4  5 ,  20 

160 

1807 

64,75 

0,5772 

0,008591 

O 

75,95 

0,67948 

. 

170 

22  55 

62,65 

0,5667 

0,01071 

-H    10 

123,45 

. 

0,6707 

180 

2776 

60,91 

o,5556 

0 , 0 1 3 1 6 

20 

190,55 

0,6617 

KjO 

3382 

58,83 

o,544i 

o,oi6i3 

3o 

285 , 1 

o,6525 

200 

4099 

56, 61 

0,5317 

0,01965 

40 

41  r  ,6 

0,6432 

. 

210 

4927 

54,83 

o,5i8g 

o,o2364 

5o 

584,8 

77,9° 

o,6338 

0,002571 

22() 

5873 

52, o3 

o,5o53 

0,02874 

60 

807 

76,20 

0,6243 

0, 003479 

23o 

6948 

49,27 

0,4901 

o,o3484 

7° 

1093 

74,44 

0,6144 

0,00.4619 

240 

8219 

45,9- 

0,4732 

0,04237 

80 

'444 

72,64 

0,6039 

0 , 006024 

2Î0 

9612 

4-i,8o 

o,4554 

o,o5ii8 

90 

1876 

70 ,  40 

o,593i 

0,007782 

260 

ni85 

39.14 

o,4364 

0,06223 

100 

2.4 1 1 

68,14 

0,5S2! 

0,009921 

270 

12980 

34,38 

0,4 123 

0,07716 

1 10 

3o44 

65,83 

0 , 5708 

0,01248 

Th.  Strengers. 
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Dampfdrucke,  Verdampfungswàrme,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Heat  ot  Vaporisation,  etc. 


TEMPE- 
RATURE. 


TENSION 
de  vapeur. 


CHALEUR 

de  vaporisation 

en  calories. 


DENSITE 


du  liquide 


Dl  isopropyle  (suite). 


120 

3790 

i3o 

4677 

i4o 

5717 

i5o 

6884 

160 

8256 

170 

9806 

180 

u535 

190 

i3475 

200 

i56g3 

210 

18208 

•216 

19848 

'120 

21009 

223 

. 

225 

22588 

226 . 5 

. 

227,35 

2336o 

Critique 

63,57 
61 ,02 
58,45 
57,10 
52,70 
49,36 
45,86 
41,87 
37, i5 
31,09 
26,20 
22,14 

i4,57 


o,5589 
o,5464 
o,5334 

0,^197 
o,5o4g 
o,4885 
0,4705 
o,45o8 

o,4274 
0,3988 
0,3758 
o,3565 
0,3372 
0,3198 
0,2967 
(0,2411) 


Dl-lsobutyle  (p.  420). 


0 

• 

0,71021 

10 

i3,0 

. 

0,7019 

20 

23,o5 

. 

0,6934 

3o 

38,5 

. 

o,6848 

4o 

Ci, 8 

. 

0,6764 

5o 

95,95 

. 

0,6677 

60 

i45,2 

. 

0,6592 

70 

2i3,3 

. 

o,65o4 

80 

3o5,5 

. 

0,6417 

90 

4^6,6 

70,  o3 

0,6328 

100 

578,8 

68,12 

o,6i36 

no 

777.' 

66,23 

o,6i43 

120 

1020 

64,oi 

o,6o46 

i3o 

1319 

62, 3o 

o,5945 

140 

i685 

59,78 

o,584i 

i5o 

21 16 

57,9° 

0,5732 

160 

2645 

56,23 

o,56io 

170 

3243 

54,70 

o,55o3 

180 

3938 

53, o5 

o,5383 

190 

474o 

5i,i8 

o,5i55 

200 

5670 

48,83 

0,5117 

210 

6733 

46,38 

o,4970 

220 

79^7 

43,8o 

0,4810 

23o 

g3ia 

40,88 

o,4633 

240 

10905 

37,37 

o,4434 

25o 

12668 

33,24 

o,4i99 

260 

i465i 

V,93 

0,3912 

de  la  vapeur 
saturée. 


o,oi555 
0,01927 

o,o2364 
0,02823 
o,o352i 
0,04292 
o,o52i6 
o,o636i 
o,o~83i 
0,09862 
o, 1 1 63 

O, I 32 I 

0,1488 

0,1649 
0,1849 

(0,2411) 


o, 00223g 
0,003017 
0,003990 
0,005219 
0,006720 
o,oo854o 
0,01070 

0,0l32I 

o,oi6i3 
0,01959 
0,02375 
0,02874 
o,o3484 
0,04202 
o,o5og4 
0,06223 
0,07680 
0.09699 


TEMPE- 
RATURE. 


0 
270 

274 

276,8 

Critique. 


O 
IO 

20 

3o 
4o 
5o 
60 
70 
80 

90 
100 
1 10 
120 
i3o 
140 
i5o 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
a3o 
240 
25o 
260 
265 
270 
274 
277 

279 
280 

Critique 


—    10 

O 

•+-     10 
20 

3o 

40 


TENSION 
de  vapeur. 


CHALEUR 

de  vaporisation 

en  calories. 


I6905  19,54 

14,34 
I 8660  O 


Hexa-méthylène  (p.  421). 


DEN 

du 

liquide. 

O 

,3482 

O 

,3l87 

(0 

,2366) 

27,55 

47, o5 

76,9 
121 ,35 
181, 65 
269,2 
385, o 
54o,8 
74i,3 

99» 
i3o4 
1687 

21 52 
2703 
3362 
4 123 
5oi8 
6041 
7'94 
8482 

9977 
ii65i 
1 35 1 1 

i56oi 

"7973 
20529 

23439 
26667 

29206 

30260  («) 


86,72 

84,99 
83,07 
81, H 
78,78 
76,4  « 
74,24 
7», 74 

69,7» 
67,26 

65, 1 5 

62,  i3 

59.37 
56, 5o 
53,56 

49,98 
45,76 
41,02 
35,i6 

26,72 

16, 85 
11,78 
o 


0,79675 

0,7874 

o.7779 
0,7685 

0,759' 
<>,749© 
o,74e<> 
0,7306 
0,7206 
0,7106 
0,7003 
0,6898 
0,6791 
0,6680 
o,6565 
0,6448 
o,6325 
0,6200 
0,6067 
o ,  5926 
0,5780 
0,5626 
o,5456 
0,5271 
o,5o63 
0,4820 
o,4533 
o,4354 
o,4i25 
o,389i 
o,3642 
0,3393 
(o,2735) 


Benzine  (p.  422). 


i4,97(a) 
26,54(s) 

45,i9 
74, i3 

117,45 

180,20 


0,90006 

0,8895 

0,8790 

o,8685 

0,8576 


de  la  vapeur 
saturée. 


O, l32l 

o,  1572 
(o,2366) 


0,002898 

o,oo38i 1 

0,004938 

o,oo63oi 

0,007962 

0,009950 

0,01227 

o,oi5o5 

0,01818 

0,02193 

0,02625 

o,o3i4o 

o, o3738 

0,04437 

o,o5249 
o, o625o 
0,07496 
0,09058 

O,  I  III 

o, 1248 
o, i433 

O, |634 

o,i855 

0,2 io5 

(o,2735) 


0,00012 


(')  A  279*,95;  avec  correction  pour  î8o  =  30278.  —  (')  Benzène  solide. 


Th.  Strengers. 


Tensions  de  vapeur,  chaleurs  de  vaporisation,  etc.  —  Tensioni  di  vapore,  Calori  di  vaporizzazione,  ecc.     71 


TEMl'K- 
HATUHK. 


TENSION 
de  vapeur. 


5o 
60 
70 
80 

9° 
100 
1 10 
120 
i3c> 
i4<> 
i5o 
160 
170 
1 80 
190 
200 

/  10 

220 

?3o 
2/|o 

2  5o 
260 

270 

280 

284,3 

286,1 

288,0 

288,5 

Critique 

-  20 

-  IO 

O 

-  10 

20 
3o 
40 
5o 
Go 
70 
80 

90 
100 
1  10 
120 
i3o 
■  4o 
i5o 


CHAI.  EUH 

de  vaporisation 

en  calories. 


du   liquide. 


Benzène  (suite). 


min 
268,3<) 

388, 5 1 
548,16 

753,.. 
1008 
i335 
'7^9 

2>3o 

2821 

3  5  20 

4335 

53oo 

6386 

7617 

904  5 
io65o 
12453 
i45ii 
1682,5 
ig35>. 
22182 
25329 

28*52 

32782 

34594 
35436 
36226 
36305 


96,70 
95,45 
93,61 

9",  i' 
89,.  1 
86,58 

84,74 
82,82 
80,75 

78,94 
76,68 
74,6a 
7',76 
68,81 
65,87 
62 ,  24 
58 ,37 
54,m 

49,47 
43,82 

36,79 
27,43 


0,84.66 
o,8357 
0,8248 
o,8i45 
0,8041 
0,7927 
0,7809 
0,7692 
0,7568 
0,7440 
0,7310 
0,7185 
0,7043 
0,6906 
0,6758 
o,66o5 
o,6432 
o,6255 
o,6o65 
o,585i 
0,5609 
o,5328 
0,4984 
0,4514 
o,42i3 
0,4078 
o,3856 
(o,3o45) 


Fluorobenzène  (p.  423). 


6,  i5 
1 1 ,55 
20,92 
36, 40 
6o,54 
96,61 
149,6 
223,9 
3i5,i 
463,5 

644,9 
.  883,o 
1117 
i542 

'9«9 
253o 
3172 
39?-9 


80,07 
78,59 
77,10 
75.o5 
73, o3 
71,02 
68,75 
66,48 


1 ,o4653 
1,0347 

l ,0225 

1 ,01 04 

0,9986 

0,9870 

0,9744 
0,9622 
0,9496 
o,g366 
o,9233 
0,9096 
0,89 55 
0,8811 
o,8665 
0,8519 


SITE 

DENSITE 

TEMPÉ- 
RATURE. 

TENSION 
de  vapeur. 

CHALEUR 

de  vaporisation 

en  calories. 

du  liquide. 

de  la  vapeur 
saturée. 

de  la  vapeur 
saturée. 

0 

mm 

160 

4829 

64,3; 

0,8363 

0,01992 

170 

584 1 

62,37 

0,820} 

0,02.4 13 

• 

180 

7006 

60,17 

0,8037 

0,0291 1 

• 

190 

8376 

57,82 

0,7857 

0,03496 

0, O0204o 

200 

9899 

55,35 

0,7671 

0,04184 

0,0027.32 

210 

11617 

53,o4 

0,-480 

0,04968 

o,oo36io 

220 

i355o 

5o,37 

0,7265 

0,05907 

0,004704 

23o 

1 5724 

47,38 

0,7036 

0,07037 

0,006042 

240 

18161 

44,07 

0,6789 

o,o84o3 

0,007675 

25o 

20906 

40,29 

o,65o4 

0, 1008 

0,009551 

260 

23960 

35,65 

o,6i63 

0 , 1 226 

0,01176 

270 

27363 

•^9,54 

0,5739 

0, i535 

0,01437 

280 

31217 

20,82 

o,5i33 

0,2034 

0,01734 

283,3 

3  2  569 

0,02087 

285,7 

336o8 

• 

0,02487 

286,55 

33gi2 

0 

(o,354i  ) 

(o,354.) 

0,02977 

Critique 

0, o3546 

Chlorobenzène  (p.  424)' 

0,042.07 

0 

2,52 

89,89 

1 , 12786 

o,o5oi5 

IO 

4,86 

1,1171 

0,05977 

20 

8,76 

• 

1 , 1 062 

0,07108 

3o 

i5,45 

1,0954 

o,o8554 

40 

26 ,  00 

• 

1,0846 

0, io38 

5o 

4i,98 

1,0742 

0, 1287 

60 

65,54 

1  ,o636 

0 , 1 660 

70 
80 

97,90 
i44,75 

1 ,0.526 
1,0419 

90 
100 

2o8,35 

292,75 

1  ,o3o5 
i  ,01  (j3 

(o,3o45) 

1 10 

J20 

402,55 
542,80 

1,0079 
0,9960 

i3o 

7i8,95 

74,  *4 

0.9836 

o,oo3384 

140 

939,4 

73,36 

0,9723 

o,oo43i6 

i5o 

1206 

72,47 

o,9599 

0,00 54 3u 

160 

i534 

71,26 

0,9480 

0 , 006784 

170 

1920 

70 ,  08 

0,9354 

o,oo8375 

180 

23-0 

68,96 

0,9224 

0,OIO23 

190 

2902 

67,37 

0,909' 

0,01247 

200 

3521 

65,83 

0,8955 

o,oi 5o6 

210 

4229 

64,19 

o,88i5 

0,01808 

220 

5o56 

62,89 

0,8672 

0 ,  Oi  1 4  5 

23o 

5989 

61 ,20 

o,85i8 

0,02544 

240 

7048 

59,49 

o,8356 

o,o3ooo 

0,002884 

25o 

8270 

57,5o 

0,8196 

o,o354o 

o,oo3846 

260 

9647 

55,  i5 

0,8016 

0,04172 

o,oo5o35 

270 

11 188 

52,56 

0,7834 

0,04921 

0,006 532 

329,2 

23y35 

. 

0,6411 

o,oo8347 

348,8 

3oio3 

o,553o 

. 

o,oio53 

358,8 

33824 

. 

o,44°° 

0,01" 
0 , 0 1  ( 

iib 
Î29 

359,2 

Critique 

33926 

0 

o,3654 

o,3654 
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Dampfdrucke,  Verdampfungswàrme,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Heat  of  Vaporisation,  etc. 


DEN9ITÉ 

DENSITE 

TEMPÉ- 

TENSION 
de  vapeur. 

CHALEUR 
•le  vaporisation 

TEMPE- 
RATURE. 

TENSION 
de  vapeur. 

CHALEUR 
de  vaporisation 

■ — 

RATURE. 

en  calories. 

du  liquiJc. 

de  la  vapeur 
saturée. 

en  calories. 

du  liquide. 

de  la  vapeur 
saturée. 

0 

mm 

140 

204,9 

1 ,6453 

. 

Bromobenzène  ( 

p.   423). 

i5o 

276,7 

. 

1,6294 

. 

0 

o 

mui 

I,52l82 

160 

367,3 

. 

i,6.34 

10 

# 

. 

1 , 5o83 

170 

479,7 

. 

1,597a 

. 

•20 

■,4948 

180 

618,7 

46,69 

i,58o3 

0,004.733 

3o 

5,67 

f     . 

i,48i5 

190 

793,o 

46,23 

1 ,5627 

o,oo5yo3 

4° 

9,99 

, 

1,4682 

200 

99i,o 

45,8o 

1,5470 

0,007278 

5o 

16,96 

. 

i,4546 

210 

1232 

45,32 

i,53i6 

0,008889 

6o 

27,61 

B 

i,44n 

220 

l520 

44,78 

i,5u5 

0,01076 

7» 

43,55 

t 

1,4272 

23o 

1854 

44, i5 

1,494" 

0,01295 

8o 

66 ,  22 

. 

1,4142 

240 

2246 

43,27 

i,4764 

o,oi555 

9° 

97.72 

, 

1 ,4006 

25o 

2700 

42,43 

i,458. 

o,oi852 

100 

141,1 

t 

1,3864 

- 

260 

32i8 

4i,4o 

i,4384 

0,02200 

I  10 

■  98,7 

. 

',3729 

270 

38 1 5 

40,29 

1,4172 

0,02604 

120 

274,9 

, 

i,3583 

(448X1) 

(339i2)(i) 

0 

(o,58.4) 

(o,58i4) 

i3o 

372,65 

. 

1,3439 

Critique 

•  4o 

49^,8 

• 

1,3293 

Tétrachlorure  de  carbone  (p.  427). 

i  5o 
160 

649, o5 
846,0 

56, o5 
55,2i 

1,3.46 
«,2994 

0,004l25 

0, 005241 

— 20 
—  10 

9,92 
18,81 

• 

• 

170 

1077 

54,48 

1 ,2847 

0 ,006562 

O 

33,o8 

r, 63255 

180 

i35l 

53,8o 

1,2697 

0,Oo8l 17 

-t-     IO 

55,65 

1 ,6» 32 

190 

1684 

53, o3 

i,2534 

0,009930 

20 

89,55 

« , 5939 

200 

2075 

52,22 

1,2385 

0,01209 

3o 

i39,6 

i,5748 

210 

2527 

5l,37 

1 ,2210 

0, 01458 

4o 

210,9 

i,5557 

220 

3o55 

5o,46 

1,2037 

0,01745 

5o 

309,0 
439,0 

i,536i 

230 

365g 

49,44 

1,1876 

0,02079 

60 

1 ,5.65 

240 

436o 

47,9(> 

1,1689 

0,02482 

7° 

6i3,8 

46,77 

1 ,4963 

o,oo45yO 

230 

5 160 

46,80 

1 ,  i5io 

0,02927 

8b 

46,00 

i,4765 

o,oo6o83 

260 

6079 

45,72 

1 , 1 3 1 0 

0,03427 

90 

1 1 12 

43,16 

i,4554 

0,007955 

270 

(397)0) 

Crilique 

7103 

(339i2)  (') 

44,34 
0 

1 1 I099 

(o,4853) 

0,04016 

(o,4853) 

100 
1 10 

i457 
1880 

34,  .5 
43,09 

i,4343 
1,4124 

0,01027 
o,oi3o7 

120 

2391 

42  08 

1 , 3902 

0,01639 

loi 

obenzène  (\ 

».  426). 

i3o 

3oo2 

40,98 

i,368o 

0,02037 

O 

. 

1, 86059 

140 

3;25 

39,92 

1 ,345o 

0,02  300 

IO 

. 

1,8467 

i5o 

4555 

38,85 

. ,3213 

o,o3o4o 

20 

1 ,83o8 

160 

553g 

37,95 

1,2982 

o,o365o 

3o 

i,48 

1,8.49 

170 

6641 

36,88 

• , 2734 

0,04367 

4o 

2,7-i 

1,7989 

180 

7899 

35,4o 

1,2470 

0,03249 

5o 

4,85 

1,7848 

190 

93n 

34,0+ 

1,2192 

0,06250 

60 

8.3o 

1,7702 

200 

iog36 

32,6. 

1,. 888 

0,07418 

70 

i3,65 

i,7535 

210 

12759 

31,09 

1 , 1 566 

0,08787 

80 

21,78 

i,739i 

220 

14795 

29,45 

1,1227 

0, 1040 

9° 

3  3 ,  5o 

i,7247 

230 

17056 

27,64 

1,0837 

0, i23a 

100 

5o,23 

',7°79 

240 

ig633 

25,56 

i,o444 

0, 1464 

1 10 

73,88 

1 ,6g32 

a5o 

22414 

23,19 

0,9980 

0,1754 

120 

io5,4 

i ,6767 

260 

25528 

20,07 

0,9409 

0,2146 

i3o 

148,3 

1,6617 

270 

28991 

i5,g6 

0,8666 

0,2710 

(,' )   Valeurs  non  déterminées  directement. 
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DENSITÉ 

DENSITÉ 

TEMPÉ- 
RATURE. 

TENSION 
de  vapeur. 

CHALEUR 

de  vaporisation 

en  calories. 

de  la  Tapeur 

TEMPÉ- 
RATURE. 

TENSION 
de  vapeur. 

CHALEUR 

de  vaporisation 

en  calories. 

du  liquide. 

de  la  vapeur 

du  liquide 

saturée. 

saturée. 

0 

mm 

40 

921,0 

82,83 

0,6894 

0, 003731 

Tétrachlorure  de  carbone  (suite). 

)0 

1276 

80, 5y 

0,6764 

0,003079 

0 

mm 

60 

I734 

78,44 

o,6658 

0,00677 1 

■280 

32825 

IO,43 

0,7634 

0,3597 

7° 

23o4 

75,88 

o,6532 

0,00892 

283,o5 

34l33 

• 

80 

297  4 

73,  5o 

0,6402 

o,ou55 

283,0.5 

34l8l 

0 

(0,5576) 

(0,5576) 

90 

383 1 

70,97 

o,625o 

0,01477 

Critique 

IOO 

4855 

68,42 

o,6io5 

0,01867 

Chloru 

re  siannique  (p.  428 ). 

I  10 

6082 

65,43 

0,5942 

0,02349 

— 10 

2,78 

120 

75i3 

62,24 

0,5764 

0,02934 

0 

5,53 

2,2782,5 

i3o 

gi55 

58,92 

o,558o 

o,o3638 

+  10 

io,33 

2,2523 

■  4o 

1  io5i 

55,33 

o,5385 

0,04488 

20 

18, 58 

2,2262 

i5o 

13262 

51,09 

0,5179 

o,o555i 

3o 

3i  ,3o 

2,2002 

160 

15778 

46,07 

o,4947 

0,0691 ' 

40 

5o,8i 

2,1749 

170 

18671 

39,83 

0,4658 

0,08731 

5o 

79>  80 

2, 1487 

180 

21775 

3i,87 

0,4268 

0,1 i35 

60 

122,2 

2, I23l 

i85 

23623 

26,82 

0,4018 

0,  i3io 

7° 

178,9 

, 

2,0973 

190 

255i3 

19,38 

o,3663 

0, 1620 

80 

256,7 

2,0717 

192 

2633 1 

14,88 

o,3448 

0, 1826 

9° 

36o,6 

2,o45o 

•93 

26800 

11 ,36 

o,33oo 

0,201?. 

100 

496,o 

3i,76 

2,0186 

0,005747 

193,8 

27060 

0 

(0,2625) 

(0,2625) 

1 10 

675,3 

31,17 

i,99»6 

0,007610 

Critique 

120 

895,4 

3o,54 

1,963g 

0,009921 

i3o 

1171 

29,89 

',9357 

0,01274 

Formate  de  méthyle  (p.  43o). 

140 

i497 

29,12 

' ,9073 

0,01618 

67,7 

i5o 

1895 

28,35 

1,8772 

0,02023 

—  20 

• 

• 

160 

2368 

27,69 

1,8481 

0,02Jl3 

—  IO 

117,65 

• 

• 

170 

2920 

27,00 

1,8182 

0,03077 

O 

195,0 

• 

1,00319 

180 

3555 

26,29 

«,7873 

0, 03738 

-4-10 

3og,4 

• 

0,9889 

190 

4284 

25,38 

i,7556 

0,04535 

20 

476,4 

o,9745 

200 

5i45 

24,57 

1,7224 

0,05459 

3o 

707,9 

114,27 

0,9598 

0,002291 

210 

6116 

23,67 

1,6866 

0 , o65 1 5 

4o 

1029 

I 1 1 ,25 

o,9447 

o,oo3236 

220 

7238 

22,82 

1,6488 

0,07728 

5o 

1452 

108,45 

0,9294 

0,004 456 

23o 
240 

8475 
99'5 

21, 91 
20,86 

1,6090 
l,5667 

0,09149 
o,io83 

60 

7° 

Î99' 
2673 

io5, 1 1 
101 ,87 

o,9i33 
0,8968 

0,006039 
o,oo8o32 

25o 

1 15 14 

'9,77 

I ,5221 

0, 1280 

80 

35o8 

98,81 

o,88o3 

0,01049 

260 
270 

13290 
15280 

18, 5o 
17,10 

',4747 
• ,4219 

0, i52o 
0,1812 

90 
100 

4524 

5774 

9^,77 
92 ,  3o 

o,8634 
o,84ia 

o,oi35o 
0,01723 

280 

17454 

i5,6o 

1,3628 

0,2160 

110 

7278 

89,41 

o,8?,64 

0,02160 

290 

120 

9016 

86,22 

0,8070 

0,02688 

3oo 

i3o 

1 1  io5 

82,08 

0,7860 

0, o3344 

3io 

25079 

140 

13570 

77,97 

0,7638 

0,04124 

3i8,7 

28079 

0 

(o,74i9) 

(°)74'9) 

i5o 

i633o 

73,58 

0  74o3 

o,o5o63 

Critique 

160 

19500 

68,36 

0,7136 

o,o623i 

170 

23oi5 

62,96 

o,6844 

0,07634 

Éthei 

•  éthyllque  (p.  429). 

180 

27040 

56,48 

o,652i 

0,09434 

—  10 

112,3 

190 

3i55o 

48,86 

0,6148 

0, 1178 

0 

'84,9 

92,52 

0,7362 

0,000827 

200 

36685 

38, 80 

or5658 

0,  i5?4 

+  10 

290,8 

90,15 

0,7248 

0,001264 

206 

4008  5 

3o,i8 

o,524i 

0, 1862 

20 

439,8 

87,54 

o,7i35 

0,001870 

210 

4?5io 

22,98 

o,4857 

0,2188 

3o 

• 

85, 18 

0,-019 

0,002677 

212 

43755 

17,63 

o,4549 

o,245l 

Tables  internationales. 
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TEMPÉ- 

TENSION 

CHALEUR 
Je  vaporisation 

DENSITE 

TEMPÉ- 

TENSION 

CHALEUR 

de  vaporisation 

DENSITÉ 

RATURE. 

•  le  vapeur. 

en  calories. 

du  liquide. 

rie  la  vapeur. 

RATURE. 

de  vapeur. 

en  calories. 

du  liquide. 

de  la  vapeur. 

u 

moi 

7° 

96,4' 

0,8662 

0.004l93 

Formiate  de  méthyle  (suite). 

80 

1585 

94,07 

o,85ig 

o,oo56i8 

0 

mm 

9° 

211 4 

9 1 1 1  a 

0,83:4 

0,007440 

2l3 

4  4  4 1  o 

1 3 ,  47 

0,4328 

0,2681 

100 

2778 

88,3g 

O,  8-221 

0  009671 

2 1 3 , 5 

44670 

10,34 

0,4 |57 

0,9.865 

1 10 

3  ">84 

85,74 

0 , 8060 

0,01239 
0,01570 

'2  1  4  ,0 
Critique 

45o.3o 

0 

(0,3489) 

(0,34S9) 

120 

4556 

82,87 

0,7893 

1  io 

5725 

79,92 

o,;7'J 

0,01970 

Formiate  d'éthyle  (p.  43 1  t. 

140 

7100 

76,83 

0,7532 

0 , 024  54 

—  20 

22 ,  .9 

. 

. 

. 

i5o 

8702 

73,68 

0,7339 

0,o3o2<> 

—  IO 

4i,io 

. 

. 

160 

io566 

69,96 

o,7i33 

0,037  il 

O 

72,44 

0,94802 

. 

170 

1 2692 

65,79 

0,6907 

0,04598 

+  10 

120,35 

, 

0,9340 

180 

1 5 1 1 S 

Oi  .00 

0,6671 

0,0568?. 

■U) 

19  >  ,55 

0,9226 

190 

1794' 

56, 14 

0,6410 

0,06993 

3o 

M)~  ,  ')() 

o,9°94 

. 

200 

2io85 

5o,56 

0,6100 

o,o86i8 

4o 

440,7 

0, 896.3 

. 

210 

24649 

43,65 

0,5741 

0,1091 

5o 

C49,  i 

97, 92 

0,8827 

(>,022438 

220 

28705 

34,87 

0,5281 

0, 1416 

6o 

92 1 , 3 

95,82 

0,8(189 

0,O<)3370 

227 

26,3., 

0,4818 

0. 1776 

70 

. 

93,52 

o,8552 

0,(>04570 

2J0 

33358 

20,99 

0,4527 

0,2028 

8o 

1706 

9°, 9' 

0,8409 

O , 00609S 

23> 

34334 

i5,85 

0,4226 

0,2288 

90 

22G5 

88,32 

0 , 8262 

0,007994 

233 

11,70 

0,3995 

o,2  5/5 

100 

29)0 

«"',74 

0,8l 12 

o,oi<>3>. 

■>  33,7 

35212 

0 

(0,32.52) 

(0,3-02) 

1  10 

3782 

83, 16 

o,7955 

0 , 0 1 3  1 2 

Critique. 

120 

477» 

80,26 

o,7796 

0,01657 

i3o 

5954 

77,20 

0 , 7628 

0,02073 

Formiate  de  Propyle  (p.  433). 

i4o 

7360 

74,i8 

o,74i8 

0,02 564 

i5o 

8954 

70,63 

0,7257 

o,o3i64 

—  10 

11,40 

160 

10847 

67,21 

0,7018 

0,03876 

0 

21,40 

0,92868 

j;o 

12963 

63, 12 

o,6843 

0,04739 

-MO 

37,85 

• 

0,9173 

180 

i5358 

59,44 

0 , 66 1 0 

0,05747 

20 

63,9 

0,9058 

igo 

l3032 

54,72 

o,6355 

0,07018 

3o 

104, 1 

0,8943 

2O0 

21148 

49,28 

0 , 6066 

0,08621 

4o 

i63,6 

0,8827 

210 

24601 

42,83 

0,5724 

0, 1073 

5o 

249,4 

0,870s 

220 

28327 

34,47 

0,5290 

o,i379 

60 

364,9 

0,8)88 

225 

. 

29,51 

o,5oi4 

0.1587 

70 

523,9 

89,03 

0,8466 

0,002227 

23o 

32968 

22,79 

o,4635 

0, 1890 

80 

734,5 

*7,49 

o,834i 

o,oo3o4o 

233 

. 

16 ,68 

0,4281 

0,2198 

9° 

1004 

84,97 

0,8214 

0,004 '07 

234 

. 

i3,9i 

0,4117 

o,2353 

100 

i345 

82,66 

0,8080 

o,oo543 2 

253,3 

35535 

0 

(o,3232) 

(0,32)2) 

1 10 

1770 

80, 5o 

o,7947 

0,007047 

Critique 

120 

2288 

78,i4 

0,781 1 

0,009033 

Acétate 

de  méthyle  (p.  432). 

i3o 
i4o 

29 !  5 

3676 

75,96 
73,74 

0,7670 
0,7523 

0,01 140 
0,01422 

—  20 

19,0.5 

• 

i5o 

4558 

7o,95 

0,7369 

0,01770 

—  IO 

35,  i5 

• 

160 

56o5 

68,29 

0,7209 

0,02179 

0 

62, 10 

0,95932 

170 

6797 

65,48 

0,7045 

0,02667 

-4-10 

104, 85 

0,9465 

180 

8177 

62,80 

0,6873 

o,o32.36 

20 

169,80 

o,9338 

190 

9734 

60,28 

0,6691 

0,03891 

3o 

265,75 

0 , 9208 

200 

1  i56o 

56,9. 

0,6487 

0,04717 

4o 

400,40 

0,9075 

210 

i3575 

53,43 

0,6259 

0,05698 

5o 

588, i5 

100 

34 

0,8939 

0 , 0O22 I 2 

220 

15870 

49,62 

0,6024 

0,06897 

6o 

837, 5o 

9« 

59 

0 , 8800 

0,003076 

230 

i8465 

45,i8 

0,5757 

o,o84o3 
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TEMPÉ- 

TENSION 

CHALEUR 
Je  vaporisation 

DENSITÉ 

TEMPÉ- 

TENSION 

CHALEUR 
Je  vapori>atioii 

DENSITÉ 

RATURE. 

de  vapeur 

en  calories. 

du  liquide. 

de  la  vapeur. 

RATURE. 

de  vapeur. 

en  calories. 

du  liquide. 

de  la  vapeur. 

0 
4o 

mm 
169,3 

0,8912 

Formiafe  de  propyle  (suite). 

5o 

256,7 

. 

0,8790 

. 

0 

mm 

60 

38o,3 

, 

0,8665 

B 

a4o 

41 4  45 

39,45 

o,5438 

0,  io45 

70 

548,0 

88,94 

o,8537 

o,oo233 1 

?.5o 

24693 

3 1,99 

0, 5o25 

o,i34o 

80 

77', 0 

87,07 

0,8408 

o,oo3i99 

260 

28520 

2!  ,02 

o,44o4 

0,l848 

9° 

io45 

85, 20 

0,8273 

0, oo43oi 

264 ,85 

30460 

0 

(o,3og3) 

(0,3093) 

100 

1406 

82,75 

0,8137 

0,005714 

Critique 

110 

i85/, 

8o,5/, 

o,7996 

0,007446 

Acéta 

te  d'éthyle. 

(p.  434  )• 

120 

2406 

78,27 

0,7852 

0,009569 

—  20 

6,5.5 

. 

, 

i3o 

3071 

76,04 

0,7705 

0,01214 

—  10 

12,95 

. 

. 

i4o 

3888 

73,42 

o,7553 

o,oi52g 

0 

24,3 

. 

0,92436 

i5o 

483o 

70.85 

0,7390 

0,01905 

-t-IO 

42,7 

0,9127 

160 

5957 

68, i5 

0 , 722 1 

0,02356 

20 

72,8 

. 

0,9005 

170 

7245 

65, 02 

0,7045 

0,02907 

3o 

118,7 

. 

o,8885 

180 

8737 

62,o5 

o,6856 

o,o3552 

4° 

186,2 

0,8762 

190 

10420 

58, 95 

0,66.57 

0,04320 

5o 

282,2 

o,8636 

200 

1 238o 

55,67 

o,6445 

o,o5236 

60 

4i5,4 

. 

o,85o8 

210 

i46ï5 

5i,6i 

0,6207 

0,06390 

7» 

590,3 

87,42 

0,8376 

0, 00256 1 

220 

17160 

47,'4 

o,5938 

0,07812 

80 

832,7 

85, 78 

0,8245 

o,oo34g5 

23o 

2000  * 

4', 77 

o,5635 

0 , 09662 

9o 

n3o 

84,07 

0,81 12 

0,004677 

240 

233i5 

34,4' 

o,5 220 

0, 1236 

10» 

i5«7 

8a, i5 

o,7972 

0,0061 58 

245 

25 1 15 

3o,oo 

o,4976 

0,1418 

110 

2001,5 

79,99 

0,7831 

0 , 008006 

2  5o 

26997 

24 ,  3o 

o,4655 

0, 1675 

120 

2586 

77,53 

o,7683 

o,oio3o 

453 

2820  5 

'9,94 

o,44oi 

0, 1890 

i3o 

3298 

74,6g 

o,7533 

o,oi3i4 

255 

29055 

15,67 

o,4i5i 

0,21 18 

•  4o 

4i66 

72,24 

0,7378 

o,oi65o 

2  56 

29445 

12,70 

0,3982 

0,2294 

i5o 

5 168 

69,08 

0,7210 

0,02070 

257,4 

3oo32 

0 

(o,3i24) 

(0,3124) 

160 

6369 

65,gi 

0,7033 

0,02577 

Critique. 

170 

7742 

63, 12 

0,6848 

o,o3i65 

Acétate 

de  propyle  (p.  436). 

180 

93.8 

59,87 

0,6653 

0, o3883 

190 

1  1  125 

56, 40 

o,644> 

0,04751 

—    10 

3,6o 

• 

200 

l320O 

52, 7« 

0,6210 

0,05797 

O 

7,4 

• 

0,91016 

210 

i5565 

48,23 

0,5944 

0,07128 

-t-    10 

'3,9 

• 

0,8993 

• 

210 

18255 

42,63 

o,5648 

0,08905 

20 

25,1 

• 

0,8884 

23o 

21270 

36, o5 

0,5281 

0, 1 i3i 

3o 

42,7 

• 

0,8773 

240 

24807 

27,17 

0,4778 

o,i499 

40 

70,8 

• 

0,8663 

• 

245 

26740 

20,79 

o,44oi 

0, 1802 

5o 

112,2 

• 

o,855i 

247 

27535 

17,12 

0,4195 

o,i996 

60 

i7',« 

• 

0,8435 

249 

28370 

I2,o3 

o,3839 

0,2288 

7° 

257,3 

o,832o 

• 

a5o 

28800 

80 

372,8 

• 

0,8201 

a5o,  1 

28877 

O 

(0,3077) 

(0,3077) 

90 

524,8 

81, 65 

0,8079 

0,002457 

Critique. 

100 

723,6 

79,8o 

o,79J7 

o,oo3328 

110 

976,o 
129J 

78,23 

0,78  io 

o,oo44°5 

PropJona 

te  de  méthy 

le  (p.  435). 

120 

76,33 

0,7702 

0,005760 

—20 

5,65 

• 

i3o 

168  5 

74, '6 

0,7571 

0,007440 

— 10 

u,55 

• 

140 

2171 

7',84 

0,7435 

0,009497 

O 

2',9 

0,93871 

i5o 

2747 

69,79 

o,7297 

0,01 195 

-MO 

38,85 

0,9268 

160 

344i 

67,66 

o,7'4g 

0,01489 

20 

66,2 

o,9i5i 

170 

4269 

65, 08 

0,6997 

0,01848 

3o 

107,8 

o,9o3a 

180 

5 '89 

62,80 

o,6835 

0,02268 

Th.  Strengers 
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Dampfdrucke,  Verdampfungswàrme,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Heat  of  vaporisation,  etc. 


■ 

TEMPÉ- 
RATURE. 

TENSION 
de  vapeur. 

CHALEUR 

de  vaporisation 

en  calories. 

DENSITÉ 

TEMPÉ- 
RATURE. 

TENSION 
de  vapeur. 

CHALEUR 

de  vaporisation 
en  calories. 

DEN 

SITE 

du  liquide. 

de  la  vapeur. 

du  liquide. 

de  la  vapeur. 

0 

mm 

271,5 

24660 

. 

. 

. 

Acétate  de  propyle  (  suite  ). 

272 , 9 

252  17 

O 

(0,2965) 

(0,2965) 

Critique. 

o 

ni  m 

190 
200 

O275 
7543 

60,07 
57,23 

0,6667 
0,6488 

0,02778 
0,03390 

Butyrate  de  méthyle  (p.  438). 

210 

«973      ' 

54,29 

o,63oi 

0,041  '5 

—    10 

3,55 

• 

2  20 

I062O 

30,78 

0,6087 

O,o5025 

O 

7,3o 

O , 92006 

23o 

(2  5o"> 

46,8l 

o,5855 

O,06l34 

-+-     10 

i3,8o 

• 

O.9093 

2/|0 

14675 

42,40 

o,5586 

0,07576 

20 

24,55 

• 

0,8984 

230 

17090 

37,44 

0,5289 

0,09390 

3o 

4i,95 

• 

0,8773 

260 

1983.3 

30,70 

0,4908 

O, 1203 

40 

69,20 

• 

0,8760 

266 

21 685 

25,25 

0,461  1 

0, i445 

5o 

109,65 

• 

0,8649 

270 

22980 

20,57 

o,/,333 

0, 1661 

60 

167,5 

• 

o,8535 

2~ù 

24060 

16,17 

o,4o63 

0,1912 

70 

25o,3 

0,8422 

27  3 

24730 

11,73 

",3769 

0,2169 

80 

36 1,4 

o,83o8 

276,2 

2  3227 

0 

(0,2957) 

(0,'957) 

90 

507,0 

• 

0,8188 

Critique 

100 

700,7 

77,80 

0,8068 

o,oo33oo 

Proploi 

laie  d'élhyU 

s  (p.  437). 

1 10 
120 

94', 0 
1248 

76,09 
74,3. 

o,79.5 
0,78.6 

0,004374 
0,005708 

—     IO 

4,o5 

• 

i3o 

1627 

72,37 

0,7685 

0,007353 

O 

8,3o 

97,^2 

0,9124 

140 

2ÉOO 

70,84 

o,755i 

0,009294 

-f-     IO 

15,55 

• 

0,9011 

i5o 

2637 

68,82 

o,74'5 

o,oi 168 

20 

27,75 

• 

0,8901 

160 

3328 

66,53 

0,7270 

0,01459 

3o 

47,75 

• 

0,8791 

J70 

4 1 1 1 

64 , 2 1 

0,7122 

0,01807 

4o 

77.9° 

. 

0,8672 

180 

5020 

62,00 

0,6964 

0,0221 5 

5o 

I  2.3  , 0 

0,8557 

190 

6o63 

59,7' 

0,6800 

0,02269 

Go 

188,0 

. 

0,8440 

200 

7287 

57,4' 

o,6633 

o,o3268 

70 

279,9 

. 

o,832o 

210 

8684 

54,58 

0,6448 

0,03968 

80 

4o3,6 

. 

0,8201 

220 

10285 

5i  ,3i 

o,6a5i 

o,o483i 

9° 

569,5 

80,49 

0,8077 

0,002674 

23o 

12 1 0  5 

48,08 

0,6018 

0, 05848 

100 

785,0 

79,^3 

o,795' 

o,oo358o 

240 

l423o 

44,'4 

0,5773 

0,07143 

i  10 

1048 

77,24 

0,782.3 

0,004748 

250 

i655o 

4o,  11 

o,55o5 

0,08696 

120 

i386 

75,17 

0,7692 

0,00620 

260 

I9I85 

34,44 

0 , 5 1 66 

0, 1091 

i3o 

1801 

72,84 

0,7548 

0 , 00800 

270 

22160 

26,96 

0,4721 

0, 1416 

i4o 

23  16 

70, '9 

o,74i3 

0,01024 

275 

2.3795 

2 1 ,  26 

o,4386 

0,1691 

1 5o 

2920 

67,69 

0,7267 

0,01292 

278 

2.4820 

16,48 

0,^100 

0,1948 

160 

3657 

65, 16 

0,71 [5 

0,01613 

280 

9.55fio 

11,16 

o,38 12 

0,2201 

170 

45o5 

62,57 

o,6g58 

0 , 02004 

281,3 

2Ôo55 

0 

(0,3002) 

(0,3002; 

180 

5487 

59 '94 

0,6795 

0,02469 

Critique. 

190 
200 

6619 
7934 

57,5o 
54,66 

0,662.5 
o,6443 

o,o3oi2 
0,03676 

Isobntyri 

lie  de  méthyle  (p.  439). 

210 

9456 

5 1,82 

0,6243 

0,04464 

—    10 

6,22 

. 

220 

i'igi 

48,54 

0,6027 

o,o5435 

O 

12,13 

0,91 1 3 1 

2Î0 

i3i45 

44,66 

o,5784 

0,06667 

-+-     IO 

22,40 

O,90o3 

240 

154^5 

4o,23 

o,55oi 

o,o823o 

20 

38,90 

0,8890 

250 

17970 

34,99 

o,5i8i 

0, io3o 

3o 

65,45 

0,8776 

260 

20825 

27,84 

o,4744 

o,'337 

4o 

'04,7 

0 , 8662 

205 

22400 

23,  i5 

o,4459 

0 , 1 562 

5o 

162,0 

o,8546 

268 

234i5 

'9, 4i 

0,422.7 

0,1751 

60 

2/,3,8 

o,843i 

270 

24105 

i5,65 

0,4018 

0,1937 

70 

355,2 

o,8'Ji2 

Th.  Strengers. 


Tensions  de  vapeur,  chaleurs  de  vaporisation,  etc.  —  Tensioni  di  vapore.  Calori  di  vaporizzazione,  etc.         77 


L>EN 

SITE 

l'IN 

SITE 

TEMHÉ- 
RATUltK. 

TENSION 

tir  vapeur. 

C11A1.EUH 
île  vaporisation 

— 

Ï'EMI'K- 

11  \  ruiiK. 

TENSION 

île  \apeiir 

CHAI.EUH 
île  vaporisation 



en  calories. 

1I11  lii|iiiiU' 

ilt*  la  vapeur 

ni  calorips 

llll     lli|lliitO. 

«le  la  vapeur. 

11 

mm 

KJ0 

2461.5 

[65,64 

O,  '.770 

o.(>4oio 

Isobutyrate  de  méthyle  |  fui'ie  1. 

200 

29787 

1 5 1 . 84 

o,5")3o 

0,03075 

0 

01 III 

2IO 

35770 

134.78 

0, 37.55 

0  ,o6")2I 

80 

5o5  ,0 

0,8k)> 

220 

4267! 

112, 53 

0.  jgoo 

o,o8635 

9« 

7:17,0 

76,3a 

0 ,  8069 

0  oo336i 

22  5 

I6297 

99 -5o 

0,  (675 

0, ioo3 

IOO 

(P2,0 

74,77 

o,79i5 

0,004472 

7.  io 

5o4i4 

«4,47 

o,44io 

0. 1187 

1  10 

1270,0 

72,77 

O.781. 3 

o,oo5882 

2Î2 

52202 

77,73 

0,4797 

0,1277 

170 

l662,<l 

70,65 

O.7680 

0,007628 

7.34 

53939 

70 . 1  '» 

0,41  ,5 

o,i38i 

i3o 

?.l42,5 

68,80 

0,7'39 

0.009718 

7.36 

5562', 

61 .66 

0,3955 

0, 1 5o3 

140 

2733 

66,82 

0,7396 

0,01224 

7.37 

56995 

o,385o 

i5o 

34l8 

6-î ,  5 1 

0,7248 

o,oi533 

2  38 

57576 

5o,7  7 

0,370") 

<»,  1681 

160 

b-48 

62 , 1 2 

0,7095 

0, 01903 

238,5 

"1837.9 

,,  1,2.1 

0,  3635 

0,1789 

170 

3  1  96 

59i69 

0,6933 

0,02.345 

739 

5874> 

0,1878 

180 

(M  1)1 

57,i9 

0,6767 

0,02869 

7.39, 5 

59i45 

, 

190 

7537 

54,66 

0,6193 

0,03490 

240 

.59660 

O 

( 0,2722 1 

( 0,7722  ) 

200 

<)0l  1 

52, 03 

0,64  11 

0,04228 

Critique 

'Kl 

10690 

48,8g 

0 , 6200 

o,o5i  î 1 

220 

17570 

4  ") ,  1 6 

0 , 596 I 

0,06289 

Alcool  éthylique  1 

i.  44.1  ). 

■l'Ut 

1 1 700 

4i,o3 

0, 5690 

0.07777 

0 

1 2 ,  24 

220,9 

0,8062.5 

0,0000 3 3 

ai» 

17190 

36, 06 

0,5386 

0  0961.5 

io 

23,77 

7.2  1,2 

O  ,  ■7l)7<) 

0,000062 

2  ")<) 

1992J 

3o,i7 

0 , 502 1 

0 ,  1  7  1  8 

20 

i4,oo 

270 ,6 

0.7894 

0,0001 1 1 

7  56 

7.174» 

25  ,5/j 

0,4735 

0,.{37 

io 

78,06 

720, 1 

0.  7S 10 

0,000191 

260 

7.3o3o 

21 ,91 

0,4495 

O.lCi/i 

io 

718.7 

0. 7772 

o,ooo3i5 

263 

7.4080 

'7,89 

0,4  > 58 

0.18JX 

5o 

, 

216.0 

0.7633 

o,ooo3o6 

afiï 

7.4780 

i4,33 

o,io36 

0,203  > 

60 

, 

21.3.4 

0 .  754  1 

0,000790 

'66.5 

7.53 ',5 

.0,76 

0.3790 

0,2268 

70 

. 

209 ,9 

«',7446 

0,00119 

267  .  "1*1 

7.5740 

0 

( 0,3012; 

(0,3012) 

80 

. 

206 , 4 

0. 7.548 

0,00174 

Critique1. 

9° 

"94 

201  ,6 

0,77.51 

0 ,O02jO 

Alcool 

méthylique 

(!••  4'.o). 

100 

'97,' 

0,71.57 

o,oo35i 

1 

1 10 

2356 

•9°,  3 

0,7057 

0,00486 

-o 

i5,5 

120 

'«4,2 

0 ,  692.5 

o,oo658 

«- 

29,6 

289.  17 

0,8100 

o,oooo562 

i3o 

4320 

' 

3 

"77.6 

",6789 

0 ,00X77 
0,01  lia 

H-  Kl 

5. ,7 

287,36 

0,8008 

0,0000996 

.40 

5666 

171 ,  1 

o,663 1 

•20 

96,0 

284,54 

o,79'5 

0,000169.5 

i5o 

7326 

1  °i ,  7 

0,6489 

0,01488 

3o 

160,0 

782,07 

0,782.5 

0,0002777 

Ilio 

9366 

1  56.9 

o,63'29 

0,01916 

4" 

'60.  5 

277,7» 

o,774<' 

o,ooo4Î94 

170 

11856 

148,4 

<>,6i63 

0,02446 

5o 

[06.O 

2  74,i4 

0 ,  7650 

0 ,0006739 

180 

1  ^763 

139.2 

0,5984 

o.oii  1  3 

60 

67.5,0 

269.4.1 

o,7555 

0,001006 

128,4 

190 

18178 

0.578' 

0,0197 

"(i 

264 ,  ">  1 

o,74.«>o 

0,001 4 65 

o,5".6,S 

200 

22164 

1  16,6 

o.o5o8 

80 

l>|l 

7  "iS  .96 

o,735.5 

0,002084 

Kl3,7 

7.IO 

2687  1 

0,5291 

o.o655 

9" 

'89; 

7.52,76 

0.72.50 

0,007907 

27.0 

32097 

88 , 7 

0,  '(958 

o,o8  34 

100 

2U  7.  I 

246,01 

0,7140 

0,003984 

2J0 

38 1 76 

70,6 

o,45  5o 

0, 1 135 

1  Kl 

3  i6 1 

2^9.27 

0 . 7070 

0,00.5376 

24o 

455o4 

4o,3 

0. 387.5 

0.1713 

120 

Î7-J 1 

2 3 2 ,00 

0 ,6900 

0,007  ■  4'- 

' 

i3o 

2|l 

16710 

35,o 

0,3705 

0,1 835 

(i>47 

224,07 

0 .6770 

0,009379 

2^2 

46917 

28,4 

<>.  Ï546 

0, 1990 

I.4O 

S071 

2l6, 12 

0.6640 

0,01 7 1 1 i 

.  f 

7  4  2  ,  5 

4.7706 

XI .  1 

0.  ;  i  1 1) 

0 . 1 1 64 

i5o 

io33d 

206, i3 

0,649.5 

0,01 362 

34>  •  1 
l!i  ititiui*. 

j~8  m 

0 

(0.2755  ; 

1  0,  27.55  1 

nid 

1S07.7 

198,34 

o,634.û 

0,01994 

'7° 

16292 

188,7.5 

0,6160 

0,07.576 

1 8.» 

30089 

'77,10 

0,5980 

o,o3i86 

Th.  Strengers. 
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Dampfdrucke,  Verdampfungswàrme,  etc.  —  Vapour  Pressures,  Heat  oi  vaporisation,  etc. 


DENSITÉ 

DENSITÉ 

TEMPÉ- 
RATURE. 

TENSION 
de  vapeur. 

CHALEUR 

de  lapertutlun 

en  etloriet. 

TEMPÉ- 
RATURE. 

TENSION 
de  tapeur. 

.CHALEUR 

de  raporisation 

en  cilorlet. 

du  liquide. 

de  la  tapeur. 

du  liquide. 

de  la  tapeur. 

Alcool  propyllque  (p.  442). 

Acide  acétique  (p.  443). 

0 

mm 

0 

Ullll 

0 

3,44 

0,8l930 

0 

3,5o 

. 

1 ,06970 

. 

10 

7,26 

0,81 10 

10 

6,34 

. 

1,0593 

. 

20 

i4,5 

o,8o35 

20 

1 1 ,80 

84,05 

i,o49' 

0,0000764 

3o 

27,6 

0,7960 

3o 

"9,9 

85,88 

1 ,0392 

0,0001264 

4o 

50,2 

0,7875 

40 

34,0 

87,02 

1,0284 

0,0002012 

5o 

87,2 

0,7785 

5o 

56,2 

88,14 

1,0175 

o,ooo3ioo 

6o 

147,0 

0,7700 

60 

88,3 

89,69 

1 ,0060 

0,0004621 

7° 

239,0 

0,7610 

70 

«37,' 

90,43 

0,9948 

0,000673 

8o 

376,0 

'7 

5,o 

0,7520 

o;ooio4 

80 

202,1 

9«>59 

0,9835 

0,000959 

9° 

574,0 

l6< 

),o 

0,74-23 

o,ooi56 

90 

292,8 

91,88 

o,97'8 

o,ooi338 

100 

842,5 

16, 

i,o 

0,7325 

0,00226 

100 

4l6,5 

92  -  32 

o,9599 

0, ooi833 

I  10 

1206 

159,0 

0,7220 

0,OOi20 

1 10 

582,6 

9*, 79 

o,9483 

0,002468 

lao 

i683 

i53,o 

0,7110 

0.00443 

120 

. 

94,38 

0,9362 

0,003271 

i3o 

2293 

•47,0 

0,6995 

o,oo6o5 

i3o 

io4o 

93,ii 

o,9235 

0,004275 

Mo 

3074 

142,4 

0,6875 

0, 0080.5 

■  4o 

i38i 

9', « 

0,909' 

O,oo55i5 

i5o 

4o52 

i35,3 

0,6740 

0,01060 

i5o 

i875 

9<>,74 

0,8963 

0,00703 

160 

5264 

129,0 

0,6600 

o,oi38o 

160 

2409 

«9,63 

0,8829 

0,00887 

170 

O695 

122,8 

0,6450 

0,01770 

170 

3o58 

90,65 

0,8694 

0,01084 

180 

8385 

ii6,3 

0,6285 

0.0225 

180 

3833 

87,7" 

o,8555 

0,01370 

190 

1046O 

109,6 

0,61 10 

0.0282 

190 

4733 

86,74 

o,84i3 

0,01681 

200 

1280 1 

102,2 

0,5920 

o,o353 

200 

5833 

85,55 

0,8265 

0,020  5'2 

210 

15575 

94,5 

0,5715 

0.0442 

210 

7125 

84,17 

0,8109 

0,02488 

220 

18679 

85,3 

o,5485 

o,o556 

220 

8638 

82,02 

o,794> 

0,03021 

23o 

22 1 54 

75,0 

o,523o 

0,0704 

230 

10402 

80,16 

0,7764 

0,03626 

240 

26194 

63,4 

0,4920 

0,0904 

240 

■  25oi 

78,18 

0,7571 

0,04327 

25o 

30785 

5o,b 

o,4525 

0,1 1 80 

250 

14866 

75,55 

o,7364 

o,o5i63 

260 

36io3 

33,5 

0,390) 

0, 1610 

260 

'7579 

72,26 

0,71 36 

o,o6i65 

263 , 1 5 

, 

o,345o 

. 

270 

206  5 1 

68,33 

0,6900 

o,o7365 

263,5 

. 

o,338o 

. 

280 

24123 

63,48 

0,6629 

o.o883 

263,7 

38 120 

0 

(0,2734) 

(0,2734) 

290 

27621 

57,21 

o,6334 

0,1073 

Critique. 

3oo 

32043 

48,97 

0,5950 

o,i33i 

3 10 

36943 

37,77 

o,5423 

0,1718 

320 

42553 

o,46i5 

. 

32i  ,6 

434oo 

0 

(o,35o6) 

(o,35o6ï 

Critique. 

Constantes   de   la  formule  de  Biot  :  log/j  =  rt-r-£a'-w .-|i'. 

p  =  tension  de  vapeur;  t  =  température. 

SUBSTANCES. 

/  = 

a. 

b. 

logé. 

c. 

loge. 

loga. 

logp 

Penlane  i 

îormal 

l"Ç  -4-  20 

7,622810 
0,5o4206 
.,143.48 
0,890750 
11,3-7  ifio". 

-  4, ^37970 
3,207975 
2, 43io4o 
4,268604 

-  8,o3oi3o 

O, 65680 16 

-1 ,233285 

0,0980498 
o,36i5i66 

"i",  99926637 
0,00042355 

T, 99448608 
T,99588745 

Hexane 

/"C  -+-  10 

0, 5o623 10 

-2,298881 
-2,517688 
-2,628358 

Heptane 
Octane 

rC 

0,3857922 
0,0302859 

1  o.QO^""^! 

0,4010018 
0,4196845 
0. 1075000 

0,00053408 

7,99596377 

t"C  —  10 

0,00034291 
7,uqq6845i 

ï, 99599347 
T, 99485097 

Isopenlar 

fC  -+-  3o 

-1 .575"o6 

, 

~  / 

v,  jv 

,  •*  4 

/  j- 

,    y/  ^ 

,  UW^ 

Th.  Strengers. 
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Constantes  de  la  formule  de  Biot  (suite). 


SUBSTANCES. 


Di-isopropyle 

Di-isobutyle 

Hexaméthylène 

Benzène.. 

Fiuorobenzène 

Chlorobenzène 

Bromobenzène 

Iodobenzène 

Tétrachlorure  de  carbone 

Chlorure  stannique 

Kther  éthylique 

Formialc  de  inélliyle 

Formiate  d'élhyle 

Acétate  de  mélhyle 

Formiate  de  propyle 

Acétate  d'éthyle 

I'ropionate  do  mélhyle. . 

Acétate  de  propyle 

Propionate  d'éthyle 

Butyrate  de  méthyle 

Isobutyrate  de  méthyle  . . 

Alcool  méthylique 

Alcool  éthylique 

Alcool  propylique 

Acide  acétique  (  o- 1 1  o"  ) . . 

»  (l '20-320") 


rc-f- 10 
/"C  —  10 

rC 
rC 
rC 
t"C 

i"C  —  3o 
rC  —  3o 

rC. 

i°C 
t"C  -t-  lo 

rc—  io 

/"C-f-  10 
l"C  —  jo 

/"C 

/  "C 
rC~  io 

t'  C  -I-  »o 

<"C  ■+-   H) 

/••c 

/"C 
t"C 

t°C 

rc— i2o 


i 4 , 002278 
2,918091 
1 , 424517 
8,5i8i$2 
2,089123 

7,335i44 
7,026166 
7,33i'38o 

-  1 .507230 
i,h)4X4o 
(i ,  ,07690 
6,297841 
7.163599 

11,104596 

2, 58 1860 

io435o35 

1 1  ,-274048 

-  7,999°5o 
1 ,932632 

-  5,069403 
o, i53 120 

22 , 3 07096 
5,072030 

4,479370 
6,70o3i 1 

6,299740 


10,645849 
0,846986 
2, 35405 1 

12,1 26708 
1 ,792834 

■  4,75*997 

-  4, 39055/ 

-  4,;o5o>5 
5,202458 

4,8i3i49 

-  3,6i4468 

-  3,34743o 

-  4,093017 

-  7,692137 
1 ,357850 

-  7,>786io 

•  7-9r,5407 
1 1 ,092200 

1,740476 
8,452866 

3, 47*7a6 

-18,405968 

0,04371! 
0,246324 

■  4,874986 

•  3,33i9oi 


logé. 


1 ,0271804 
7,9278763 
0,3718160 
1, 0837430 
0,25354oi 
0,6769675 
0,64'l5l92 
0,6725619 
0,7162086 
0,6824293 
o, 3580444 
o,  ï-247'  *  ' 
0,6120435 
0,8860470 
o,  1 328)19 
o , 8  560404 
0,9012080 
1 ,0)66077 
0,2406681 
0,92700^0 
o, 5406705 
1 ,2649587 
2,64061 3i 
~,39i5o5<) 
0,6879733 
0,5226921 


-1,699429 
-2,628903 
-2,333778 
-2,184666 
-2 ,  >63oJ7 
-2, 185947 
-1 ,872954 
-2,444520 
-2,17)663 
-2, 848932 
-0,64 3 2 32 
-0,4576.51 
-1 ,45208) 
-1,866459 

-2,36i644 

-1,870819 
-1 ,968197 

-2,824944 
-3,049858 
-2,821 173 
-2,  53948(i 
->.,  42983G 
-4,027962 
-3, 555987 
-1, 3o68i6 
-0,062574 


lo£ 


o,23o3o3i 
0,4197746 
0,3680)96 
o,33g385o 
0,4087583 
0,3396396 
o,  '.725271 
o,388ig35 
0,3375918 
0,4546821 
T, 8083679 
1 ,G6o5342 
0,1619911 
0,271018) 
0,3732144 
0,2720318 
0,2940685 
0,4510098 
0,4842798 
0,4504298 
0,4047459 
0,3855770 
o,6o5o854 
o, 5509601 
o, 1 16» 1 4  > 
2,7963908 


loga. 


',99979200 
0,00104426 
0,000497l5 
0,000 I3020 

o.ooo5(j4oo 

ï, 9993377* 
T, 9993o627 
ï, 99943837 
0,00026855 
0,00026212 
7, 998  38o58 
ï, 9984 6990 

ï,999,5*5(» 
T, 99967889 

0,00077419 
"i", 99964446 

T,99969907 
0,00014984 
0,00066799 
0,00019778 
o,ooo4o5i3 
7,99988416 
0.00337754 
0.00164 142 
7, 99881514 
7.99850102 


'g?- 


99533o68 
996i9775 
99608748 
99589589 
99622515 
g555685 1 
99579942 
99622793 
99597566 
99631718 
99258418 
992.55378 
99482412 
99531269 
99607821 
99533526 

99547i89 
99580140 

99598084 

99579456 

99588897 

99599796 
99682424 
99657025 
99450874 
98695760 


Constantes  de  la  formule  modifiée  de  Cailletet  et  Mathias  :  st  =  ,v0-f-  tt-t-pp^n*. 


SUDSTANi'.KS. 


Pentane  normale 

Hexane         »       

Heptane        »       

Octane         »      

Pentane  iso 

Di-isopropyl 

Di-isobutyle 

Hexaméthylène 

Benzène 

Fiuorobenzène 

Chlorobenzène 

Bromobenzène 

Iodobenzène 

Tétrachlorure  do  carbone 
Chlorure  stannique 


*i 

axlO: 

'fi  xlO" 

yx  I0'3 

0,3232 

-  46io 

0,3388 

-  4445 

. 

0 . 3  5o4 

-  4 '9* 

-  621 

0,3592 

-  3986 

-  960 

0,3202 

-  4658 

+  463 

0,3401 

-  444r' 

*  4 1 3 

o,355o 

-  4n5 

—    5()2 

0,3985 

-  468  5 

+  79' 

o,45oi 

-  5i48 

♦  <»93 

o,5236 

-  Gooo 

+  293 

, 

o,564o 

-  5337 

-  50() 

0,7609 

-  6665 

-  725 

n,$3o3 

-  7556 

-  5.9 

o,8i65 

-  9^64 

+  1480 

i,l387 

-12760 

■    '.)77 

Sl'MSTANCCS. 


Fther 

Formiate  de  mélhyle. . 
Formiate  d'élhyle 
Acétate  do  méthyle. . . 
Formiate  de  propyle. . 

Acétate  d'éthyle 

Propionate  de  méthyle 
Acétate  de  propyle  . . . 
Propionate  d'élhyle. . . 
Butyrate  de  mélhyle.  . 
Isobutyrate  de  mélhyle 
Alcool  méthylique. . . . 

Alcool  éthylique 

Alcool  propylique  .... 
Acide  acétique 


\ 

axlO" 

pxlO,d 

o,3685 

-5377 

-  475 

0,5020 

-7oi3 

-  665 

0,4741 

-625  1 

-  694 

0,4799 

-6280 

-1467 

0, 46/17 

-5748 

-  4)9 

0,4634 

-5992 

-  764 

0,4696 

-J921 

-  729 

o,4553 

-546..) 

-1  124 

.,,4564 

-5644 

-  784 

0,4601 

-54  io 

-  90(1 

0,4558 

-  359  i 

-  689 

o,4<»5o 

-1479 

n33o 

0,4028 

-3827 

M,    |(, 

O,  /|IHJ'I 

-3790 

-  >;',o 

0 . r,  >  5  5 

-5366 

-1191 

rx  10' 


-23; 


60 
65 1 
,533 
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CONDUCTIBILITÉS    THERMIQUES 


Conductibilité  thermique  des  corps  solides. 

Dans  une  lame  plane  de  i  centimètre  d'épaisseur  dont  les  deux  laces  ont  une  différence  de  température  de  i  degré,  il  passe  par 
seconde  et  par  cm'  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  porter  K  grammes  d'eau  de  o"  à   i". 


Aluminium  (': 

Étain  en  feuilles  . . . 

Laiton 

Cuivre 

u         I  ■  ) 


y, 

iti.  i" 


K. 


O,   >0  1 
O.  lo3 

0,378 

o,8G8 
o,8523 

0,8352 


rapporte  au 
verre  K  =  0,0020 


SI  BSTANCE. 


Conslanlan  (2i 

Fer 

>,    

Nickel 

Mercure  (3).  . 


12, 1" 

y  ,3" 
17,8° 
\i" 

18" 

a  peu  prés  •->«>' 


o,o532.5 

o,  1 537 

o ,  1 S 1 1 

O,  I2ÎÇ) 

o ,  1  •>.  5  >. 

O,020«J 


Bibliographie. 
(G),  19,  5g6. 


■  (')  A.  Kauioh,  Ann.  l'hysik,  31, 


:)E.  Beck,  Vjs.  \al.ges.,5S.  io3.  —  [»j  II.  Redmayne-Nettleton,  Phit.  Mag. 


Conductibilité  thermique  des  gaz  raréfiés 
(F.  Soddv  et  A. -T.  Berry,  Proc.  H.  Soc.  London,  [AJ,  88,  260. ) 


La  conductibilité  thermique  d'un  gaz  est  la  quantité  de 
chaleur  K,  exprimée  en  grammes-calories,  qui,  dans  ce  gaz,  à 
la  pression  de  0,01 de  llg,  traverse  une  section  de  1""'  com- 
prise entre  deux  plans  distants  de  irn'  et  dont  les  températures 
diffèrent  de  1  degré. 


Pour  des  pressions  inférieures  à  o,o8""nde  Hg  (pour  l'hydro- 
gène 0,16'"™ de  llg)  la  conductibilité  thermique  croit  proportion- 
nellement à  la  pression;  pour  des  pressions  plus  hautes,  elle  croit 
plus  lentement  et  au-dessus  de  i,5mm  de  Hg  (pour  l'hydrogène 
et  l'hélium,  20"""  de  Hg),  elle  est  presque  constante  et  indépen- 
dante de  la  pression.  Pour  ces  pressions  limites,  on  a,  on  watts  : 


SUBSTANCE. 

WATTS. 

SUBSTANCE. 

WATTS. 

Acide  carbonique. 

1,24 
0,95 
1,07 

o,97 
7,3o 

o,97 

Oxyde  de  carbone. 
Hvdrogène 

Néon 

i,55 
r,37 

8  75 

Hélium 

2,81 
2  35 

Oxyde  d'azote  .... 

Azote 

1  44 

Pier. 


RAYONNEMENT. 

Constante  de  la  loi  de  Stefan  ?. 

WATTS   CM-3    DEG-'. 

AUTEURS. 

BIBLIOGRAPHIE. 

5,  !     x  io_l* 
5,7    x  io-'f 
5,38  X  io-'* 

Bâter  et  Moulin. 

Bâter  et  Moi  lin. 

S.  Valentino. 

C.  R.,  150,    169;  J.   P/ijsiq.,  4"  série,  9,  490. 
C.   R.,  150,   |C58. 
Ann.  /'/ijsik,  81,  278. 

Marcel  Boll. 
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Différence  entre  la  vraie  température  et  la  température  noire  (M.  v.  Piroîi,  Ber.  Deutsch.  Physik.  Ges.,  12,  329). 


Température  vraie. 
Différence 


Platine. 


1230 

55 


i45o 
60 


i55o 
65 


i65o 
73 


1750 
io5 


1780 
u5 


Tantale. 


0 
1  100 

0 
i3oo 

5o 

80 

i5oo 
1 10 


1700 
140 


Distribution  de  l'énergie  dans  le  spectre  (E.-L.  Nichols  et  E.  Merritt,  Phys,  Rev.,  30,  33a). 
Flammo  de  l'acétylène  (lda  =  intensité  de  rayonnement  x  carré  de  la  distance). 


X  EN   |A. 


o,656 
0,604 
o,656 


Id5. 


248,0 

«49,2 
87,0 


X  EN   [X. 


0,534 

o,5o8 

o,477 


Id». 


58,7 
42,5 
21 ,3 


Maximum  des  spectres 
de  fluorescence  : 


Fluorescéine X  =  o,5i5 

Eosine o,545 

Resorcinc 0,592 


Le  spectre  infrarouge. 


Longueurs  d'onde  des  rayons  restants. 

H.  Rubens  et  H.  Hollnagel,  Ber.  Dtsch.  Physik.  Ges.,  12,  92;  Sitz.  Pr.  Akad 

WUs.  Berl.,  52.  —  A.  Ironbridgs  et  R.-W.  Wood  (Phi/.  Mag.,  [6J,  20,  900. 

(Longueur  d'onde  en  p.  :  X,,  raie  principale;  X,,  raie  secondaire;  X0,  moyenne). 


RAYONS 
restants  de 

POIDS 

moléculaire. 

NaCl 

KCI 

58,5 
74,6 
82  3 

KBr 

Kl 

166  0 

SiO* 

60,4 

x,. 


53,6 
62,0 

86,5 

ff 

8,4 


X,. 


46,9 
70,3 
75,6 

ff 

8,9 


V 


ai, 7 
63,4 
82,3 

96,7 


AUTKUR8. 


Rubens 
Id. 
Id. 
Id. 

Ironbridgs 


Pouvoir  réflecteur  pour  les  rayons  restants 
de  KBr  (interféromètre  et   microradiomètre). 

H.  Rubens  et  H.  Hollnagel,  Ber.  Dtsch.  Physik. 
Ges.,  12,  98;  Sitz.  Pr.  Akad.  Wiss.  Berl., 
5o;  Phil.  Mag.,  [6],  19,  780. 


KBr. 
Kl... 

KCI. 


82,6 
29,6 
36,  o 


NaCl....... 

CaF* 

Verre 

Eau  (à  190). 


25,8 

19,7 
i4,o 

9,6 


Pouvoir  réflecteur  pour  les  rayons  Infrarouges 
(H.  Rubens  et  R.-W.  Wood,  Sitz.  Pr.  Akad.  IViss.  Berl,  n36). 


SUBSTANCES. 


Spath  calcaire 

Marbre 

Sel  gemme... 

Sylvine 

KBr 

Kl 


R 

X  =  MV-. 

X  =  lu»>. 

X  =  -. 

tr 

47,'  r 

24,0 

if 

43, H 

18,1 

■25,8 

ao,3 

18,5 

36,o 

19,3 

"4,3 

82,6 

3i,i 

ff 

»9 1 6 

35,5 

ff 

SUBSTANCES. 

X  =  821» 

R 

X  =  îosn. 

Fluorine 

'9,7 

ff 

9,6 

ff 
ff 

20,2 
'9,2 
1 1 ,6 

i,6 
4,3 

Verre  

Alcool 

Huile  de 

ricin. 

'9,7 
■9,5 
64,o 
44,5 
'3,9 


Absorption  du  quartz  normal  à  l'axe  pour  les  rayons 
restants  (H.  Rubens  et  H.  Hollnagel,  Ber.  Dtsch. 
Physik.  Ges.,  12,  97;  Phil.  Mag.,  [6J,  19,  779). 


ÉPAISSEUR. 


mm 
0,6o 

2,00 

3,03 

4,o3 


ABSORPTION  POUR  LES  RAYONS  RESTANTS  DE 


Sel  gemme. 


p.  100 

35,8 
67,7 

76,9 
82,6 


SjWIne. 


p.  ic». 

•  4,8 
46,0 

54,9 

69,4 


KBr. 


P.    !"" 

12,2 

35, 5 
46,8 
57,6 


Kl. 


p.  100 
// 

20,0 

// 

32,0 


Tables  internationales. 
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Transparence  pour  les  rayons  restants  i  H.  Riibens  el  H.  Hou.nagei.,  Sitz.  l'r.  AkaJ.  If'iss.  Jierl., 
47:   fier.  Dtsch.  P/ijsik.  Ces.,  12,  96;   PMI.  Mag.  [G],  19,  777'). 


SUBSTANC1  S. 


Quartz. 


Paraffine 

Mica 

Ebonile 

Eau  (  liquide  1. 


LTAISSEUB. 

lu  III    ,. 

0 

Go 

■}. 

00 

•i 

o'j 

2 

90 

O 

o/ 

U 

4" 

O 

00  9.  G 

HAYONS  RESTANTS  DE 


K  Ki 


|l     100 

G4,9 

47,6 

'".).-'■ 
3i,4 

:">  1  .7 

?.(..:■> 


Kl. 


p.   100 

/' 

5o,4 
54,5 
25.0 

43,o 


SUBSTANCES. 


Fluorine 

Sel  gemme. . . . 

Verre 

Sylvine 

Eau  (  vapeur). 
CO* 


ÉPAISSKUfl. 

Il 

111 

3 

48 

3 

00 

3 

20 

4 

10 

400 

00 

400 

00 

HAYONS   HISTANTS  DK 


KBr. 


p   100 
O 

0 

o 

0 

3b, 7 
100,0 


Kl. 

p.  100 

O 

0 

0 

0 

33,0 

// 

Indice  de  l'eau  pour  les 
rayons  restants  de  diverses 
substances  (H.  Rpbens  et 

II.  H0LLN,AGEL(ite/\  DtScfl. 

Physik.  Ces.,  12.  98). 


BAVONS 
restants  de 


KBr. 

CaP. 
NaCl. 


i,4i 
1,4. 
f,36 


Coefficient  d'absorption  de  leau  pour  les  rayons  restants  du  bromure  de  potassium  (H.  Ribkns  cl  H.  Hom.NAGei., 
lier.  Dtsch.  Pjsik.  Ces.,  12,  96  ) k  —  o,6G. 


Transparences  pour  les  rayons  infrarouges 
(II.  R.UBEXS  et  R.-AV.  Woon,  Sitz.  l'r.  Akad.,  IVlss.  Jierl,  n3o). 


A  EN   u. 


I 
G 


TRANSPARENCE   TOUR    100. 


Papier  noir 


d  -o"",02>. 


(i 

o,g 

1  ,7 
8,  ?. 


d  =  0",  11. 


Il 
I,'l 


l  .iriftn 
,/=  d""*,4. 


Suie 
p"S,8>ur  10""' 


d.  ) 
8.  G 

.6,0 

i-.G 


À    EN 


v>G 

5  ■>. 

io8 


TRANSPARENCE    POUR    100 


Papier  noir 


</=  0""",0?5.  rf=0"\  Il 


24 ,  i 
46,o 
61  ,  j 


3I?. 
i5,i 
33,5 


Carton 
rf=0— ,i 


1,6 


Suie 
l^ï.Ssur  10"»'. 


76,7 
91,3 

9»,  5 


SUBSTANCES. 


Pu  raffine 

Mica 

Ebonite 

Sel  gemme  .... 

Fluorine. 

Diamant 

Verre  de  quartz 
Quartz  i  axe  .  . 


ÉPAISSEUR 

CD 

m 

llimèties. 

3 

o3 

0 

o5i 

0 

4o 

0 

21 

0 

59 
26 

3 

85 

2 

,00 

TRANSPARKNCE 

pour  too 

().  =  108  |1|. 


->7,° 
iG,G 
39,o 

21,5 

5,3 
45,3 
o 

8i,3 


SUBSTANCES. 


Quartz  J.  axe 


Benzène 
Alcool.. 
Ether.. 


EPAISSEUR 

en 
milliinêtres, 


4,o3 
7,26 

",74 
r4,66 
18,69 

1 ,00 
0.1 58 
o,  1  58 


rRANSPARF.NCt 

pour  ion 

().  —  108  [l). 


66,4 

4.9,8 
35,5 

->9,0 
2.2,6 

30 ,  S 

7,9 
37,1 


SUBSTANCES. 


Huile  de  ricin.. 

Eau 

»     

Vapeur  d'alcool. 
Vapeur  d'éther. 
Vap.  de  benzène 
Vapeur  d'eau  . . 
CO' 


EPAISSEUR 

en 
millimèlrcs. 


o ,  029 
0,044 


200 
200 
200 
400 
20O 


TRANSPARENCE 

pour  100 

(>.  =  108  (JL). 


46,1 

25,8 

i3,6 

88 

35,5 
100 

'9,6 
100 
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PHOTOMÉTRIE. 


Comparaison  de  divers  modes  d'éclairage.  Consommations  et  prix  de  revient. 
(Rosenberg,  Bl.  Soc.  Enc,  113,777). 


MODE   D  ECLAIRAGE. 


Acétylène .... 
Gaz  de  houille 
Electricité. . . . 

Essence 

Acétylène 

Pétrole 

Electricité.  . . . 


LAMPES. 


Incandescence 

Id. 

Filament  métall. 

Incandescence. 

Ordinaire. 

Id. 
Filam'  charbon. 


PRIX   UNITAIRE. 


i  ,aî  le  m3. 
0,25  le  m'. 
o,oG  le  hw-h. 
o,4o  le  litre, 
i  ,25  le  m3. 
o,4o  le  Ikre. 
o,oG  le  hw-h. 


CONSOMMATION 

par 

lampe- heure. 


12  litres. 

8o  litres. 
5-2  watts. 
8  cenlilit. 
27  litres. 
12  cenlilit. 
128  watts. 


PRIX 

des  5  lampes 

par  an. 


fr 
8>.,l5 

1 oy , 1 5 
170,80 
175,80 
184,80 
262 , 80 
420, 5o 


Intensités  lumineuses  et  éclairage 
(Haydn  J.  Harrissox,  El.  Lond.,  66,  285). 


DISTANCES 

en  cm 

entre 
les  lampes. 


9", 4 

82,2 

73 

63,8 

54,7 
40,6 
36,5 

27,4 


INTENSITE    D  UNE   LAMPE 


à  36,8  r ni 
de  haut. 


7->00 
48oo 

3i4o 

1  820 

g5o 

4<>o 


à  61  cm 

de  liant. 


8000 
G  3  OO 
4540 

3  060 

KJJO 

1186 

620 

.3 1 K  i 


INTENSITE    TOTALE 


à  36,6  cm 
île   haut. 


I  Go  OOO 

120000 

1)2  000 

G3  5oo 
4  1  5oo 

2.3  3  00 


a  61  cm 

de   haut. 


I jfiooo 
12  5  000 
I00O0O 

76600 

57000 
4  1  Goo 
27.300 
17G00 


Intensités  par  watts  de  diverses  lampes  (à  10"  on  i5"  de  l'horizontale) 
(Haydn,  J.  Harrison,  El.  Lond.,  66,  282). 


LAMPES. 

GLOBES. 

WATTS. 

BOUGIES    PAU    WATTS. 

Clear  glass. 

Spécial  fillings. 

Slandard  opalescent. 

Clear  inner  and  outer  globe. 

Slandard  opalescent. 

Dioptrie  and  opalescent. 

Dioptrie  and  clear. 

Standard. 

Id. 

Id. 

depuis  4° 

3  00 
5  00 

4  60 
4  Go 
t'60 
55o 

36o  à  460 
35o 
44o 

0,8 

1  ,.) 

0    7 

D.  C.  enclosed  arc 

0  5 

T   A 

Id 

6  5 

Id 

5  à  8 

2 ,0 

1 ,6 

Intensité  lumineuse  hémisphérique. 
(E.-W.  Marchant,  El.  Lond.,  66,  409). 


LAMPES. 


Enclosed  flame  lamp  (clear  glob) 

»  (opal  glob) 

Open  flame  arc 

Singly  enclosed 

Midget  singly  enclosed 

Quartzlite  (Hg) 


VOLTS. 

AMPÈRES. 

INTENSITÉS. 

58 

8,45 

2200 

57,8 

8,5 

i43o 

40 

7 

1040 

86 

8,5 

u5o 

77 

3,2 

245 

23o 

// 

II90 

BOUGIES    TAR    WATTS. 

4,5 

3,0 

3,72 

.,6 

1,0 

',7'{ 
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Consommation    des    lampes    à    incandescence 
(G.  Lkimbacii,  Z.  u'ist   Photogr.,  8,  333). 


WATTS 
par  bougies. 

POUVOIR 

cdnirant 

relatif 

pour  100. 

KFFET 

RAYONNEMENT 

LAMPES. 

lumineux 
pour  100. 

utile 
pour  100. 

en 
»al(s  :  cm' 109. 

par  rapport 
a  l'étalon  Hefner 

Nernst 

Tantale 

Osram 

A.E.  G 

Bergman.  .    . . 

Sirius  Kolloid. 

3,8 
2,0 
2,0 

',5 
'  ,7 
■  )  i 
',7 

',5 

6i,y 
49,2 
64,8 
75,6 
8o,5 
68,5 
72 ,2 
65,4 

2,85 
4/,3 
4,26 

4,63 

4,4i 
5,o3 

4,44 
5,42 

«,7r» 

2,17 

2,75 
3,5o 
3 ,  55 

3,4<. 

3,20 

3 ,55 

53i 

34o 

449 
418 

482 
473 
437 
430 

0,()2 
0,/t0 
0,52 
0,49 

o,56 
o,55 
o,5i 
o,5i 

Rapport  de  l'énergie  visible  à  l'énergie 
totale  {El.  Times,  38,  340). 


SOURCES. 


Acétylène 

Incandescence  (gaz). . 
El.  incand.  (charbon) 

Nemsl 

Tantale 

Osram 

Arc  au  mercure 

Arc  à  flamme 


RAPPORT 

pou 

r  100. 

O 

65 

O 

49 

2 

7 

4 

21 

4 

87 

} 

■»  _ 

0  2 

6 

i3 

0 

POUVOIR  RÉFLECTEUR. 

Formule  :  R  =  100  —  (R  =  pouvoir  réflecteur;  I,,  inlensité  incidente;  lr,  intensité  réfléchie). 
1/ 

W.  Mkier  {Ann.   Physik.,  31,  1017). 


>>   KN 


2S7,:} 

•'74,9 
298 , 1 
32  5,5 
36i ,  1 
$98 . 1 
4  il  ,3 
467,8 
5o8,o 
589,3 
63o,o 
668,0 


Au. 


27,6 

V.r> 
3o,4 
35,i 

37,7 
39 , 4 
4?-,3 
43,2 

^7,4 
8., 5 

88,3 


Ni. 


3o,7 
37,6 
39,4 
4o,4 
41,2 
5o,6 
56,1 
59,6 
60. ,  1 
65,5 

68,3 


Fe. 


16,2 

'4,4 
16,0 

i7,4 
22 ,  ', 
26,7 

*7>7 

29.2 

3o,2 

32 , 6 

't 

36,2 


Pt. 


37,1 
43,1 

47,6 
48,9 

5M 

Î7,5 
58,4 
58,9 
58,9 

59,o 
59,4 


Bi. 


20,1 
2.4,8 

31,2 

36,  o 
42,5 

46,7 
48,9 
5o,8 

52,2 

54 , 3 
57,2 


Z11. 


20,  > 

47,6 
60 , 2 
68 , 2 
70,5 
71,6 
73,2 
74,3 
75,. 
74,5 

tt 

7i,i 


Se. 


2.3,3 
2.5,3 
3i,8 
>  2 ,  ") 
3o,  3 
3o,5 
29,2 
28,4 

27,2 
25,  I 

1/ 

23,4 


"g- 


67,5 

70,6 

73,. 

74,2 

74,7 
74,6 
75,3 

76,7 


I. 


1  o  ,0 

24,0 
36,o 
33,3 
34,2 
34,o 
3o ,  3 


5o  p.  100  A  g 
5o  p.  100  Cu 


[6,2 
i5,o 

19,3 

27,6 
36,6 
44,o 
62,5 
68,6 
66,6 
8i,3 

tt 

88,1 


METAL 
île  Wood. 


52,7 
56,6 
61,  i 

64,9 
65,2 
68,8 
67,6 
66,1 
68,6 
7o,i 

tf 

70,5 


W.-W.  Coblentz  (J .   Frank.    If/St.,  180,   176). 


>.   EN 


0,40 

0,46 

(i .  6 . 

f'-7- 
o,S. 

1,0. 

1,2. 

1,4. 


84,0 

89,° 
90,0 

92 , 5 
94,2 
9^,1 
96,4 
97,2 
97.6 


IH. 


48,0 
55,o 
58,4 
64,2 

69,° 
70,3 
73,0 
75,0 

76,8 


W. 


47," 

48,2 

19,3 
5 1,3 
54.0 
56 , 3 

1)2  , 3 

68,2 
73,8 


Mo. 


44,o 

44,6 
45,5 
47,6 
49,8 
52,3 
58,2 
63,0 
69,0 


Fe. 


55,o 
57,5 
59,5 
6i,5 
61 ,0 
68,5 
71,5 


Ta. 


38,o 
4'),o 

// 
64,0 
78,0 
84,o 
86,5 


Cr. 


39 


Sb. 


55 


M  g. 


72,0 
73,0 


74.0 
75,0 


C 

i  graphite  ) 


21,0 
22,0 
22, 5 

23,5 
24,0 
25,o 
26,8 
28,3 
3o,o 
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\  EN   U. 


1,6. 

2,0. 
2,5. 

3,0. 
3,5. 
4,o. 
5,o. 
6,o. 
7,0. 
8,o. 
9,o. 

10,0. 
12,0. 


Ag. 

Pi. 

97.» 

78,0 

97,9 

80 ,  G 

97-9 

// 

98,o 

88,8 

98,3 

// 

9*,4 

9'  /> 

98,5 

9  >  1  5 

98,0 

tr 

98,6 

9V> 

98,8 

97»,1 

98,9 

95,4 

99,° 

9 '',9 

98,9 

96,5 

W. 

Mo. 

Fe. 

78,0 

74,2 

74,3 

84,6 

81,6 

78,,, 

89,2 

85.5 

8i,5 

9°,  5 

87, G 

«4 , r» 

92,° 

89,2 

87,5 

9>,8 

9n,r» 

89,5 

94,o 

92,o 

9',  5 

94,6 

95,o 

9},o 

9r>,i 

93,3 

94,o 

9r',6 

93 , 7 

94,o 

93.3 

94,o 

93,8 

95,5 

94/» 

ff 

96,3 

9r',2 

tf 

Ta. 


88,0 
90, 5 
9', 6 
92 , 3 
92,8 
9>,o 
9!,° 


93,5 
93,8 


95,o 


Cr. 


61 

63 
G6 

70 

7« 
81 

85 

89 
92 
93 

97 


Sb. 


58 
Go 

G  5 

G8 

70 

72 


-M  S- 


77,o 

79,o 
8o.5 

tf 

83,5 

8,6,0 
88,0 
91 .0 
93,o 
93,o 


C 
(gr.iphiic  i 


32,0 

3  5 , 2 

>9 ,  "• 
43,o 
4G.o 

47,  r> 
5o,5 
5  2,0 
53, 5 
55,5 
57,5 
59-o 


F.  Henmxg  (Z.  Instr.,  30,  61). 
T.  ordinaire. 


5.  (en  |x)  — 


Ag 
Ni. 
Pt. 
RI) 
Ir. 
Ta 


0,530. 

0,538. 

0,576. 

0,627. 

92 

93 

93 

93 

56 

57 

59 

62 

62 

64 

G5 

67 

68 

69 

70 

7' 

64 

66 

66 

67 

4o 

4o 

39 

4i 

0,680. 


93 

64 
68 

7' 
68 

47 


Entre  11 00"  et  16000     [     Pi 
X  =  0,576.  Ir. 


66. 
68. 


H.  v.  Waiitkkdeikj  (Ber.  Disch.  Phjsik.  Gfs.,  12,  io5). 
Raie  jaune  Hp. 


U. 


Pd 

RI. 

Ir 

Pt  ■+- 10  p.  100  Rh, 
Si  (90  pour  100)., 
Graphite , 


Mn 63,5 

Cr 69,7 

Va 57,5 

Ta ,43,8 

Nb 4  ",3 

W 48,6 

Pt,  rou^i  au  préalable 

Pt ,  poli  au  sable 

Pt,  lavé  au  toluène  bouillant 

Pt,  poli  au  rouge  de  Paris  et  lavé  (toluène  bouillant  ). 

Ir,  lumière  rouge  (X  =  o,  66, a) 

Rh,  lumière  rouge  (X  =  o,  66 \i) 

Pt  rhodié,  lumière  rouge  (/  -—  o,  66;jl) 


65, o 
78,3 
74,6 

7», 7 
35,7 
36,7 
72,5 
72,8 
71,0 
72,5 
74,i 
79,7 
73,2 


E.  Hacen  et  H.  Ribens  (Sitz.  Ber.  Ak.  Wiss.  BerL,  6486). 


a  (en 

H)  = 

0,78. 

1,00. 

v,-                                                         [ 

21" 

69,2 
69,2 

67,0 
67,0 

58,9 
59,' 

1%  5 

Ni 

3  io° 

/ 

72,6 

71 .5 
72,1 

62,2 
62  2 

•20° 

Métal  des  miroirs. 

>5o° 

i  •                           \ 

•iO° 

1 5o° 

2,00. 

3,00. 

4,00. 

5,00. 

83,5 

88,4 

92,0 

94 , 5 

83,3 

87,5 

90,3 

9',6 

76,5 

84,i 

88,4 

89.3 

77,o 

83,2 

87,6 

88,4 

75,3 

8i,9 

86,0 

88,8 

75,o 

8i,5 

85,6 

87,6 
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POUVOIR  ÉMISSIF 


Pouvoir  émissif  du  papier  d'amiante.  A.-W.  Porter  et  E.-R.  Martin   (P/iil.  Mog.,   G,   20,  321). 

0,000275  C.G.S.  à  ioo"  C. 


Pouvoir  émissif  de  quelques  métaux  et  alliages. 
E.  Hagen  et  H.  Rubens  (Sitz.  Pr.  Ak,  IViss.  Bert.,  473).        X  =  6,65  ^  ;  (Unités  arbitraires). 


TEMPERATURES 
centigrades. 


IOO 
20O 

3oo 

400 

5  00 


ARGENT. 


1,43 

i,5i 

i,63 

',77 


1,87 
',98 
2,17 
2 ,  3a 


PLATINE. 


4,45 

5, 06 
5,67 

0,22 

6,()3 


NICKEL. 


4,65 
5,78 
6,62 
7 1 43 
8,i3 


LAITON. 


3,56 
3,45 
3,53 
3,7" 


PLAT1NE- 
AROENT. 


6,58 
6,75 
6,76 
6,93 


CONSTANTAN. 


8,98 

8,83 
8,70 
8,62 


FERRO- 
NICKEL. 


12,5 

12,4 

12,5 
12,5 


A    EN    |1. 


TEMPERATURES 
centigrades. 


635 

844 
1045 

I25l 

i455 

43o 
635 

844 
10  J  "> 

I25l 

i455 

635 

844 

1045 

i-j5i 

1455 


POUVOIR    EMISSIF 


du  platine  pur. 


12,5 

56,4 
'47,4 
3o5,5 
534,5 

',5y 

5,98 

14,1 

23,6 

39,7 
57 , 3 

2,42 
4,85 
35 
5 


10 


du  corps  noir. 


,  / 

'4,' 


38,9 
i5i,5 
408,0 
868 
i532 

5,67 

18,7 

40,6 

68,0 

102,2 

i4o,3 

7,5o 
i3,o 
19,0 

25,8 
32,7 


A  EN  ]1. 


TEMPERATURES 
centigrades. 


600 

800 

IOOO 

I200 

i4oo 

4  00 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

600 

800 

IOOO 
1200 

1400 


TOUVOIR   EMISSIF 


du  platine  pur. 


10,62 

48,0 
i38,4 
3 1 1 , 5 

355,o 

2,3o 

8,5 

'9,7 
36, o 
57,6 
84,5 

i,5o 

2,72 

4,4 

6,4 

8,63 


du  corps  noir. 


24,6 
I  l6,2 

338,0 
733 
i333 

4,52 

'5,9 
35,3 
61,8 
•*3  1 
■*9,' 
G,67 

",7 
17,6 
24,0 
3o,7 


Variation  du  pouvoir  émissif  E  d'une  lame  diffusante 

avec  le  paramétre  d'absorption  a.  (Foix,  Thèse,  Paris). 

aa,  mélange  Auer;  ac,  oxyde  de  cérium. 


X  EN  (X. 

*„:!3i. 

a,:  131. 

E. 

0,45 

3 

i,3 

o,585 

o,235 

0,0494 

375 
162,5 
73,12 

29,37 
6,175 

0  86 

0,55 

o,49 
0,24 
0,062 

Coefficient  de  température  du  pouvoir  émissif  E  du  nickel. 

H.  Rubens  (Ber.  Dtsch.  P/i/sik.  Ges.,  12,  172). 

E,=  E(n-*t)- 


A  KN  (1. 

k. 

0,78 

0 , 00000 

— 0,0000 3 

-+-0,00010 

-+-0,000  56 

4  0 

-ho,ooi65 

-+-o,oo5i8 
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COEFFICIENTS 

D'ABSORPTION 

I.  —  Coefficients  d'absorption  de -liqui 

des  et  de  solutions. 

Sauf  indications  spéciales,  le  coefficient  d'absorption  est  le  facteur  A-  qui  entre  dans  1 

»  formule  :  I  =  I0e-lx,  I0  intensité  de  la  lumière  incidente, 

[  intensité  de  la  lumière  transmise,  x  épaisseur  de  liquide  traversé  en  centimètres,  X  longueur  d'onde,  8  température. 

Coefficients  d'absorption  du  limonène 

(F.-A.  Molbv  et  R.-C.  Gibbs,  Physic. 

Rec,  30,  94). 

8=4-22°C. 

0  =  —  I2j"C. 

X. 

A.                                X.                     k. 

x. 

A.                                 X. 

A. 

0,43  n 

0, 104                            o,53  (ji               0,020 

o,43-[j 

0,270                         o,53  (ji             0 

,125 

o,47 

o,o55                          o,6o(ji              0,010 

o,47 

0 ,201                         0 ,60  fi             0 

,09J 

Coefficients  d'absorption  du  sulfate   d'urane  et  du  sulfate  d'uranyle 

dissous  dans  des  solutions  aqueuses  d'acide  sulfurique  (N.  T 

iTi.ESTAD.  Z.  physik.  Chem.,  72,  3o6). 

Sulfate  d'urane  dans  solution  n 

.SO4H,. 

■pg  de  molécule. 

5*5  de  molécule. 

A-. 

^  de  molécule. 

MimO- 

A.                  M  (M1)-            *•■ 

X(u-u).             !..                   MW)- 

X(|j.a).             k.                   X(p.;x). 

k. 

730-684 

0,097           456-446      0,387 

780-740       0,12.5 

53i-5i8 

0,114 

7JO-723       0,1 ij              543-527 

0,161 

676-634 

1,699           446-44o      0,4 56 

740-716      0,076 

5 18-5 10 

0,1079 

723-702      0,102            527-5i5 

0, 1 3  r 

62.4-612 

0,678            j  3 1— 4**3      o,745 

716-688     0,143 

5io-5o2 

o,357 

702-683       o,i37            510-490 

0,456 

6 1 2-5<)  'n 

0,387            4*3— .4 19      o,745 

684-668      o,9o3 

joo-490 

0,699 

683-670      o,456            490-478 

o,495 

592-565 

0,161                 "               " 

668-652       i,347 

490-479 

0,745 

670-665      o,585             178-467 

0,367 

56o-55o 

1 ,3oi                  »               a 

649-632      o,854 

479-467 

o,538 

665-647      0,796            467-456 

0 ,  292 

544-53o 

0 , 569                 a               a 

63o-6i2      0,347 

467-456 

0,357 

645-623     0,469          4  5€>— 44  5 

o,i74 

53o-5i8 

0,125                          a                      11 

612-584       0,168 

456-446 

0,201 

623-6o3       0,24 i            445-435 

o,3io 

5i8-5io 

0 , 267                  "                a 

584-568      o,to8 

416-436 

o,3oi 

6o3-585      0,174            435-425 

o,347 

606-479 

i ,  398                  /'                a 

565-556      0  377 

436-420 

0,409 

585-5(18       0,137                   " 

n 

473-467 

1,097                  "                " 

554-546      -  ,638 

420-4 12 

0,  i43 

568-557      0,168 

1/ 

467-456 

0,745                  »                a 

546-53 1       0,268 

4 12 

0,071 

557-5J3      0,347                 " 

11 

Sulfate 

d'urane  dans  solution  «.SO;H2. 

Sulfate 

d'uranyle  dans  solution  n.S04H2. 

flj  de  molécule. 

■j'5  de  molécule. 

X. 

k.                                X.                   k. 

X. 

k. 

X.                  A\                                X. 

k. 

770-724 

0,071                      526-509          o,o458 

780-750 

0,174 

578-563         0,081                      479-470 

0,292 

724-668 

0,119                    5o4-4g4          0,229 

750-722 

0,097 

563-541        0,086                    469-462 

o,3io 

668-658 

0,409                    490-479         0,229 

722-688 

0,092 

544-525        0,071                  462-458 

o,495 

652-622 

0.201                    479-467         0,149 

688-663 

0, 102 

525-5o9        0,066                    454-446 

o,5i3 

622-598 

0,119                    467-456         0,1 i35 

665-648 

0 ,  086 

5o9~5oo        0,066                    446-438 

o,638 

598-568 

0,046                    456-446         o,o5o6 

648-626 

0,076 

5oo-493        o, i3 1                   438-42 5 

0,921 

568-55o 

0,174                  446-436        0,097 

626-608 

0,097 

493-487        o,i43                   425-4M 

1,097 

550-532 

o,i49                   436-427         0,174 

6o8-584 

0,092 

487-479        o,i 49 

// 
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Optik-Absorption  —  Light-Absorption  —  Optique-Absorption  —  Ottica-Assorbimento. 


Coefficients  d'absorption  de  liquides  et  de  solution  {suite). 

Coefficient  d'absorption  de  l'Iode  et  de  l'Iodoforme  dans  divers  solvants  (Plotnikow,  Z.  P/ijs.  C/iem.,  75,  385). 

L'auteur  indique  la  formule  k  = — h; — ->  dans  laquelle  k  est  le  coefficient  d'absorption,  x  l'épaisseur  du  liquide  absorbant 

en  centimètres,  C  la  concentration  en  molécule-gramme  par  litre,  a,  et  a2  les  valeurs  des  angles  lus  directement  sur  l'appareil. 

Iode. 

Solvant.                                                 MHH1)-  c-  A(max.).  A  (min.).  k. 

Benzène 436  0,00123-0,00492  102,  2.5  95,19  98,35 

»       4<>5-8  »  24,46  '8,77  21,10 

Tétrachlorure  de  carbone 436  0,00148-0,0059  34,1  32,3  33,5 

»                    »          4o5-8  0,01 58  1,77  0,62  1,18 

»                     »          »  o,o3i6  3,02  2,81  2,91 

»                     »           »  o,o632  3,87  2,43  3,i  5 

Alcool  éthylique  (99,7  pour  100) 436  0,00029  732,4  712,9  724,1 

»                            >>               »  o,ooo58  699,6  691,1  694,6 

»                             »               »  0,00174  »  .1  600,0 

»                            »               4o5-8  0,00029  65 1,9  640,1  646,0 

»                             »               »  o,ooo58  496,8  475,i  485,9 

»                              »                »  0,00174  »  »  354,6 

Iodoforme. 

Alcool  éthylique  (99,7  pour  roo) 436  0,005-0,02  11 ,32  9,23  10,20 

»                          »              4°5-8  0,0025-0,01  69,01  65,79  67,64 

Ether  diélhylique 436  0,008-0,02  12, 5  10,0  10,9 

Benzène »  0,005-0,02  21,76  21,11  21, 35 

»       4o5-8  0,000623-0,0025  ii2,35  99,68  105,5g 

Tétrachlorure  de  carbone 436  0,0025-0,01  24,7  22,7  23,4 

»                      »           4o5-8  o,ooi25-o, oo5  i32,2  12.3,0  126,4 

Sulfure  de  carbone 436  0,005-0,02  47,6  43,1  45,9 

Acétone »  0,01-0,02  54,0  5i,4  53, o 

Alcool  méthylique 436  0,01-0,02  70,4  6a, 3  66,4 

Ether  éthylacétique »  0,01-0,02  71,0  62, 3  67,5 

CjH60  5o pour  100 -t-C6H6  5o  pour  100 »  0,01-0,02  16, 33  i5,2i  i5,36 

C2HG0  5o  pour  100-H  CçHs  5opour  100 4o5-8  o,ooi25-o,oo25  87,77  85, 00  86,07 

C2H60  90  pour  îoo-f-  C6H6  10  pour  100 436  0,01-0,02  >°,79  9,36  9,91 

C2 H60  90  pour  100  -+-  C6H6  10  pour  100 4o5-8  o,ooi25-o,oo5  77,0  70,85  73,49 

( ' 2 •  1 6 0  80  pour  100  -1-  H20  20  pour  100 436  0,00965-0,0193  10,6  9,09  9,76 


Coefficients  d'absorption  de  dérivés  du  Bornéol  et  du  Menthol  (L.  Tsciiugaeff  et  A.  Ogorodnikoff,  Z.  Ph/sik.  Cliem.,  74,  5o5). 

J         _wr 
Dans  —  =  e       ',  où   I  =  intensité  de  la  lumière  tombart  sur  la  solution;  J0  =  intensité  de  la  lumière  ayant  traversé  une  couche  de 

ie°  d'épaisseur  du  liquide;  e  =  base  des  logarithmes  naturels;  K  =  la  constante  d'absorption;  C,  =  -^  où  p  =  poids  de  la  substance  en 
grammes  par  litre;  M  =  poids  moléculaire  de  la  substance  ;  X  =  longueur  d'onde;  solvant  toluène,  8  =  jo". 


CORPS. 

d-  Bornylxanthogénate 
de  méthyle. ... 


rf-Bornylxanlhogénale 
d'élhyle 


P- 

K. 

98,98 

44o 

0 

434 

0,07 

428 

0,26 

423 

0,/,I 

419 

°,94 

99,?-4 

440 

0 

434 

0,14 

428 

o,36 

423 

0,80 

4-9 

t. 49 

CORPS. 

/-Bornyldixantho- 
génide 


Dilhio-uréthane  de  l'al- 
cool fenchylique 


P- 

\. 

K. 

98,83 

463 

0 

455 

o,i5 

447 

0,41 

440 

0,81 

434 

1,28 

428 

2,3 

423 

4,46 

1,009 

604 

43 

583 

142 

563 

228 

CORPS. 

Dilhio-uréthane  de  l'al- 
cool fenchylique . . . 


P- 

\. 

K. 

,009 

546 

32.3 

53o 

374 

5i6 

366 

5o3 

353 

492 

244 

48i 

211 

47i 

207 

463 

228 

455 

284 

447 

416 

44o 

654 

434 

947 

Ch.  Chéneveau. 


Optik-Absorption.  —  Light-Absorption.  —  Optique-Absorption.  —  Ottica-Assorbimento. 


89 


Coefficients  d'absorption  de  liquides  et  de  solutions  (suite). 

Coefficients  d'absorption  de  dérivés  du  Bornéol  et  du  Menthol  {suite). 

COUPS. 

P- 

X. 

K. 

cours. 

P- 

A. 

K. 

CORPS. 

P- 

X. 

K. 

Dithio-urét  liane  du 

D 1 1  h  i  o-u  r  é  t  h  a  n  e  du 

Monolhio-urélliane   du 

rf-Bornéol 

i  ,<><>5 

604 
583 

5i  • 
142 

/-Menthol 

o,999* 

583 
563 

4i 
117 

/-Menthol 

1,254 

563 
546 

45 
116 

563 

•219 

546 

21 3 

53o 

214 

546 

3o4 

53o 

329 

5i6 

337 

53o 

>77 

5 16 

353 

5o3 

434 

5i6 

367 

49'2 

3oo 

4  92 

486 

5o3 

35o 

48i 

•2C8 

481 

523 

492 

3i5 

471 

227 

47» 

486 

48. 

253 

463 

200 

463 

462 

471 

242 

455 

2l3 

455 

386 

463 

259 

447 

235 

447 

33o 

455 

296 

44o 

355 

44o 

290 

447 

388 

434 

492 

434 

23o 

44o 

54i 

428 

7'4 

428 

202 

434 

742 

423 

1229 

423 

191 

II.  —  Coefficients  d'absorption  moléculaire  de  corps  minéraux  ou  organiques  dissous  dans  divers  solvants. 

Dans  cette  Table.  A  représente  l'absorption  moléculaire  ;  A  =  -^,  k  coefficient  d'absorption,  C  concentration  en  gr.-mol.  p.  litre  de  solution. 

Coefficients  d'absorption  moléculaire  de  S04Ni  et  Ni  CI,  dans 

Pas  d'indication  de 


Solutions  aqueuses  de  S04Ni. 


C 

o ,  1 49 
0,298 
0,396 
1,192 

2,384 


460  |i|i. 


o,  p 
|5 

44 
45 

0 1 4  i 


602  (1(1. 
A 

o,73 

74 

74 

73 

0,73 


622(1(1. 

i5 

i5 

14 

12 
i3 


SO4N1  dans  SO4H1  absolu. 

X. 


C 
0,0191 
o,o38a 
0,0574 
0,0765 
0,0956 
0,1147 


4i6(i(i.      460(1(1. 
A. 


4,oo 
4,09 
4,01 
4,o5 
4,oi 
4,06 


6,o3 
6,01 
6,00 
6,07 
6,08 
6,09 


Solutions  aqueuses  SOiNn  SOkH,. 

X. 


C. 


460  (i(i. 


602(1(1. 
A. 


622  (i(i. 


SO'Ni. 

SO'H3 

0,00 

0,921 5 

o,45 

0,73 

i,i5 

0,9215 

o,44 

45 

73 

i4 

o,92i5 

0,88 

44 

73 

i4 

0,9215 

1 ,22 

45 

72 

i5 

0,9215 

i,66 

44 

73 

•4 

0,9215 

2,54 

44 

72 

i4 

o,58 

0,00 

44 

74 

i5 

o,58 

2,18 

45 

72 

12 

o,58 

4,36 

47 

y» 

08 

o,58 

5,8o 

49 

64 

02 

o,58 

7,20 

5i 

58 

0,96 

o,58 

8,70 

54 

5o 

84 

o,58 

1 0 ,  20 

53 

0,40 

0,68 

o,58 

14,20 

,,73 

// 

If 

diverses  solutions  (G.  Poma,  Gazz.  Cfiim.,  40  [t], 
température. 

Solutions  aqueuses  de  NiCl2+HCl. 

X. 


Ni  CI5.  H  Cl. 

o,633  0,0 

o,633  3,2 

o,633  4,° 

o,633  4,8 

o,633  5,6 

o,633  6,4 

o,633  7,1 


Solutions  aqueuses  de  SC\N'i  et  Nil.-,. 
C.  X. 

NH3.  SO'Ni. 


182.) 


460(1(1. 

602  hh- 
A. 

622(i(i 

o,44 

0,73 

1 ,  i5 

45 

68 

o5 

61 

65 

01 

77 

60 

0,95 

97 

56 

«7 

1 ,5i 

5o 

84 

2,07 

0,40 

0,86 

ii> 

o,o5i8 

10 

0, io36 

10 

0,2072 

10 

0,4144 

10 

0,8288 

4 

35 

0,207 

7 

20 

0,207 

9 

00 

0,207 

1 1 

5o 

0,207 

M 

20 

0,207 

)6|i(i. 

589  (i(i. 

622  (i(i 

4,7 

4,8 

3,2 

4,7 

4,9 

3,2 

4,7 

4,9 

3,. 

4,7 

4,8 

3,2 

4,6 

4,7 

3,1 

4,7 

5,4 

4,o 

4,7 

5,0 

3,9 

4,7 

4,9 

3,i 

4,7 

4,8 

3,. 

4,6 

4,8 

3,i 
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Optik-Absorption  —  Light-Absorption  —  Optique-Absorption  —  Ottica-Assorbimento. 


Coefficients  d'absorption  moléculaire  de  corps  minéraux  ou  organiques  dissous  dans  divers  solvants  (suite). 


Perchlorure  acide  d'or  dans  des  solutions  aqueuses.  Sélénium  dans  le  sulfure  de  carbone. 

(The   Svedbkim;  et  Nu.s  Piiii.bi.ad,  Z.  physik.  C/ietn.,  74 


Indigo  dans  le  chloroforme 


C  =  io-îMol.  Au  H  CL  par  litre. 


Al|Afi|. 

A. 

A([X[J.|. 

A. 

MU.U.). 

7,5 

20,8 

547 

i5,4 

404,7 

676 

18,4 

524 

.5,4 

435,9 

647 

16,  2 

3oo 

18,4 

49'  ,6 

624 

■  3,2 

4  80 

22,7 

// 

596 

6,9 

462 

7i,4 

// 

573 

10,0 

45i 

108,7 

« 

C  =  io-3  Mol 


.-lit. 

C  =0 

oo56  (al. 

-gr.  par 

litre). 

C  =  0 

00118. 

X  (  (JLfJL  ). 

A. 

A 

44o 
180 

Xi  (JLU.I. 
600 

A. 
10 

>.l  (A (il. 

5oo 

A. 

3o 

Xi  |X(xi. 
4o4,7 

A. 

748 

404,7 
435,9 
49', 6 

1 53  5 
1884 

2162 

20 

3  80 

l'A 

48o 

58 

435,9 

296 

546,1 

11760 

n 

56o 

i3 

460 

1 5o 

49', 6 

40 

577-579 

22160 

n 

54o 

'9 

44' 

227 

t/ 

ir 

622 

2o53o 

tr 

520 

23 

410 

748 

n 

n 

690 

674 

Coefficients  d'absorption  de  composés  organiques  divers  (Hantzsoh,  Ber.  Dtsch.  Chem.  Ges.,  43,  i65i). 

O"'"1  dans  v  litres  de  solvant). 


Méthylphénylpicramide  0  =  i8°C. 
Dans  l'alcool.  Dans  l'acide  acétique. 


4l8    1 


V. 

Foi  me  a. 

Forme  p. 

a. 

5oo. . 

398 

406 

433 

5ooo. . 

38i 

422 

4*4 

5dOO.  . 

6060 

6080 

593o 

0000 . . 

",930 

5930 

.Sy  10 

5ooo. . 

5gio 

6000 

5940 

42b  \ 

5g5o  1 


597^  . 
5820  ) 


A: 


536|j;j. 


o-Tolyl-2 .  i - Dini traniline. 

Chloroforme.  Acétique.  Acétone. 


'23. 

.      ,,i 

■'  !  9 

)(). 

3,i 

2,9 

5  00. 

3G'20 

366o 

5  000. 

363o 

354o 

ioooo. 

358o 

355o 

2,2  2,1 
27C0  279O 
2780      2770 


a.  ^. 

1,27  1,16 

1,24  1,2  1 

32io  3?.5o 

»  » 

3l9()  3220 


)>  =546  ;-*.  (-t 


A  =  536uui 


Hantzscii,  lier.  Dtsc/i.  Citent,  (les.,  48,  i65i. 
(  1"1"'  dans  v  lilres  de  suivant). 

Chlorotoluchinoxime. 
Solvant  :  Alcool;  X436jjlu.;  6  =  20". 
v.  Forme  a.  Forme  fi. 

c"'" •■• 777  7>» 

[0000 ...      8820  S'ilio 

Benzylmonoxime. 
Solvant  :  Alcool  -■-  Élliylate  de  Na;  X  =  4o5u,;i. 

v-  Forme  Syn.        Forme  Anti. 

10 1 ,08  0,29 

Sel  de  Sodium  de  la  Benzylmonoxime. 
«'■                                  À(u.;i).  Syn.  Anti. 

I     r>i6  2,25  0,97 

10 436  1 19  91 

'      io»  ii9  2.5; 

/5-Nitro-Benzaldoxime. 

Solvant  :  ht/ter  A  =  4"i  u;j.. 
Forme  Syn  :  23, 1.  Forme  Anti  :  25,2. 


Sel  de  sodium  de  la/?-Nitro-Benzoldoxime  dans  YEthylatc  de  Na. 
a  (  ;j.[a  ).  Syn.  Anti. 

576  6,9  0,7 

5 16  22,0  2,7 

436  1766  1860 

4"5  C)'.i°"  6720 

H  \ nt/  et  Robehtson,  Ber.   Dtsch.  (  lion.  des..  43.  106. 
À  =  546  jj-jj. (11g.  1.         1'""'  dans  v  litres  de  solvant. 

Sels  de  l'Oxyazobenzol. 

Û.  A. 

1 5°  02 

80»  91 

Sel  de  K  dans  : 

Fyridine. 


Sel  de  Na  dans  H.O. 


Alcool. 


0. 
i5 
65" 


A. 

37 

74 


Acétate  d'ethyle. 


0. 
65° 


A. 

42 

79 


6. 

A. 

V. 

i5" 

4o 

44o 

i5° 

1000 
l'yridine. 

(170 

8. 

A. 

V. 

9  3" 

40 

760 

95" 

1000 

910 
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Coefficients  d'absorption  moléculaire  de  corps  minéraux  ou  organiques  dissous  dans  divers  solvants   (suite*. 


Coefficients  d'absorption  de  composés  organiques  divers  (suite). 


Sels  de  l'oxyazobenzol  (suite). 
Sels  alcalins  à  1 5"  C  el  v  =  200. 

Na.  K.  Rb. 


Solvant.  Li. 

Ether 12 

Alcool  amylique » 

Alcool  élhylique 33 

Acétate  d'éthyle i5 

Pyridine 190 


33 

32 

4io 


36 
35 

43 

3oo 


43 

13 

81 

5 1  o 


Sel  de  K  à  1  5"  C.  et  v  =  200  dans  : 
Acétate  d'éthyle  -h  Benzène.  Pyridine  -+-  Benzène. 

C4H'p.  100  A.  C6H6p.  100. 


o 
60 
80 


45 
35 


o 

80 

9^ 


A. 

5  00 

52 

28 


Cs. 

» 

23 

53 
51o 


.Sels  alcalins  à  i5"  C.  et  v  =200  dans  : 


Alcool  +  Ben/.enc. 


Alcool  p. 

100. 

K. 

Hb. 

Cs. 

100 

34 

43 

23 

4o 

27 

36 

2  1 

20 

22 

28 

20 

4 

29 

21 

18 

llexane. 
Cs. 

23 

20 
r8 
>4 


Sels  de  l'Azo-Beszol  -2  .6  Dibromophéno! 
6  =  i5°  C.  v  =  200. 

Solvant.  Li.  Na.  K.  Rb. 

Ether i5  17  18  18 

Alcool  éthylique 3g 


Pyridine 140 


37 
179 


3.5 

180 


35 
210 


Cs. 
36 

270 


III.  —  Coefficients  d'absorption  des  Colloïdes. 

k  est  déduit  de  l'équation  I  =  I„io-tx  (voir  la  Table). 


Hydrolyse  de  l'or  (L.   Roli.a,  Rend.  Accad.  Linc,  [V],  19,   1 , 1 45 ). 

C  =  concentration  en  grammes  d'or  par  millimètre  cube;  x  —  épaisseur  traversée  en  mdlimètres; 
N  =  nombre  de  granules  (submicroni)  par  millimètre  cube. 


x  =  oo. 

C  -  5  x  10""'. 

*  (a|i). 

65o 0,0097 

5g5 23g 

55o 38o 

5i5 320 

488 271 

468 -  0,0237 


Couleur  rose  N 

100. 
î,5  x  io_! 


i5o. 
,66  x  10-'. 


A. 


o , 0090 

24l 

38o 

319 

278 

o,0236 


0,0093 
243 
378 
3i6 
270 

o,o235 


A. 


N  =3   X  I01. 


Bleue. 


x  —  5o.        C  =  b  x  10  s 
3  x  ios.  9,3  x  10'. 

Couleur  du  colloïde. 


65o 0,0291 

5g5......  343 

55o 386 

5  "  5 297 

488 260 

468 0,0202 


Violette 

0,0240 
295 
378 
3i3 
272 

0,0202 


Rose-violette. 
0.0197 

299 
374 
3o3 
269 
0,0240 


N  =  o. 


Rose. 

0,0097 
23<j 
38o 
32o 
271 

0,0237 


IV.  —  Coefficients  d'absorption  des  Gaz. 


Coefficient  d'absorption  A  de  l'oxygène  dans  l'ultra-violet 
et  pour  des  températures  très  élevées  (H.  v.  Wartenberg, 
Physik.  Z.,  11,  1 170). 


8°C.  X  =  254au.u, 

1 270 8 

i45o 14 

1590 19 

i83o 32 


A 

en  pour 

IOC 

. 

239. 

•230. 

'220. 

210 

i5 

22 

28 

34 

22 

3o 

42 

65 

32 

43 

63 

90 

4; 

60 

81 

100 
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Optik-Absorption  —  Light-Absorption  —  Optique-Absorption  —  Ottica-Assorbimento. 


V.  —  Pouvoirs  absorbants  de  verres  (  Parra-Mantois,  Paris). 

(J.  Baillaiid,  Paris). 

La  transparence  (i  —  A  )  est  donnée  par  la  formule  (  d  =  épaisseur;  a  =  coefficient  d'absorption  )  i  —  A  =  io~°"'. 

Dans  ces  expériences,  on  mesure  les  transparences  (i  —  A,)  et  (  i  —  A,)  de  deux  lames  d'un  même  verre  d'épaisseurs  dl  —  o"™, i  et  d,  =  3e"1, o. 


NUMEROS 

de 
fabrication 


4082 
4633 
4950 
4928 
4231 
1944 
4870 
4863 


NATURE    DES    VERRES. 


Flint  dense  ordinaire 

Flint  léger 

Flint  extra-léger 

Flint  Z 

Crown  ordinaire.  .    

Crown  extra-léger 

Borosilicale  crown  léger.  . . 
Borosilicale  crown  ordinaire 


A, 


A  670.TU.U.. 


°,94 

0,0/) 

0,92 
o,y5 

0,91 

o>94 
«,9^ 
o,95 


).  589,0. 


°,97 
0,98 
0,96 

0,98 
0.92 
o.»j3 

°,93 
o,95 


0,92 

0,9'î 
0,93 
0,96 
«,89 
°,9i 
o,95 
o,93 


X  670. 


o ,  009 ) 
O , 006 I 
0,0125 

0,0077 
0,0141 
0,0093 

0,0125 

0,0077 


X  589.0. 

X  534,0. 

0 , 004  5 

0,OI25 

o,oo3o 

0 , 0 1 09 

0,0061 

0,0109 

o,oo3o 

0 , 006 I 

0,0125 

0,0175 

0,0109 

0,0141 

0,0109 

0,0077 

0,0077 

0,0109 

VI.  —  Coefficients  d'extinction  ou  d'absorption    des  métaux,  alliages  et  métalloïdes. 

Le  coefficient  d   extinction  ou    coefficient  d'absorption    du  mêlai    «si   le  coefficient  k  qui  ligure   dans  le   facteur  e  *  entrant 

dans  l'expression  de  l'amplitude  de  la  vibration  dans  If  métal;  t  est  compté  dans  la  direction  de  propagation,  X  représente  la  longueur 
d'onde  dans  te  vide  et  N  l'indice  de  réfraction  pour  la  même  longueur  d'onde.  On  considère  quelquefois  le  produit  N  x  k. 

Coefficients  d'extinction  k  de  divers  métaux  et  alliages  (W.  Meier,  Ann.  Phjrsik,  81,  1017). 


\  en  u.u.. 


Corps. 


An  k  = 

Ni 

Fe 

Pt 

Bi 

Zn 

Se 

Hg 

1 

Ag  5o  p.  100 
Cu  5o  p.  100. \ 
Mét.deWood| 


257,3 

»74,9 

298 , 1 

325,5 

36 1 , 1 

398,2 

44i,3 

F  ,142 

1,268 

1,374 

1 ,625 

1,750 

1,812 

i,846 

i,238 

1,63g 

1 ,821 

i,865 

1,873 

2 ,  34 1 

2,691 

0,880 

o,79> 

o,832 

0,910 

1 ,095 

1 ,  293 

1,371 

1 ,652 

i,958 

2,137 

2,194 

2,429 

2,973 

3,i63 

o,998 

1,143 

i,3a8 

1,486 

i,792 

2 ,  087 

2 ,  262 

0,612 

1,167 

1 ,  598 

2,229 

2,610 

2,917 

3,178 

1,255 

1,337 

i,566 

1 ,5oo 

i,37. 

I  ,228 

1  ,032 

» 

» 

» 

2,257 

2,7'7 

3,l66 

3,424 

)) 

« 

» 

o,84 

i,33 

.,48 

1 ,53 

o,8i3 

o,785 

0,889 

0,010 

0 , 1 5o 

i,3oi 

1,961 

1 ,553 

<,99Î 

2, 170 

•>,386 

2,678 

3,o5i 

3,262 

467,8 

5o8 

589,3 

63o 

1,826 

2,075 

2,826 

» 

2,882 

3,o95 

3,4i*5 

» 

i,449 

1,490 

1,629 

» 

3,287 

3,387 

3,536 

« 

2,421 

2,543 

2 ,  00 1 

» 

3,485 

4,ioi 

4,66. 

» 

o,943 

0,821 

0,791 

» 

3,684 

3,916 

4,406 

4,697 

i,44 

1 ,  22 

0,57 

)) 

1,753 

2,  io3 

2,44i 

» 

3,>47 

3,6.9 

4,027 

» 

668 
3,206 
3,8o4 
i,838 
3,662 
3,091 
5,o83 
o,45o 


2,997 
4,280 


Coefficients  d'extinction  de  quelques  métaux 

(W.  v.  Uljanin,  P/ijsik.  /..,  11,  787). 

k. 

Métaux.                             Rouge.        Jaune.  Rleu. 

Hg 4,99          4,8i  4,22 

Ni 3,68          3,56  3, 12 

Al 4,49           4,oo  3,77 


Coefficients  d'absorption  de  quelques  métaux  et  alliages 
(H.  0.  Wahtemberg,  Ber.  Dtsch.  P/ijsik.  Cet.,  12,   io5). 

Corps.  Mn.  Cr.  V.  Ta  Nb.         Tu. 

N  x  k  (jaune) .. .     3,8g      4,85      3,5i       2,3i      2,11      2,71 

Si 
Corps  Pd.  Pt.         (90  p.  100).     Graphite. 

N  x  A-(jaune)..     3,4i  4,4  0,47  » ,74 

l  Pt8o  p.  100. 
Corps.  Rh.  ir.  v 

v  (  Rhio  p.  100 

Nx  A  (jaune) 4,62  4,87  4.20 

»      (rouge).. 5,3i  5,o5  4,62 
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VII.   —  Indices  de  réfraction  N,  dispersion  et  coefficients  d'extinction  k  des  métaux  et  alliages, 

des  métalloïdes  et  des  minéraux. 

1  — 

Indices  et  dispersion  de  métaux,  métalloïdes,  alliages    (W.  .Meieii,  Ann.  P/i/xik,  31,  1017). 

N. 


Corps. 

X  =  [i\i. 

Au 

Ni 

Fe 

Pt 

Bi 

Zn 

Se 

Hg 

I 

Ag  5o  p.  100. 
Cu  5o  p.  100. 
Mél.  deWood 


257,3 
0,9.8 
0,872 
1 ,006 

1     ,     I    y     I 

o,99' 
o,554 
i,73i 


o,858 
o,58o 


274,9 
1 ,061 

',119 
°,945 
•,294 
0,992 
o,456 
1,816 


0,891 
o,683 


298,1 

325,5 

36 1 ,  i 

398,2 

44i,3 

467,8 

I  ,  100 

1 ,255 

1 ,3oo 

1,294 

1,175 

1,101 

i,3i3 

I  ,32! 

1,276 

>,374 

1,458 

1,438 

0,921 

0,986 

1 ,042 

1 ,  166 

',279 

1 ,  34o 

1,378 

1,275 

1,375 

i,735 

1,938 

2,093 

0,972 

0,981 

1,090 

1  ,262 

',376 

1,472 

0,469 

0,599 

0,720 

0,846 

0,934 

',o49 

2,464 

2,748 

2,647 

2,884 

2 ,  930 

2,944 

» 

°,679 

o,774 

0,921 

1,011 

',•49 

» 

1 ,70 

2,04 

2,36 

2,81 

3,08 

o,85o 

0,720 

o,632 

0,591 

0 ,  602 

0,577 

0 ,  760 

0,849 

0,956 

i,i3; 

I  ,  22.3 

1,281 

5o8 
0,908 

I  ,5()2 

1,382 
2,285 

',547 
1 ,4o6 
2,924 
1 , 3 1 2 
3,3 1 

0,577 

1,53. 


589,3 

63o 

0,469 

» 

i,583 

,, 

1,507 

» 

2,629 

,> 

1,782 

» 

1,932 

,, 

2,846 

» 

1 ,624 

1,719 

3,34 

» 

0 ,  366 

» 

i  ,800 

» 

668 
o,355 

■,743 
1  ,696 
2,913 

1,961 
2,618 

2,79° 


o,3ig 

2 ,  04  3 


Indices  de  réfraction  de  métaux  et  alliages  (H.  0.  Wautemberg, 
Ber.   Dtsch.  Phjsik.  Ces.,  12,  io5). 

Lumière  jaune  provenant  d'une  lampe  à  mercure. 
Lumière  rouge  (X  =  66o(jtjji)  provenant  d'une  lampe  de  Nernst. 


Corps. 
N jaune . . 
N  rouge. 


Pt 

90  p. 100. 

Mn. 

Cv. 

V. 

Ta. 

Nb. 

Tu. 

Pd. 

Rh. 

Ir. 

Pt. 

Rh 

10  p. 100. 

Si 

90  p  100. 

2,49 

» 

2,97 
» 

3  ,o3 

2  ,o5 

» 

1,80 

2,76 

» 

1 ,62 

» 

1,54 
I,8l 

2,13 

2,40 

2,o3 

1,79 
2,08 

3,87 

» 

Gra- 
phite. 

2,98 


Indices  et  dispersion   de   quelques   métaux 

(  W   v.  Ui.janin.  f'hysik,  7...  11,  7S7). 


Métal.  Rouge. 

Hg •      >,7r' 

Ni -,73 

Al 1,48 


N. 

Jaune. 

1,61 

.,67 

I  ,22 


Bleu. 

1,2.4 
i,5o 
1 ,01 


G.   Statescu, 


Indices 

Ann.  Phjsik,  33,  1046). 
X  =  588  u.u.. 


et  coefficients  d'extinction  de  métaux  et  corps  divers 
C.  ZAKRZEWSKI,    Anz.  Akad.  kfiss.  Krak., 
Platine  (p.  89). 


3,252 

2,3o8 


\  en  u.u. 

N. 

k. 

439,o 

1 ,63 

3,4o 

466,3 

',7' 

3 ,60 

477,0 

1,72 

3,68 

487,5 

1  ,76 

3,7i 

5o2 , 5 

1  ,79 

3,85 

517,3 

..85 

3,92 

589,6 

2,07 

4,4o 

633,o 

2 ,  22 

4,67 

665 , 5 

2,34 

4,86 

704,0 

2,43 

5,i3 

Graphite,  (p. 

.22). 

1  (u-H). 

N. 

/,-. 

439,o 

2,93 

1,68 

487,5 

3,0. 

' ,  74 

589,6 

3,o4 

1,82 

6.8,7 

3  ,02 

1,83 

684 

3, 12 

1,9° 

St.  Loiua  et  C.  Zakr/.ewski,  Anz.  Akad. 
Wiss.  Krak.,  282. 


Cupro-ferrite  (  Cu  0,  Fe2 O3  ). 


Â(p-P-). 

N. 

*". 

439,0 

2,77 

0,69 

466,0 

2,76 

0,59 

533,0 

2,73 

o,47 

589,6 

2,71 

0,29 

633,o 

2,67 

o,25 

704 

2,59 

0,16 

Magnétite(IV'O-). 

MwO- 

N. 

k. 

439,o 

2,46 

0,69 

466.0 

»,  43 

0,66 

5o3 , 0 

2,42 

0,60 

533,o 

2.4  « 

0,57 

589,6 

2,42 

n,55 

633  ,0 

2,44 

o,53 

665,5 

2,45 

o,5o 

704,0 

2,4» 

0,45 
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RÉFRACTION  ET   DISPERSION 


I.  —  Indices  et  Dispersion  de  corps  solides  (verres,  corps  cristallisés). 


Indices 

Les 


iU.A. 


L.-N.-G.  Filon,  Pror.  />.  .Soc.   London  [A],  83,  $76). 

de  deux  rayons  polarisés  à  angle  droil  sont  exprimés 
en  «  brewsler  »,  c'esl-à-dire  par  gramme-poids  el  pour  une  surface  de  io-10  cm'. 

Ferre  U.V.  3199. 


de  réfraction  absolus  dans  le  verre  trempé  (  Sciiott,  Itna)  ( 
coefficients  C,  et  C2  qui  rendent  compte  de  la  doi'ble  réfraction 


fiâoo. 

6494- 
6472. 
f>4<i3. 
f>45o. 

6439 
6169. 

Gio3. 
606  5. 
5896. 
5890 . 
3858. 


-C,. 

°,95 

95 
9° 
97 
9^ 
95 

97 
[  ,01 
1 ,01 
o,95 

°,94 


-C, 

4,23 

■>'\ 

27 

28 

2.3 

26 

29 

27 

29 

"2. I 

21 

4,23 


X  U.A. 

539.5... 
5590. . . 
5582... 
55i3.  .. 
535o. . . 
5i7o... 
5,89... 
5o42... 

4878... 

4812... 
4722. . . 
4685... 


0.   935. 

-C,. 

-C... 

X  U.A. 

-C,. 

-C,. 

XU.A. 

-C,. 

-C,. 

— 

4, .8 

4607 

0,86 

4,i6 

6494 . . . . 

0,69 

3,87 

0,91 

20 

4586 

85 

— 

6472.... 

— 

81 

92 

•9 

4579.... 

81 

4,22 

6463.... 

0,71 

— 

92 

16 

452-.... 

8; 

'7 

6459.... 

72 

3,82 

92 

•7 

4456 

88 

— 

6i63.... 

7° 

87 

91 

i3 

4426 

87 

4,i4 

6i23.... 

— 

85 

86 

[0 

4335.... 

86 

i3 

6io3 . . . . 

0,68 

86 

86 

21 

4319. ... 

89 

09 

6o65. . . . 

66 

81 

88 

18 

4289.... 

•87 

14 

5896.... 

66 

77 

89 

24 

4216 

o,83 

4,io 

58go 

68 

82 

0,90 

— 

3858..... 

72 

78 

— 

•'.,■« 

3590. . . . 

70 

84 

55i3.... 

66 

— 

535o 

o,64 

— 

XU.A. 

5270. . . 
3.89... 

50|2. . . 

4878... 

4812. . . 
4722.. . 

4678... 
',607... 


4582... 

4527... 

4456... 
4436... 
4426... 


-C,. 

-C,. 

XU.A. 

-C,. 

0,64 

3,85 

43l9 

o,58 

65 

88 

43o8 

— 

60 

86 

43o3.... 

0,61 

61 

91 

4299 

— 

63 

9° 

4290 

— 

62 

92 

42.83.... 

o.Sg 

62 

91 

4227 

— 

5" 

9' 

4216. . . . 

o,5i 

59 

93 

4166.... 

— 

59 

— 

4078.  .. 

o,55 

53 

3,92 

3969. .. . 

o,54 

61 

9<"> 

3934.... 

o,55 

60 

97 

0,60 

3,93 

3,93 

93 

94 
9' 
88 

9' 
9" 

92 
3,95 


Indices  de  corps  cristallisés  (E.  Dor.n,  Pliysik.  Z.,  11,  778). 
N0=  Indice  ordinaire  :  Ne=  Indice  extraordinaire. 


Ether  éthylique  de  l'acide 
Etlioxybenzolamino-a-ethylcinnamique. 
XD.  0  =  45»  C.  5'J". 

58g3  U.A.  N„ 1 ,552  1 , 57 1 

»  Ne 1  ,809  1 ,  75 1 


Ether  éllijliijue  de  l'acide 
F.llioxybenzolamina-a-métliylcinnamique. 
\i>.  e^SG-C.  11G°. 

58g3  U.A.  N0 1,529  1,546 

»  Ne 1 ,833  1 ,756 


Indices  de  réfraction  et  densités  de  verres  d'optique  (Parra-Mantois,  Paris) 

(J.  B.uixAi'D,  Paris). 
L'indice  du  verre  est  donné  par  rapport  à  l'air,  à  la  température  ambiante. 


N°"  de  fabrication.. 


.     4082. 

Flint  dense 

ordinaire 

(série  O). 

3,6oo. 


Nature 
des  verres. 

Densités 

"■ 

X  5o8,6i 1 ,62518 

480,01 1 ,62944 

467,84 1 ,63i56 

Ï4i,5g .,63684 

36 1 ,20 1 ,663g3 

346,70 1,67199 

34o,37 1,67598 

326, 12 1 ,68642 

3i  3 ,33 " 

3o8,32 

298,08 // 


4033. 

Flint  léger 

(série  R  ). 

3,189. 

1,58363 
1 ,58915 
1 , 59086 
1 ,595i 3 
1 ,6i63g 
1 ,62252 
1 ,62257 
1 ,61675 


4950. 

Flint 
extra  léger 
(série  G  ). 

'-'  ,963. 

1,  55f>95 
1 ,  56oo 1 
1 ,5602 
1 ,56525 
1,58366 
1,58888 
1,59145 
1,59811 

// 

// 

// 


4928. 


Flint  Z. 
2,769. 

1,53855 
1 , 54094 
1 ,54210 
1,54495 
1,55852 
1 ,562i6 
1 ,56393 
i, 5684 5 
1 , 57307 
1 ,5753o 
1,57984 


4231. 

Crown 

ordinaire. 

2,545. 

1  ,520J9 
1  ,52275 
1,52382 
1 , 5263g 
1,53862 
1 ,34190 
1,54348 
r, 54754 
i,55i85 
1,55368 
1,5577g 


4944. 

Crown 

extra  léger. 
2,207. 

,47953 
,48128 
,48216 
,48420 

,49378 
,49633 

,49749 
, 5oo56 
,50372 


4870. 


Borosilicate 

crown  léger. 

2,374. 

1 ,5oo65 
1 ,5o2.55 
1 ,5o34o 
1 ,5o520 
i,5i582 
i,5i85i 
1,51980 
1,52273 
1 ,52645 
1, 528o3 


48G3. 

Borosilicate 

crown 

ordinaire. 

2,466. 

1 , 5 1 374 
1 , 5 i564 

i,5i658 
i,5i868 
1 ,52955 
1,53238 
i,53393 
1 ,5373o 
1  ,54o85 
1,54247 
1 ,54602 


Ch.  Chéneveau. 


Refraktion,  Dispersion  —  Réfraction,  Dispersion  —  Réfraction,  Dispersion  —  Rifrazione,  Dispersione      95 


II.  —  Indice  de  réfraction  et  dispersion  des  gaz. 

Dans  celte  Table,  N  représente  l'indice  absolu.  >  la  longueur  d'onde,  8  la  température,  H  la  pression  barométrique.  La  dispersion  est  ^\+d\~  N-A- 


Indices  et  dispersion  des  gaz  inertes  de  l'atmosphère 

(Clive  et  MaideCuthukutson,  /'roc.  H.  Soc.  Lond.,  [A],  84.  i5). 


9  =  0»  C. 

H 

(N- 

l).  IO'. 

X.io8. 

Argon. 

Hélium. 

Néon. 

Krypton. 

Xénon. 

—Il                v 

■■■"     '"           - 

6707,85 

» 

n 

// 

// 

85o66 

i3g46 

6348,5 

56173 

6972,6 

i34o3 

1  j4°'^ 

86160 

i397l 

5790,5 

56346 

6983,4 

l34'2I 

// 

85522 

i4o55 

5769,5 

5634  S 

6963,8 

|3',2I 

tr 

855^9 

i4o58 

5460,7 

5646o 

6990,0 

i343a 

i343o 

8  574  8 

14109,8 

5209 , 1 

56559 

6996,2 

i3442 

// 

85955 

i4i58 

5o85,8 

566 12 

6998,4 

i3446 

tf 

86068    r 

i4i85 

4799.9 

56764 

7008,0 

i346>. 

i3463 

8636i 

14257 

Remarque.  —  Pour  l'argon,  les  valeurs  ont  été  doublées  pour 
permettre  la  comparaison  avec  les  gaz  diatoniques.  Par  exemple  : 
l'indice  pour  X  —  546i  est  1, 00028230  (valeurs  limites  1,00028258 
et  1 ,00028183  ). 

Indices  et  dispersion  de  l'anhydride  sulfureux  et  de  l'hydro- 
gène sulfuré  (C  et  M.  Cuthuehson,  Proc.  /?.  Suc.  Lond., 
[A],  83,  171). 


6  =  0"  C. 


H  =  760" 


SO' 


H2S 


X.io8. 

(N  — i).io6. 

6700 

656, 40 

65oo 

657, 10 

58oo 

661 ,26 

546i 

663,97 

5  000 

668, 63 

X.IO*. 

(  N  —  1  ) .  1  o6 

6563 

636,22 

5790 

641,17 

546i 

644,o3 

4861 

65o,g8 

Indices  et 

dispersion  de  l'air,  de  l'oxygène,  de  l'azote  et  de 

l'hydrogène  (C.  el  M.  Clthbkktson,  Proc.  H.  Soc. 

Lond.,  [AJ, 

73,  i5i). 

8  =  0»  C.                H  =  760°"". 

X.IO8. 

(N  -i).io6. 

Air.             Oxygène.           Azote.         H 

vdrogène. 

6563 

291,92            269,75            298,16 

i38,66 

5790 

292,98            270,99 

i39,33 

546i 

293,60            271,70            299,77 

139,71 

4861 

295,11             273,45            3oi,2I 

i4o,64 

Indices  et  dispersion  de  quelques  gaz 

( 

Ludwk;  Stuckert,  Z.  Elektrocli  ,  16,  58 
9  —  2o°  C.               H  =  760'"™. 

) 

Gaz. 

X  =  o;',4359.      X  =  0^,5461.       X  = 

N 

0^,6708. 

CO*... 

SO2... 

6606 

C2N2.. 

8708                   8538 

843o 

C2H6.. 

7824                   769° 

7629 

C2iK. 

7428                   73 [5 

7168 

C2H2.. 

5977 

Coefficient  de  réfraction  atmosphérique 

(A.  Luru,  Riv.  An.  Cm.,  27,  55). 

Formule 

2  As 
:  k  =  >  Az,  différence  des  distances  zénithales 

7 

vraie  et  apparente;  y,  angle  des  deux  rayons  terrestres. 

Résultat 

moyenne  de  28  mesures 

k  —  0, 1626  au  niveau  de  la  mer. 

III.  —  Indices  de  réfraction  et  dispersion  de  liquides  organiques  purs. 

Na  =  indice  pour  la  raie  Ha(C)  de  l'hydrogène  (X  =  ol*,6563)  N»  =  indice  pour  la  raie  H^(F)  de  l'hydrogène  (  X  =  o*1,  4861) 
ND  =  »  D  du  sodium  (  X  =  oi\5893  )  N    =  »  HT(G')  »  (  X  =  0^,4340). 

Les  indices  sont  pris  par  rapport  à  l'air;  6  =  température.  La    dispersion  entre  deux  raies,  a  et  (i  par  exemple  =  N«—  Na. 
Approximation  :  indice,  ±0,0001;   Dispersion,  ±0,00001  à  ±0,00002. 


Substances. 
Diisoamvle 


Acétone 

Méthyl-étliyl-eétone. .  . . 

Diélhyl-cétone 

Métliyl-propyl-cétone  . . 

Métliyl-  iso-  propyl-cé- 

lone 


8. 

Na- 

Ni,. 

N, 

NT. 

0 
21,2 

i,ioi89 

1 ,40793 

r ,4 1 3o3 

• , i  '74  > 

22,3 

53o 

739 

243 

666 

23,3 

5 12 

7'7 

226 

653 

'9,4 

1 ,35672 

1,35886 

1,36366 

1 ,3(>75o 

1 5 ,  «> 

37844 

38071 

38554 

38g38 

16 ,6 

39108 

39385 

39877 

40298 

20, 2 

38754 

38946 

39401 

39881 

1 6 , 0 

38569 

38788 

39268 

39687 

ïiseni.ohr  (Z.  P/nsik.   C/iem.,  75,   585). 

Substances. 

Mélhyl-iso-butyl-célone 
Hlliyl-propyl-cétone. . . 

OEnanthol 

MeUiyl-nonyl-cétone.  . . 

Acide  acétique 

»       propionique 

»  iso-valérique.  . . 
»  capronique.  . . . . 
d       œnunlhylique. . . 


8. 

N«. 

Ni,. 

N„. 

NT. 

0 

'7.4 

39500 

3969  'i 

4o2.35 

4o638 

22,0 

>9683 

39896 

40402 

4o8i  3 

'9,9 

4 1046 

4>25i 

41789 

42236 

17,3 

42765 

43002 

4353g 

44<>99 

22,9 

1 , 3A944 

I ,37152 

1 ,37610 

1 ,38oo3 

19,9 

38  335 

38736 

39220 

39596 

22 ,4 

399^4 

40178 

40677 

41107 

19,6 

4i235 

41449 

4 1 964 

42397 

■9,8 

41932 

4  2 1 62 

42682 

43i32 
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Substances. 
Acide  caprylique. 


Formiate  d'élliyle 

Acétate  d'élhyle 

Acétate  d'élhyle 

Propionate  de  méthyle. 
Formiate  d'isobulyle... 
Propionate  d'éthyle. . 
Acétate  d'isobulyle 


Indices  de  réfraction  et  dispersion  de  liquides  organiques  purs  {suite). 

Substances. 

Acétale  d'isdamyle 

Isovalérate  d'éthyle.. . . 
Isovalérale  d'isoamyle.. 
QEnanlhylate  d'heptyle. 

Allyl-acétone 

Dimélhyl-bulényl   car- 
binol 


6. 

N«- 

Nd. 

N.. 

NT. 

21  ,0 

42439 

42677 

43ig4 

43654 

20,0 

1,35789 

1,35975 

i,364i6 

1 ,  36762 

20, 0 

35745 

35g35 

36357 

36707 

'8,9 

37023 

37216 

37662 

38022 

■  8,5 

37570 

37767 

38218 

38596 

'9,9 

38386 

38584 

3go63 

39469 

20,2 

38i93 

38385 

38849 

39223 

17,8 

38go5 

3gn4 

39^97 

39994 

e. 

Na- 

Nd. 

N,. 

'7,9 

3y958 

40170 

4  06  5  8 

18,8 

3g5-2o 

39671 

4o2o3 

'9,° 

4  i095 

4i3u 

41814 

18,8 

42692 

43.77 

43718 

.5,4 

i,4i855 

1 ,42ia5 

1,42777 

|6  ,2 

43192 

43446 

44082 

Nr 

41072 

4o6o5 

42335 

44i55 

1 ,43326 
44622 


F.-C.  Hi'bbard  (Z.  Physik.  Chem.,  74.  207). 

6  =  25»  C. 


Liquides  purs. 


Méthylal. 


1  ,34870 


ND. 
i,35o38 


1,35444 


NT. 


{Moyenne  de  3  déterminations). 


Sulfure  de  carbone. 
Acétone 


1 ,61440 
i,35447 


1 ,62357 
1 ,35633 


1, 6483o 
1 ,36io6 


(Moyenne  de  2  séries  de  3  déterminations). 


Chloroforme — 
Acétate  d'élhyle 
Iodure  d'éthyle. 
Benzène 


1, 44057 
1 , 36822 
i,5o534 
i,4933o 


1,44309 
1 ,37005 
1 , 50992 
i,49794 


i,44g32 
1,37455 
i,52i58 
1 ,5og8 5 


i,35783 


1,67073 
1 ,365o2 


.,45455 
1 ,37826 
1 ,53i6o 
. ,5201 5 


(  Moyenne  de  2  séries  de  2  et  3  déterminations  ). 


Acide  acétique 

Tétrachlorure  de  carbone. . 


',36779 
i,43464 


1,36976 
1  ,45732 


1,37442 
1 , 46400 


1,37818 
1,46954 


S..  Bugarszky  (Z.  Physik.   Chem. 
Liquides.  fi. 

Tétrachlorure  de  carbone  . 


Sulfure  de  carbone. . 
Benzène  monobromé. 


o 

11,1 

20,0 
25,0 
21,0 


71,  7'<>). 
Nd- 

1 ,465oi 
46o54 
458o4 
62779 
55997 


F.  KiSKNLoiiH  (Loc.  cit.)  (Suite). 


Substances. 

Limonène-rf   I 

»  H 

Sylveslrène  I 

II 

III 

Dialiyl-acélone 

Ether  diallyl-acétique. 


6. 

N„. 

Nd. 

N,. 

0 

'4,7 

1,47170 

1  ,47489 

1,48276 

'9,6 

46906 

47271 

48o43 

16,0 

4744' 

47779 

48607 

'7-' 

47417 

47745 

48578 

■  8,4 

47280 

47619 

48429 

20,9 

443-22 

44622 

45363 

21 ,6 

44774 

45o83 

45832 

NT- 

,48961 
4870.5 
4g3i  5 
49285 
49  '3o 
45989 
46442 


IV.  —  Indice  de  réfraction  et  dispersion  de  mélanges  de  liquides. 

Dans  cette  Table,  p  représente  le  poids  d'un  liquide  pour  100»  du  mélange,  D,  la    densité,     N     l'indice.    (  Voir  la  Table    pour    les 
liquides  purs,  p.  95),  6  la  température. 

Indices   et  dispersions  des  mélanges  d'eau  et  d'alcool  éthylique  (Schwehs,  Bl.  Soc.  Cltim.,  [4],  7,   876). 


6  =  i5°  C. 


P 

alcool. 

100 

95 

9° 
85 
80 

75 
70 
65 
60 


P 
eau. 

o 

5 

10 

.5 
20 

2  5 

3o 

S  5 
4o 


D,s. 

T 
0,79367 

8.589 
82245 
8354i 
84792 
86004 
87200 
88376 
89536 


Nl,. 

,36ii8 
35965 
358ig 
3566. 
33520 
35357 

35220 

35o55 
34921 


Nd. 


1 ,36332 

36.79 
36o33 
35875 
35735 
35573 
35436 
35-272 
35 137 


Nt/. 

i,365 16 

36700 
368io 
36865 
36883 
36867 
36836 
36771 
366g3 


P  P 

alcool,     eau. 


55 

5o 
46 
4o 
3o 
20 
10 
o 


45 
5o 
54 
60 
70 
80 

9° 
100 


Da. 
« 

0,90675 

9'796 
92828 

93901 
95706 
97082 

983 1 4 
°,999'8 


NL. 

i,34755 
34622 
34486 
34323 
34024 
33734 
33425 

1 ,33i26 


=  i5°C. 
ND. 

',34971 
34838 
34702 
3454o 
34241 
33942 
33643 

1,33345 


Nt/. 

1,3658g 
36482 
3636o 
36i32 
35653 
34958 
34210 

1 ,3353o 
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Indices  de  réfraction  et  dispersion  de  mélanges  de  liquides  (suite) 


Indices  des  mélanges  d'eau  et  d'alcool  éthyllque 
(D.  Sidersky,  Bl.  Ass.  Chim.  Dist..  27,  1169). 


=  i7°5. 


Degrés 
Gay-Lussac. 


ND. 


Degrés 
Gay-Lussac. 


o(Eau) 1 ,33320 

33367 

334i6 

33466 

335 17 

33568 

33843 

3444i 


1 . 
2. 

3. 

4- 
5. 

10. 

20. 

3o. 


35o43 

40 i,35565 


5o..... 

59,^ 

60 

70 

80 

85,69  (Max.) 

89.70 

95,4o 

99.67 


IOO  (Alcool  absolu). 


Ni». 

1,35953 
36229 
36248 
36448 
36565 
36587 
36565 
36448 
36248 

1 ,36229 


Indices  des  mélanges  d'eau  et  d'alcool  propylique 
(M.  S.  Vrevskij,  /.  Soc.  Phys.  Chim.  St-Pét.,  42,  [1],  2.3. 


=  20° 


Indices  des  mélanges  d'azobenzéne  et  de  benzylanillne 

(M,lf  F.  Isaac,  Proc.  R.  Soc.  l.ond.,  [A],  84,  358;. 


P 
azobenzéne. 

o 

io,oo3 

i4,886 

I7,a56i«ppr.i. 
20,045 

25 


1 00 

89, 997- • 
85,u4.. 

82,744. 
79,955.. 

75 


3o  (approx.)      70. 


35 

39,995 

45  (approx.). 
47,5  (ici.).. 
5o 


benzylaniline.      6.  Nd.  8. 

o  0 

64  I,5g324  29,2 

57  6o2i5  21 

44  61060  18,2 

56  606 5 3  18,2 

58  6o544  '9 
53  61174  21 
56  60946  20,5 

60  6io54  22 
.55  61202  22 

61  61224  27 

60  61421  3i 
66  6i432  33 
63  61684  35 

61  1,62022  35 


65.... 
6o,oo5. 

55 

42,5.. , 
5o 


ND. 

',60999 
61895 
62282 
62428 
62566 
62622 
62666 
62892 
62937 
62864 
62941 
63n5 
63 146 

i,63237 


P 

<;,H,OH). 

o.. . . 

9,72- 
26,44- 
28,72. 


Nd. 
1,33296 

34195 
35555 
357i3 


P 

(C.lltOH|. 

42,99- 
5o,46. 
57,73. 
61 ,62. 


ND. 

1 ,36526 
36899 
37243 
37415 


P 

(CsH,OH>. 

78,41. 

86,4l. 

93,34. 

1 00 ... . 


N„. 

i,38o53 
38299 
3845i 

1,38499 


34,71.-.    1,36072        71,20...   1,37798 


Indices  des  mélanges  d'eau  et  d'étber  éthyllque 

(S.  Horiba,  /.  Tok.  Chem.  Soc,  31,  922). 

8  =  35». 


P 

(élheri 


Nd- 

O I  ,33249 

i,5o...       33375 

2,23...     1,33453 


p 

(élheri.  Nil. 

3,47..-  1,33554 

4,49- ••  33633 

98,86. . .  1 ,35o6o 


P 

(élheri. 
99,02. 

99,33. 
99.56.. 


Nd. 

1 ,35o44 
35o3i 

35022 


100 1 ,34985 


Indices  de  mélanges  divers 

(F.-C  Hubbard,  Z.physik.  Chem.,  74,  207;  Physic.  Rev.,  80,  454)- 

6  =  25°C. 


Chloroforme  et  Acétone. 


Acide  acétique  et  Benzène. 


Nd- 


P- 

C2H40,. 

N«. 

0 

1,49329 

1 1 ,634 

47782 

23,6i4 

46225 

34,008 

44890 

44,857 

435i6 

54,459 

423oo 

63,968 

4n3i 

73,819 

39907 

82,321 

38875 

g.,338 

37803 

100 

1,36779 

1.49794 
48218 
46628 
4>265 
4386i 
42618 
41418 
40172 

39119 

38023 

1,36976 


N,. 

\ 

1 ,50985 

1 ,5201 5 

4932> 

50276 

47644 

485.7 

46208 

47020 

44724 

4546o 

434i4 

44086 

4ai5o 

42765 

40827 

41075 

39712 

40206 

3855i 

38g83 

1,37442 

1,37818 

Sulfure  de 

P- 

es . 

Na- 

0 

1,35458 

■3,245 

37333 

29,326 

40047 

40,329 

42182 

5., 761 

44776 

5i,799 

44794 

5 1,902 

44819 

71,137 

5oog3 

83,283 

54325 

86,892 

55702 

100 

1 ,6i44o 

ND. 

Nr 

Nr 

1,35645 

1 ,36 121 

i,365 19 

37576 

38177 

38701 

4o364 

41171 

41887 

42567 

43533 

44390 

45253 

46387 

4747' 

45253 

46417 

47522 

45271 

46439 

47471 

50692 

32263 

5366i 

55o43 

56942 

58644 

56465 

58477 

60291 

1 ,62357 

1 ,6483o 

1 ,67073 
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lodure  d'éthyle 

P- 

CJI.I. 

\- 

o 

1,36822 

I , 

19,08a 

37943 

35,007 

39 162 

49,5'7 

4o563 

>9.74i 

41808 

68 ,  J9.9 

43097. 

74 ,566 

44"'9 

8*,792 

45757 

89,093 

47^3 

94,970 

48898 

100 

1  ,  ")0  ) 34 

', 

Indices  de  réfraction  et  dispersion  de  mélanges  de  liquides  (suite). 
et  Acétate  d'éthyle. 


Ni,. 

Njj; 

■Nr 

37005 

1  ,3743  5 

1 ,3782(1 

38  1  ")o 

38567 

39077 

39393 

39964 

4o438 

40822 

il  465 

4>oo4 

42090 

42800 

.3394 

43402 

44176 

44833 

/   /   /   t  _ 

■l-Mi, 

45274 

4  >977 

46l  2  1 

4;oi2 

47811 

47646 

48639 

49489 

493l8 

5o3g8 

5i3i3 

30992 

1 ,52i  ">8 

1 ,53 160 

Tétrachlorure  de  carbone  et  Benzène. 


/'■ 
C  Cl,. 

o 

16,873 

3l,954 

i  3 , 4 19 

53,495 

64, 7" 4 
71 ,047 

79,67' 
87,6,9 
93,5().', 
100 


K- 

Ni,. 

N 
p 

N... 

1,49330 

1,49794 

1 ,  ",098 4 

1  ,  5701  4 

48973 

49J20 

5o56a 

5i547 

48602 

49°3o 

5o  1 20 

5io58 

i82.6i 

4«674 

19718 

5o6i  3 

47843 

48232 

49223 

30070 

47476 

47849 

48788 

i9  39'' 

47 '97 

17555 

4840 1 

i9'3i 

46775 

47'°9 

479"m 

48668 

463ao 

46629 

474o9 

48069 

4  39  i  ' 

4Ô23o 

46961 

17376 

1 , 4  5464 

1  ,45732 

1 ,40 ',00 

1,46954 

P- 
es,. 

o 

12,921 
28 , 682 
38, 408 
45,63o 
33, 139 
6o,o34 
65,262 
75,141 

86,449 
100 


N«. 

.34870 
36939 
39871 
41928 
435g5 
4  3459 
47286 
48798 
5.85g 
55goi 

,61440 


carbone  et  Méthyl 

al. 

Ni). 

Na. 

NT. 

1 ,35oi8 

1 ,35425 

1,35759 

37164 

37730 

38206 

40178 

40954 

41 039 

42294 

43220 

44037 

4i'oo5 

4>o54 

.',5986 

45922 

47 1 15 

48179 

47810 

49146 

5oj2J 

49357 

5o8 1 5 

52061 

5a5o8 

5 ',  20  5 

// 

56605 

58690 

6o5o5 

1 .62357 

1 ,6483o 

1,67073 

Indices  de  mélanges  d'alcool  éthylique  aqueux  et  d'éther  éthylique  (S.  Hohiba,  /.  J'ok.  C/iem.  Soc,  31,  922).         f)  =  25"C. 


Alcool 
à  3.03  pour  100. 


Alcool 
à  7. H\  pour  100. 


!  Hier 


4,/  , 

"1  ,-2() 

5,84 


Ni,. 

1  ,3370') 
34 1 69 
34226 

1 ,3  ',2.5 1 
n 


Vlcool 
à  14,88  pour  100. 

P- 

I  I lier.  1 
O 

4,3i 
*>,o3 
5,52 
6,3g 


3 ,()'.'. 

34OO4 

i,3473i 


Alcool 
,74  pour  100. 


35179 
1 .3 5  >o5 


Alcool 
à  27,49  pour  100. 


P- 

d'Hier.) 
o 

5,22 

5 ,  88 

0 .  O9 

9,o8 

n.85 


Ni,. 

1 ,35io3 
3535i 

35369 

35412 

35489 

1 ,35584 


Alcool 
à  32,83  pour  100. 


P- 

d'Hier  1 
0 
5,80 

11,78 

1 5 ,  54 


N». 

1 , 3  ",934 
35  58  ', 
35741 

',3  5794 


Alcool 

i  35  pour  100. 


P- 

iKUicr.i 

O 
12, 6l 

17,58 
20,45 


Nu. 

1 ,35489 
35839 
35g35 

1 ,35920 


Ni, 


Alcool 
à  40,35  pour  100. 

P~" 

l'Ihor  1 

O  !  , JD7IJ 

12,.')?.         35gOl 

33985 

36o5g 
36o86 


14, 58 
20 ,  79 
21,90 
2-5,49 


1 ,36io3 


Al 

cool 

à-45,10 

pour  100. 

P 

■  I  Hier 

Nu. 

O 

1 ,  15856 

13,78 

30 1  ",7 

18 ,  5o 

30 1  o3 

2i,09 

30 1 48 

28,35 

3677  3 

3  i,3i 

36198 

36, 61 

1 ,36i.3o 

n 

// 

Alcool 
à  18,45  pour  100. 


P- 

■  i:ihc-i . 

o 

20  ,97 
23, 3  î 
28,45 
33, 06 
35,7-2 

3/,78 

38 ,  33 


Ni). 
1 ,  >  5961 
10  1  7  5 
3619/ 
36210 

36220 

36201 

307.6") 
1 ,36 166 


Alcool 
;'i  .51,56  pour  100. 


P- 

ilhlici  .1 

O 
27,04 
3  I  ,  !  1 

34 ,  \~ 
40,35 

i3.il 
)9,°7 


Ni). 

1 , 36i48 
36273 
362.81 
363o8 
36246 
36280 

1 , 30 1 92 


A 

cool 

à  58,61 

P- 

(Éthcr.l 

pour  100. 
Ni). 

O 

1 ,302  55 

3.',,33 

30335 

4<>,58 

363o8 

43,75 

36273 

3o,99 
54,5^ 

36197 
30i00 

58,71 

1 ,36io3 

a 

t/ 

Alcool 
à  0.3,95  pour  100. 


P- 

(Élher.l 

Ni). 

O 

1 , 36293 

39,7.3 

303  40 

48, 5o 

36246 

5o,42 

30 179 

60, 19 

36oi4 

65, 00 

3  J(,7.G 

68,87. 

1 , 3 5899 

If 

// 

Alcool 
à  69,25  pour  100. 


P- 

llClher  1 

N». 

O 

1 , 30379 

5o ,  1 0 

30i0i 

56 ,  57 

36094 

66,5g 

35938 

74,33 

35785 

82,44 

3568g 

9', 78 

35283 

100 

1,34985 

Al 

cool 

Al 

à79,50  pour  100. 

à  98,33 

P- 

iF.lhor.l 

ND. 

P- 

iKUier.i 

O 

i,36353 

0 

49,82 

36o5g 

72,74 

57,85 

35997 

83, 3i 

65,63 

3586o 

9°,  49 

71,26 

35706 

100 

80,47 

3555o 

a 

90,45 

35334 

a 

100 

',34985 

11 

V.  —  Indices  de  solutions  de  corps  minéraux  et  organiques. 

bans  cette  Table,  Ni,  est  l'indice  pour  la  raie  D(>.  =  oi4,.58i,3)  ;  C  la  concentration  ou  poids  du  corps  dissous  dans  iooocm'  de  solution  ; 
la  concentration  est  donnée  aussi  par  le  poids  P  gr.  dissous  dans  vcm' ;  0  température. 


P 


Corps  dissous. 

NaCI • 

KC1 

Mélange. . . 

SO4  K2 33,872 


Indices  de  mélanges  de  solutions  pures  étendues  (  E.  Rimbach  et  K.  Wintgen,  Z.p/ijsik.  C/wm.,  74,  233). 
0  =  7.5"  sauf  pour  les  solutions  marquées  d'un  *  où  6  =  20". 

Corps  dissous.  P.  v. 


58,3 
74,6 


v. 
1000 
1000 

11 
1000 


Ni.. 
I  ,3422) 
I,34208 
1 ,342l5 

1  .  >300i 


Corps  dissous.          P.  v.  Ni,. 

S()i(Nll4)2  .  .  7.0,44o  'ooo  1,33079 

Mélange...         »  »  1,33670 

N03Ag '69,97  1000  1,34976 

KO3U 69,07  looo  i,338oo 


Mélange. 


KCN 
Kl... 


Mélange.. , 


i3,o38 
33,20 


1000 
1000 


ND. 
1,34389 
1,33386 
1 , 336;6 
1 ,3353i 


Ch.  Chéneveau. 


Refraktion,  Dispersion.  —  Refraction,  Dispersion.  —  Réfraction,  Dispersion.  —  Refrazione,  Dispersione. 


99 


Indices  de  solutions  de  corps  minéraux 
Indices   de    mélanges  de  solutions   pures 


et  organiques  \utite). 
étendues   (suite). 


Corps  dissous.  P. 

tS04)3Al2...  68,4:3 

S04K2 34,872 

Mélange...  " 

(S04)jAI2...  68,4-3 

S04(NH4)ï..  -26,440 

Mélange...  » 

CdCU 91, 6j 

KCN 19}, ->7 

Mélange. . .  » 

N03Ag 169,97 

KCN 195,37 

Mélange. . .  » 

HgCl2 54,18 

Kl 166,00 

Mélanue...  " 

HgGl.a......  54,i8 

KCN i3,o38 

Mélange. . .  // 

HgCI2..\...  54,i8 

KCN 5?.,i5>. 

Mélange...  » 

('NH4)6Mo702,  200,00 

Ac.  tartrique.  ■■  00,00 

Mélange...  « 


v. 
1000 
1000 

// 
1000 
1000 

// 
1000 
3ooo 

// 
1 000 
3  000 

tr 
1000 
5ooo 

// 

1000 
1000 

rr 
i  OOO 
4000 

rr 
IOOO 
ÎOOO 


Nu. 

34710 
3366 1 
34182 
34710 
33679 

34194 

34683 

34°  >9 
34oj8 

M971' 
34039 

34220 
33712 
33676 
33;33 
33712 
33386 
3355a 
33711 
33386 
33439 
365 19 
35626 
36229 


Corps  dissous.  P. 

M0O3* 24,1688 

P205* 3,2267 

Mélange. . .  » 

M0O3* 12, 0844 

As20.j* 12,-597 

Mélange...  » 

MoO:î*.. —  >4,rb'. 

IO3II* 4,4«G7 

Mélange. . .  » 

M0O3* 12,0844 

Cr03* 7,.8.1 

.Mélange. .  .  » 

M0O3* 5,7626 

Ac.  acétique.  567,306 

Mélange.  . .  n 

M0O3* 9,6069 

Ac.  glyculi(|iie.  4*>,4>o2 

Mélange. . .  a 

M0O3..'. [1,5253 

Acide  propio- 

nique 442,79', 

Mélange.  « 

MoOj 2.3,o")o6 

Ac.  lactique..  93.8597 

Mélange.  » 


v. 
2000 
1000 

rr 
IOOO 
I  OOO 

rr 

2000 

IOOO 

I  OOO 
2000 

rr. 
IOOO 

2000 

rr 

'.000 

IOOO 

rr 

1 000 
2000 

rr 
20OO 
IOOO 


Nu. 
i,335ii( 
1  ,3334i 
1,33456 
1 ,  33  5 1 4 
i,3344o 

1,334/9 
',33474 
1 ,333i  1 

I,334i4 

1 ,33 ji  i 
1 , 33382 
1,33427 
1, 33351 
1 , 3  5 1 1  o 
1 ,3  J "167 
1 ,33337 
1 ,33632 

i,33444 
1,33457 

1 ,35092 
1,34576 
1 ,33  i  >: 
1  ,34326 
1 ,3369! 


Corps  dissous. 

M0O3 

Ac.succiniquc 
Mélange. 

MoOj 

Ac.lartrique. 

Mélange 

M0O3. 

Ac.  inalique. . 

Mélange 

M0O3. 

Ac.  citrique.. 
Mélange. .... 

M0O3. 

Ac.  phénylacét. 

Mélange 

M0O3! 

Acidf  pliéin  I- 
glycolique. 
Mélange 


M0O3 

Ac.  quinique. 

Mélange 

M0O3 

Ac.  oxalique. 
Mélange 


P. 

2 ,6262 
45,8425 

rt 
22,3675 

j3 ,6>65 

>3,7-.(il 
1 1)8 ,079 
// 

2, ,o5o6 
89,8126 

rr 

1  ,oo!o 
11,7486 

rt 

18,8094 
84,71  \> 

rr 
[0,9809 

53,8271 

// 
12,0676 
3,H07 


V. 
2000 
1000 

rr 
IOOO 
[000 

rr 
200O 
[000 

rr 
2000 
1  OOO 

rr 

1000 
2000 


IOOO 


Nd. 

1 ,33272 
1 ,  13730 
1,33426 
1.3364g 
i,34i45 
1  .")3çi3o 
1 ,33472 
1  .  35 1 56 
1 ,34o38 
i,33/,57 
1 .342.53 
1,33737 
1,332.6; 
1 ,33357 
1 , 333 27 
[,33426 


2000 
1000 


1, 34;83 

1 ,33914 
1,33347 

1 ,34027 

'/   1  ,^35()2 

looo   1  j 3347) 

1000   1  ,33289 

"   1  ,33382 


Indices  de  olutions  de  nitrate  de  thorium 
(I.  Koi'i'Ei.  et  H.  Holtkvmp,  Z.  nnorg. 
Cheni.,    67,    29 1). 

0  =  i5". 


C(ThO,). 

Nn- 

C(ThO,). 

ND. 

4 

i,334-8 

"10 

1,34489 

10 

o3  582 

60 

34724 

20 

338o4 

80 

35-235 

3o 

34<)2.5 

100 

3  i  712 

4o 

1,34/83 

120 

i,36 188 

Indices  de  solutions  de  sucre  (G.  Fouquet,  Bl.  ars.Cliim.Suc.  dist.,  27,  855). 
Nd  calculé  =  1 ,  333o  -t-  o  ,0001 4  C  ;  0  =  200. 


Degrés  Brix. 

Pouls.      Vol. 

5  5,098 

10  10, 4oo 

1  5  [  5 , 9 1  5 

20  2 1 ,656 

>o        33  ,N") 


Degrés    Brix. 
Poids.     Vol. 

4o  47,' I 

jo  6 i,58 

60  77,32 

65  s  ",,71 

;<'  94,46 


Nd. 

Obs.  Cale. 

',3997  1,3989 

4201  4'92 

44 '9-  4  4 12 

j>3)  j53o 

I  ,  465  1  I  ,  [!i">2 


Indices  de  solutions  très  étendues  de  corps  minéraux  dans  l'eau,  C.  Cniisi:vi:\u,  A/m.  C/iitn.  Phrs.,  [8J,  21,  {8.  —  C.  H.,  150,  869» 


(Nl)sol-NDcau) 
X  10e. 


0,594 

7' 

1,182 

i53 

1,770 

225 

2,347 

292 

2,927 

3i>7 

3,5oo 

448 

4,070 

524 

4,*'4o 

604 

5 ,  200 

679 

5,770 

762 

6,33o 

833 

6,880 

892 

potassium. 

Azotate 

d'ammonium 

Azotate  de  magnésium 

',16 

sol-Nl>oau) 

0  = 

=  17" 

u) 

i1! 

0  =  17° 

52. 

(Nd 

(N 

Dsol-Nliea 

(Ni) 

*ol-Nl)e8il) 

( 

Nosol-  N|)eau) 

(Nd 

sol-Nl)cau) 

C. 

X  I0G. 

C. 

X  10e. 

C 

X  10e. 

C. 

X  10e. 

C. 

X  106. 

s 

; 

g 

t 

s 

7,44o 

986 

0 

,387 

87 

7 

3  80 

923 

0 

,33  > 

89 

9,494 

1424 

8,53o 

Il48 

I 

,170 

167 

/ 

926 

1O0I 

1 

loi 

168 

'0,49 

>>:4 

9,600 

i3oo 

[ 

,75i 

235 

8 

469 

io63 

1 

649 

245 

",  Î7 

1662 

10,67 

i425 

2 

,328 

3o5 

9 

009 

1129 

2 

■93 

i  '  i 

12,4  5 

1864 

11,73 

1093 

2 

,902 

373 

9 

546 

1209 

2 

,733 

404 

rr 

rt 

i3,8o 

1877 

3 

,473 

44o 

10 

080 

•279 

3 

271 

487 

rr 

rt 

14,82 

2020 

4 

,040 

307 

10 

6ti 

[3J7 

3 

806 

5i7 

rr 

rt 

// 

rr 

4 

,6o5 

585 

1 1 

140 

1 4 1 3 

4 

337 

64  3 

rr 

tt 

rr 

rr 

5 

,166 

65 1 

12 

188 

i  549 

5 

394 

799 

•r 

rt 

rr 

rr 

5 

732 

7'7 

i3 

225 

'(i79 

6 

434 

912 

rr 

■■ 

rr 

rr 

6 

279 

789 

«4 

2  )0 

1803 

/ 

3o6 

1 121 

rr 

rt 

rr 

rr 

6 

,83i 

858 

i5 

26) 

ig38 

8 

485 

1278 

rr 

rt 
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Réfraction  et  dispersion  spécifiques  et  moléculaires. 


Dans  celte  Table  et  dans  les  suivantes,  la  réfraction  spécifique  est  Rg  = 


N 


(Gladstone)  ou  Rl: 


N*— i 


D     v         —•-/-       -      (N'+a)D 
et  D  étant  l'indice  et  la  densité  du  corps  pur,  minéral  ou  organique,  à  l'état  naturel  ou  à  l'élat  dissous. 
Cette  réfraction  spécifique,  pour  le  corps  à  l'état  dissous,  est  calculée  d'après  la  formule 


(Lorentz),  N 


pUc.  =  ïoo 


N, 


(ioo  —  p)- 


ou 


pRi  =  ioo 


N*  — i 


(ioo—  p) 


(N} 


a)Dt' 


t),  v""      r'     D,         "-      r-      ""-(Nï-Ha)D,  v«i 

où  p  est  le  poids  du  corps  pour  ioog  de  solution,  N(,  Nj,  Dt,  D2  sont  les  indices  et  densités  de  la  solution  et  du  solvant. 

La  réfraction  moléculaire  est  MRg  ou  MRi,  M  poids  moléculaire;  la  réfraction  atomique  est  ARg  ou  ARl,  A  poids  atomique. 

La  dispersion  moléculaire  est  la  différence  des  réfractions  moléculaires  pour  deux  longueurs  d'onde  choisies  X  et  X  h-  rfX, 
c'est-à-dire  MR>+rfX —  MR>.  Les  valeurs  de  X  considérées  sont  celles  correspondant  à  la  raie  D(X  =  0^,3893)  et  aux  raies  de 
l'hydrogène  (a  =  oH,6563;  £  =  0^,4861  ;  y  =  ol*,434o).  6  est  la  température. 


VI    -Réfraction  spécifique  de  corps  minéraux  et  organiques  dissous. 


Solutions  aqueuses  étendues  (E   Rimbach   et  R.  Wintgen,  Z.  ph/sik.  C/iem.,  74,  233. 


Corps  dissous. 

NaCl 

KCI 

SO;Kj 

S04(NHt),.. 

N03Ag 

N03Li 

Kl 

KCN 


(S04)3A1S. 
CdCU.... 
HgCI,.... 


Poids  dissous 

dans 

A 

Kg, 

p 

(icm1 

raie  1) 

solul. 

0 

58, 5o 

1  OOO 

25 

0,2719 

74,60 

1000 

25 

0  2582 

34,872 

IOO0 

25 

0,1902 

26,44o 

1000 

2  5 

0,302O 

'69,97 

1000 

25 

0,1622 

69,07 

1000 

25 

0,2861 

33,20 

1000 

25 

0,2221 

i3,o38 

1000 

25 

0,2734 

52,1  52 

4000 

23 

0,2747 

195,57 

3ooo 

25 

0,2782 

68,475 

1000 

25 

0,1972 

91,65 

1000 

23 

0,l859 

54,18 

1000 

25 

0.l443 

54,18 

1000 

25 

o,i45o 

Corps  dissous. 

(NHt)6Mo7024.... 

P506 

AsjO» 

103H 

Cr03 

Acide  tarlrique  . . . 

»  »        ... 

>>     acétique 

»     glycolique . . 

»      propionique. 

«      lactique  . . . . 

»     succinique.. 

»     malique . . . . 

»     citrique  .  . . . 


Poids  dissous 

dans 

A 

Rg. 

P. 

yem8 

raie  D. 

solut. 

0 

200,00 

1000 

25 

0,2660 

3,2267 

1000 

20 

0,2148 

'2,7597 

1000 

20 

0,1809 

4,4867 

1000 

20 

o,i834 

7,l8.4 

2000 

20 

0,3378 

200,00 

1000 

25 

0,3067 

73,6565 

1000 

23 

0,3073 

567,5o6 

2000 

25 

0,3576 

4o,4  302 

lOOO 

25 

0,3208 

442,794 

2000 

25 

0,3918 

93,8597 

1000 

2  5 

o,36o2 

45,8425 

1000 

25 

o,3385 

168,079 

1000 

25 

0,3264 

89,8126 

1000 

25 

o,32i5 

Corps  dissous. 

Ac.phénylacélique. 

»   phénylglycolique. 

»  quinique 

»  oxalique 

Mo03 


Poids  dissous 
dans 


P. 

11,7486 
84,7143 
53,827 

3,1407 
24,1688 
24,1 352 
22,37 
12,08 
11,88 

I  1,52 

5,763 
5,490 
4,804 

i,3i3 
i,oo3 


l>cm» 
solut. 
2000 
100O 
1000 
1000 
2000 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1000 

1000 
1000 

1000 


Rc, 
raie  D. 

0,4629 
o,4359 
o,353i 
0.2894 
0,2372 
0,24 25 
o,2368 
0,2372 
o,2357 
0,2373 

0,2324 

0,2327 

0,2289 

0,2295 

0,2225 


Solutions  aqueuses  très  étendues  (C.  Chéneveau,  Ann.  C/ii/n. 
KCI.  N03NH4. 

0=17°,  16.  6  =  170,54. 


C 
(grammes 
p.  iooo"»! 
solution). 

°,594 
1,182 

',77» 
2,347 
2,927 
3,5oo 
4,070 
4,64o 
5,200 

5,770 
6,33o 
6,880 


Kg, 
raie  D. 

0,2535 
255o 
2572 
2564 
2360 
2373 
2583 
2565 
2600 
2622 
2611 

0,2594 


C 
(grammes 
p.  looocn»'      Rg, 
solution  ).    raie  D. 

7,44o     0,2624 
8,53o         2640 


9,600 
10,67 
1  1,75 
i3,8o 
'4,82 


2649 
263 1 
26  3  o 
2654 
0,2657 


Phjsiq.  [8],  21,  48). 

(NO,),Mg. 

0  =  17",  52. 


C 
(grammes 
p.  iooocn>'     Rg, 
solution).  raieD 

o,587 
1,170 
i,75i 
2,328 
2,902 
3,473 
4,040 
4,6o5 
5,i66 
5,752 
6,279 
6,83i 


o,3364 
3375 
3357 
3348 
3320 
3294 

3279 
3295 
3296 
3288 
3294 
0,3291 


C 
(  grammes 
p.  iooo""1     Rfi, 
solution).   raieD. 

7,38o 
7,926 


8,469 

9>009 

9,546 

10,080 

10,61 1 

1  1  ,  1  ■<> 
12,188 

13,225 

i4,25o 


0,3288 
33oi 
3a98 
3294 
33io 
33 10 
33og 
33io 
33i3 
33o7 
33i3 


i5,265     o,33o9 


C 
(grammes 
p.  iooo1'"»'     Rg, 
solution  ).   raie  D. 

0,553     o,25o4 
1,104         25i6 


C 
(  grammes 
p.  Iooo<:II1,     Rg, 
solution).    raieD. 

9,494     0,2.574 


',649 
2,193 
2,733 
3,271 
3,8o6 
4,337 
5,394 
6,434 
7,5o6 
8,485 


2485 
2495 
25i9 
253o 
2495 
2.543 

2552 

2569 

2577 
o,258i 


»o,49 
1  «  ,47 

12,45 

n 
n 


2571 

2  5  23 

0,2571 
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Réfraction  spécifique  de  corps  minéraux  et  organiques  dissous  {suite). 


Solutions  aqueuses  très  étendues  (C.  Chéneveau,  Ami.  Cliim.  Physiq.  [8],  21,  48)  (suilc). 

Moyennes. 


Corps.  Solutions  étendues. 

KC1 0,2600  (19  .exp.) 

NO3N4 0,3309  (24  exp.) 

(N03)2Mg 0,-2533  (16  exp.) 


Solutions  concentrées. 
o,2544  ( 10  exp.) 
0,3214     (6  exp.) 
0,2449  ('2  exp.) 


VII.  —  Réfraction  atomique  de  groupements  inorganiques  et  organiques.  —  Réfraction  atomique  des  Éléments. 

Réfraction  atomique  des  radicaux  acides  dans  les  composés  organiques  et  inorganiques. 

(A.-ls.  Dixon  el  J.  Tavlor,  J.  Cher».  Soc.  Lond.,  97,  43o). 


Uaic  A.  Moyenne. 

Nitrates,  N0(. 

Comp.  organiques     :   i4 ,7  ( '"2 Hj ) '4, 70 

»      inorganiques  :   i4,2(Na.  2  exp.)  :  14, 1  (K,  2  exp.)  ; 

"4,8'j  (Ag; 14,29 

Nitrites,  N()2. 

Comp.org.     :   n,9(C4H,) 11,90 

»      inorg.  :   1  i,8(K,  5  exp  );   1 1 , 1  (N'a,  2  exp.).  . . .     11,60 

Sulfates,  S04. 

Comp.org.     :   18, (iy(CH3);  19,73  (C2II5) 18,7. 

»      inorg.  :   16, 85  (K,  5  exp.)  ;    18, 25  (Na,  3  exp.); 

16,86  (NHi) 17,43 

Carbonates,  CO.,. 

12,9  (C,H3) 12,90 

i3, 18  (Na,  5  exp.)  ;  12,84  (K,  4  exp.)..     i3,oi 

Cyanures,  CN. 
9,06   (C2H5,    3    exp.);    9,1    (CtH„); 

9,1  (CïHn) 9.08 

9,3o  (K,  3  exp.) 9,3o 


Comp.  org. 
»      inorg. 

Comp.  org. 
»      inoi1''. 


Raie  A.  Moyenne. 

Ozalates,  G20t. 

Comp.org.     :   18,2  (C4H5);  20,4  (C5H,,) 19, 3o 

»      inorg.  :  20,8  (CjOtHj)  ;  21 ,76  (K,  2  exp.) 21,44 

Formiates,  C0S  H 


Comp  org. 
»      inorg. 


Comp.  org. 


mori 


Comp.  org. 
»      inorg. 


i2,o5(C5H,i) 12, o5 

12,0  (K,  3  exp.);  12,  i5  (Na,  3  exp.). . . .     12,07 

Acétates,  C,03H2. 

20,51  (CH3);  19,72  (C,H,);  19,94  (C,H,); 

21,69  (C.H„)  ;   19,66  (C3H5); 

20, 1  (PhCîH4);  i9,45(tolyl);  19,49(0111- 

namyl) 

i9,85(K,2exp.);  19,60 (Na);  i9,i2(Ba); 

19,76 (Ca);  20,28  (Pb);  i9,55(Mg).. 


20,0 


,u/ 


•9.7' 


Benzoates,  C6H5COj. 

55,o(CH3);  54,95  (C,HS) 54,97 

54  ,65  (sol.  très  diluées) 54,65 


Réfraction  atomique  du  groupe  CH2 

(F.  EiSENLoiin,  Z.  pliysik.  Client.,  75,  600). 

A  x  Ri.  pour  les  raies 


Composés.  Ha. 

Carbures 4,6o54 

Aldéhydes  et  Cétones.  4,6064 

Sels 4, 591 1 

Alcools 4,6i.1i 

Élhers 4,5863 

.Moyenne 1,^)77 


I). 

4,6247 
4,6265 
4,6.37 
4 ,6343 
4,6o56 


4,6783 
4,6757 
4,6617 

4,6849 
4 ,656i 


4,7233 
4,7i36 

4,7'39 
4,7265 
4,6961 


4,6178        4,6681        4,7102 


Réfraction  atomique  du  groupe  CH2 
(P.  Rohi.and,  Z.  physik.  Cfiem.,  74,  382). 
Héfraction  Valeur  de  la 

tirée  des  corps  réfraction  A  x  Ro  de  CH2 

Décane 8,04 

Undécane 7,73 

Duodécane 7 ,  56 


Réfraction  atomique  des  Éléments 
(F.  Eisknlohk,  Z.  physik.  C/iem.,  75,  583). 


A  x  Rl  pour  les  raies 


Eléments.  Ha. 

Oxygène  dans  CO 2, 1894 

»                011 I  ,  5220 

»           éther.  ...  1 ,6394 

Hydrogène  dans  paraffine.  i,i3oi 

»             alcools.  .  1  ,o547 

»          (moyenne).  1,0924 

Carbone 2,4129 

Chlore  dans  chlorures..  5,9333 

,,         IIC1 6,3096 

Brome 8,8025 

Iode 1 3, 7565 

Groupe  élhyléniquc.  ...  1,6857 

«       acétylénique.  . .  2,3280 


D. 

2,21 10 
1 , Î246 
1 ,6427 
1 , 1 352 
1 ,0646 

• ,"990 
2,4180 

5,9673 
6,3358 
8,865i 
13,8998 
1,7329 
2,3983 


■V 

2,2470 
i,53i3 
1,6485 
1 , 1 5o8 
',0799 
1 , 1 1 53 
2,4375 
6,o425 
6,4298 

8,9989 

(4,2243 

1,8235 

2,5o64 


II 


2,2673 
1,5409 
1 ,6622 
i,i585 
1 ,0862 
1 ,1224 
2,463 5 
6,1008 
6,5o84 
9,i52i 
14,5208 
1,8934 
2,5382 
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VIII.  —  Réfraction  moléculaire  de  l'eau  de  cristallisation  dans  divers  sels. 

(W.  Sltherland,   Traits.  Farad.  Soc.,  6,   u3). 

n  =  nombre  de  molécules  d'eau  de  cristallisation. 


Sel  cristallisé.  n. 

Alun  de  potassium 24 

—  de  sodium.. 24 

—  d'ammonium 24 

P04Na, 12 

P04Na2H 12 

S04Fe 7 


MRg 

pour  la  raie  A 

et7iH,0. 

104,6 

92,3 
110,4 

60 , 5 

60, 1 

29.7 


MRg 

pour 
H'O. 

4,35 
3,84 
4,6o 
5,o4 
5,oo 
4,25 


Sel  cristallisé.  n. 

S04Ni 7 

S04Ni 6 

(SOiMNHOïNi.  • 6 

(S04)iK,Pc 6 

(S04)2(NIU)2Zn 6 


MRg 

MRg 

pour  la  raie  A 

pour 

etrtHjO. 

U.,0. 

33,2 

4,7-1 

25,8 

4,3o 

18,1 

3  ,01 

ii,3 

1 ,88 

'9,' 

3,i8 

i ,  0 1 

IX.  —  Réfraction  moléculaire  de  sels  dissous  dans  l'eau. 


Rétraction  moléculaire  de  divers  sels 

(A.-E.  DixoN  el  J.  Tayloh,  J.  Client.  Soc.  Lond..  97,  929). 


Sel. 


SO;K2. 


S04Na2. 


S04(NH4)* 


Mois.  H,0 
pour 

,mol   „,.| 

i  y»  >  9 
I  99, 2 
]  99,39 

' I 00 , o 
1 100,0 

100,53 

107,4 

65,8 
71,2 
72 ,  4 
74,9 
7i,9 

1 1 ,  06 
11,24 


S04K(C2H5) 

S04Na(C2H5 

S04K(CH3).. 
S04(C2H5)2.. 


9,86 


MRg         Valeur 
L).  M>.       (RaieD).    de  SO(. 

6,58 
6,3i 
6 ,  10 
6,43 
6,»o 

7, '5 

6,83 


1  1" 

14 

' ,°779 

1 ,34436 

32,38 

r5,5 

0724 

3j36. 

32,1  1 

10 

0735 

11394 

3i  ,90 

1 1 

0727 

34394 

32,23 

17 

07 15 

34344 

32  ,20 

1 4 

0718 

34  ',02 

32, 9  5 

14 

0705 

34372 

32,63 

3,5 

5 

3,5 

5 

6 


1  ,0984 
og38 
0872 
0884 
0880 

1 ,2267 
2259 


r, 3|873 
34855 
34694 

3477' 


1,39275 
39246 


26,14 

25,9? 
26,36 
26,42 
26, 1 3 

39,57 
39,53 


1  12,17 

i3 

t ,23i5 

1 ,37024 

42, i5 

12,17 

«4 

23 1  5 

36960 

4.,87 

i4,5o 

12 

2o33 

36632 

42,28 

I2,39 

.3,5 

1 ,238o 

i,3743i 

38,44 

16,71 

.2,5 

'699 

3636o 

38,67 

17,40 

.4 

1689 

36387 

3g, o5 

3, 5|[,29i4|i, 369o5|  34,38 


3,5 
5 


i , 1871 j . ,4o25o 
1,1842'     4°'7< 


52,92 

52,2.4 


7,34 

7,i5 
7,56 
7,62 
7,33 

6,77 
6,73 

7,55 

7,27 
7,68 

7,34 
7,57 
7,95 

7,4C 

8,82 

8,84 


Réfraction  moléculaire  des  thiocyanates 
(A.-E.  Dixon  et  J.  Tavlor,  Proc.  Client.  Soc.  Lond.,  26,  90). 


Sel. 
SCNNH4., 

SCNNa   .. 

(SCN)jCa 

(SCN),A1. 


Mois.  H,0 

pour 

i*"1  sel. 


12,32 

i6° 

1 ,  o585 

I, 39634 

37,  >y 

4,7' 

i5 

1 1  1 4 

4552  1 

37,55 

6,28 

i5 

094  i 

40617 

37,63 

11,27 

18 

1 ,1600 

1 ,4o2  5o 

3o ,  3  5 

6,66 

» 

23o6 

43336 

3o,8. 

5,66 

» 

2  >99 

4446i 

3o,54 

17,55 

•7 

1 ,2i85 

1,43356 

62,5i 

36,79 

18 

1  ,  l58a 

1,41207 

86, 3  0 

MRg         Valeur 
Ni».      (RaieD).  deSCN,. 

26,09 

26,  1  i 

26,9.3 

2  5, 95 

26,41 
26, 1 1 

26 .  26 

20,20 


Rétraction  moléculaire  de  solutions  aqueuses 

d'acide  molybdique 

(E.  Riiumr.ii  et  R.  Wintgen,  Z.  phjsik.  Client. .  74,  2ii). 


C(Mo03). ... 
MHc(raieD). 


C(MoOj).  .  . 
MRc(raieD). 


22,37 

1 

2,08 

1 1 

88 

Ii,5: 

-  |  5,763 

34,10 

34,i6 

33,95 

34,i; 

"  1  33,47 

5,490 

4,804 

i,3 1 3 

.  ,oo3 

33,  5i 

32, ( 

)6 

3. 

i,o5 

32,o4 

Rétraction  moléculaire  de  divers  sels 

(A.-E.  Dixon  et  J.  Taylor,  loc.  cit.)  (Suite) 

Mois.  H'O 

pour  MRg 


Sel. 
C204K2  .. 


i»0lsel.      6. 

\   27,77 
)  54, 3o 


C204(C2H5)i 


—     !. 


.3,5 
,  3 


D. 

•,1972 
1  .  1 1 

1 ,0862 
0871 


ND. 

I , 36723 


Valeur 
(RaieD).  de  C,0,- 


37,26 
37,58 


1,41098!  55,24 
55,20 


4 1098 j 


21,46 
21,78 

21,84 
21,80 
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X.  —  Réfraction  et  dispersion  moléculaires  de  composés  organiques  dans  dfvers  solvants. 

Réfraction  et  dispersion  moléculaires  de  composés  cétoniques  et  énoliques  i  Smkdlev,  J .  C/icm.  Soc.  Lornl.,  97.  1482). 

Solvant  :   Chloroforme. 


(M  Ht)..  (MKi.)r 

Benzylidèneacétone  CluH10O. 


(MKi.j.. 


9,6273 

48,7» 

5i 

,60 

53,65 

8, i535 

48,27 

5i 

,06 

53, 8o- 

6,871/ 

48,56 

5. 

,33 

54  ,07 

14 ,6203 

48, 5o 

5i 

,32 

53,63 

Moyenne. 

48,52 

5i 

,33 

53,79 

(MRL)p— (MRl)s=3,8i;         (MRl),—  (MRt)a=  5, 27. 
Benzylidèneacétophénone  Cl5H'*0. 

5,6935  70,60  7 5,4°  80 ,36 

4,6-74  70.42  75,12  81,04 

10,5919  70, 43  7'>,3o  70,33 

Moyenne.     70,48  75,27  80,27 

(MRL)?-(MHt)a=4,79;         (MH|.)Y-(MRL)a=9,77. 
Cinnamylidèneacétone  Cl7HuO. 


8,0070 

61,24 

7°,  9' 

5,8710 

64,27 

7",  79 

6,4876 

63,96 

70,65 

3,4655 

64,24 

71.07 

o,8i5o 

64 ,  58 

// 

u,8473 

63,77 

70,38 

Moyenne.     64, 19 

70,76 

(MRL)3- 

(MRL)«=6,37. 

/'■ 

(MRt).. 

(MHl.)j. 

(MRl),-(MKl). 

Dibenzylldéneaeéto 

se  c,7in 

•0. 

1 2,0201 

83,7" 

91,68 

// 

12,8012 

83, 81 

9  ',70 

ff 

n,8836 

84 , 2.0 

92,21 

ft 

1 ,  '  027 

84,46 

93,08 

ff 

Moyenne. 

84,04 

92 ,  '  7 

8,i3 

Cinnamylldèneacétophé 

none  C17 

H'40. 

5,7299 

87,53 

98,53 

// 

5 , 7298 

87,25 

98, 10 

// 

17,4681 

87,72 

// 

// 

5,2641 

Moyenne. 

87,85 

97,87 
98,17 

ff 

87, 59 

10,58 

Cinnamylidènebenzylidèneacétone  C'-'H" 

0. 

5    1 3  \  i 

i 02 , 69 

// 

// 

Dicinnamylidèneacétone  C*'H 

180. 

0,8841 

'21,79 

h 

ff 

2,7077 

121 ,65 

ff 

// 

2,2,09 

122,46 

II 

rf 

7,'9>3 

120,23 

II 

rr 

Réfraction  et  dispersion  moléculaires  de  composés  organiques  divers  (Hantzsch  el  Meisknihrg,  Ber .  Dtuh.  Chem. 

MRc 

pour  les  raies 


C»ips.  Solvant.  Ha. 

Nitioéllmne Alcool  éthylique » 

*         Klliylale  île  K-i- alcool  él.  " 

Silropeniane Alcool  éthylique » 

»            Êthylalc  de  K-~  alcool  et.  w 

p-Chlorophénol . .    ..     Alcool  éthylique 

"                Éthylatede  Na-t-alc.  et. .  » 

p-Bromophénol Alcool  éthylique » 

0              fithylatedeNa-f-alc.  et. .  " 

p-Nilrophénol Alcool  mélhylique « 

»             Acétone u 

«             Huiyralo  d'isobulylu . . . .  » 

»            MéthylalcdeK+alc.mct.  45,  i3 

"             Alcool  mélhylique 37,26 

p-Nitranisol Alcool  mélhylique 

»          Acétone » 

"         Butyratc  d'isobutylc 

o-Nitrophénol Chloroforme 

"  Acétone 

»          Alcool  mélhv  lique » 

o-Nitranisol Chloroforme « 

»         Acétone 

»         Alcool  mélhylique 


U. 

16, 83 
17,85 
Ho,  5  7 

32,  i5 

33.  (2 
34/28 
36.67 
<7,45 
38, 04 
3;, 8; 
36,99 
47,72 

42,5- 
42,34 

4 1 ,  i8 
36,u 
36,8a 
36,89 
3ij ,  96 
4o,  10 
4o,  3 1 


Corps. 
o-Nitrophénol. 


w-Nilrophénol 

»  

Aldéhyde  salicyliquc. 

/;-Oxybenzaldéhyde.  ■ 


Azobenzol 

» 


Oxy.izobenzol 

» 
Oxvazohenzol 


Kther  oxyazobenzol- 

élhylique 

Kther  oxyazobenzol- 

élhyl  acétique. . . . 

l'ther  oxyazobenzol- 

élhylacétique 


Solvant. 

Alcool  mélhylique 

Méihylaledek-t-alcniet. 
Méthylateile  K-f-alc.  met. 

Alcool  mélhylique 

Alcool  mélhylique 

Méthylale  de  K 

Méthylate  de  Na 

Alcool  mélhylique 

Chloroforme 

Bulyralu  de  propyle. . . . 

Alcool  éthylique 

Butyrate  de  propyle. . . . 

Alcool  amylique 

Alcool  éthylique 

Klhylalc  de  Na 

Éthylale  de  K 


Alcool  éthylique 79,43 

Alcool  éthylique 76,43 

Butyrate  de  propyle....     80,80 


Ces.,  43,  g5). 

MRc 

pour  1 

:s  raies 

».- 

I). 

36, 10 

ff 

39,73 

4i,l7 

37/23 

37,82 

35,6a 

36, 02 

// 

35,24 

v 

38,44 

// 

4i,73 

rr 

36,8  5 

63,58 

a 

63,79 

a 

64,36 

a 

65,96 

u 

69,88 

a 

-o,45 

u 

82,57 

a 

82,45 

ff 

Ch.  Chéneveau. 


104.      Refraktion,  Dispersion.  —  Réfraction,  Dispersion.  —  Réfraction,  Dispersion.  —  Rifrazione,  Dispersione. 


Réfraction  et  dispersion  moléculaires  de  composés  organiques  dans  divers  solvants  (suite). 


(A.  Hantzsch,  lier.  Dtsch.  Chem.  Ces.,  43,  16J4.) 


Forme  a. 
Forme  8. 


Forme  a. 


D. 


N„. 


(MR«)l>. 

(MRfi)n.      Moy. 


Méthylphénylpicramlde. 
Solvant  :  Pyridine  0  =  2o"C. 
\  2,5590       0,9919       i,5o6o       84 , 4*' 


(  2,56oi       0,997.5 

2,3446     0,9911 


i,5o63       84, o5 

i,5o57       84,62 

2,5490      0,9916       i,5o5g      84,84 

o-Tolyl-2 . 4  -  Dinitraniline. 
Solvant  :  Chloroforme  8  =  >.o"C 
(Rr,)i). 
',49°9 


84,73 


l  4,2335  1 ,4909  o,3o68 

|   3,0122  1 ,4917  o,3o6i 

l  3, 3 164  1  ,49' 5  0,3076 

Forme  8 .'....  .                ., 

'                4,386)  1 ,4902  o, 5072 


o  et  /  -Nitraniline 
Solvant  :  Acétone  0  =  20°C. 

Nu. 
5,6797       0,81 39       1,3736 
4,9334       0,8m        1,3719 
5,0076       0,809 3        1,368g 
4,4756       0,8089       1,3687 


83,77 
83,56 

83 ,96 

83,87 


83.66 


83,92 


45, 15 


45,36 


45,58 

42;.6i4''96 


(A.  Hantzsch,  lier.  Dtsch.  Chem.  Ces.,  43,  1681.) 

p.  U.  (Rc)d.     (MRc)d. 

Dialcoyl  2 .4  Dinitraniline  (jaune ). 
Dérivé.      Solvant   :    Chloroforme    0  ^r  ao"C. 


Dimélhylé 4,6422       1,4939 

Diéthylé 4,  «526       1,4870 

Uipropylé 3,5474       1,4808 


0,29447  62,2 
0,29981  71,7 
o,3o36i   81,1 


3.4  Dinitraniline  (Jaune)  et  2.4.6-Trinitraniline  (orange). 

Solvant  :  Pyridine  0  =  20" C. 
Dérivé. 

Dimélhylé 3, 5212      0,9693        0,2908  61,6 

(jaune)  3,5o2o   0,9692    0,2918  61,4 

Diéthylé 3,9972      0,9699        0,2907  69,5 

(orange) 4, 0127      0,9700        0,2896  69,2 


Solvant  :  Benzène  6  =  2o"C. 


Diméthylpicramide..  4,376 

(jaune)        ..  5,701 

Diélhylpicramidc.  .  4,266 

(orange)   . . .  4,253 


o,7979  0,2460 

o,8o35  0,2468 

0,7954  o,25o3 

0,7953  0,2,509 


63,o 
63,2 

7',i 
7i,3 


(A.  Hantzsch,  Ber.  Dtsch.  Chem.  Ces.,  43,  3o64-) 

MRG. 


X  =  G56|*|x.     589. 

Élher  acétylacétique 3 1,80  3i  ,98 

»     (dans  l'he.cane) 34,17  34,48 

»     mélhylacétylacétique..       36, 18  36,35 

»    élhyldiéthylacélique.  .       49,55  49,78 


486. 

410. 

32,36 

32,67 

// 

35,8i 

36,77 

37,i2 

5o,49 

50,78 

Réfraction  et  Dispersion  moléculaires  de  ^-Dicétones  en  solution  ohlorotormique 
(Smedlev,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1490,  1910). 


(MRi.). 


(MRl) 


(MRL).f. 


Benzoylacéione  C10H10O2. 

10,459 

5o,28                53,52 
Dibenzoylmélhane  CisHuO». 

56,  o5 

3,2007 

71,16                81,43 

87,96 

9.0754 

74,56                8i,45 

— 

3,0884 

74,96                81,67 

— 

Moyenne.    74,56 


81 ,52 


87,96 


Tétraphénylacélone  C27Hj20. 
4,3617  ii5,3  119,3 


p.  (MRi.)..  (MRl)p. 

Elhoxybenzylidèneacétophénone  C;H16C>2 

',5710  79,95  85, 16 

79,25 


(MRl), 


3,0607 


1,7290 
2,i585 


3,5o43 


Tétraphénylallène. 


't7.9' 

124,97 

M7,55 

124,0 

a«-Dibenzoylpropane. 

74,98     • 

78,40 

128,29 

125,9 


79,37 


(3j3-Dibenzoylpropane  CnHi602. 
5,i545  75,99  78,25 
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XI.   —  Relations  entre  l'indice  d'un  mélange  et  sa  densité. 


Valeurs  du  Rapport  c  = 


R  —  Rv     I) .-  IV 


li 


D 


pour  diverses  longueurs  d'onde  où  :  li 


N,- 


,  Ki 


«I  (T.. 


Pi 


r/, 


,  K, 


R.-^ 


Pi- 


,  Di'  =  ^ —  ,  pu  du  nu  p,_,  <•/>,  //j.  poids,  densités  et  indices  des  constituants  du  mélange,  D,  N,  densité  et  indice 

ni  ■+■  '2  P'  ^  Pi 

«7,      rfj 
du  mélange;  /•>,  poids  pour  ion  d'un  constituant;  a,  (3,  y  raies  de  l'Hydrogène  (F.  C.  Hirbahii,  Z.  p/iys.  Client,  t.  I,\XIV,  p.  -ut-  \. 


Sulfure  de  Carbone  et  Métbylal. 


p(CS2). 

1-2,921 

28,682 
38, /,o8 
45,63o 
53,i39 
6o,o34 
65,262 
75,141 

86,449 


',7/3 
<j5o 

5g  5 

548 
519 
5i8 
469 

4  52 

29  3 


0,767 
638 

579 
53/, 
5o3 
488 
448 
Iti 
■jfi  1 


0,734 

63o 

rM 

5  29 
49î 
472 

424 

4oo 
22  1 


o,74-« 
566 
56 1 

5i5 

'ai 

472 
47'» 

>o/| 


Sulfure  de  Carbone  et  Acétone. 


P(C%). 

13,245 
29,326 

40,329 
51,761 

5  '  >  799 
5 1  .  902 

7','  !7 
83,2.83 

se. .  892 


o,855 

762 

779 
710 
7<m 
720 
666 
5 16 
5o8 


0,895 

0,899 

766 

747 

764 

"55 

698 

6>6 

675 

379 

700 

696 

64  0 

637 

485 

479 

458 

438 

Chloroforme- Acétone. 


p 

P 

CIICIj. 

crl. 

c». 

c ,. 

r ... 

C.  11,1. 

45,832 

5,4 

5,8 

r>,« 

5,4 

19,082 

56,298 

3 , 1 3 

">,'7 

3,18 

3,12 

35 .007 

64 , 5o7 

',«9 

1  ,  94 

2  ,<i4 

2,02 

49i*'7 

72,276 

1/17 

1,58 

1 ,62 

1,64 

59,741 

79- 884 

> ,  3y 

i,4a 

.,45 

i,44 

68,529 

88,409 

1,4-2 

1 ,42 

i,45 

',44 

74 , 566 

o4 , 292 

'  ,29 

1  ,36 

.,38 

r,36 

82,792 

'/ 

« 

" 

" 

" 

89,093 

// 

" 

•' 

" 

tr 

94.97" 

Iodure  d'Éthyle-Acétate  d'Éttayle. 


I  ,2.61) 

','74 
1 . 1  W 
1  ,  1  1  3 
i,o65 
1 ,096 

°)99'î 

1  .049 

<> .  <)7" 


Cl,. 

c?. 

c... 

.263 

'  ,'94 

.,33o 

>»75 

1  ,  1 96 

1  ,21  3 

,  1  56 

','77 

','97 

,  120 

1  .  1  >2 

• ,  «  r>4 

,«.65 

1  ,081 

1  ,  09  1 

,  102 

l,ll8 

1  , 1  3  1 

,04  1 

1  ,060 

1,070 

"47 

1  ,o54 

1    060 

,  ilOO 

1  .  007 

1  ,010 

Acide  Acétique-Benzène. 


/ 

y 

C,  Il 

,<>,. 

ru 

1  1 

l'.i/j 

1 ,043 

2  3 

6l4 

1  ,010 

008 

1  ,o3a 

u 

857 

1  ,<»37 

54 

459 

1,04  8 

63 

968 

1  ,o5i 

^ 

S  19 

1,088 

82 

>2I 

1,117 

9' 

3iS 

1,114 

1  ,o3o 
1 ,00  5 
1  ,028 
1  ,o36 

',o49 
1  ,o63 
1  ,093 
1  .  1  19 
I  ,141 


? 
1  ,o3o 
1 ,01 1 
'  ,029 
.,04. 
1  ,o5o 
i,o58 
1 , 1 00 
1  ,  i3n 
1 .  1 26 


o3o 
0.4 
019 
042 
o5! 
o5  j 
102 
127 
'95 


Valeurs  du  rapport  A 

pour  la  désignation  des  < 

Constituants. 

Alcool  méthylique 

—  éthylique 

—  propylique 

—  isopropylique. .    . 

—  isobulyliqtic 

—  isoamylique 

Acide  formique 

—  acétique 

—  propionique 

—  butyrique 

—  isovaiérique 


O                           /                l)l'\                                  /7,-r-     >, 
=   —  ,    Ci*  =         I fr       IOO.   I)l  =  ' —  ,    L/J: 

Lu  \  D  /  /),       />-i 


Nv\  v        P< 

—  1  100,  Ni'  =  — 

N  / 


Pt 


•  I  Voir  le  tableau  ci-dessus 


<lx       (li  n.\       nt 

iverses  grandeurs.  L'un  des  constituants  est  Feau.  (F.  Sciiwkrs,  Bull.  Soc  C/iiui.,  4'  série,  t.  VII,  p.  877). 


4,2 

3.4 

2,83 

3,o8 

2,65 

2,0 

3,8 

3,3 

2,8 

2,5 

2.4 


Constituants.  \. 

Acide  isobutyriqiie. ...  2. . «'> 

Aldéhyde  acétique  ....  4.1 

Paraldéhyde 3,85 

Acétone  à  i5" 1.455 

ao« 3,475 

><»" 3  .  ,28 

—         4<>" 3, 565 

5<>" 3,698 

Diélhylcétone 2,o3 

Acide  lactique 5,o 

Glycol  cluylénique  1  \°.  j,e>"j2 


Constituants.  A. 

(jlycol  éthyléniqiie  29'.  5,617 

à>-  ■  5,719 

Oxyde  d'Ethyle 6, s 

Formiaie. 3 , 1 

Acétate 2,1 

l)\alate.. . 3,o 

Acétate  de  Métliyle  ...  2,9 

Mélliylal 4,1 

Diacétate  du  Glycol ...  4,0 

Ammoniaque 4,0 

Hvdrazine 3,8 


Constituants.  •  A. 

Butylamiue 2,6 

Diéthylamine 2,8 

Amylaminc 2,1 

AzÔ^H 3,7  à  4,0 

SOM12 4,3  à  7,4 

H  Cl 2,6  à  2,9 

Aniline 1 ,57 

Pyridine .     2,2  a  2,9 

Quinoléine 3,6 


Ch.  Chéneveau. 


Tuhln  iutt 


itlionalcs. 
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Spektroskopie.  —  Spectroscopy.  —  Spectroscopie.  —  Spettroscopia. 


SPECTROSCOPIE 


Description  des  spectres.  —  Les  raies  on  bandes  sont  caractérisées  par  leurs  longueurs  d'onde,  comptées 
en  unités  Angstrôm.  Quelques  raies  ou  bandes  sont  comptées  en  fx/ji  (millièmes  de  micron);  dans  ce 
cas  le  nombre  qui  mesure  la  longueur  d'onde  est  suivi  du  signe  jup..  Enfin,  un  assez  grand  nombre  de 
bandes  d'absorpt'jn  de  corps  organiques  sont  caractérisées  par  l'inverse  de  la  longueur  d'onde  ou  fréquence; 

dans  ce  cas  les  nombres  correspondants  sont  précédés  du  signe  ^-  Sauf  indication  contraire,  les  longueurs 

d'onde  ou  fréquences  sont  prises  dans  l'air,  à  la  température  ordinaire. 

Intensité  des  raies  ou  bandes.  —  Elles  sont  représentées,  suit  par  un  cbiffre  généralement  compris 
entre  o  et  10,  mais  pouvant  dépasser  10  et  même  20  pour  les  raies  fortes,  soit  par  les  termes:  Forte. 
Faible,  assez  forte,  etc.  Ces  mots  se  répétant  souvent,  on  a  adopté  les  abréviations  suivantes  :  F  =  forte  ; 
T  =  très;  A  =  assez;  enfin,  au  point  de  vue  de  la  netteté  plus  ou  moins  grande  des  raies  ou  bandes, 
Diff.  =  diffuse.  De  cette  façon,  T.  F.  signifie  Très  forte;  A.  Diff.  signifie  assez  diffuse,  etc.  Le  mot  bord 
désigne  le  bord  net  d'une  bande  dont  l'autre  bord  est  dégradé. 

Obtention  des  spectres.  —  Ils  ont  été  obtenus,  soit  au  moyen  de  réseaux  (les  raies  se  suivent  alors  sur 
les  tableaux  par  ordre  de  longueurs  d'onde  croissantes),  soit  au  moyen  de  prismes  (l'ordre  est  alors 
renversé). 

Classification  et  Bibliographie.  —  Dans  les  «  spectres  d'émission  »  de  la  page  107  à  la  page  i5i,  les 
éléments  sont  classés  par  ordre  alphabétique  de  leurs  symboles.  Au-dessous  du  nom  du  corps  vient  le  nom 
de  l'auteur,  écrit  en  toutes  lettres  quand  il  n'est  cité  qu'une  fois  ou  figuré  par  des  initiales  suivies  d'un 
numéro  d'ordre  quand  il  est  cité  plusieurs  lois.  Un  tableau,  page  107,  donne  le  renvoi  bibliographique.  La 
disposition  est  identique  dans  les  «  spectres  d'absorption  »  de  la  page  179  à  la  page  188.  La  bibiograpbie 
correspondante  se  trouve  page  178. 

Tous  les  autres  tableaux  sont  précédés  du  renvoi  bibliographique  complet. 

L.  Bruninghaus, 

Docteur  es  sciences. 


L.  Bruninghaus. 
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I.  Spectres  d'émission. 


A.  —  Description  des  spectres  démission. 
n.  Spectres  d'arc,  de  décharges  électriques  ou  de  flammes. 

Bibliographie. 
(E.  et  V.).  J.-M.  Eder  et  E.  Valenta,  Sitz.  Ber.  hais.  Akad.   Wiss.,  Abt.  lia,  119. 


N". 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 


Pages. 

520 
522 
323 

Go  5 

544 
S26 
5^.7 
528 
329 
53g 
54o 
524 
545 
546 


N". 

15.. 
13.. 
17.. 
18.. 
19.. 
20.. 
21.. 
22.. 
23.. 
24.. 
25.. 
26.. 
27.. 
28.. 


Pages. 

N»* 

1 1-12 

29 

18-19 

30 

32-34 

31 

437-452 

32 

54i 

33 

21-22 

34 

572 

35 

24-26 

36 

542 

37 

543 

38 

39-40 

39 

547 

40 

7 

41 

549 

42 

Pages. 

53o-553 
559-563 
563— 3(34 
555-558 

5 

53o 

565 

5  24 

565 
567-571 

566 

573 
572-573 
574-575 


N". 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 


Pages. 

52  1 

376-577 

578 

27-3 1 

610 

579 

58o-582 

382-583 

14-16 


585- 


J9' 


53 584-585 

54 594-595 

55 

56 


N-. 

57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 


Pages. 

20 

596-602 

6o3-6o5 

60  5 

6o5 

606-608 

35-36 

609 

609 

36-38 

(il  0-6 12 


584 
oi-io5 


VV.  Schwetz,  Z.  wiss.  Photogr., %,  3oi.  —  F.  Croze  (i),  C.  /?.,  150,  1672.  —  S.-R.  Mit.nkr,  PMI.  Mag.  [6],  20,  636.  —  (E.  et  V.,  X.). 
J.-M.  Eder  et  E.  Valenta,  Z.  anorg.  Chem.,  67,  104.  —  Paschen,  Ann.  der  Pkys.,  33,  717.  —  Randai.i.,  Ann.  der  Phys.,  33,  739.  — 
H.  Casaretto,  Z.  wiss.  Photogr.,  8,  38i.  —  F.  Croze  (2),  C.  R.,  150,  862.  —  R.  von  der  Hkl.m,  Z.  wiss.  Photogr.,  8,  4o5.  — 
H.  Zickkndraht,  Ann.  der  Phys.,  31,  233-274-  —  A.  Kretzer  (i),  Z.  wiss.  Photogr.,  8,  53.  —  W.  Schwetz,  Z .  wiss.  Photogr.,  8,  3o5. 
—  Steubinq,  Ann.  der  Phys.,  33,  56o.  —  M™*  P.  Curie  et  A.  Debierne,  C.  R.,  150,  388.  —  A.  Kretzer  (2),  Z.  wiss.  Photogr., S,  4-5 -64. 
—P.  Fiebio,  Z.  wiss.  Photogr.,  8,  73-77.  —  A.  Bachem,  Z.  wiss.  Photogr.,  8,  3i6.  —  E.  Angerer,  Ann.  der  Phys.,  32,  564-  — 
J.-W.  Haferkamp,  Z.  wiss.  Photogr.,  9,  19. 


Ag  (Argent). 

H. -M.   Randall. 
Spectre  infra-rouge. 


Ordre. 


X. 


I.  7688,9 
H.  7688,1 
III.  7688,2 

I.  8274,1 

II.  8274,2 

III.  8274,1 

I 2Ô5  f ,0 

16819,5 

»74i5,7 
18307,9 
i8382,3 


t. 

200 
3o 
10 

25o 

40 

10 
10 

60 

20 

i5 
i5 


Al  (Aluminium). 

K.  et  V.-l. 
Spectre   d'arc,    observé 
dans   le    domaine    des 
grandes   longueurs 
d'ondes. 


5557,57 
5558,37 
6696,32 
6699,02 


1. 

5( 

3 

6 

4 


Ba  (Baryum). 

E.  et  V.-2. 
Spectre    d'arc,    domaine 


des  grandes  longueurs 
d'onde. 


X. 

55i9,37 
5535,69 
55g3,48 
56?.o ,  4 1 
568o,3g 
5709,80 
5713,67 

5777,97 
5784,28 
58oo, 5g 
58o5,9o 
58 19, 16 
5826,52 
5853,9o 
5907, «8 


6  Diff. 
10 

1  Diff. 
1    » 

4 

1  Diff. 

2  » 
10 

2 

5  Diff. 

2    » 

2 

5  Diff. 

8 

4 


x. 
5965,01 
597 <,92 
5978,79 
5997,3i 
6019,71 
6o63 , 34 
6083,72 
61 11 ,o3 
6129,61 
6141,93 
6235,43 
6323,46 
6341,92 
64 11 ,69 
645i,u 
6479,10 
6483,1 5 
6488,60 


i. 

2 

Diff. 

3 

» 

1 

5 

6  Diff. 

8 

2 

8 

2 

Diff. 

20 

2 

Diff. 

1 

» 

8 

» 

1 

» 

5 

8 
1 

A. 

i. 

6497, '7 

10 

(;4y8,99 

8 

6527,56 

8 

6364,49 

1  Diff 

658o,99 

1     » 

6595,58 

8 

6654,25 

2  Diff 

6675,53 

6    » 

6694,07 

5    », 

6708, 10 

1 

6772,02 

1  Diff 

6865,98 

3     » 

6868,11 

2     » 

7060,24 

6 

7090,45 

3  Diff. 

7120,55 

6    » 

7126,95 

1     » 

7i53,74 

2 
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X.  i. 
7195,53  4 

7229,17  a 

728o,5(i  5 

7392,71  a 

7417,82  . 

7/160,17  1 

7,188, 3 1  2 
7643,40  1 

7672,38  2 

7780,68  1 

H. -M.  Randall. 

Spectre  infra-rouge. 

X.  i. 


9527 , 5 

100 

9610,7 

100 

97»3,4 

20 

983l»7 

7" 

10002,0 

2  > 

ioo35,6 

60 

10199,1 

5 

102.33,8 

60 

10272,9 

5 

10474,4 

60 

10632, 4 

70 

232.54,8 

10 

29223,4 

10 

Be 

(Béryllium  ou  Glucinium). 

E   et  V.-a. 

Spectre  d'arc,  domaine 
des  grandes  longueurs 
d'onde. 

Aucune  raie. 


Bi  (Bismuth) 

E.  et  V.-i. 

Spectre  d'arc,  domaine 
des  grandes  longueurs 
d'onde. 

X.  i. 
5486,8  1  Dill. 

55og,i  1     x 

ri5J2,43  10 


>!)!)■  62 


j  Dill. 


574a,  77  6.  t 

61 35, 08  8 

6i85,o6  1  Diff. 

6476,24  3  » 


993,93 


W.  SCHWETZ. 

Spectre   d'étincelle,    do- 
maine des  grandes  lon- 
gueurs d'onde. 
X.  i. 

470 5, 3  4 

4716,52  2 

22,74        6 

•^9,73       3 

33,83 

48,oi 

49,9 

94,19 

97,85 
48o3, i5 
4908, i3 


1 

a 
a 

o 
3 
3 
2 
3 
5079,70       1 

91,40  1 
5 124, 64       5 

44,74  » 
5202,34       ' 

09 ,  66       (i 

70,72  5 
5397,6  o 
545i,i  o 
555?.,72  •>. 
5655, 80  3 
5719,30       6 

42,78  1 
5819,20  a 
586 1,1 5  4 
5973,05  1 
6o36,22       2 

53,oo  1 
6059,20  5 
6i28,55  3 
6497,85 

6578,04       o 
6600 ,10       6 

6616.04  o 

6809.0 5  5 


C  (Carbone). 

E.  et  V.-B. 
Bandes  bleu  clair  et  bleu 
foncé     du     Cyanogène 
(Cy)   dans    le   spectre 
d'arc  du  carbone. 

X.  i. 

3584 ,06         7 
3585,95  7 

3590,48  !S 


(bords). 


X. 
3855, 06 
386 i,86 
3871,54 
38X3,55 
4.S8,.7 
4166,90  | 

4i67,77  i 

4 180".  49  ) 

4180,98  ( 
4"97,<4 

4216, 12 

4365,oi 
4371.31 
4 38 i,93 
4494,o8 
4495,*7 

4  )02,2J 
45l4;89 
453l,95 
4553,24 
4378,11 
1606,28 

4684. 9 \ 
4697,57 
4713, 3i 

4737,i8 
5 129, 36 
5i65,3o 
554o,86 
5585, 5o 
5635,43 


1 . 
10 
i5 
20 
3o 
6 


Cv. 


Cy. 


■  o 
10 

> 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 


C. 


Cv. 


C. 


3 
5 

4 
3 
2 


C. 


co. 

F.  Crozk. 

l'êtes  des  bandes  dans  le 
rouge  extrême  et  l'in- 
fra-rouge. 

X.  X. 

722")  8368 

7472  8810 

7925 


C2N;>. 

F.  Croze. 

Tètes  des  bandes  dans  le 
ronge  extrême  et  l'in- 
fra- rouge. 

X.  X. 

7254  8001 

7400  8i34 

7536 


J.-W.  Hafkrkamp. 

Spectre  dans  le  tube  de 
Geissler. 


Ca  (  Calcium). 

E.  et  V.-6. 

Spectre  d'arc  dansle  rouge 

foncé. 

X.  1. 

.6717,95  8 

7148. 38  6 
7202,42  5 

7326.39  4 


CaClj. 

E.  et  V.-7. 

Spectre   de  bandes  dans 
l'orangé. 


X. 

i. 

600  3 

\  Raie 
'2    j   diff. 

6006 

2           » 

6048 

2 

6068 

3   Bord 

6076 , 5 

3 

6093 

1    Bord 

6098 , 5 

3       » 

62 1 2 

10       » 

62>5 

8       » 

6237 

2       » 

6249/' 

2             M 

6259 

2          ), 

6262 

2    Haie 

6278 

1       » 

63o7 

2   Bord 

63 19 

3        » 

6334 

3        » 

6345 

3        » 

6362 

3 

CaBr 

i- 

E.  etV 

.-8. 

Spectre  de  bandes 

dans  l'or 

ange. 

X. 

i. 

5978 

1 

5983 

2 

5991 

1    Raie 

$995 

1       » 

600  3 

6006 
6057 
6067 
6075 
6088 
6091 
6097 
6i43 
6210 
6258 
6277 
de  6280  ) 
a  6?.85  \ 
63i8 

6343 


i. 
2 
2 
2 
2 
•2 
a 
1 
3 

3  Bord 
3      » 
10      » 

Bande 


Raie 
T.  diff. 


Cal2. 

E.  et  V.-9. 

Spectre  de  bandes 
dans  l'orangé. 

X.  i. 

59G4  l  j    diff. 

5973  2 

5977  a 

5984  3 


399' 


5995 


\  Raie 

2  (  diff. 
a  » 

3  » 


6088 


3 


Coo3 

600O  3  » 

6o58  3  Bord 

6068  4  » 

6076  3  » 

6084  2  » 

Haie 
diff. 

60 g 2  1  » 

6097  4  >> 

6i3o  !  Bord 

6187  3  » 

6237  5  » 

6248  6  » 

62  58  C,  » 

6290  5  » 

63og  4 

6343  2 

636a  3  Bord 

63 89  4  » 

64 1 1 ,  5  3  •  » 
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2 

6066,96 

6209,23     2 

6386,45     1 

699.5       2 

J942,89 

1 

6069,71 

3 

6209,78     1 

6387, o5    2 

6986       2 

3945,07 

1 

6075,78 

6211,23     1 

63g3,28    2 

7062       3 

5947,87 

1 

6076,89 

6212,68     1 

6395,33     1 

7086      3 

595o,84 

1 

6077,42 

6216,32     1 

6396,50     1 

7i5o       1 

5951,42 

o,5 

6077,78 

6217,09     1 

6400,17     1 

7253       1 

5953,01 

o,5 

6079,55 

6223,75     1 

64o3,85    1 
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Cr  (Chrome). 


E.  et  V.- 

Speclre  d'arc, 
longueurs  d 

X. 
6o5'2 ,  i 
6io>.,g3 
6167 
623o 
626 1 ,  46 
632;  ,G8 
633o,34 
6363 , 1 3 

6394,7 

649.8,35 

645/ 

63oi  ,4S 

6529,42 

6538,26 

6573,13 

6594,9i 

6597,91 

6612,47 

663o , 27 

666 i,36 

6669,48 

6716,67 

6734,30 

675i,53 

6762,74 

6773 

6789,42 

68  3o 

6881,97  J 

6882,77  ! 

6883,32  ' 

6925 

697«J 

7457 

7401 

7463 


11. 

grandes 
onde. 

/. 
Bord 

6 
Bord 

» 

5 

5 
10 

8 
Bord 

5 
Bord 

6 

5 

6 

5 

5 


i 

4 

3 

3 

3 
Bord 

3 
Bord 

8 

10 
10 

3 

3 

3 


Cs  (Caesium). 

E.  et  V.-12. 

Spectre  d'arc,  grandes 
longueurs  d'onde. 

X.  ». 

5589,00  1  Diff. 

5563,7  2  T.  diff. 

5843,9  5      » 

6oio,33  6      » 


A.  1. 

6o3  5,1  2      » 

6io3,49  2      » 

6122.61  1   Diff. 

6162.62  1      » 
62i3,o  10  T.  diff. 
6217,5  a  Diff. 
6335  ,"6  4T.diff. 
6433  o 

6461  o 

6472  o 

6586,45  5  T. diff 

663 1  2  Diff. 

6723,32  10 

6827  1  T.  Diff. 

6873  1       » 

6973,60  10 

6983,5  3  T.  diff 

F.  Paschen. 

(Spect.  infra-rouge.) 

i.  X. 

Sn 29  3 1 8 , 3 

60 30099, 9 

4" 30962,9 

7" 34  89>.,5 

20 36127,7 

10 39 180, 1 

3o 39398, 5 

4 4*2°2,3 

Ordre. 
III 8525 

8  522,2 

V 8761/j 

" 9172,'» 

9  208 , 3 

111  et  IV...  10027,0 
»  ...  10123,7 
»        ..     13587, 7 

IV.. i36o5,8 

14696,5 

».  X. 

i5 6,807 

«3 7,193 

|5 6,g3i 

10 7,111? 

10 7,4-« 

II.- M.  Randall. 

Spectre  infra- rouge. 

Ordre.       X.  ». 

8020,6  l3o 

8018,9  20 


Ire.      X. 

8o83,i 
8  080 , 9 

8523,8 

8  522,4 

8762,1 

8945,0 

9 «7^,5 
9209>7 

10023,7 

10025, 5 
10 124,0 

13590,7 
13761 ,4 

14697,4 
14696,4 

29317,4 

3oio3,8 


I. 

m. 
1. 


1. 

2.5o 
10 

25o 
3o 

23o 
270 
35o 
170 
200 
200 
200 
80 
12 

100 
20 

6 
6 


Cu  (Cuivre). 

E.  etV.-13. 

Spect.  d'arc,  grandes 
longueurs  d'onde. 

X.  i. 

5463,i8  2 

5536. o4  4  Diff. 

5555,22  3 

5700,39  8 

5732,56  i 

5782,30  8 

585i,5i  1 

5857,25  1 

6i5i,8o  1 

6164,66  1 

6224 , 02  1 

6268,63 


6325,75 
6427,87 

6474,44 
6485,52 
6565,82 
662 1 , 90 
6672,48 
6741,78 

6749 

6890 

6906 , 25 

7920 

7933 

8093 


1:1.1.1 

ou 
raie. 


H.- M.  Randall. 

Spectre  infra-rouge. 
Ordre.        X.  i. 

I....     7935,0       i3o 
II...     7934,0  6 

I....       8o9J,8  25<> 

II...     8093,3  i5 

III...     8093,5  6 

16  008 ,5  60 

16  653, 4  12 

18  194,6  10 

18229,5  6 


CuO. 

E.  etV.-U. 

Bandes,  dans  le  spectre 
d'arc  du  cuivre,  attri- 
buées à  l'oxyde  de  cui- 
vre. 


1     Bord  d'une 
'  télé  de  bande. 
I  Bord. 


X. 
6o45,42 

6o46, |6 

c    -       ui.       .>  t     Bord  d'une 
005(1,86      31...    A    K     A 
•>  '  [  lele  de  bande. 

3  Bord. 

,  (    Bord  d'une 

I  télé  de  bande. 

2  Bord. 
I     fii.nl  d'une 

'  |  lélc  de  bande. 

3  Bord 

,     Bord  d'il  no 
9 
'  |  léle  de  bande 

2  » 

I  » 

I  » 


1 

I 

3 

1 

1 

3 

2 

3 

1  Diff. 

1     » 

2 

1  Diff 

3 

2 


Dy  (Dysprosium). 

E.  et  V.-15. 

Spect.    d'arc,    grandes 
longueurs   d'onde. 

X.  i. 

5460,81  1 

5469.32  4 
5472,12  2 
5477,50  1 

5497 ,09  2 

55o3,09  1 

55o6,8o  2 

55i5,69  3 

5520,19  1 

5528.33  4 


X. 

553o 
55  39 
55  J4 
5535 
5542 

5547 
555g 
5562 
5563 
5564 
5565 
5566 
5567 
5568 
5583 
5592 
5597 
5  600 
56o5 
56 1 3 
5627 
563g 
564 1 
5646 
5652 
566o 
5664 
5665 
5666 
5671 
5678 
5678 
5683 
5685 
5696 
5699 
5699 
5703 
5708 
5718 
5727 
5733 
5740 
5745 
5730 
5753 
3758 
5759 
5767 

3789 
58o5 
5807 
5832 
584o 


84 
38 
65 
48 
5<> 
56 
42 
78 
45 
4i 
85 
60 
53 
48 
5o 
58 
64 
95 
75 

52 

80 
81 

87 
35 
36 
65 
26 

96 
82 
61 
oj 

69 

38 

9' 

'9 
o4 
70 

23 

>7 

52 

77 
*7 
55 

87 
81 

95 
5i 
1 1 

27 
58 
80 
95 
29 
53 


1 
1 
1 
2 
1 
6 
1 


10 
S 

5 

1 

i5 

2 

7 

10 
1 
2 
1 

2 
i 

2 
1 
1 

3 
2 
2 


i 
1 

I 

4 
3 
2 
1 
1 

2 
1 
1 
2 
1 

•i 
2 
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X. 

i. 

X.        i. 

X.        i. 

X. 

1 . 

X. 

i. 

584 5, 60 

3 

6o84,35      1 

6472,32      1 

5593,66 

6 

58i4,53 

2 

5846,36 

1 

6o85,36     1 

6475,22      1 

56oi ,42 

1 

5827,04 

1  5 

585o,42 

1 

6088, 56     8 

6483,89     4 

5607,64 

1 

5832, 19 

1 

5864, 20 

4 

6089,63     2 

6486,91     4 

56i2,o5 

3 

5832,91 

1 

5868,32 

•2 

6090,44     1 

65 19, 44 

56 12, 06 

•>, 

5834, 18 

1 

5887,74 

1 

609 1,18     3 

6532, 6 1      1 

56î 2, 26 

3 

5836, o4 

4 

5893,4i 

! 

6099,94     ' 

6548,57     1 

5626,78 

8 

(5838,97 

1  Tin) 

5897,93 

I 

6106,46     r 

6558,29     3 

5632,82 

' 

584o,i8 

1 

5902,72 

2 

6107,88     1 

6565,4 1      2 

5640,59 

5 

5841,37 

2 

5903,54 

I 

6108, 3o     1 

6574 ,  56      1 

564 ' ,73 

1 

5842,93 

1 

5905,49 

1 

6114, 27     2 

6579,62     10 

5642,88 

2 

585o,28 

8 

5909,46 

1 

6119,92     1 

6594,43     1 

5645,68 

1 

5855,55 

io 

5gi5,44 

5 

6126,78     2 

6643.68     2 

56 58, 61 

2 

5857, 17 

2 

5916,92 

1 

6127,43     2 

6654,54      1 

5663,22 

4 

5860,92 

i 

5922,6a 

1 

6i33,94     2 

6658,67     2 

5665, 18 

4 

5871,85 

I 

592i,8. 

3 

61 38 ,57     1 

6(56 1 ,  95     3 

5665,71 

4 

5872 , 59 

10 

5928,16 

2 

6 1 5o , 94     2 

6668,1 5     8 

5667,93 

2 

5873,76 

2 

5929,78 

1 

61 58, 65     i 

6700,90     3 

5673,82 

1 

588 1,36 

8 

5933,43 

1 

6i65,82     3 

6748,24     2 

5675,71 

2 

5886,52 

3 

5943,95 

2 

6168,70     10 

6766,21     4 

5685, 00 

2 

5902,32 

2 

5946,n 

8 

6i85,oi     1 

6822,1 3     1 

5687,61 

1 

5906,29 

5 

5955,8i 

2 

6189,97     ' 

6835,76     5 

5692,02 

1 

5909,47 

5 

5cj6i  ,55 

i 

6 1 96 , 5 1     3 

6853,29     4 

5695, 12 

1 

3916,67 

2 

5964,8>. 

10 

6199,52     1 

6899,68     4 

5695,80 

1 

5933,72 

2 

5966,77 

2 

6212,94     1 

6906,92     1 

5699,20 

2 

5g 3 6, 2 5 

1 

5970,36 

2 

62 1 3 , 66     1 

6910,62     1 

5706,31 

1 

5937,4' 

■>. 

59-o,9> 

1 

6210,0 5     2 

6958,41     1 

5707,00 

1 

5946,60 

•) 

5974,74 

i5 

6247,16      1 

6998,46     1 

(5710,22 

iTm?) 

2955,68 

3 

5978,51 
5980,57 

1 

1 

6254,59      1 
6255,75      1 

5711,14 
571 1 ,54 

3 

1 

5959, '7 
2968,93 

•> 
.3 

598?-,79 

1 

6259,39    i5 

Er  (Erbium). 

5717,74 

3 

(5971,52 

2  Tin?» 

5985,16 

r 

6260,69     3 

— 

5719,76 

4 

5975,7) 

2 

5986,31 

i 

6271,09     t 

E.  et  V.-16. 

5727,2.4 

3 

5990,16 

1 

5988,87 
599 ',97 
5992,9' 

i5 
2 
1 

6271,42     1 
6291 ,96     1 
63 17, 53     1 

Spoct.  d'arc,  grandes 
longueurs  d'onde. 

5728,27 
5733,65 
5736,82 

1 
1 
1 

6007  ,<>6 
6008 , 1 6 
6008 ,99 

5 
2 
•> 

6001 , 17 

0 
3 

6323, 5o     1 

X.        i. 

.5737,21 

1 

60 1 5 , 1 2 

5 

6oo3,54 

3 

633 1,42     1 

5456,8i     10 

5739,40 

8 

60 1 6 , 0 1 

3 

6009,23 

4 

6338,42     1 

5458,5?.     ï 

5740,87 

3 

6022,81 

5 

60 ii,ii 

8 

6343,6")     3 

546>.,63     3 

5748,85 

5 

6032,44 

1 

6017,58 

2 

6369,80     1 

5466,66     3 

5752,29 

4 

6^45,94 

2 

6018,80 

1 

6377,97     ' 

5/,68 ,  52     6 

5752,72 

3 

6047. 6° 

1 

6021,88 

I 

6387,1 3     4 

547),3  5     2 

5757,83 

5 

6047,89 

1 

602  5,2.4. 

I 

63go,95     1 

5477,64 

(5760,41 

1?) 

6o48,43 

1 

6o3 1,11 

3 

6396,93     6 

54  86,1  5     8 

5763,00 

10 

6o55, 10 

6 

6028,99 

2 

6402,64     2 

549', 9'     3 

5770,12 

7 

6061 ,55 

1 

604 1,77 

■>, 

6422 ,25     8 

5497,66     2 

5783,o3 

8 

6o63,53 

1 

6020,37 

•2 

6427,65     1 

55o4,o5     2 

5784,86 

5 

6067,74 

1 

6o58,',7 

4 

6435,97     1 

55i5,02      1 

5788,88 

1 

6076,67 

8 

6o63,88 

1 

6436,85      1 

5 5 16, 28     2 

5791,40 

3 

6079,92 

2 

6068,20 

2 

6444,01      2 

5527,76      5 

58oi ."5 

R 

6098 , »  i 

1 

6074,09 

2 

645o,85      1 

5553,43      1 

58o6 , 37 

3 

(i  1 0  5 , 4  2 

2 

6074,91 

•y 
2 

6461,12      1 

5563,4o     1 

58i2,32 

1 

lii  08, 63 

3 

6077,29 

I 

6468,88      1 

5566,22      1 

58i3,>4 

1 

6116,26 

3 
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X. 

t'a 

X. 

t. 

X. 

i. 

X. 

1. 

X.                   i. 

6i25,52 

3 

5495,43 

2 

5807,98 

1 

6i38,64 

1 

6916,90             1 

6149,62 

2 

55oo,24 

2 

5809,49 

2 

6173,32 

4 

7040,48             1 

6170,35 

3 

55io,8o 

5 

5819,02 

4 

6179,06 

3 

7077,40            1 

6209,50 

6-221  ,25 

2 

554o, i3 

5547,17 

583i,i6 
5845,98 

8 

1 

6180,11 
6188,41 

i5 

1 
5 

1 

6 

FeO  (Oxyde  de  fer). 

6222,15 

3 

5548,47 

1 

585 1,86 

8 

6195,28 

5 

— 

623 1 ,1 I 

3 

555o,5g 

2 

5855,4a 

1 

6233,94 

2 

E.  et  V.-13. 

6249,80 
6262,81 
6268 , a i 
6269 ,  10 

1 
5 

556o,92 

2 

5856,44 

5 

625o , 72 

1 

Spectre     d'émission     de 

557o,58 

5 

5860,98 

3 

6262,48 

10 

l'oxyde    de    fer    dans 

1 

3 

5576,35 
5577,37 

1 

8 

5873,20 
5877,47 

3 
3 

6286,12 
6290 , o3 

1 

3 

l'arc  électrique. 

6275, 2-> 

4 

5579,86 

3 

5882,42 

1 

6291,53 

2 

X.            i. 

6281 ,71 

1 

558o,25 

4 

5886,66 

4 

6299,99 

5 

5789,74  4  jprIBn:;, 

6287, u 

3 

5583,go 

2 

5897,87 

1 

63o3,62 

10 

5791,32      1         Diff. 

6288,86 

2 

5586,46 

3 

5898,27 

1 

63o5,36 

2 

5791,96       1 

6299,70 

i" 

5586,99 

2 

59Q4,27 

2 

63o9,3o 

2 

5792,46      1 

63o9,o6 

9 

5592,11 

2 

5904,76 

3 

6317,40 

1 

5792,93       1 

6326,38 

6 

5594,4i 

2 

591 1 ,66 

1 

633 1,5g 

2 

5793,48      a 

634o,94 

i 

5598,65 

2 

59.5,97 

4 

6336,02 

5 

5793,92            l  B»nd«. 

6347,46 

3 

56o6,i3 

I 

5917,00 

2 

6336,24 

4 

j  cannelée 
5797 ,  ■  8                 (   intense. 

635  f ,87 

. 

56i4,68 

1 

5926,70 

1 

635o,2Ô 

4 

5797,57      o,5 

6388,45 

10 

56i6,4o 

1 

593o,44 

2 

6356,14 

3 

5"97,97      o,5 

6398,43 

2 

56i8,i8 

5 

5937,04 

2 

6363,4o 

1 

5799,10      1         Diff. 

641 3, 88 

1 

5619,02 

1 

5937,92 

2 

6369, 5 1 

4 

5799-9-       »       T-  diff. 

6423,38 

1 

5622,63 

3 

5964,03 

2 

6382,96 

3 

58oo ,751             » 

6432,8o 

1 

5625,75 

3 

5966,29 

4 

6383,o7 

4 

58oi,57       1         Diff. 

644' >6i 

2 

5632,53 

4 

5967,30 

8 

6390,99 

1 

5802,39      o,5  T.  diff. 

645 1 ,81 

1 

5632,79 

3 

5972,99 

4 

6394,34 

1 

58o3,o8      1            » 

6454,35 

1 

5633,7i 

1 

5977,46 

2 

6401,1 3 

8 

58o5,92      1 

6482,02 

2 

5643,49 

6 

5g83,55 

1 . 

6410,28 

10 

58o6,43      o,5     Diff. 

6486,19 

1 

5646, 01 

4 

5984,07 

1 

64n,54 

5 

5807, 65       1            » 

6489,36 

4 

5674,09 

3 

5988,25 

1 

6437,90 

20 

5808,27       1            » 

6492,61 
65-20,78 
654 1,84 
6558, 07 
6583,72 

6 

5677,69 

1 

5993,10 

5 

6458, 18 

6 

58°8'7*           i  Bande. 
5809 ,52              \ 

2 

568i,3a 

2 

5999»29 

3 

6495,08 

1 

2 

5684, 5o 

1 

6004 , 73 

3 

65oi ,75 

3 

5809,97       1         Diff. 

2 
5 

5696,41 
57or,65 

2 

3 

6008,97 
6012,45 

1 
2 

65ig,8o 
6538,36 

3 
2 

58i2,o4      2       T.  diff. 
58i2, 61       1          Diff. 

6601 ,37 

8 

57°9,59 

3 

6012,79 

3 

6542,97 

3 

58i3,45      o,5  T.  diff. 

(66o5,22 
6617,03 

3Tm?) 
1 

5722 , 20 
5724,92 

1 
2 

6o.5,86 
6021 ,38 

1 
1 

6564,97 
6568, 08 

2 

4 

5814,09      o,5     Diff. 
58i4,68       1            t 

6722,23 
6760, 18 

1 

3 

5731 ,06 
5734,11 

2 

6oa3,4< 
6029,22 

2 

4 

6594,ot 
66o3,83 

3 
o,5 

58ig,32            |  „     . 

5"                  Bande. 
5821,00            « 

6780,09 

1 

5736,16 

2 

6044,89 

1 

6634,54 

2 

58ai,5t       i          Diff. 

6791 ,22 

6848,47 
6865, 5o 

i 

5739,17 

3 

6049,76 

4 

6640, 3o 

2 

5822,18       2       A.  diff. 

1 

5744,88 

2 

6057,59 

3 

6644,22 

1 

5822,84       1         Diff. 

1 

5746,5-2 
5749,70 

3 
1 

6075,84 
6084,06 

1 

3 

6645,33 
6685,44 

20 
1 

5823,57      o,5   T.  diff. 
5824,14       1         Diff. 

Eu  (Europium). 

— 

5732, 1 1 

3 

6099,66 

4 

6694 , 22 

3 

5825'°4           1  Bande. 

E.  etV. 

-17. 

5754,43 

3 

6106,40 

1 

6731 ,02 

1 

5825,86            \ 

Spect.    d'arc, 

grandes 

5765,45 

5 

6108,44 

1 

6752,95 

1 

5826,53       3         Diff. 

longueurs 

d'onde. 

5776,26 

3 

6109,33 

1 

6785,93 

1 

5827,59       2            » 

X. 

i. 

5783,90 

8 

6114, 38 

4 

6802 ,97 

4 

5828,57       3            » 

5472,53 

5 

5791,62 

5 

6119,07 

3 

6828,51 

1 

5829 ,71       2            » 

5488,91 

l—  .   . 

3     1 

5797,10 

1 

6124,96 

1 

6864,81 

3 

583o,8o      3         Diff. 
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X. 

j. 

X.      - 

i. 

X. 

i. 

X.           i. 

X. 

1. 

583i,8i 

1       A.  diff. 

5880,07 

3        Diff. 

5g27,4i 

0,5 

5973,ia      3 

T.  diff. 

6o3o, 10 

Bande. 

583a, ai 

o,5 

588 i,56 

o,5 

5g28,4o 

0,5 

5974.43 

Bande. 

6o3i,56 

» 

5832,87 

a         Diff. 

588a, 62 

3         Diff. 

5gu8,8g 

1 

5975,77 

6o32,25 

1       T.  diff. 

5833,70 

a           » 

5883,38 

1            » 

5929,43 

2       A.  diff. 

5976,98       1 

Diff. 

6o3a,84 

a 

5834,17 

1       T.  diff. 

5884,56 

1 

593'i97 

r\  Bande. 
o,5j 

5977,73       1 

» 

6o34,g6 

a 

5834,94 

a 

5885,26 

a         Diff. 

5g32,33 

5978, a8       1 

» 

6o35,g2 

1 

5835,44 

o,5     Diff. 

5885,91 

>  Bande. 

5g33,ig(T.d,ff    U,„^ 

5979,82 

'     Bande 

6036,67 

o,5 

5836,6a 

o,5        » 

5888,43 

5934,3i 

\  "~ 

5980,74 

Intense. 

6037,34 

o,5 

5837,36 
5837,83 

1             » 
o,5        » 

5888,86 
5889,76 

j  Bande. 

5935,58 
5g36,2o 

1 
o,5 

598 1 , 1 3 

5g8a,io 

Bande 
tris 

Intense. 

6041,27 
6o4a,i7 

1 

a         Diff. 

5839,45 

3 

5891,37 

1         Diff. 

5g37,oo 

Bande. 

5g8a,3g 

Bande. 

6043, i5 

Bande. 

584o,ia 

o,5 

5892,39 

5937,89 

1       T.  diff. 

5g83,o6 

6044 ,00 

a       A.  diff. 

584o,58 

i         Diff. 

58ga, o3 

>  Hanrlp 

5938,67 

3            » 

5986,77       3 

6044,42 

> Bande 

5840,97 

a            » 

5894,7a 

r    ilfllIUUi 

5939,42 

1            » 

5g87,3a      2 

Diff. 

6048,1 3 

/      IvUllUVl 

584i,73  j 

5895,27 

1         Diff. 

594o,46 

Bande 

5987,9» 

6o4g,i7 

j Bande. 

5842,64 

3       Bande. 

5895,77 

o,5 

594i,i8 

3       A.  diff. 

5988,48       1 

Bande. 

6o5o,53 

5843,53  j 

5896,9a 

o,5   A.  diff. 

5g4i,4g 

2         Diff. 

5990,i3 

6o52,25 

1       T.  diff 

5844, ao 

3      A.  diff. 

5897, 3 1 

>  Bande. 

5g42,32 

>  Bande. 

5ggi,oo 

» 

6653,6g 

|  Baude. 

5844,86 

o,5 

5898,64 

5943,54 

5991,67       1 

6o55,34 

5846,90 

5899,60 

3        Diff. 

5944,a7 

» 

5992,i4 

RanHft 

6057,48 

1         Diff. 

5847, 8 i 

o,5 

5900,62 

1            » 

5945,o8 

1 

5992,80 

uniiuu. 

6057, g5 

o,5        » 

5848,64 

o,5 

5901,39 

1            » 

5945,44 

\ 

5994,oi 

Ranrlfi 

6o58,.',2 

>  Bande. 

5849,74 

a        Diff. 

5902,14 

5945,82 

> Bande. 

5gg6,o5 

UfllIUÇ  ■ 

6o58,93 

585i,46 

a            » 

590a , 86 

1         Diff. 

5947,16 

5gg6,86 

» 

6o5g,70 

» 

585a, 8o  1 

5go3,33 

3           » 

5947,65 

) 

5997,70       ' 

T.  diff. 

6061 ,01 

a         Diff. 

5853, 4t 

a       Bande . 

5904,41 

a       T.  diff. 

5948,37 

1         Diff. 

5999,69 

RanHa 

6061 ,63 

1 

5854,6a  | 

5go5,a8 

o,5 

5948,88 

a       T.  diff. 

6000 , 1 5      a     ' 

LKl  t  IUC  • 

6062 , 2g 

1 

5855, ag 

a 

5906,66 

1 

5949,47 

1 

600 1 , 5o 

» 

606a ,75 

>  Bande 

5855, ga 

1         Diff. 

5907,35 

1       T.  diff. 

595o/,5 

Bande. 

6002 ,11       1 

r.  diff. 

6o63 , 1 3 

/     L7W  IlUDi 

5856,68 

o,5 

5908,00 

o,5 

5g5i ,3o 

|  Bande. 

6002,77       1 

6o63,6g 

[  Bande. 

5857, 3 i 

1  Diff.  vers 

1  le  rouge. 

5908,56 

a 

5g5i,8o 

6oo3,g5      o,5 

Diff. 

6064, a3 

5859,38 

3 

5908,94 

I  Bande. 

5g52,7i 

» 

6004, 5g      o,5 

» 

6066,47 

1       T.  diff. 

586o,53 

[  Bande. 

5910,34 

5g53,85 

a         Diff. 

6oo5,36 

Bord. 

6067,35 

1            » 

586a, 55 

5910,86 

3         Diff. 

5954,56 

1             » 

6oo5 ,88      o,5 

Diff. 

6o68,25 

1         Diff. 

5863,4a 

1 

5911,45 

1 

5955,8o 

Bande. 

6006,57 

Bord. 

6068, g3 

1 

5864, 4 i 

a         Diff. 

5913,08 

3       A.  diff. 

5937,45 

1 

6006,87      2 

Diff. 

6069 , 1 1 

Bande. 

5864,93 

1 

5gi3,6o 

j      Bord 
|  débande. 

5958,24 

1 

6007,40      o,5 

6072, 16 

o,5 

5865,78 

1         Diff. 

5915,76 

5958,78 

|  Bande. 

6007,70      o,5 

6073,62 

1         Diff. 

5867, o3 

5gi7,38 

5g5g,8o 

6010,76       1 

Diff. 

6075,19 

(  Bande. 

5868, 24 

}    Bande 

5gi8,i4 

2         Diff. 

5g6o,36 

|  Bande. 

6on,35       1 

» 

6077,07 

586g, la 

(    Intente. 

59'8,79 

/     Bande 

5g6i,aa 

6012,17       o,5 

» 

6077,51 

1         Diff. 

5869,97 

3 

59i9,38 

1   Intense. 

5g6i,55 

j  Bande. 

6012,71       o,5 

6078,08 

o,5        » 

5870, 5 £ 

(     Bande 

5920,1g 

0,5 

5g62,38 

6014,21 

Bande. 

6079,47 

1            » 

5871,57 

f    intense. 

5gao,7o 

3       A.  diff. 

5g63,o8 

» 

6014,82      o,5 

6081,78 

1           » 

587a, 14 

0,5 

5g2i,5g 

2       T.  diff. 

5g63,g4 

3      T.  diff. 

6oi5,45            j 

6082,47 

[  Bande. 

587a, 57 
5873,43 

)     Bande 
très 
1    intense. 

5922,25 
5g22,76 

o,5 

1 

5g64,g6 
5965,77 

|  Bande. 

60 1 6 , 06      1     1 
6016,75      a     1 

Bande. 

6086,1a 
6087,25 

1         Diff. 

5873,80 

Bande 

5ga3,a4 

o,5 

5966,34 

» 

6017,51 

6088,40 

i       T.  diff. 

5875,i3 

/    Jiniiuç  • 

5ga3,8i 

2         Diff. 

5g66,g4 

» 

6018,18      3 

A.  diff. 

6089,41 

!  Bande. 

3875,60 

3 

5ga4,4o 

I               a 

5g68,ig 

1 

60a 1,54       1 

Diff. 

6090,86 

5876,8a 

5924,99 

l               » 

5969,10 

a      T.  diff. 

6o2i,g2       2 

609a , 3 1 

|     Bande 

5877,53 

o,5 

5ga5,8g 

1               » 

5970,57 

a       A.  diff. 

6022, g7       2 

6og3 , 4 1 

1    intense. 

5878,18 
5879,60 

3       A.  diff. 
3 

59a6,34 
5927,00 

j  Bande. 

5971,21 
5972,o5 

1            » 
a       T.  diff. 

6028,47       1 
602g, 10       1 

Diff. 

6og3,83 
6094,69 

|     Bdnde 
t    Intense. 
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X. 

1. 

X. 

i. 

\.           i 

X. 

i. 

\.              i. 

6095,34 

3      A.  diff. 

6i5o,32 

1 

6206,34       2 

6262,23 

2 

Diff. 

632o,oo               Bord. 

6095,78 

2           » 

6112,78 

1         Diff. 

6206,96       1 

T.  diff. 

6262,92 

2 

» 

6323,56       1          Diff. 

6096,44 

2         Diff. 

6153,67 

1            » 

6207,57       2 

6264, i3 

|  Bande. 

6324,4'       1            » 

6096,81 

3            » 

6i55,63 

Bande. 

6208,83      ■; 

Diff. 

6266,08 

632  3, 16       1            » 

6097,72 
6098,85 

Bande. 

6i56,oi 
6157,94 

|  Bande. 

6209,86      j 
6211,10      1 

T.  dift. 

» 

6266,48 
6267,93 

j  Bande. 

6325,93      2            » 
6326,68       1            » 

6099,44 

1 

6159,46 

» 

6212,34       1 

6268,70 

1 

T.  diff. 

6327, 3o       1             B 

6100,20 

2       A.  diff. 

6i6o,35 

\ 

6213,04       ' 

6270,28 

/     Bande 

6328,32       1        T.  diff. 

6100, 83 

1            » 

GiGi ,23 

2       Bande . 

6214,87      2 

Diff. 

6271 ,36 

i    inlense. 

6329,1 3       1            » 

6101 ,37 

2         Diff. 

6162,41 

1 

6216,13      1           » 

6271 ,87 

|     Bande 

633o,o2       1          Diff. 

6io5,o3 

o,5 

6i63,oo 

1         Diff. 

6217,54      - 

T.  diff. 

6272,97 

l    intense. 

6330,96           j  Bande. 

6io5,52 

1         Diff. 

6i66,35 

1            » 

6219,57      i 

6273,63 

2 

Diff. 

633 1,81            ( 

6106,01 

o,5        » 

6166,92 

1            » 

6220,25      ' 

1         Diff. 

6274 , 74 

3 

» 

6332,38                   » 

6 1 06 , 4  5 

o,5        » 

6167,67 

Bande. 

6220,95 

» 

6275,48 

1 

T.  diff. 

6333,37                   " 

6106, 85 

1             » 

6 1 7 1 , 3o 

6221 ,76 

T.  diff. 

6276,35 

1 

» 

6334,o6             ) 

Gio7,48 

1             » 

6171 ,66 

/  Bande. 

6223, i5 

Diff. 

6277,22 

2 

6334,64            \ 

6108,00 

/     Bande 

6171 ,02 

6223,77 

Bord. 

6278,75 

3 

6334,79 

6108, 58 
6109,01 

l    1  nit-ii  -*■ . 

0,5 

6175,54 
6 1 76 , 1 3 

Bande. 

6224,52      2         Diff. 
6226,07       3       T.  diff. 

6280,98 
6281,79 

4 

1 

T.  diff. 

6336, i5             \ 
6338, 5i       1       T.  diff. 

6109,63 

3         Diff. 

6176,81 

1 

6226  94 

1            » 

6282 , 39 

2 

Diff. 

6345,76             Bande. 

61 10,98 
61  u,85 

1             » 
Bande. 

G'79w5 
6180,66 

1       » 

.-,        ^      Itord 

627'7'5'      3     (  Bande. 
b229,i5 

6283,24 
6283,96 

3 
a 

» 
» 

6346,63       i         Diff. 
6347,60             Bande. 

6112,99 

4         Diff. 

6i83,3j 
6183,99 
6i84,34 

6184,7a 
618)  ,22 
6i85,64 
6186, o3 
6186,60 
6187,13 

|  principal. 

1         Diff. 

6229,70 

Diff. 

6284,63 

2 

» 

6348,59  .               » 

61.4,22 

1       T.  diff. 

62.3o,o8 

6285  ,.3o 

j     Bande 

6349,43       1         Diff. 

6n5,7> 
61 16,64 

2 

Bande. 

1 
1 

()2'3o  ,64 

6233,86 

Diff. 
Bord. 

6286,11 
6286,64 

0, 

1     inlense 
5 

635o,79       1             » 

6 1 1 7 , 5 1 
6118,26 
6119,62 
6120, 4 3 
6 1  >.  1 , 2  "> 

» 

» 
» 
1         Diff. 

o,5 

3       A.  diff. 

2            » 
2         Diff. 

1            » 

62.34,40 

6235,69 
6236,02      : 
6238,2.3 
62J9,  '  ' 

/     ilautte 
l   Inlense. 

i       A.  diff. 
T.  diff. 
Bande. 

6287 , 3o 
6288,45 
6289,34 
6289,92 
6 290, 54 

2 
3 

1     Rande 
■ .     très 
)    Intente. 

Diff. 

Ga  (Gallium). 

E.  etV.-19. 
Sp.  d'arc,  grandes 
longueurs  d'onde. 

6122,29 

0,5 

618-  -8 

3 

6239,9',       ' 

>. 

6292,68 

2 

» 

V            i. 

61 23,07 

1          Diff. 

"lo,  t / ° 
6188,98 
6189,63 

2 

62/,o,35 

Bjrd. 

6293 , 36 

) 

■    1.           1 

6396,99      4         Diff. 

6i23,6o 

2            » 

2       A.  diff. 

62.41 ,93 

1          Diff. 

6294,25 

2 

J  Bande. 

6413,92       3            » 

6123,97 
G 1  2  '1 ,  00 

2            » 
2      T.  diff. 

6 i 90 , i 9 
6190 ,69 

2 

|    Mande 
(    inlense. 

62.42,64 
6244,20 

1             » 
1             « 

6294,90 
6295,52 

2 

j 

Gd  (Gadoliniura). 

6127,40 

> Bande. 

6192,72 

62.45,04 

"> ,  5        » 

6296,28 

2 

Diff. 

— 

6l28,23 
612.8,44 
6 1 29 , 26 

Gi3o,02 

\ 

|  Bande. 

j      Bande 

6)93,44 
6194,28 

G495,49 

0,5 

o,5 

o,5     Diff. 

62.45,53 

6247,78 
62.49,  '3 
6249,75 

Bord. 

Bande. 
?.      A.  diff. 
2           » 

6297 , 1 6 
6299,27 
63oo,o5 
63oi ,o3 

o, 
1 

5        » 
T.  diff. 

Bande. 

E.  et  V.-20 

Spectre  d'arc,  grandes 
longueurs  d'onde. 

G 1 3 1 ,60 

1    intense. 
j     Bande 

6i96,97 

3             » 

6250 ,3o 

|     Randc 

63o3,67 

3 

X.                 i. 

1    inlense. 

6197,60 

I 

62.5 1,18 

l    inlense. 

63o4, 12 

) 

5460,87            i 

6 [32, 95 
6i34,3o 

4        Diff. 
3 

6'97.9« 
6198,85 

,  Bande. 
2     \ 

62.51 ,67 
6253,34 

Bande. 

63o5, 12 
63o5,63 

i 

>  Bande. 

5469,26            1 
3169,97           4 

6i35,62 

Bande. 

6199,44 

1 

6253 ,99 

1         Diff. 

63o6,28 

/    Bande 

5470,74            1 

6 139, 63 

1 

6200,03 

3         Diff. 

6255,24 

Bande. 

6307, 10 

1    inlense. 

5475,94            1 

6140, 84 

1         Diff. 

6201 ,38 

2                    B 

6255,98 

» 

6307,90 

Bando. 

5480,41            1 

6i43,35 

Bande. 

6201,99 

I 

62 56. 85 

» 

6309,91 

» 

5482,18            1 

6i44,53 

1         Diff. 

6202 , 4  2 

0,5 

6257,61 

1 

6310,71 

1 

Diff. 

5493,70            1 

61 ',6, 11 

2      T.  diff. 

6203 , 1 3 

1         Diff. 

6258,io 

, 

63i2,58 

1 

» 

5300,70           2 

6147,16 

1         Diff. 

6204, 18 

1 

6258,6i 

\ 

63 1 4 , 4 1 

1 

T.  diff. 

5510,87            1 

6148, 23 

Bande. 

6204,64 

i         Diff. 

6260,88 

1      [Bande. 

63 17,15 

|     Bande 

5524,8i            1 

6149,43 

» 

6205, 3o 

3 

6261 ,36 

1 

63i9,38 

i   intense. 

5538,55             1 
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x. 

5545,26 
5548,40 
556o,94 
5572,73 
f.576,35 
5579,88 
5583,96 
5586,53 
5592,i5 
5594,37 

5597,47 
56o5,i7 
56o6 , 22 
56i6,4o 
5Gi8j 17 
56/ 1 , 69 
5623,i 5 
5629,78 
5632, 5i 
54133, 70 
5643, 5o 
56(5, e>4 
5653,65 
5677,72 
5692,34 

5696,44 

5701 ,60 
5709,66 
5710,56 
5722,20 
572.4,96 
5728,54 
5734,09 
5736,19 

5744,87 
5746,59 
5749,60 
5752,02 
5734,40 

5769,96 
5770,25 
5774,80 
5776,19 
5790,33 
5791,58 
5797.03 
58o3,n 
5807,28 
8807,92 
5809,47 
58i6,o3 
5821 ,20 
5824, 19 
583 1,26 


1 
1 

5 
1 
2 

6 
1 

2 
1 
2 
1 
1 
2 
6 
1 

3 

4 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
3 


X.  • 
5840,73 

t. 
3 

A.                         i. 

6289,99            a 

5845,89 

1 

6299,37            1 

5848,74 

1 

63o5,3g             1 

585 1 ,90 

7 

6309,27              1 

5855,5o 

2 

63(4,46             1 

5856,46 

5 

63(7,45             ( 

5857,17 

1 

633 i,58              1 

586o,95 

4 

6346,92             2 

5870,80 

2 

636g, 11              1 

6877,50 

4 

638i,20             3 

5882,44 

1 

6382,42              1 

5884,93 

1 

0408,73             1 

5886,63 

1 

6422,70              1 

5890,22 

2 

6445,oi              1 

5896, 12 

2 

648o,35              1 

5897,83 

3 

65o5,66             1 

5904, 3 r 

/ 

6538, 4o             1 

5go4 , 78 

6566, o5             r 

5911,69 

65gi,86             1 

5913,81 

6634, 61              3 

5616,98 

6640,29             1 

5921,59 

6681, 5i              2 

3922,24 

673.1,98              I 

5g3o,46 

6752,fj5              2 

5937,07 

6828,57              « 

5g37, 93 

6846,90              1 

5942,, 45 

5901 ,81 

5966,67 
597C, 54 

Hg  (  Mercure). 

5977,46 

5977,87 

E.  et  V.-21 

5982,65 
5988 , 24 

Spectre  d'arc  de  la  lampe 

5999,3< 
600,4 ,  83 

à  mercure,  grandes  lon- 
gueurs d'onde. 

6008,95 

X.         1. 

60 1 1 , 36 
G021 ,37 
6049,73 
G0G4 ,  5<> 

54ÔO,04                               ... 

n       '  *;  '                /  principale. 

5676,01      G 

r    l-       0                   \         Haie 
'     »"                     f  principale. 

6080,86 

5790,87    - 

6106,/jo 

5859,90     5       T.  cliff. 

6109,30 

5872,78    2            » 

61 14 j3o 

4 

5890,18     3            » 

6 [38, 63 

6072,93     4 

61 5 1 ,3  > 

G 123, 65     5 

G  .73,34 

6234,55     G          Dill'. 

6 1 80 , 64 

2 

6716,64     5             » 

G>.o3 ,  89 

6908,13  10       T.  Dill'. 

622 1 ,09 

7082,43     6             » 

6224 .61 

7092 ,  J2      5               ,) 

62.38,69 

6  >Go ,  5 1 

S.-R.  Mk.nkh. 

Série  principale,  spectre 
d'arc,  2  à  4  heures  d'ex- 
position. 

m.  X  (air). 

5  j  5354,3 
|  53(6, o 

6 <  5.20,93 

5 102, 85 

4981,28 

? 

4890,0 
4884,0 

9 4826,36 

10 4781 ,07 

11 4747,72 

12 4722,09 

i3 470',96 

(4 4684,86 

i5 4672,38 

16 4661 ,29 

Série  principale 
i5  heures  d'exposition. 

m.  X  (air) 

,  5366, o3 

5 j  5353,96 

'  53.6,95 

6  |5i2o,84 
(  5 102,49 

7 49«<>,78 

8 4889,79 

9 ',826,82 

Série        Série 
diffuse,    étroite. 
|  heure  d'exposition. 

m.         a  (air).      A  (air). 

3663,46 
63,  o5 

rr  »46o,97 

j5  ,00 
5o,3i 

3027, 6G 

^     334., 70 
21,68 

4    2803,69    292"), 5 1 
>    2699,74    2.7 59, « 

G  2639,92  2675,20 

7  26o3,lo  20>5,37 

8  2578,34  2.59"»,  i 3 
y  2  56 1,1 5  2.571,85 

10  2.548,jI  2)50,30 

11  2.536,7   2.545,09 


m.       X  (air).   A  (air). 

(2   2.53 1,74  2.536,7 
i3   2525,90  2529,47 

l\        2321,27      2324,48 

.5     2.5(7,57 
16     25(4,48 

Spectre  d'arc  dans  le 
domaine  des  grandes 
longueurs  d'onde. 


X. 

i. 

6907,9 

3 

6705,0 

2 

6234,55 

6 

6123,62 

2 

6072,71 

1 

5872,2.4 

1 

5859,63 

2 

5676, 14 

2 

5o25,8o 

3 

4995,91 

1 

Ho  (Holmium). 

E.  et  V. 

-22 

Spectre  d 

arc, 

grandes  longueurs  d'onde. 

X. 

i. 

5468,67 

4 

5472, 16 

2 

5476,87 

2 

5477,78 

1 

5480,20 

3 

5480,97 

4 

5482,48 

3 

5484,83 

2 

5485,49 

2 

5490,00 

1 

5498,78 

4 

55oo,66 

2 

55o( ,3t 

1 

55o4,73 

3 

55i5,78 

3 

5 j 16,67 

3 

5527,02 

1 

553o,64 

2 

553o,79 

2 

5534 ,09 

1 

5534,55 

3 

5536,7a 

1 

5545,14 

1 

5547,5i 

2 

i  i53 , 36 

5 

L.  Bruninghaus. 
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X. 

i. 

X. 

i. 

X. 

»'. 

X.        1. 

Ir  (Iridium). 

355/,, 08 

1 

5726,94 

2 

5g53,53 

1 

6212,8g      1 

— 

555; 

83 

1 

5729 

'7 

2 

5956 

20 

8 

62i3 

76     1 

E.  et  V.-23. 

556i 

16 

4 

5734 

24 

2 

5959 

46 

1 

6234, 

38     10 

Spectre  d'arc,  grandes 

556i 

75 

1 

5735 

35 

2 

5g6i 

93 

1 

6254, 

37      1 

longueurs  d'onde. 

5566 

74 

8 

5739 

46 

5 

5y62 

89 

3 

6255, 

96     10 

5574 

18 

3 

5739 

9" 

1 

5964 

66 

1 

6257 

52       1 

X.      ». 

5575 

01 

1 

5740 

'9 

1 

5g65 

4* 

1 

6259 

83     1 

5620,28     5 

-r>379 

06 

2 

5744 

o5 

3 

5972 

98 

8 

6272 

89 

5625 

76    10 

5579 

*9 

2 

5745 

74 

2 

5973 

74 

9 

6275 

11     2 

5627, 

84     3 

558i 

,28 

1 

5749 

80 

3 

5g8i 

65 

2 

6282 

99     3 

564g 

76     3 

5  588 

98 

2 

5751 

34 

5 

5983 

12 

20 

6292 

02     1 

5687 

57     4 

5590 

24 

1 

5757 

92 

2 

5g85 

"4 

1 

62g7 

37      > 

5703 

96     2 

5  5g  1 

34- 

2 

57  5g 

i3 

1 

599' 

72 

1 

6298 

08      1 

570g 

52     5 

559'i 

92 

2 

5766, 

86 

2 

">993 

26 

2 

6299 

5g      c 

5-2  5 

5i     4 

55g5 

75 

1 

5768 

63 

2 

599e: 

07 

1 

63o5 

57     20 

5732 

00     3 

5607 

48 

1 

3778 

92 

1 

5997 

77 

1 

63o6 

89      3 

5736 

44    4 

Ï608 

81 

1 

5780 

23 

3 

6002 

26 

8 

6319 

5o      1 

5745 

63     2 

56 1 3 

86 

3 

''784, 

86 

2 

6oo5 

55 

3 

6322 

i5     4 

576g 

11     4 

50 17 

o3 

1 

5;86, 

2-9 

2 

600g 

47 

1 

6347 

52       2 

5778 

53     4 

5617 

69 

1 

5787 

72 

2 

601 1 

01 

1 

6354 

56      8 

58o7 

,i5     4 

56 18 

55 

1 

5792 

75 

1 

601 3 

10 

1 

6366 

81      1 

58i6 

58     3 

562" 

4o 

1 

5798, 

9i 

3 

6021 

65 

5 

6372 

80     10 

5828 

74     5 

56m 

26 

2 

5802 

27 

1 

6o23 

«9 

3 

6374 

07      2 

5832 

70     2 

56-23 

63 

1 

5Xi3 

35 

2 

6024 

52 

2 

6379 

97      ' 

5846 

24    4 

56v>4 

32 

1 

5822 

12 

3 

6o3g 

19 

1 

64 10 

61      i 

5872 

7'     3 

5625 

84 

1 

5826 

>4 

1 

6o43 

,°i 

1 

6419 

43      1 

5873 

7"     4 

3627 

82 

4 

5829 

76  • 

1 

6o45 

02 

1 

6422 

14      1 

5882 

,5i     4 

5628 

46 

> 

5836 

i3 

1 

60  5  0 

9->- 

3 

644i 

,81      1 

5887 

,60     4 

563g 

23 

1 

5836 

36 

1 

6o58 

44 

2 

6459 

21      1 

5894 

,32     8 

563g 

74 

•>. 

583g 

36 

2 

6060 

,52 

4 

6471 

98     5 

5899 

,  76     2 

5f>io 

84 

s 

583g 

69 

5 

6o63 

i5 

5 

6479 

38      1 

5g46 

,02     3 

564  ' 

66 

1 

5853 

87 

1 

6068 

18 

2 

65i5 

52       1 

5g6o 

,88     3 

5643 

i3 

2 

586o 

5o 

10 

6082 

00 

8 

6539 

21      1 

5973 

74     2 

564  •'» 

'9 

3 

586 1 

84 

1 

6088 

i3 

3 

655i 

19     20 

5983 

,88     3 

5648 

32 

2 

5864 

64 

1 

6094 

27 

1 

6555 

,93      > 

5999 

,94     4 

5653 

52 

1 

5866 

59 

1 

6098 

87 

2 

656o 

,3!         1 

6026 

,37     4 

565g 

80 

1 

586g 

3o 

1 

6101 

97 

L 

66o5 

>'7     20 

6o36 

90     3 

5670 

70 

1 

5871, 

07 

1 

6106 

57 

1 

6607 

,70     i 

6060 

76     3 

5674 

92 

10 

5879 

20 

1 

61 15 

i3 

3 

6628 

58      1 

6068 

,°9     5 

5675 

48 

1 

5883 

21 

10 

61 16 

19 

1 

6629 

,22     10 

61 10 

,9»     6 

5676 

99 

3 

5887 

80 

3 

61 17 

44 

1 

6632 

f  m                          r 

•4/         ' 

6114 

,7'     2 

568 1 

63 

4 

5892 

78 

6 

6i23 

32 

1 

6653 

,21           I 

6141 

.97     4 

5682 

34 

5 

5  900 

22 

2 

6i33 

81 

20 

66O2 

75        1 

621 1 

,58     4 

5685 

98 

2 

5904 

5i 

3 

6i56 

59 

3 

6668 

16        2 

6317 

,64     2 

56g  1 

69 

10 

5go6 

24 

1 

61 56 

79 

3 

6680 

69        > 

6288 

,5g     4 

56g3 

86 

3 

5g2i 

98 

10 

6i58 

65 

3 

6681 

85      1 

6332 

,5a     3 

5696 

79 

2 

5g23 

00 

1 

6162 

,4i 

2 

6694 

55     7 

6334 

68      5 

5706 

i5 

2 

5929 

40 

1 

6162 

75 

3 

6745 

28      1 

6418 

63     3 

5707 

IO 

6 

5g3i 

81 

1 

6i63 

63 

1 

6774 

9i      1 

6455 

3.5     3 

5709 

36 

2 

5933 

93 

10 

6i83 

,53 

3 

6785 

,67      1 

6497 

18     4 

5716 

36 

1 

5938 

61 

1 

6191 

,89 

8 

6939 

74     1 

6624 

97     4 

5718 

68 

1 

5948 

25 

10 

6192 

,79 

[ 

6950 

,64     1 

6667 

94     3 

57'9 

75 

2 

5948 

70 

3 

6195 

,24 

1 

6668 

56     3 

5722 

,85 

2 

5949 

54 

1 

6208 

,86 

5 

6686 

3i     4 
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La  (Lanthane). 


683o,33 

2 

— 

6893,69 

1 

E.  et  V. 

■25. 

6930,21 

1 

Spectre    d'arc, 

grandes 

longueurs  c 

X. 
5455,35 

onde. 

K  (Potassium). 

i. 

7 

— 

5458 

90 

1 

E.  et  V 

.-24. 

5464 
5475, 

60 
38 

5 
1 

Spectre  d'arc,  grandes 

548o 

89 

1 

longueurs 

d'onde. 

5482 

5o 

4 

5493 

68 

3 

X. 

i. 

55oi 

56 

8 

5782,98 

-   i  T.dif.  »er» 
(    le  rouge 

55o4 

o3 

3 

5802,29 

5          » 

55o6 

'9 

1 

3812,62 

1          » 

55i5 

5i 

1 

583-2,49 

3         >» 

55i7 

59 

1 

6911,59 

4  T.  diff. 

5535 

91 

6 

6939,32 

5       » 

554i 

45 

1 

7665,39 

5 

5565 

64 

2 

7699.4i 

5 

5565 

92 

2 

5567, 

12 

1 

F.  Paschen. 

5568 

66 

3 

Spectre  infra-rouge. 

5588 

55 

4 

56 10 

73 

0,5 

X. 

t. 

563 1 

45 

5 

3i388,i 

5o 

5632, 

23 

3 

3i4oi,8 

3o 

563g 

5i 

2 

3i3g5 

5648 

46 

6 

31596,8 

40 

5657 

94 

2 

36372,7 

10 

5671, 

78 

4 

366i4,3 

i5 

5696 

38 

3 

36637,3 

12 

5703 

5o 

2 

36626,4 

5712 

64 

6 

37075,6 

3o 

57i4 

>9 

1 

37354,3 

4o 

5720 

22 

1 

37370,7 

10 

5727 

5i 

3 

40087,5 

20 

5735 

16 

1 

4oi i5 ,5 

20 

574o 

84 

6 

4oi44, 2 

20 

5744 

58 

6 



5762 

o3 

4 

C- 

5769 

27 

10 

3,i4 

200 

5769 

53 

10 

3,64 

3o 

5770 

i5 

2 

3,724 

80 

5789 

4i 

10 

4,02 

200 

5791 

52 

10 

6,2o3 

20 

5/97 

79 

10 

6,236 

i5 

58o5 

95 

8 

6,461 

8 

58o8 

55 

5 

6,43i 

8 

5822 

20 

4 

7,426 

10 

5824 

01 

1 

8,452 

4 

5829 

,90 

3 

8,5io 

5 

5845 

25 

1 

X. 

t. 

5848, 57 

1 

5855, 81 

4 

5863,9i 

5 

5874,18 

1 

5874,92 

1 

588o,8o 

6 

5890,19 

1 

5895,06 

3 

5902 , 1 4 

1 

59'7,87 

3 

5927,94 

1 

3930,80 

8 

5g35,53 

2 

5g36,4o 

4 

5973,69 

3 

6007 , 59 

1 

6o38,75 

1 

6100, 65 

4 

6107,50 

2 

6108,64 

2 

6111,95 

3 

6126,29 

5 

6127,30 

2 

6 i 29 , 80 

5 

6i34,65 

4 

6i43,25 

2 

6i45, 58 

1 

6146,75 

3 

6 1 65 , 90 

3 

6172,95 

4 

6174,43 

1 

6188, 3i 

3 

6203,73 

3 

6208,44 

1 

6219,50 

1 

6233,67 

2 

6235,o4 

2 

6236,35 

2 

6236,97 

1 

6238,75 

2 

625o, 17 

8 

6262,50 

10 

6266,35 

5 

6274,04 

1 

6287,97 

2 

6288,77 

2 

6293,85 

4 

6296,33 

7 

63o5,7i 

4 

63o7,43 

2 

63o8,44 

1 

6309, 1 1 

1 

63io,35 

3 

63n.i5 

5 

X. 

63i6 
63i8 
632o 
6326 
633o 
6334 
6338 
6339 
6356 
6358 
636o 

C374 

6390 
6394 

6399 

64  m 

6417 
6443 
6446 
6448 
64  5o 
6454 
6456 
6468 
6485 
6493 
6498 
65o6 
65i9 
6570 
6520 
6527 
6529 
6543 
6554 
6555 
6565 
657i 
6578 
6582 
6593 
6600 
6608 
6616 
6636 
6643 

6644 
6645 
665 1 
6661 
6671 
6693 
6709 
6714 


o3 
45 
64 
20 
68 
00 

M 

48 
66 
40 
5o 
3i 

78 
45 

25 

20 

47 

25 

85 

34 
55 

73 
21 

69 
70 

°9 
37 
38 
58 

23 

9» 
20 

9i 
4o 
42 
3i 

75 

23 

73 
4o 

69 
44 
5i 
80 

74 
o3 
66 
42 
10 
63 

69 
16 

77 
3o 


1. 

3 

2 

8 

5 

1 

1 

2 

1 

1 

5 

3 

2 
10 
10 

6 
i5 

1 

2 

5 

4 
2 
6 

7 
2 

/ 
4 

1 

5 
2 
1 
1 
1 

7 
3 

8 
1 
1 

2 

1 

6 
1 

4 
3 
3 

4 
1 

4 
2 

1 
4 
4 
5 
2 
6 
2 


X. 

i. 

6748,45 

0,5 

6753,32 

2 

6774,52 

6 

6809,14 

1 

6824,06 

1 

6834,33 

1 

6838, 18 

1 

6925,54 

o,5 

6958,41 

1 

7046,22 

o,5 

7066,50 

3 

La,03 

• 

E.  et  V.- 

26. 

Bandes  attribuées 

à  l'oxyde  de  Lanthane 

dans  le  spectre  d'arc. 

X. 

/. 

6995 

2  Bord 

7012 

2     » 

7024 

3    ,> 

7041 

3     >, 

7055 

3     » 

7069 

3     » 

7071 

3     » 

7086 

2     » 

7101 

2     » 

7117 

2     » 

71 3a 

2     » 

7148 

1     » 

7161 

2     » 

7>79 

1     » 

7 '94 

1     » 

738o 

1     » 

74o4 

2     » 

74«4 

1     » 

7434 

1     » 

7444 

1     » 

7465 

1     » 

7485 

1 

7497 

1     » 

Li  (Lithium). 

F.  Paschen. 

Spectre  infra 

-rouge. 

X. 

i. 

19290 

10 

24467 

80 

40475 

20 

L.  Bruninghaus. 
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X. 

». 

40461 

20 

40489 

20 

7(^,436 

io 

Lu  (Lutecium). 

(Cassiopeïum). 

E.  et  V. 

-X. 

Raies  princir 

taies  très 

caractéristiques  du 

spectre  d'arc 

• 

X. 

5482,13 

5539,33 

5556,7i 

5652,2i 

5720,23 

573o,25 

5837,32 

6152,77 

6274,98 

6489,30 

6668,04  1 

Les  plus 

6799»87  1 

intenses 

E.  et  V. 

■27. 

Spectre    d'arc 

grandes 

longueurs  d'onde. 

X. 

i. 

5474,24 

1 

(5478,73 

1  Tm) 

5482, i5 

8 

55o5,7i 

3 

5524,68 

1 

5539,33 

10 

5547,38 

1 

5556,7i 

20 

5562,33 

2 

5568,37 

1 

5578,45 

1 

5  58 1,02 

1 

5586,57 

1 

5588,67 

6 

(563i ,62 

4  Tm) 

5638, o3 

1 

X. 

5652 
(5676 
5684 
5686 
56go 
5700 
5710 
J713 
5720 
5729 
5730 
5746 
5700 
5756 
(5-64 
5767 
577i 
58o3 
5819 
5834 
5837 
5838 
5854 
(5895 

5897 
3899 
3908 
5g35 
5946 

(597» 
599' 
6048 
6o53 
6o54 
6o5g 
61 52 
6247 
6260 
6274 
63o8 
6400 
6418 
6432 

(6460 
6489 
6643 
6668 
6727 
6799 


09 
96 

75 
i5 
16 
'7 
96 

23 

i3 

23 
03 
10 

1 1 
5i 

39 
86 
68 

64 
20 

32 

96 

72 
88 
42 
00 
56 
28 
3i 
5o 
73 
70 

'7 

77 
45 

77 
16 

99 
98 
36 
60 
16 

94 
5o 
3o 

74 
04 
80 
87 


8 

5  Tm) 

1 

1 
1 

1 

10 
o,5 

10 


3  Tm) 

5 

1 

2 

3 

8 

1 

3 

5Tm) 

2 

1 

2 

o,5 
1  Tm) 

4 

o,5 

1 

1 
1 
5 

4 

1 

5 

2 

3 

2 

2 

1  Tm) 
i5 

1 

6 

1 
10 


Mn  (Manganèse). 


E.  et  V.-' 

Spectre  d'arc, 

longueurs  d 

X. 


0437 

546o 

5470 

5481 

549O 

5497 

55o4 

55o6 

55i3 

55 1 5 

55i7 

5520 

5533 

5536 

5538 

554i 

5543 

5552 

5552 

5556 

5567 

5573 

5573 

5575 

56o3 

5607 

5626 

5698 

5700 

5718 

5720 

5723 

5726 

5738 

574i 

5743 

5/48 

5780 

5817 

5822 

5835 

5849 

5974 

601 3 

6016 

6022 

6042 

6057 


70 

87 
86 
65 

'7 
64 

49 

1 1 

34 
o3 
o3 

77 
39 
77 
o3 

73 
73 
'9 
67 
«4 
9' 

25 

92 

47 
3o 
60 
5o 
65 
84 
4i 
43 

99 
06 
5o 
62 
34 
7« 

39 
08 

7i 
65 
21 

'4 
72 
86 
02 
00 
42 


grandes 
onde. 

/. 

4 
1 

8 
6 
1 

2 
2 
6 
1 

8 
1 
1 
1 
8 
1 

1  DifF. 
5 

2 

1 

4  Diff. 

3  » 

3  » 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3  Diff. 

3  » 

2  » 
1 

3 
1 
1 
1 

4 

3 

1 

2 

3 

2 

20 
20 
20 

2 

2 


X. 

6078,73 
6090,41 
61 14,57 
6121 ,82 

6162,44 
6265,87 

63i5,34 
6344,37 
635o,o5 
6356,34 
6379,20 
6382,44 
6384,89 
6389,17 
639i,45 
6414,18 
6439,3i 
6441 ,26 

6443,77 
6475,64 
6490,86 

649', 93 
6519,02 
6519,64 
6526,78 
6533,77 
6552,33 
6558,37 
6569,58 
6571,08 
6586, 61 
660 5, 80 
6691,84 
6834, 18 
6888,07 

6942,9" 
6990,25 
7070, 16 


3  Diff. 

2 

1 

3  Diff. 

2     » 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

1 

1 

3 

2  Diff. 

5 

3 

1 

2 

8 

3 

3 

3 
1 

1 
1 

2  Diff. 

3  » 

4  » 

1 
1 

2 
1 

1 


Les  auteurs  indiquent 
l'existence  d'un  faible 
spectre  de  bande,  qu'ils 
attribuent  à  l'oxyde,  et 
dont  les  plus  fortes  sont 
les  suivantes  (longueurs 
d'ondes  du  bord  le  plus 
net). 

X. 

6178 

6205 

6238 


Mn  Cl2. 

H.  Casaretto. 

Spectre  de  bandes,  donné 
par  le  chlorure  de  Mn, 
dans  la  flamme  gaz 
d'éclairage-oxygène 
dans  le  spectre  visible. 

X. 

6707.6  Haie  Mn 
6678,9 

6634 . 2 
6593,2 
6557,2 
6525,2 
6498,6 
6476,3 
6404,0 
6359,1 
63i5,3 
6275.9 
6237,4 

6204 . 7 
6176,7 
6i53,i 
6.33,8 
6o64,3 
6o25,3 
5983,2 
5943,0 
5911,0 
588i,8 
5857,2 
5836, o 

5795,9 

575i,4 

5713,2 

5675,2 

5638,7 

5609,5 

5589,4    Raie  Mn 

5584,6 

5562,9 

5545,3 

5499,9 
5448,6 

5432.3  Raie  Mn 
5423,o 

5394,3    Haie  Mn 
5390,5 
536o,4 
5336,2 

53 1 1 ,6 
5268,3 


L.  firuninghaus. 
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X. 

X. 

t. 

X. 

t. 

\. 

î. 

X. 

i. 

5^30, 9 

55o3,8i 

3 

5672,34 

1 

58o6,4o 

1 

5969,76 

r 

5192,2 

55o6 , 74 

10 

5673,90 

3 

58o6 

98 

2 

5970 

7< 

1 

5i5g,l 

55n,73 

1 

5674,74 

5 

58o8 

46 

3 

5971, 

53 

1 

Si33,8 

5517,69 

1 

5678,16 

4 

5809 

26 

1 

5974 

49 

3 

5092,5 

552Q,28 

2 

5683 ,  i"8 

4 

58 12 

75 

1 

5983 

19 

3 

5o5i,2 

5520,92 

2 

5687,91 

2 

58i4 

i5 

1 

5988 

43 

5 

5oi6,3 

5526,79 

5 

5689,39 

9 

58i5 

78 

5 

5989 

73 

3 

4977,2 

5527,22 

2 

5690,50 

1 

5820 

95 

1 

599° 

28 

2 

4953,4 

5529,54 

1 

5694,67 

2 

58i5 

28 

5 

599' 

57 

2 

493i,6 

5531,98 

1 

5695,i3 

1 

5835 

78 

2 

5999 

80 

489. ,6 

5533,25 

10 

5695,61 

1 

584o 

20 

3 

6001 

07 

485o,3 

553.4,79 

1 

5696,24 

1 

584i, 

08 

1 

6004 

17 

4823,5  Raie  Mn 

5539,65 

4 

5698,53 

2 

584 1 

85 

1 

6007 

94 

48i4,5 

5541,90 

2 

5699,54 

3 

5843 

3i 

1 

6009 

75 

47»3,4 

5543,37 

4 

5702,38 

2 

5849 

i3 

3 

6010 

3g 

4766,0  Raie  Mn 

5544,75 

3 

5705,96 

5 

5849 

98 

3 

6011 

58 

3 

4762,4 

5552,43 

1 

5708,17 

1 

585i 

77 

6 

6012 

47 

4754,0  Raie  Mn 

5556,54 

5 

5712,06 

3 

5854 

61 

1 

6oi3 

,28 

474i,6 

5557,01 

2 

5715,39 

1 

5858 

5i 

8 

6025 

73 

4 

4737,o 

5562,74 

1 

5716,30 

1 

586o 

77 

1 

6o3o 

84 

10 

4732,8 

5563, 61 

1 

5719,53 

1 

586 1 

63 

3 

6037 

01 

1 

4688,3 

5564 ,3i 

3 

5720,39 

t 

5867 

73 

1 

6039 

98 

2 

4646,6 

5566,92 

1 

5722,96 

8 

5868 

99 

2 

6048 

07 

4 

46o3,6 

5568,88 

5 

5729,00 

3 

5869 

57 

4 

6o5i 

14 

2 

4583,7 

5569,76 

2 

5729,74 

3 

5870 

o5 

o,5 

6o55 

,07 

4 

4565,2 

5570,67 

10 

5730, 12 

2 

5871 

76 

o,5 

6o58 

22 

4402,4 

5575,45 

4 

5734,3o 

2 

5874 

5o 

1 

6064 

06 

558o,4o 
5591,84 

1 
2 

5738,29 
5739,86 

1 
1 

5876 
5878 

89 
42 

3 
1 

6075 
6079 

77 
80 

4 

Mo  (Molybdène). 

55g5, (i 

i 

574i,94 

1 

588 1 

81 

1 

6081 

5o 

— 

5596,39 

2 

5747,03 

1 

5883 

04 

1 

6086 

85 

E.  et  V.  29. 

56oi ,29 

2 

5747,84 

3 

5884 

62 

2 

6096 

37 

56o3,o4 

5 

575 i,63 

8 

5888 

58 

8 

6102 

1 1 

4 

Spectre  d'arc, 
grandes  longueurs  d'onde. 

5605,70 
5608,90 

3 

5757,67 
5765,48 

1 
1 

5891 
5892 

86 
60 

A 

I 

61 10 

61 10 

45 
65 

X.      i. 

56o9,53 

5 

5766,77 

1 

5893 

62 

5 

6119 

23 

5456,70    4 

56 1 1,20 

5 

5767,57 

1 

5898 

08 

1 

6120 

80 

5458,6o    1 

56i3,34 

3 

5770,00 

2 

5899 

1 1 

2 

6i23 

85 

2 

5460,74    5 

56i8,68 

1 

5771,27 

2 

5899 

95 

1 

6i25 

59 

1 

5464,67     1 

5619,01 

1 

5774,80 

3 

5901 

71 

3 

6128 

38 

2 

5465,8i    3 

5619,61 

4 

5776,28 

1 

5912 

36 

1 

6i3o 

80 

3 

5469,i5    1 

5627,50 

1 

5778,44 

2 

5924 

,01 

1 

61 34 

76 

2 

5473,6o    6 

563o,gi 

1 

5779,61 

3 

5926 

57 

6 

6i38 

79 

2 

5476,14     2 

5632,71 

8 

578o,33 

2 

5929 

09 

8 

6i3g 

53 

5480,73     1 

5635,12 

4 

5780,90 

1 

5g3« 

.18 

1 

6141 

83 

5488,90     1 

5642,04 

1 

5783,52 

4 

5g33 

,  /7 

1 

6148 

6.2 

5490,52    3 

5643,47 

1 

5784,20 

1 

5g38 

12 

3 

6i49, 

12 

5492,42    2 

565o,39 

8 

5785,93 

2 

5949 

,43 

1 

6i58, 

58 

5494,o5    5 

565i,52 

2 

5789,35 

1 

5952 

,23 

2 

6169 

3i 

5497.20    2 

5652 , 1 1 

2 

5792,09 

8 

5957 

9° 

1 

6170 

94 

5498,7o    5 

5652, 40 

1 

5796,05 

3 

5962 

,84 

2 

6175, 

76 

5499>72    2 

5655,66 

1 

5800,69 

3 

5g65 

,81 

3 

6180 

5i 

5501,76    3 

5664,65 

2 

5802,91 

3 

5968 

74 

2 

6181, 

33 

55o2,i3    2 

5667 , 57 

2 

58o4,2i 

1 

5969 

26 

1 

6189, 

18 

2 

Tables  internationales. 
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X. 

t. 

X. 

i. 

X.               i 

N  (Azote). 

X. 

6191,04 

1 

6401 ,24 

5 

6688,0g           1 

— 

666i,3 

6193,39 

1 

6404,62 

1 

66go,67          3 

F.  Croze.  ± 

6657,0 

6197,83 

2 

6406,67 

1 

^6gi,23           1 

Spectre  de  bandes  dans  le 

6652,0 

6208,46 

2 

6407,19 

1 

66g6,87           1 

rouge  et  l'infra-rouge. 

6645,8 

6109,67 

1 

6407,88 

1 

6703,30           1 

663g, 7 

6212,67 

1 

6409,27 

5 

6717,64           1 

X. 

6622, g 

».  Bord 
de  bande. 

62i3,25 

1 

64 12, 5g 

3 

6728,29           1 

giot 

6612,8 

6214,87 

1 

64 1 3 , og 

2    Diff. 

6734,22          6 

8go3 

6607 , 2 

62 i 8 , og 

3 

64i4,43 

1 

6746,50          6 

8705 

65gg,6 

6222,02 

o,5 

6419,21 

1 

6754,  *>.6          3 

854i 

65g4,o 

6228,60 

Bord 

6419.96 

1 

6763,78           1 

8365 

658i,o 

623o, 25 

1 

6424,57 

7 

6765,20          1 

8201 

6577,7 

6244,79 

Bord 

6429,27 

3 

6765,95           1 

8042 

6572,8 

6249,82 

1 

6446,57 

4 

6774,94           1 

78g  1 

6566,8 

6255,87 

1 

6453,48 

1 

6778,87           1 

774* 

656o,7 

6264,48 

3 

6462,20 

2 

6788,29          1 

7628 

6544,3 

6.   Bord 
de  bande. 

6266,07 

3 

6463,73 

1 

6789,25          i 

75o4 

6534,2 

6269,69 

Bord 

6467,25 

1 

6800,20          1 

738i 

65i5,6 

6278,67 

1 

6470,24 

1 

6802,94           « 

7274 

65io,o 

6282,16 

3 

6471,43 

4 

68i2,3i           1 

7168 

6495,o 

6283, 1 5 

1 

6474,26 

3 

6825,96           1 

7054 

6489,9 

6286,81 

2 

6476,63 

1 

6829,30          2    Diff. 

6g52 

6483,i 

6290,98 

3 

6479,46 

1 

6839,20         4 

6468,0 

i     6.   Bord 
de  bande. 

63o2,o3 

2 

6486,u 

4 

6849,1 5           2 

E.  Angerer. 

6452, g 

63o6,66 

1 

6492,72 

2 

6886,62           2 

Spectre    de    bandes    de 

643g, g 

63n,79 

Bord 

6493.33 

3 

6892,62           l 

l'azote  au  pôle   positif 

64i9,9 

6317,07 

1 

6509,75 

o,5 

6899,26           1 

(décharges  électriques) 

6408,6 

63i8,56 

o,5 

65 12, 92 

1 

6908,51            1 

à  la  pression  de  76cra 

6393,8 

j     7.  Bord 

63 19, 20 

1 

6520, 08 

4 

6914,29        4 

de  mercure  et  à  i5". 

6384,o 

!  de  bande. 

6323,74 

1 

6523,75 

1    Diff. 

6g3i,65           1 

6378,7 

6329,77 
6333,02 

1 
1 

6527,8g 
6536,5o 

6934,37           i 
6947,65          2    Diff. 

^74  \:zt. 

6372,6 
6366,5 

6334,i 5 

1 

6537,84 

6960,93          1 

6863,5 

6347,4 

6335,35 

1 

6552,84 

6970,01          1 

6856 

6342,3 

1      •     Horii 

63 36, 00 

1 

6553,52 

o,5 

6989,27          3 

6843 

6322,1 

1   de  bande. 

6338,45 
6338,79 

! 
I 

6565, 70 
6570,04 

699', 98           1 
7001,89          1 

6799 

6786      1  l,-"°'? 

'                |   de  bande. 

63i3,o 
63o6,5 

634o, 10 

3 

657 1 , 3  5 

7038,22           1 

6776 

6295,4 

6343,71 

1 

6572, 5 1 

7060,43          2 

6771 

6277,0 

6344,26 

Bord 

65go,67 

7110,16          5    Diff. 

6767,5 

6272,7 

;     9.  Bord 

6357,41 

5 

65gi , 16 

2 

7i34,33          2 

6756,5 

6252,2 

|  de  band  • 

6358, 80 

1 

6603,77 

i 

7242,00          3 

6749 

6243,0 

636o,o5 

! 

661 1,49 

4 

6742 

6236, 1 

6368,82 

I 

66ig,35 

10 

Les   longueurs    d'onde 

6738,5 

6225,6 

6365,3g 

I 

6624,80 

2 

portant  la  mention  bords, 

6733 

6i85,o 

[     10.  Bord 
)    de  bande, 

6369,72 

1     Diff. 

6634,26 

1 

sont  les  bords  de  bandes 

6727 

(  irea  faible. 

6370,66 

2 

6637,39 

1 

attribuées  à  l'acide  molyb- 

6720,5 

6174,7 

[     11.  Bord 

6371,99 

1 

664g, 62 

1 

dique. 

67«5,5 

6126,9 

(  de  bande. 

6372,56 
6382,67 

2 

1 

6649,96 
665o,57 

1 

8 

6712 

~    c     (     1.  Bord 
b7°3,5    |  débande. 

6119,5 

6n4,6 

6383,95 

1 

6657,21 

1 

6693 

6108, g 

638g, 33 

3 

665g, g3 

3 

6687,5 

6102,1 

i     11   Bord 

63g 1 ,3o 

3 

667g, og 

1 

6674 

6068,2 

|  de  bande. 

63g7, 18 

1 

667g, 88 

1 

6668 

6061 ,i 

L.  Bruninghaus. 
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x. 

6o56,7 
6o5i ,o 
6o44,3 
6027,4 
6012,9 
6oo5,5 

6001 .0 

5988,4 

5957.9 
595o ,8 

5946,4 
5934,8 
5905,9 
5898,2 

5894 . 1 

5883. 0 
5854,3 
5857,o 
5842,6 
583i,7 

5804 . 1 

5797 >° 
5793,o 
5788,4 
5782,0 
5768,0 
5763,2 

5754,7 
5747,6 
5733,0 
566o,5 
5032,9 
5614,9 
5607,9 

5602,2 

5598,5 
5592,5 
5587,1 

5582,9 
5578,6 
5574, 1 
5570,3 
5553,5 
5548,o 

5544,9 

5533,i 
5526,8 

55i9, 7 

55i5,5 
5509,6 
55o6,8 
55o2,o 
5495,5 
5483,4 


I    13.  Bo 
I  de  ban 


Bord 
de. 


14.  Bord 
de  bande. 


15.  Bord 
de  bande. 


16.  Bord 
de  bande. 


17.  Bord 
de  bande 


Faible. 
Faible. 


5478," 
5472,5 
5464,8 
5458,3 

544i,7 
5436,7 
5433,5 
5428,8 
5422,4 
54o6,8 
5401 ,0 
5397,8 
5394,o 
5387,3 
5372,3 
5367,0 
5363,9 
5359,9 
5353,7 
5339,5 
5336,i 
5333,6 
5329,8 
53a6,6 
5320,i 
53i6,i 
53i2,5 
5307,8 
53oo,9 
5290 , 2 
5274,5 
5244,o 
52i 3, 7 
5208,7 

5202,6 

5 1 96 , 2 
5i84,o 

5178,5 
5175,2 
5166,7 
5i5g,5 
5i55,i 
5i52,6 
5i49,3 
5 146,6 
5i38,5 
5127,0 
5089,9 
5o84,3 
5o8o,4 

'•«77,7 
5073,0 
5o(')6 , 4 
5o56,9 


Faible. 


Faible. 


Bord 
de  bande. 


5o54 ,0 
504C , 3 
5o32,i 
4974,8 
4973,o 
4927,3 
4-9«7,3 
49o8,3 

49o6>9 
4905,2 

4897,4 
4894,8 
4892,5 
4889,9 

4812,8  { de  band(. 
4809,8 

4809,0 

4807,7 
4806,7 

4805,9 

48o4,8 

48o3,3 

4801,6 

4799,8 

4798,o 

4796,0 

4794,3 

4792,0 

4789,8 

4788,5 

4787,0 

4784,5 

4781,4    T.  faible 

4780,1 

4773,o 

4769,6 

4766,5 

4764,1 

4761,5 

4759, 2 
4756,8 
4755,o 
475o,8 

4748,i 
',747,0 
4746,0 
4744,3 

4743,9 
4742,0 
474o,2 

4739, o 
4736,2 

47^3, 9 
47", 7 


X. 


Bord 


47ar  >"    (   je  bande. 
4718,5 

47'7,5 
4716,2 
47i4,5 
4712,6 

.  (        Bord 

47'  ',  l     |   de  bande. 
4709,5 
4707,3 
47o5,8 

4703, 8 

4702,1 
4701,5 
4699,7 
4699,'-* 
4697,5 
4696,7 
4695,1 
4693.8 
4692,2 
4690,5 

4665,8  j  J^de. 

4659,i 

4657,8 

4656, o 

4654,5 

4653. 0 
465i,4 
4649,5 

...  ,o  I        Bord 

4fa48,o  |  del)ande 
4646,5 

4644,7 
4643,6 

4642,9 
4642,2 
464i,3 
4639,o 
4637,2 
4635,2 
4633,7 
4632,8 

,,.-  (         Raie 

463o,2  ;  lrèifalhle 

4629 , 5  » 

4628,3  » 

4627 , 5  » 

462.5,9  » 

4622.1  » 
4621,0  » 
46.9,8 

4617.2  » 
46i4,4  » 
4611,8  » 

,     I        «lord 
4599,5    [de  bande 
4572,5 


4568,o 
4566,6 
4565, o 
4563,6 
4562,0 
456o,5 
455ij  ,0 
4557,6 
4556,9 
4555,6 
4553,6 
4552,7 

4 55 1,4  j  lrè,uibie. 
455o,3  » 

4549,2  » 

4546,9  » 

4543,2  » 

4489,8  j  d,  b°arnde 
4486,i 
4485,3 
4484,5 
4483,4 
4481,7 
448o,3 

4478,9 
4477,6 

4475,9 
4474,25 
4473,0 
4472,05 

4470,9 
4468,9 
4467,8 
4466,6 
4463,4 
446o,3 
4457,8 
4452,5 
445o,o 
4446,4 

4445,i 
44i6,5 

44i5,7 


4414,6 
44'3,5 
44.2,5 
44n,8 
44io,7 
44o9,6 
44o8,5 
4407,8 

4407,1 
44o5,6 

4404,1 


I        Bord 
|   de  bande. 
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\. 

\. 

X. 

X. 

X. 

4402,7 

4324,o 

4252,4 

4"97, « 

4.55,2  j 

4402, 1 

4323, 1 

4?.5i , 

7 

4 1 96 , 3 

4.54,7 

4401,0 

4322,7 

4250, 

6 

4  HP,  4 

4i54,i  ' 

4400,3 
4399  ><' 

4322,0 
4321 ,1 
4320,9 

4319,8 

4319,0 

4249, 
4248, 

9 
8 

4194, « 

4194,0 

4i5>,3  , 
4i5i,8  [ 

4399.2 

4248 

5 

4193,7") 

4i5i,3  1 

4398,4 

4247 

0 

4192,6 

4149,5  \ 
4i49, 0  | 

4397.9 

43.8,3 

4246 

4 

4'9',4 

4397,4 

43i7,5 

4245 

M 

4 1 90 , 4 

4i48,4  ) 

4396,4 

43i6,8 

4245, 

7Î 

4190,0 

4.46,4  j 

4396,2 

43i6,o 

4244, 

4 

4188,9 

4i45,9  \ 

4395,5 

43i5,2 

4243 

8 

4188,4 

4i45,5  j 

4394,3 

43i4,5 

4243 

0 

4187,7 

4142,3  \ 

4393.5 

43i3,5 

42/12, 

2 

4187,2 

4141,4  f    ,!"r,ls 

4392,2 

4312,7 

424 1 

"I 

4186,8 

4i4',2  1    ,,,,,,1,.,. 

4390,1 

43i2, 1 

4240 

9l 

4186,3 

4140,5  ) 

4389,0 

43 i 1 ,0  i 

4239 

9    \ 

4i85,8 

4i4o, 2 

4357,5 

/o          /    1      Triplel. 
4iI0.4    >  lrèsfsib,e. 

4239 

M 

4i84,9 

4i39,8 

4356,4 

4309,7    ) 

(238 

6  ) 

4i84,i 

4>i9,4 

lier           i         hnti 
4355,2    1     ,     ,       . 
'          '        (   de  bande. 

43o8,4  1 

4237 

5  ) 

4i 83, 2 

4139,0 

4354, 1 

4307,8 

4*36 

8 

4182, i 

4i38,4 

4353,5 

4307,2  ) 

4236 

3) 

4i8i,4 

4.37,9 

4352,4 

43o5,6  \ 

4*35 

'   ) 

4i8o,5 

4i37)* 

435 1,5 

43o5,i   !         » 

4234, 

5 

4'79,c 

4i36,7 

435o,5 

43o4,5  ) 

4233, 

9) 

4178,7 

4 1 30 , 1 

4349,9 

4278,3  |  .    ,ord, 

f    '     '        1  de  bande. 

\iii 

4) 

4«77,9 

4i35,i 

4348,5 

4277,8 

423i 

8 

4i77,4 

4.34.2- 

4347,4 

4276,6 

4>3i 

3  J 

4176,8 

4i33,7 

4346,9 

4276,2 

4229 

8) 

417^,9 

4i33,3 

4346,3 

4275,6 

4  229 

» 

4i7',4 

4i3i,4 

!       Hord  de 

1344  ,4     """"'''  lr<1- 

(      Intense. 

4275,0 
4273,6 

4228 
4226 

5) 

4i74,7 
4i73,3 

4l3l,2 

4 "»9,9 

4343,8 

4272,7 

4226 

4 

4172,5 

4i29,5 

4343,3 

427I,« 

4225 

4i7', 9 
4171,0 
4170,6 
4170,2 
4169,6 
4.68,7 
4i68,o 

4128,6 

434',9 

4.269,  5 

4224 

i 

4.28,0 

434o,o 
4338,2 
4337,6 
4336,6 

4268,9 

1        flord 
4268 ,2    •     de  bande 
(     intense. 

4267,0 

422.3 
4222 
42*0 

4220 

6 

9 
6 

0 

4.27,3 
4127,0 
4126,4 
4.25,8 

4336,i 
4335,4 

4265,0 
4264  ,  2 

4  2 1 7 
4215 

3 

4.25,4 
4124,6 

4335,i 

4262,9 

421 3 

8 

4167,2 

4i24,3 

4334,3 

426l,8 

421 1 

8 

4166,9 

412.3,7 

4332,9 

42.6o,4 

4210 

4 

j 166,0 

4122.7 

4332, 1 

4259,6 

4208 

4 

4 '65, 5 

4.22,0 

433 1 ,6 

4259,2    ? 

4207 

3 

4i63,6  x 

4l2.  ,<) 

433 1,3 

4258,2 

4  20  5 

2 

4162,9  l 

4l20,2 

433o,3 

4257,8 

4204 

4 

4162,2  ) 

4"9,i 

4329,7 
4328,5 

4257,0 
4256, 1 

4<oi 

1       Itord  de 
Ô    <  bande   1res 
(      intense. 

4160,8  - 
4 1 60 , 2  \ 

41.8,2 
4116,2 

4327,8 

4255,5 

4201 

.3 

4iS9,7  i 

4n5,4 

4326,7 

4255,2 

4200 

,6 

4.58,.  j 

4n4,9 

4326,0 

4254,2 

4.98 

,4 

4.57,5 

4.14, 1 

4324,9 

42.54,0 

4'97 

7 

4r57,o  » 

4n3,3 
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4°94,8  i  dcBh.rndc 
4093,9 

4092,8 

4091,8 

4092,2 

4090,2 

4089,5 

4088,1 

4087,2 

4086.9  !  «C, 

4o85,8  ) 
4o85,5  ( 
4o8S,o 

4084,4 

4084.0  Faible. 
408 3,i 
4081,7 
4080,4 

4080. 1 

4079,' 
4078,5 

4077,7  I 

4077.4  i 
4076,9 
4076,1 
4075,9 

4075.1  Faible. 
4074,6 
4074,1 

4073.2  Double? 
4072,3 

4071,4 

4070.5  Faible. 


Bord 
de  bande 
intense. 


X, 

4069 .6  » 

4068.7  » 

4067.8  T.  faible. 
4066,9 

4065,9 
4065,7 
4064,8 
4064,0 
4o63,6 
4o63,o 
4061,9 

4o5g,4 

4o58,8 

4o58,4 

4o57,5 

4o57,o 

4o56,6 

4o55,o 

4o55,2 

4o54,85 

4o54,6 

4o54,2 

4o53,8 

4o53,3 

4o52,25 

4o5i,3 

4o5o,25 

4049,8  Double? 

4o49, 1 
4048,4 
4048,0 
4047,6 
4047,1 
4o46,7 
4o46,3 
4o45,4 

4o44,9 
4o44,o 
4o43,4 
404-2,4 
4o4i,6 
4o4 1 ,0 
4040,6 
4o4o,o 
4o3g,3 
4o38,8 
4o38,v. 
4o37,5 
4o36,9 
4o36,3 
4o35,8 
4o35,o 

4o34,4 
4o33,7 


X. 
4o33,o 
4o32,3 
4o3t,g 
4o3o,8 
4o3o,4 
4029,8 
4028,7 
4028,2 
4027,7 
4026,5 
4026,0 
4o25,6 
4024,2 
4023,7 
4o23, 3 
4028,8  : 

4021.1  | 
4020,8 

4019.3  j 

4019, «  , 
4oi8,5  ' 

4016.7  j 
4oi6,3 
4oi5,9  ' 
4oi4,i  j 
4013,7 
4oi3,2  ' 
4on  ,5  ' 
4oi 1,1   i 

4oiO,7  ; 

4008.8  ] 
4008,2 

4008,0  ; 

4005.8  \ 

4005.4  [ 

4005.2  ; 

4002.9  j 
4002,6  j 
4002,2  / 

3998,5 
3997,8  j 

3997,05 
3996,25 

3995,8 

3994,5 

3993,9 
3993,5 

3993,15 

399'-,  6 

3992,15 

3992,0 

399'. 7 
399', 2 
399o,3 


X. 

X. 

3989,3 

3954,8  ) 
3954,5  j 
3954,0  ) 

3989,1 

3988,5 

3987,85 

393i,8  j 

3987,3 

395i,5  ( 

3986,7 

3949,8 

3986,3 

3946,7 

3985,9 

3943,3 

3985,25  | 

3942,7 

3985,0     | 

•>.,  /      (•    |       Rwd 
conlinu    Jy4'  ,°    j    do  bande. 

3984,5 

jusque:    û9/J0,9 

3983,7 

3940,5 

3g83,i 

3939,9 

3982,2 

3939,3 

398i,4 

3938,6 

3980,6  ) 

3937,7 

3980,5  ( 

3937,2 

3979,8 

3936,7 

3979, < 

3936,3 

3978,7 

3g35 ,6 

3978,2 

3934,5 

3977,4 

3933,4 

3977,o 

3g33,a 

3876,6  | 

3g32, 3 

3976,2  \ 

393i,8 
393i,i 

3975,7 

3930,9 

3975,1 

393o,o 

Tria 

3974,4 

3929,7 

faible. 

3973,8 

3929,o 

3973,2 

3928,7 

» 

3972,6 

3928,2 

397',9  / 

3927,4 

397',»  i 

3926,6 

» 

3970,5 

3925,9 

3970,0  ) 

3925,1 

3969,0  j 

3924,2 

3968,5 

3923,5 

3967,9  ' 

3922 , 7 

3966,8  \ 

3922,4 

lebaode. 
Intense. 

3966,3 

392i,7 

3965,9  / 

3921,0 

3964,6 

3920,6 

3964 , « 

3917,5 

3963,7    , 

3916,8 

3962,1 

3916,2 

396l,7 

3910,6 

3g6i ,3  1 

39i4,3 

3959,9  | 

39'4,i 

3959,4  l 

3912,6 

3959,i    ' 

3912,1 

3957,5  j 

39n,7 

3957, ' 

3910,5 

3956,6  ) 

3908,5 
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X, 

X. 

X. 

X. 

X. 

3906,8 

6296,03 

5442,25 

o5,2o8 

74,195 

3go5,i 

6252,8i 

5437,o3 

04,676 

73,548 

3904,2 

6243,5i 

5424, '7 

04,088 

73,ii9 

39o3, a 

6227,00 

5407,08 

o3,574 

72,654 

3902,2 

6i85,44 

54oi, 83 

02,947 

72,569 

3901,0 

6175,32 

5387,82 

02,252 

72,402 

3goo, 0 

6i6o,43 

5372,78 

O2,05l 

7', 977 

3898,7 

6127,23 

r>367,4i 

01 ,372 

71,488 

3895, > 

6ii9,79 

5353,73 

01,147 

69,809 

3894,8 

6102,60 

5339,27 

00,208 

68,084 

3893,7 

6069 , 60 

5323, 4o 

6  r>99,74i 

67,514 

3892,7 

6062,44 

53o6,22 

99.468 

67, '47 

3890,6 

6o45,55 

5274,35 

99,210 

66,574 

3890,2 

60 1 3 , 60 

5a44,o5 

98,885 

66, 172 

3889,6 

6006 , 34 

5237, 5o 

98,354 

66 , 096 

3888,8 

5990,01 

52i3,o4 

98,«23 

65,77° 

3887,7 

5959,25 

5207,79 

97,638 

64,409 

3887,1 

5952,02 

5i83,84 

97,026 

61,457 

3886,5 

5935,95 

96,43o 

60,879 

3885,4 
3884,4 

5906,24 
5899. «9 

2"  Spectre  obtenu  avec 
un  grand  réseau. 

96,009 
95,7oi 

58,273 
56,986 

3883,4 

5883,49 

X. 

9*><*5  |  détaxe. 

56,807 

3882,9 

5854,69 

6623,534!  /*'", 

'       *  1  de  bande. 

93,872 

56,023 

3882,3 

5847,67 

23 , 096 

92,436 

55, i52 

5832,29 

22,655 

9', 435 

53,212 

R.  VON    DER    HELM. 

5804,28 

22,092 

90,814 

52,208 

Spectre  donné  parle  tube 
de  Geissler. 

5797,23 
5782,39 

21,938 
21,498 

90,422 
89,812 

51,149 
50,095 

i"  Spectre  obtenu  avec 

5755,20 

21 ,002 

89,229 

49,222 

un  petit  réseau. 

5748,18 

20,447 

88,989 

48,9i5 

X. 

5733,68 

19,626 

88,563 

48,537 

6874,18 

57<>7,49 

ig,o5o 

88,i65 

47,6o5 

6864, 04 

5699,50 

i8,i53 

87,882 

46,257 

6843,04 
6787,91 

5685,56 
566o,54 

16, 865 
'6,779 

87,629 
87,252 

6778,35 

5653, 3 1 

16,120 

87,073 

Na  (Sodium). 

6758,98 

5639,i7 

i5,48o 

86,479 

H.   ZlCKENDRAHT. 

6704,45 

56ï2,97 

i4,943 

85,934 

6694,95 

56 1 5 , 00 

14, 685 

85,362 

Spectre    du    sodium    de 

6675,01 
6623,52 

5607,73 
5592,57 

l4, 023]   . 
l3,6g3 

85,090 
84,922 

3848,o  à  4744,4.  Les 
raies  les  plus  fortes  sont: 

6614, i5 

5570,60 

<3,i6i 

84,582 

X. 

65g4 , 5o 

5563,48 

iî,5o8 

83,863 

4044, 2 

6544, 81 

5553,63 

12,241 

83,325 

/,o47,3 

6535, 5o 

5548,4o 

",679 

82,829 

4497, 5 

65i6,44 

5533,46 

10,961 

81, i3o 

4665, 0 

6468,53 

5526,84 

io,432 

80 , 5o 1 

4669,1 

6459,04 
6440,80 

5520, 1 1 
55i5,54 

10,025 

09,312 

79,i9<> 
78,120 

R.  Paschen. 

6394,45 

55 10, 55 

07,664 

77,572 

Spectre  infra-rouge. 

6384,93 

5495,42 

07,302 

77,o5i 

x.              ;. 

6367,55 

5478,73 

06,907 

76,424 

4o3gi              20 

6322,73 

5473,16 

6606,469 

6575,484 

40449              20 

63 1 3, 20 

5458,22 

o5,9o5 

74,996 

40522                  20 

L.  Bruninghaus. 
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X. 

i. 

X.  - 

1, 

1» 

3,4i8 

4,o44 
5,023 
5,43o 
7,443 
9,o48 
9,°85 

5o 

80 

i5 

20 

8 

3 

4 

4802,61 
4807,24 
4809,48 
4810,76 
48  n  ,45 
4816, 5i 
4825,09 
4829,50 

2 
2 
3 
3 
1 

4 
1 

3 

4833,55 
4837,84 

A 

l 

Nb  (Nlobium). 

4838, 16 
4842, 3o 

2 
2 

4845,35 

2 

lî.  et  V. 

-30. 

4848,53 

4 

Speclre  d'arc,  grandes 
longueurs  d'onde. 

4852, 12 
4867,05 
4869,. 7 

I 
2 

3 

X. 

f 

4878,40 

1 

4880,89 

1 

4638,29 

3 

4885,57 

I 

463g,97 

3 

4889,79 

I 

4643,56 

2 

4890,92 

2 

4643,92 

2 

4892, 65 

2 

4647, '4 

2 

4895,76 

2 

4649,i6 

8 

4898,69 

I 

4658,3g 

2 

49°o»94 

2 

4664 ,o5 

8 

4904,67 

3 

4666,43 

4 

4908,87 

1 

4667,50 

10 

4911,30 

3 

4670,05 

2 

49i5,53 

1 

4672,33 

5 

4916,60 

2 

4673,80 

1 

4925,02 

2 

4675,58 

6 

4929,20 

2 

4678,67 

2 

4934,26 

2 

4685,33 

4 

494i,73 

1 

4686, 14 

1 

49*5,70 

1 

4689,48 

1 

4953,38 

2 

4694,70 

2 

4963,32 

2 

4695,61 

2 

4965,70 

2 

4697,70 

3 

4968,06 

3 

4706,30 

3 

4973,42 

4 

4708,47 

4 

4989,22 

4 

47i3,68 

4 

4994,50 

2 

4718,23 

2 

4998,12 

3 

4/33,70 

4 

5oo2.5o 

2 

4734,09 

4 

5008,26 

2 

4740,70 

3 

5009,90 

1 

4743,99 

1 

5oi8,oo 

4 

4744,79 

3 

5019,75 

2 

4749,88 

4 

5026,57 

4 

475,,6i 

2 

5o3o,35 

a 

4766,93 

3  Diff. 

5o32,o8 

2 

4773,46 

2 

5o39,25 

4 

479o,i7 

2 

5o4i,96 

2 

X. 
5043,20 
5o44,23 
5046,95 
5o48,i3 
5054,87 
5o58, 19 
5o59,55 
5o65,46 

5071,79 
0072,76 

5076. 14 
5077,53 

5079.1 5 
5o85,o5 
5087,09 
5088,99 
5094,59 
5og5,46 

5097,94 
5098,94 
5ioo,36 
5io2,5o 
5i  1 1 ,  10 
5116,87 
5n8,i8 
5 120, 46 
5l2I ,95 
5»24,83 

5i-i7,79 
5129,88 
5i33,48 
5i34,go 
5i37,52 
5140,76 
5i5o,86 
5i52,79 
5i53,i5 
5i57,63 
5i58,u 
5i6o,48 
5i64,5i 
5167,61 
5178,34 
5i8o,47 
5i83,79 
5187,17 
5189,39 
5196,01 
5197,54 
5203,3g 
5204,20 
5204,29 
5207,86 
52ii,38 


i. 

1 
1 
1 

2 

1 

4 

2 

4 
2 
i 

2 
1 

8 
1 

2 
2 
8 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 

4 
2 

1 

2 
1 
2 

5 
1 
3 

2 
2 
1 
1 

5 
5 
1 

1 

4 
3 

4 

5 

4 

1 

3 

1  Diff. 

3 

1 

1 


X. 
5219,28 

5223,29 

5229, 5o 
5233, o3 
5235, 20 
5i37,oo 
5i37,56 

3231 ,84 

5i53,i8 
5254,09 
526o,3o 
5271 ,69 
3272,63 
5276,39 
5277,59 
5278,72 
5279,58 
5281 ,41 
5285,41 
5293,40 
5298,28 
5299,09 
53o3,39 
53o6,59 

53i4,4i 

53t5,69 

5317, i5 

5317,91 

53i8,7» 

53i9,66 

532i ,43 

5323, 5i  ' 

5326,49 

5335,02 

5338,02 

534o,99 

5344,34 

535o,9o 

5353,46 

5355 ,4 1 

5355,86 

5359,34 

5362,22 

5363,27 

5368,57 

5371,34 

5375,49 
538o,9i 
538i,55 

5388,49 
5394,59 

5396,04 
5396,57 
5400,72 


i. 

X. 

i. 

3 

54u  ,37 

2 

3 

54i6,47 

2 

1 

5422,63 

3 

/ 

4 

543 1,46 

2 

1 

5437,5o 

6 

I 

5443,3o 

1 

3 

5448, 5i 

2 

4 

5456,42 

1 

3 

5457,88 

i 

3 

5458,25 

3 

2 

546i,i6 

1 

7 

5467,19 

1 

1 

5467,68 

1 

5 

5468,32 

2 

1  Diff. 

5469,72 

3 

2 

5472,i4 

2 

2 

5476,27 

2 

2 

54/8,97 

1 

5 

5479,37 

2 

i  Diff. 

5481 ,21 

3 

1 

5483,28 

1 

i 

5483,68 

2 

1 

5487,82 

1 

2 

5491,28 

2 

1 

5494, »9 

% 

2 

5499,78 

a 

i 

55oi,g4 

a 

1 

5502,67 

1 

4 

55©4,85 

5 

3 

55og,34 

2 

1 

5510,96 

1 

1 

55n,48 

2, 

1 

55i3,02 

4 

3 

55i7,64 

2 

1  Diff. 

5522, 16 

1 

3 

5523,79 

4 

5 

5535,75 

1 

5 

5538,99 

t 

2 

554i,7i 

3 

2 

5542,83 

2 

2 

5549,86 

2 

2 

555o,4i 

1 

2 

555i ,60 

5 

1 

5552,59 

1 

1 

5553,34 

2 

1 

5563,24 

3 

2 

5566,38 

1 

3 

5571,69 

3 

2  ' 

5572,75 

1 

2 

5576,41 

4 

1 

5578,5o 

4 

2 

5587,11 

4 

2 

5588,96 

1 

1 

5591,17 

4 

L.  firuninghaus. 
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X. 

t. 

\. 

i. 

-X. 

i. 

Nb,05. 

Nd  (Néody 

me). 

5595,09 

1 

5794,45 

5 

6120,] 3 

1  Bord 

— 

— 

5597 

<>9 

1 

•)8o4 

26 

4 

6128,98 

2 

lî.  et  \  .-31. 

E.  et  V.- 

32. 

5599 
56o3 

80 
73 

2 
0 

58o4 
58 12 

■  9° 
,■4 

1 

1 

6141,93 
6142,73 

1 
2 

Spectre  d'arc. 

Speclre  d'arc. 

Du  vert 

5  60,' 

«4 

3 

58i5 

,60 

4 

6ii8,35 

3 

Portes  bandes,   dont   les 

au  rouge. 

56o6 

60 

1 

1819 

,69 

6 

6i55,i5 

1 

tètes  ont  les  positions  : 

X. 

i. 

56ib 

93 

1 

5820 

74 

3 

6i64,5o 

3 

X. 

5473,26 

3 

569.8 

46 

2 

5834 

63 

1 

6204,93 

2 

6499 

5474,9° 

3 

5629 

39 

4 

5835 

1 1 

/ 

6213,26 

3 

659i 

5478,79 

3 

5635 

64 

3 

5838 

36 

3 

6222, 17 

3 

6737 

5484,22 

1 

56^2 

33 

i 

5838 

86 

8 

6228,43 

2  Bord 

5485,21 

3 

56/,  5 

5i 

3 

5842 

71 

5 

62.52,00 

3 

Les  autres   bandes   plus 

5485,8g 

4 

5648 

7> 

L 

5846 

■>9 

3 

6268,97 

2  Bord 

faibles   ont    leur   bord 

5487,20 

1 

565.', 

<i 

2 

585o 

«4 

1 

6293,43 

1 

net   aux   longueurs 

5492,54 

2 

5664 

9« 

« 

585a 

99 

r 

63i2,33 

2 

d'onde  : 

5494,24 

3 

5665 

78 

8 

5855 

98 

2 

639.5,98 

1 

X.                 i. 

5496,66 

1 

566; 

"7 

2 

5856 

96 

•\ 

6346,47 

1 

6737,40            2  Bord 

5499," 

1 

56; . 

29 

10 

5862 

39 

i 

634g,i 5 

2 

6745,63            1 
6748,07             1 
6751,47             1 

55oi ,75 

2 

5672 
5676 

i3 

10 

6 

5865 
5866 

11 

61 

1 

6430,70 
6433,46 

6 

4 

5507,89 
55o8,5g 

1 

3 

5677 

63 

3 

586g 

1 1 

2 

645o,o3 

1 

6753,10            1 
6734,14             1 
6755,3i             1 
6756,32            1 

5309,29 

1 

5684 

63 

" 

5874 

84 

4 

6474,i4 

3  Bord 

55i6,5o 

1 

5693 

24 

3 

5875 

36 

1 

6484, 5o 

3     » 

55i8,64 

1 

5698 

16 

5876 

3 1 

3 

6494,97 

2     » 

55.8,94 

1 

5706 

37 

5877 

9t 

4 

6499,8o 

2     » 

6758,21             1 

5520,88 

2  Diff. 

5706 

65 

5*79 

1 1 

■) 

6544,87 

6 

6759,15            1 
6762,26            1 
6762,74             1 

5522,3g 

1 

5709 

56 

5886 

10 

1 

6575,83 

1  Boni 

5524,o8 

2  Diff. 

57 1 2 

16 

0893 

59 

r 

6376, 12 

2     » 

5525,94 

3 

57,3 

9« 

5«99 

44 

I 

6191 ,2.3 

4    » 

6763,18            1 

5528,56 

3 

37 15 

76 

5900 

77 

10 

66i4,35 

2 

6765,37            1 

5529,27 

2 

5716 

53 

59°4, 

00 

3 

6616,91 

2 

6766,52            1 

5532,26 

" 

5722 

93 

5'.K>4 , 

65 

1 

6661 , 12 

10 

6768,88            1 
6770,01             1 
677 1.16            1 

5534,o2 

3 

5725 

84 

3910 

75 

1 

6677,57 

8 

5535,53 

3 

5729 

38 

5922, 

28 

2 

6701,47 

3 

5537,5o 

1 

57:14 

60 

5924, 

5o 

1 

6723,89 

6 

6772,55            1 

5537,97 

1 

5737 

56 

59*7, 

60 

3 

67*7,4o 

2  Bord 

6773,58                        1 
6775,08                        I 

5539,02 

1 

5738 

33 

5928, 

44 

3 

6740,19 

3 

5539,45 

1 

573y 

68 

fy34 

35 

5 

6828,37 

4 

6776, i4           1 
6777,81           1 
6779,30           1 

6787,43           1 

6790,70           ' 
6792,27           1 

6793,63           1 
6794,09           1 
6795,34           1 

5543,47 

3 

5743 

58 

594  ' 

9' 

1 

6876,71 

1 

5548,92 

4  Diff. 

5744 

09 

5953, 

36 

3 

6908,36 

1 

555o,3o 

2 

5751 

62 

4 

5957, 

9' 

3 

69 18,,  63 

1 

5553,o8 

1 

5753 

Si 

1 

597'. 

45 

1 

6990,68 

2 

5555,97 

1 

5754 

68 

1 

5983, 

47 

7 

7°46,99 

2 

5557,64 

3 

57-58 

38 

1 

•  5986, 

3i 

3 

556 1 ,3g 

4 

3760 
576Î 

57 
20 

5 

4 

5986, 
5998, 

87 
i4 

1 

7  Diff. 

Los  mentions  bords  cor- 
respondent à  des  bandes 

5574,87 
5575,71 

3 

577' 

*«» 

3 

6028, 

95 

1 

de  l'acide  niobique. 

5576,91 

2 

3775 

0/, 

1 

6029, 

94 

2 

11   y   a  des  bandes   très 

5577,9) 

3 

5776 

39 

2 

6o32 

08 

2 

faibles  jusqu'à  la  lon- 

5578,85 

2 

5779 

38 

1 

6o45, 

72 

3 

gueur  d'onde  6886. 

558i,8o 

2 

5780 

5o 

2 

604  8, 

9» 

2 

5587,83 

2 

J782 

8S 

1 

60J6 

9° 

3 

5588,17 

1 

5787 

74 

7 

6107, 

9» 

2 

5588,62 

1 

'79°, 

o3 

2 

6111, 

i5 

2 

5589,i3 

2 
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1. 

i. 

>•. 

i. 

X. 

1. 

V 

i. 

1. 

i. 

5592,87 

2 

5729,49 

4 

5842,5g 

5 

5982,26 

1 

6170,68 

3 

5594 

,65 

5 

5730,57 

1 

5843 

,48 

1 

5g88 

,3» 

2 

6172 

/ 1 

1 

5596 

03 

2Diff. 

5731,32 

2 

5844 

,9i 

2 

5g8g 

,48 

3 

G176 

3o 

1 

56oi 

,71 

3 

5731,99 

1 

5846 

,16 

2 

5990 

,42 

6178 

"8 

4 

56o2 

,i5 

2 

5734,47 

2 

5846 

,53 

1 

5ggo 

,9<> 

Ci  83 

22 

1 

56o2 

,9<> 

3 

5734,74 

2 

5847 

,82 

1 

5gg4 

,99 

6i84 

06 

3 

56o3 

87 

3 

5789,08 

2 

5857 

,7* 

2 

5996 

,43 

618g 

66 

l 

56n 

48 

1  Diiï. 

5740,19 

3 

585g 

,'4 

4 

5997 

,i4 

6ig6 

39 

1 

56i4 

,56 

3 

5741,09 

4 

5865 

,27 

3 

6002 

,6g 

6201 

92 

2 

56 1 5 

60 

2 

574i,49 

1 

5867 

,29 

3 

6006 

,55 

6206 

28 

1 

5617 

,96 

3 

5742,33 

3 

58Ô7 

,82 

1 

6007 

,88 

6208 

4i 

3  Dif. 

5big 

23 

2 

5742,99 

2 

5869 

,<4 

4 

600g 

52 

6210 

88 

1 

5620 

,85 

6 

j7<43  ,  JO 

3 

586g 

,83 

1 

601 1 

,°7 

1 

6216 

9° 

2 

56*3 

,«4 

1 

5744,36 

2 

5873 

,62 

1 

601 1 

64 

1 

6218 

40 

1 

56ï4 

,52 

1 

5745,00 

0 
o 

5874 

,67 

1 

6023 

,63 

2  Diff. 

6221 

39 

1 

5625 

,95 

•» 

0 

5745,87 

l 

5876 

,7i 

2 

6025 

76 

2 

6223 

58 

4 

563i 

,74 

1 

5747, "2 

1 

5878 

10 

3 

6o3i 

,5i 

0 

6226 

74 

3 

5635 

,98 

n 
J 

5748,39 

2 

588o 

55 

1 

6o33 

49 

4 

6227 

,41 

1 

563g 

;5 

3 

5749,37 

588i 

,6o 

1 

Co34 

,43 

4 

6228 

°9 

1 

5643 

,48 

1 

5749,84 

2 

5883 

,o3 

3 

6041 

,24 

1 

6238 

68 

3 

5644 

,39 

1 

5753,74 

3  DilT. 

5883 

54 

3 

()()J2 

'0 

1 

6243 

58 

1 

5647 

,64 

1 

5755,40 

1 

5886 

48 

3 

6o54 

,67 

1 

6244 

23 

3 

5648 

,21 

2 

5760,l8 

2 

5888 

,12 

3 

6o56 

47 

1 

62  {8 

57 

2 

5652 

,86 

1 

576l ,89 

3 

5890 

,68 

2 

60  >7 

21 

1 

6230 

65 

2 

5653 

,83 

3 

5762,23 

1 

58gi 

74 

3 

606  5 

44 

1 

6i52 

02 

1 

565y 

,99 

3 

5764,40 

2 

58g5 

90 

1 

6066 

29 

4 

6257 

69 

4 

5662 

,68 

2 

5766, 0<J 

1 

5899 

76 

2 

6068 

97 

1 

62  58 

9^ 

3 

5665 

,40 

2 

3766,76 

1 

5goo 

,65 

3 

606g 

92 

1 

6263 

4o 

2 

0669 

1  '  > 

4 

5767,55 

2 

5go2 

38 

1 

607 1 

93 

3 

6269 

62 

2 

566g 

,95 

3 

5770,05 

3 

5go6 

o5 

1 

6074 

18 

3 

6270 

48 

1 

5675 

,o4 

1 

5770,68 

4 

5906 

92 

5 

6074 

7i 

1 

6277 

52 

2 

0676 

,•3 

6 

5772,34 

1 

5gio 

12 

4 

6081 

82 

1 

6282 

39 

3 

5676 

,55 

3 

5776,3l 

3 

5gio 

53 

1 

6082 

28 

1 

6282 

67 

1 

J678 

,00 

1 

5-80,82 

1 

5g  1  i 

62 

3 

6084 

85 

1 

6286 

o4 

4 

5679 

,74 

1 

5783,85 

1 

59'7 

68 

1 

6og2 

25 

1 

6287 

,47 

1 

5686 

,83 

2  Diff. 

5785,16 

3 

5921 

46 

3 

6og8 

09 

1 

6290 

12 

1 

5688 

7' 

6 

5788,43 

2 

5g23 

00 

2 

6og8 

46 

1 

6292 

3o 

1 

5689 

7' 

1 

5792,62 

1 

5g28 

23 

1 

6100 

25 

2 

6293 

10 

3 

5695 

4i 

2 

5/95,36 

2 

5g2g 

18 

1 

6108 

66 

3 

6293 

8"> 

1 

5699 

1 1 

2 

5800,26 

3 

593i, 

66 

1 

6'og 

9' 

1 

6297 

35 

3 

5699 

90 

1 

58o{ ,20 

5 

5g35 

o3 

3 

6u3 

69 

1 

6298 

72 

2 

5701 

/  7 

2 

5809,46 

3 

5939 

97 

2 

6122 

43 

1 

63oo 

79 

1 

5702 

4< 

4 

58n  ,77 

4 

5943 

48 

3 

6i23 

'9 

1 

63oi 

24 

1 

5706 

39 

4 

58i4,o8 

3 

59Î7, 

60 

1 

6t3o 

84 

1 

63o2 

23 

3  Dif. 

5707 

54 

1 

58i5,63 

1 

59Î9 

85 

2 

6i33 

77 

3 

6307 

35 

1 

5708 

44 

5 

5818,99 

1 

5g53 

26 

1 

6i4g 

47 

3 

63o8 

56 

2 

5710 

46 

3  Diff. 

5820,59 

2 

5g56, 

o5 

3 

6i5o 

44 

1 

63io 

79 

4 

57>7, 

84 

1 

5823 , 5o 

3 

5g6i, 

36 

2 

61 52 

96 

1 

63 1 3 

52 

1 

57i8 

3<> 

4 

5824,06 

2 

5g63, 

43 

1 

61 55 

28 

3 

63ig 

97 

1 

57'9 

28 

3 

5826, o3 

4 

5g6(i 

59 

1 

61 56 

39 

2 

632! 

54 

1 

5724 

12 

' 

5826,90 

3 

5g68, 

52 

1 

6161, 

57 

3 

6323 

'i 

1 

5726, 

45 

1 

583o,g3 

1 

5974 , 

42 

1 

6i65, 

82 

1 

6827, 

18 

j 

5727, 

o5 

4 

5837,36 

1 

5977, 

69 

2 

6166, 

89 

1 

6328, 

70 

1 

5728, 

08 

2 

5839,26 

1 

SgSo, 

«7 

1 

6168, 

3o 

1 

633o, 

4i 

1 

Tables  internationales. 
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G33a 
634i 
6352 
6356 
6356 
636i 
6362 
63G4 
6365 
6372 
6376 
G382 
6383 
6385 
6  3  90 

6397 
«4o3 
6410 
64  i/l 
6420 
6/J26 
6428 
643o 
643 1 
64  3 1 
6432 
6433 
6446 
645g 
6463 

6474 
6I80 
6480 
6482 
6481 

6484 

6485 

649'* 
65oo 

65o4 
65 1 5 
652o 
6520 
65ï3 
654o 

6549 
655o 

0553 
6568 
6572 
658 1 
6584 
0585 
6588 


'7 
69 
16 
20 
83 
66 

29 

'9 
76 

98 
i5 

*9 
40 
34 
20 
1 1 
46 
82 
53 

95 
o3 

9' 
•  4 
43 
96 
93 
45 
02 
35 
78 
43 
01 
44 
44 
65 
62 
92 
57 

4i 

7' 
20 
1 1 

47 
4" 
'7 

73 
42 

■>■'.) 
69 
9* 
07 
72 
<r> 
29 


1 

4 
1 

1 
1 
2 

■i 
1 
2 

2 

3 

1 

5 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

i 

1 

4 
2 

1 

1 
c 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

2Dif. 
1 


6591,68 
6602,02 
66 12, 36 
66 1 6 , 20 
6618,75 
6619,54 
663o,34 
6637,43 
6638,17 
665o,73 
GG55.88 
6Goo,37 
0669,88 
6698,89 
6712,49 
0722,93 

6727,9» 
6738,o3 
O740 , 3 1 
0742,76 
6743,78 
6745,39 
6763,25 
6764,00 
677', '9 
6790.79 
6792,62 
68oj ,61 

6804 . 27 
6816,24 
6823,55 
6842,89 
6846, 90 
6849,46 
0852,45 
6857, 18 
6878,61 
0887,02 
6900,63 

6906 . 28 
6924,10 
6g4 i,63 


Dif. 


Ny  (Néoytterbium) 

(  Aldébaranium  ). 

E.  et  V.-X. 

Spectre  d'arc,  grandes 
longueurs  d'onde. 
Raies  les  plus  caractéris- 
tiques. 


5476,94 
5736,73 
5983,85 
5984,33 
6004,74 
6160,17 
6199,86 
6222,06 
6235,56 
6242,57 
6463,3i 

E.  et  V.-33 

Spectre  complet,  dans  le 
domaine  des  grandes 
longueurs  d'onde. 

V      i. 


5476,94 

3o 

5535,70 

1 

5602,75 

1 

5665, 08 

2 

5690,27 

1 

5700,33 

1 

5713,70 

3 

5736,73 

4 

5775,57 

4 

5800,78 

8 

5860,99 

8 

5866,46 

2 

5887, 5 1 

1 

5g83, 85 

10 

5984,33 

10 

5997,36 

6 

6004,74 

10 

604 t,84 

2 

6o55,24 

6 

6084,39 

3 

6 1 4 1 , 0 1 

1 

6i4i,95 

1 

6160, 17 

7 

6195,34 

1 

6199,86 

8 

6222,06 

20 

6228,34 

6235,56 
6242,57 
6247,20 
6249,08 

6345,59 

6355, i5 
6366, 18 

644i,34 
6444,07 
6463, 3 1 

6477,92 
6497, '9 
6523,45 
66n,53 
00  n,  97 
60 1 9 , 37 
6677,37 
0708,04 
6794,26 

69'7,59 
7126,23 


10 
1 
2 
5 

2 
3 
2 
1 

20 
2 
1 

6 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

2 
1 


NyiOj 

E.  et  V.-34 

Têtes  de  bandes  du  spec- 
tre de  bandes  de  l'oxyde 
de  néoytterbium. 


Ir< 

bande 

\. 

1. 

4094 

6 

Tèle 
de  bande 

2' 

bande. 

425  I 

3 

Tèle 
de  bande 

3e 

bande. 

4654 

6| 

Tète 
de  bande 

4OG2 

8 

4672 

8 

4084 

8 

4695 

7 

4708 

0 

4722 

4 

472O 

4 

4735 

5 

4750 

4 

4758 

X 

4;03 

4 

4780 

3 

4798 

1 

4'  bande 
X. 
5iOo 


3170 
5i82 

5'97 
5217 

5232 

5253 


1. 

5    I  H  T* 
l  de  bande 

7 
4 
3 
6 
4 


0  (Oxygène). 

Stetbing. 
Spectres  de  bandes. 
1"  spectre  de  bandes. 
Observé  dans  la  flamme 
du  bec  Bunsen,  dans  la 
colonne  positive,   dans 
la  couche  lumineuse  né- 
gative des  tubes  à  dé- 
charge. 

a..  De  3333  à  3o64 
p. .  »  3o57  à  281 1 
Y-  •  »  2806  à  2608 
8. .     »    258g  à  2449 

2e  spectre  de  bandes. 

Observé  dans  la  colonne 
positive,  la  couche  né- 
gative, la  fluorescence 
et  dans  le  spectre  d'ab- 
sorption. 

1...  i83i, 2-1845, 5 


il 


III.. 


1848,0 
.846,7 

.849,4 
.85o,G 
i85i,9 
i853,3 
i855,2 
1836,8 
i858,9 
i86i,5 
.803,3 

.804,7 
1 805,7 
1 800,0 
1807,6 
i808,8 
1870,3 


42 

47 
47 
44 
42 
4t 
39 
37 
36 

34 


Non 
mesu- 
rables. 
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III..    1872,2  \ 

e»1"»-   1874,2  i  Non 

1876,4  >  niesu- 

1878,3  i  râbles. 
1879,8  ) 

IV..     1882,0  à  1899,4 

V...     1900,0  à  1919,2 


Specti 

■e  de  bandes  négatif 

observé  dans 

la  couche 

négative  et 

les  rayons 

canaux. 

V 

/'. 

I...  1   64a5 

59 

1  64 11 

68 

|  6400 

73 

]  638g 

76 

a      6378 

74 

1  63G8 

79 

1  6363 

75 

f  635 1 

68 

1  6364 

59 

634o 

52 

6335 

5o 

63/7 

48 

6320 

45 

63u 

43 

63oi 

4' 

II..  1   6o3i 

54 

6024 

62 

6009 

67 

5997 

69 

/J     i 

5989 

66 

V  ' 

5984 

70 

5977 

78 

5968 

66 

5962 

65 

1  5957 

59 

5g5i 

5i 

5947 

49 

5g4o 

49 

5933 

47 

5925 

49 

5gi4 

5o 

590  5 

48 

5895 

5o 

5890 

49 

5883 

55 

5872 

53 

586 1 

52 

5853 

5o 

5844 

47 

5836 

5i 

583o 
5783 


46 

37 


III. 


IV.. 


5646 

36 

5638 

7' 

0629 

77 

5622 

78 

5619 

78 

56 10 

85 

56o5 

78 

56oi 

85 

5592 

85 

5586 

80 

5582 

78 

5577 

70 

5572 

69 

5566 

63 

5557 

59 

555o 

55 

5544 

48 

554i 

46 

5537 

42 

5532 

4r 

5524 

39 

55i6 

39 

55o7 

37 

55oo 

38 

5296 

5287 
5281 
5278 

5272 
5267 
5*63 
5260 
5i56 
525o 
5244 
524i 
523g 
5235 
523 1 
5227 
5229 

5221 
52l8 
521 4 
5210 

5206 

5201 

5196 


5i 

54 

58 

54 
67 

70 
66 

70 

75 

70 

64 

7» 

57 

72 

62 

55 

5o 

46 

46 

4i 

38 

39 
37 
37 


A. 


\. 


6563,4o 
6482,28 
594i,86 

5767,80 

5711 ,02 

5686,46 
5679,81 
5676,32 
0666,89 
5552,56 
5543,94 
5535,72 
5496,18 
5480,06 

5454,44 

5452,58 

5412, 40 

5357,56 

5339,6o 

5327,34 

5319,22 

5179.68 

5172,94 

5 165,27 

5o45,5i 

5026,06 

5oi 1 , 18 

3007,26 

5oo5,3o 

5ooi,56 

499^,52 

49M,  5o 

48o3,8o 

4787,61 

4780,66 

4703,87 

4699,25 

4676,06 

4661 ,45 

4658,19 

4654,85 

4649,20 

4643, i3 

4638, 80 

4630,67 

462 1,61 

4614,01 

4607, 3 i 

4601 , 53 


Air. 

Kretzer, 

i.      Elément 
6  Ha 

4 
3 

1-2 
2 

4 
2 
6 
2 
6 
2 
2 
3 

3-4 
1-2 

1 

1 

1-2 
I 
I 


I 

4 

2 

1-2 
4-5 

1 

2 

2 

5 

5 

2-3 

1 

3 

3 

1 

2 

1 
1-2 

2 

1 

1 

5 

5 

2 
5-6 

4 

2-3 

4-5 
5 


N 
» 
» 

» 


0 

N 
» 

» 


» 

0 

» 
» 


0 

N 
0 

N 
» 
» 


4596,25 

4591,97 
4552,55 
4529,93 
4507, i5 
4476,35 
4467,10 
4459,45 
4452,u 
4447,2i 
4442,90 
4433,79 
443o,58 
4426,40 

44i7,24 
44i5,i2 
4401,73 
14398,90 
(4396,65 
4392,05 
4387,09 
4378,45 
4367,35 
435o,oi 
4348,19 
4345,73 
4337,34 
433 r, 57 
4325,55 
4323,0) 

43i9,94 
43i7,35 
4277,78 
4254,01 
4241,94 
4236, 81 
4229,11 
4223,82 
4219,41 
421 5,85 
4206,46 
4i99,65 
4  Kj5, 56 
4190,01 
4185,89 

4i79,59 
4176,51 
4l7i,l5 

404,90 
4 1 5  2 . 52 
4i 46, A 
4i4i,95 

4 14 1,02 


I. 

3-4 
5 
2 
3 

4 
1 
2 
2 
1 

6-7 
1-2 

4 

4 

3-4 
3-4 

4 

2 

2 

2 

2 

3 
/ 

4 

3-4 
3-4 
3-4 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

1 
4-5 

4 
3 
3 

3-4 

1 

1-2 
1-2 

5 

3-4 
3 

2-3 

4 

2-3 

3 
4 

2-3 


Elément 
0 

H 

N 
N 
» 
» 
0 
N 
0 

NO 
0 
N 


0 

» 

N 
0 

» 

N 


0 

» 

NO 

0 

NO 
0 


NO 
0 

N 


0 

N 


0 

N 

NO 

0 


4i3o,38 
4 125,36 

4n9,93 
4 1  n ,  20 

4io5,2g 

4097,71 
4093,77 
4o85,?8 
4079,30 
4076,39 
4072,65 
4070,08 
4062,39 

4o58,22 

4041,84 
4035,91 
4o34 ,04 
4025,92 

3995,4i 
3g83,o>. 

3973,76 
3965,2.3 
3961,19 
3956,01 

3y47,;3 
3945,54 

394i,4"> 
3934,40 

3819,47 
3914,41 
3gi 2, 56 
3893,24 
3882,89 
3872,50 
3865,65 
3856,99 
385o,62 
3839,91 
383 i,32 
38>4,38 
38 1 5, 20 
38o4,4i 

377i,89 

3754,85 

3749,81 
3740,34 
3727,42 
37i3,43 
3693,98 
368g ,  5o 
(f,  59,78 
358 i,g5 

r>7t;,82 


4-j 
3 

4 
3 
2 
2 
1 

5 
4 
4 

6 
5 
2 

4 
3 


3 

4 

2 
2-3 

3 
1-2 

5 

2 

3 

1 

4 
1-2 

1 
3-4 
4-5 
4-5 

2-3 

1 

3-4 
2 

2-3 

3-4 

5-6 

3 

1 
1 
1 
2 

1 

2-3 

1 


131 

Elément. 

0 
NO 

0 
» 
» 
NO 
0 


N 


» 
» 
0 

» 

N 
0 
N 
0 

u 

N 

» 

NO 

0 

N 
0 


NO 

N 


0 

0 

N 
0 
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Elément. 


356o,2i  i 

3437,65   3-4 
3329,86    1 

W.  SCHWETZ. 


A. 

6563,63 
6482,20 
6157-6176 
595-2,65 

5g4',74 

5g32,o5 

592.8, 10 
5747,45 
5710,93 
5686,46 
5679,71 
5676 , 22 
3666, 81 
5535,8  î 
5465, 61 
535o,64 
5045,2.7 
5oio,74 
5oo7,47 
5oo5,26 
5001,70 
4934,09 
4805,92 
4788,61 
4779,74 


Élément. 
II 

M 

N-0 
N 


Os  (Osmium). 

E.  et  V.-35. 

Spectre  d'arc,  grandes 
longueurs  d'onde. 


X. 

5523,8o 

5584,72 

«89,19 
5620,38 
5645,63 
3681,19 
5722, 18 
5728,75 
5765,32 
5781,04 
58oo,8i 
5858, 01 
5860,91 

5996,29 

Gi62,6i 


1. 

4 

2 

1 

2  DifT. 

I       » 

1  » 
5 

1 

2  Diff. 
3 

2 

4 

1  Diff. 

2 

2 


Pb  (Plomb). 

E.  et  V. 

-36. 

Spectre  d'arc 

,  grandes 

longueurs 

d'onde. 

A. 

i. 

5609,14 

1  Diff. 

5692,36 

a    » 

5896, 18 

2 

6002,20 

8 

G<>  12, 36 

3 

6060,07 

3 

61 1 1 ,3 2 

2 

6 1 69 , 66 

2 

6235,73 

3 

6791,34 

1  Diff. 

6878,67 

1     » 

7229,30 

6     » 

Pd  (Palladium). 

E.  etV. 

-37. 

Spectre  d'arc 

,  grandes 

longueurs  d'onde. 

A. 

('. 

5739,88 

3 

1760, 1 1 

3 

6i3o,83 

4 

6171,17 

3 

6176,38 

3 

6188,29 

3 

6 508,70 

4 

66-23,52 

2. 

6663, 10 

2. 

6687,01 

2 

6774,84 

6 

6784,83 

10 

6833,64 

2 

7016,82 

2 

Do  5497  à  5760,  le  spec- 

tre trouvé  par 

es  auteurs 

consiste  en  raies  qui  coïn- 

cident avec  celles  trouvées 

par  H.  Kayser 

Akad.  d. 

fVissen&cJi,  Berlin,  1897. 

Po  (Polonium). 


M,nc  1».  Curie 
et  A.  D&niiîRNu. 

Faible 
Assez  forte 
Faible 
Très  faible 


i 620,0 
4170,5 
3913,6 
3632, 1 


465 i,5        Moyenne? 
3961,5        MoyenneAl' 
3668,5        Faible  Pt? 


Pr  (Praséodyme). 

E.  et  V.-38. 

Spectre  d'arc,  grandes 
longueurs  d'onde. 


I. 


5456.45 
5457,66 
5458,29 
5459,09 
5460,42 
5462,59 
5462,59 
5466,90 
5468,o5 
5470,08 
5471,43 
5472,06 

5473,74 
5475,83 

5479,97 
5481,98 
5483,i8 
5485,75 
5486,73 

5487,78 
5489,15 
5 {90,78 
5491,80 
5492,56 
5493,88 
5496,41 

5497,44 
55oi ,69 
55o2,26 
5502,90 
55o4,88 
5509,40 

55 1 1 .81 

55 13.82 


1 


1 

/ 

4 
2 
1 
1 

2 
5 
1 
3 

3 
4 
4 
2 
3 
2 

4 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 

4 
1 

4 


55i4,75 

1 

55i5,32 

2 

55i6,44 

1 

5517,91 

1 

55i9,6o 

1 

5520,56 

3 

5522,82 

10 

5524 ,35 

5 

5526, 14 

2 

5526,75 

1 

5528,i5 

3 

553o,43 

2 

553 1 .jo 

4 

5535,42 

4 

5537,42 

1 

5538,62. 

3 

5538,97 

1 

5540,90 

1 

554i ,53 

1 

5543,i8 

2 

5544,07 

1 

5545,21 

/ 

5548,54 

2 

555 1 ,33 

1 

5552,07 

2 

5553,59 

2 

5555,74 

2 

55>7,53 

2 

556o,37 

1 

556o,9i 

1 

556i,74 

1 

5562,30 
5565,79 
5567, 12 
5570,55 
5572,08 
5574,82 
5575,69 
5577, o3 
5577,56 
5579,04 
5580,74 
558i,62 
5484,23 
5588,57 
5591,70 
5595,12 
5597, 5 i 
5599,8o 
56oi,53 
56o5,25 
56o5 , 87 
5606,92 
56o8,o5 


3 
*> 

1 

4 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
3 

4 
2 
1 

2 
1 
5 
2 
1 


A. 
5609,20 

1 . 
3 

56io,4o 

4 

56l2,23 

3 

56i4,9' 

2 

56 17, 80 

3 

5620,42 

3 

5623,26 

5 

5625,19 

1 

5625,89 

1 

5633,2.3 

2 

5635, 18 

I 

5636,68 

2 

5637, 60 

1 

563g,02 

5 

564o,6o 

1 

5643,47 

2 

5645,71 

2 

5647,87 

1 

565o,46 

1 

565o,89 

1 

5653, 3o 

2 

5654,48 

3 

5656, 12 

1 

566o,o5 

4 

566 1,80 

4 

5662,37 

2 

5665,76 

1 

5668,68 

6 

5669,75 

3 

5670,18 

2  1  Ce?) 

5672,0a 

1 

5673,17 

I 

5674,28 

2 

5675,56 

2 

5677,20 

2 

5678,37 

1 

5682,07 

4 

5683,87 

2 

5684,17 

2 

5685, 06 

1 

5685,79 

a 

5686,6g 

3 

5687,44 

4 

5688,64 

/ 

4 

5689,36 

2 

56gi ,20 

4 

56g 3 ,00 

1 

56g5, 6{ 

3 

5696,07 

3 

5698,17 

1 

5702,41 

1 

5704,55 

3 

5705,91 

2 

5707,00 

1 
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X. 

i. 

x.  . 

i. 

X. 

t. 

X. 

i. 

1. 

5707,77 

6 

5804,69 

2 

5892,46 

4 

5988,12 

1 

6166, i3 

5 

5708,43 

1 

5805,71 

2 

5893,3o 

1 

5991,51 

■>. 

6174,54 

1 

5711 , Il 

i 

5807, 38 

2 

5893,71 

2  Diff. 

5992,39 

1 

6182,24 

1  Diff. 

571 1 ,8o 

3 

5807,71 

1 

5894, 39 

3 

5995,13 

2 

6182,57 

3 

5713,92 

3 

5809,44 

2 

5897,90 

1 

5996,29 

2 

6187,72 

1 

5715,67 

r 

58og, 65 

2 

5899,79 

1 

5997,95 

2 

6188,21 

1 

5716,30 

2 

5810,78 

3 

5902,39 

1 

5999,74 

1 

6191,72 

2 

5719,29 

3 

58i2,8i 

2 

59o3,34 

3 

6002,70 

1 

6197,71 

2 

57'9,»9 

3 

58i3,74 

l 

5904,66 

3 

6004,94 

1 

6199,62 

1 

5722,58 

1 

58i5,48 

8 

5908,91 

3 

6006 , 59 

4 

6201 ,06 

3 

5728,58 

2 

58.8,77 

4 

5910,25 

2 

6008,79 

3 

6204,44 

1 

5730,73 

2 

5820,89 

4 

5911,65 

1 

6016,75 

4 

6205,88 

1 

5731,45 

! 

5821,53 

2 

5913,22 

1 

6oi8,o5 

5 

6210,85 

2 

5732,07 

3 

5822, o5 

1 

5914,28 

2 

6020,09 

3 

6212,95 

3 

5739,16 

2 

5822,79 

4 

59i5,53 

3 

6023, 63 

1 

6218,34 

2 

5742,68 

2 

5823,91 

6 

5916,02 

2 

6025,98 

4 

6220,32 

1  Diff. 

5745,i5 

2 

5828,25 

1 

5916,63 

1 

6028,73 

1 

6221 ,85 

1 

5745,71 

2 

5829,06 

2 

5917,28 

1 

6o36,47 

1 

6226,24 

1 

5746,86 

2 

583i,i8 

3 

5921,01 

4 

6040, i5 

1 

623o,36 

1 

5747,38 

2 

583i,63 

2 

5923,68 

1 

6042,54 

1  Diff. 

6232,43 

1 

5748,i3 

3 

583i,97 

1 

5924,40 

2 

6o43, 12 

2 

6237,03 

3 

5749.74 

1 

5832,44 

2  Diff. 

5926 , 08 

1 

6046,87 

4 

6240,47 

2 

5750,82 

1 

5834, 10 

1  » 

5927,12 

1 

6o4g,52 

3 

6241,22 

3 

5702,07 

1 

5834,69 

1  » 

5929,69 

3 

6050,27 

2 

6244,58 

3 

5753,30 

3 

5835,33 

4 

5930,89 

4 

6o5i,o6 

1 

6251,28 

1 

5754,83 

2 

584i,23 

3 

593i,73 

1 

6o55,33 

6 

6253,41 

1 

5755,74 

1 

5845, 08 

5 

5933,5i 

1 

6057,49 

1  Diff. 

6253,89 

1 

5756,39 

5 

5847,29 

4 

59^5,7' 

2 

6059,78 

6255,32 

3 

5757,71 

1 

5848,23 

1 

5936,57 

2 

6o65 , 4  2 

6256,01 

1 

5759,64 

2 

5849,25 

1  Diff. 

5g4o, i5 

5 

6067,51 

6262,77 

3 

5760,44 

3 

585o,84 

4 

594o,97 

3 

6069,92 

6264,76 

2 

5761,50 

1 

5852,85 

1 

594i,89 

3 

6075,41 

2  Diff. 

6274 ,35 

1 

5769,40 

2 

5854, 61 

2  Diff. 

5947,45 

3 

6082,94 

1  » 

6274,98 

2 

5769.99 

2 

5855,55 

1  » 

5949.94 

3 

6086,09 

2 

6278,92 

3 

5772,68 

2 

5856,29 

3 

5950,61 

1  Diff. 

6086,41 

2 

6281,54 

5 

5773,33 

3 

5857,i4 

4 

5951,53 

4 

6087,72 

3 

6287,25 

1 

5774,63 

2 

5858,82 

2 

5952,01 

2 

6090,58 

1 

6289,26 

2 

57/6,i3 

1 

5859,90 

5 

5954,o3 

1  Diff. 

6093,29 

1 

6290,33 

1 

5777,47 

1 

586i,85 

1  Diff. 

5956,54 

1  » 

609 5, o3 

1  Diff. 

G 291 ,60 

1 

5779,5i 

5 

5862,55 

1 

5g56,88 

4 

6096,47 

2 

6293,57 

1 

5785,49 

5 

5866,76 

1 

5959,5i 

2 

6io3,8i 

1 

.  6298,22 

2 

5786,41 

4 

5867,74 

1 

5962,46 

3 

6104, 58 

1  Diff. 

6299,12 

1 

5788,52 

•>. 

5869,01 

4 

5963,23 

3 

6io5,53 

1 

63o2,4o 

3 

5789,14 

2 

5870,92 

2 

5968,09 

3 

6106,93 

2 

63o4,2i 

3 

5791," 

2 

5871,91 

1 

5968,5o 

2 

6109,28 

2 

63oi,47 

3 

5791,57 

3 

5874, 04 

3 

5970,51 

1 

6 1 1 4 , 60 

3 

63 16, 90 

5793,i5 

a 

5874,91 

3 

5977,19 

2 

6118,27 

1 

63i8,32 

5794,83 

1 

5875,87 

2  Diff. 

5978,22 

1 

6122,32 

2 

6322,57 

5796,i3 

1 

5878,28 

4 

5979," 

3 

6 1 4 1 ,73 

3 

6323,3-2. 

5797,17 

1 

5879,36 

6 

5980,28 

1 

6148,48 

3 

6329, 04 

5797,69 

1 

5882,26 

2 

598,,43 

3 

6i58,oo 

2 

6335, 3i 

5798,41 

2 

5882,48 

2 

5982,78 

1 

6159,21 

2  Diff. 

6339,65 

58oi ,08 

2 

5884,90 

3 

5986,39 

3 

6161,41 

5 

634 1 ,16 

5803,79 

1 

5891 ,22 

1  Diff. 

5987,43 

3 

6i65,55 

2 

634 i,55 

L.  Bruninghaus. 
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X. 

i. 

A. 

1. 

X.                r. 

X.                 i. 

X. 

1. 

6344, 16 

3 

6319,08 

1 

6077,09            1 

46190,1                5 

G 162. 25 

, 

6347, o3 

2 

6534.75 

1 

6141,86            1 

523 1 3, 4             10 

6174,05 

1 

6347, ïo 

3 

654o,74 

2 

6172,80           2 

V- 

6187,06 

2 

6347,97 

2 

6553,53 

1 

0216,2.4            2 

4,037          5o 

6200 , 1 3 

4 

63  il ,24 

4 

656 1 ,00 

1 

6237,86            1 

4 ,  G96         /,o 

6245,',  2 

1 

6357,46 

3 

6564,88 

3 

6263,87             i 

6,436         10 

62  jo , 09 

r 

6359,27 

5 

6567,04 

4 

6282,53            3 

6 , 567           8 

0253,88 

4 

6363,82 

•1 

6571.24 

o,5 

6288,75             3 

7,269?       10 

025g, 1 1 

1 

6371,28 

1 

6578,05 

1 

6292 ,11              1 

7,428         i5 

0276,85 

1 

6372,07 

1 

6593,99 

1 

63 18, 70           4 

6277,64 

4 

6373,59 

1 

65g5,75 

1 

6326,86            4 

M.-H.  Randall. 

6278,32 

1 

6376,45 

1 

6610, 1 1 

1 

6399,10            1 

Spectre  infra-rouge. 

6287,69 

1 

6377,85 

3 

6616,92 

4 

6490,78             1 

X.                   1. 

6293,60 

3 

6378,77 

3 

6618,64 

i 

6523,71             5 

6319,72 

4 

638o,io 

1 

663 1 ,24 

1 

6648,57            2 

10081,9           '6o 

6333, 18 

a 

638o,8o 

1 

6632 , 1 4 

1 

6710,65           4 

12924,1              5 

64io,45 

1 

6384,35 

1 

6647,38 

2 

6760,36            5 

12986,6               5 

64U, 9> 

6 

6388,79 

1 

6657,07 

4 

6842,86           2 

l32.37,0                100 

04 3 1 ,o5 

1 

638g, 81 

3 

6673,72 

3 

7114,02            2 

i3443,7           270 

0485,84 

1 

63g2,3o 

3 

6674,08 

3 

13667, 7           i5o 

65io,57 

G 

6393.39 

4 

6687,79 

o,5 

i4754,o           i5o 

6517,74 

1 

6404,49 

1 

6699,48 

o,5 

15290,3           100 

05 19, 86 

6 

6410,98 

2 

6737,04 

1 

Rb  (Rubidium). 

22533,o             35 

6627,99 

2 

6/ji  1 ,5i 

5 

6747, 38 

3 

22g36 ,7             la 

6G3o,34 

6 

64i3,98 

3 

6749,50 

1 

27319,8              8 

6707,5,5 

2 

6415,74 

' 

6798, 9"1 

3 

E.  et  V.-40. 

27909,8               8 

6752,62 

8 

64 21,77 

1 

6827,99 

1 

6796,93 
0827,58 

1 

6424,04 

1 

683o,S6 

1 

Spectro  d'arc,  grandes 

1 

6429,89 
64  32,17 

3 
3 

longueurs  d'onde. 

Rh  (Rhodium). 

6880,10 
6965,88 

1 

2 

6440,94 
6443,09 

1 

Pt  (Platine). 

X.            i. 
J048,Oo        3  T. diff. 

1 

E.  et  V.-41. 

6453,71 
6455,io 

2 
1 

E.  et  V. 

-39. 

5054,2o        2      » 
5724,84         3       » 

Spectre  d'arc,  grandes 

Ru  (Ruthénium). 

6456,48 

2 

Spectre  d'arc 
longueurs 

,  grandes 
d'onde 

6071,30      1   nifr. 

longueurs  d'onde. 

— 

6460,46 

2 

6 1 60 , 20        2       » 

X.                i. 

6462,82 

1 

X. 

i. 

6206,74        3       » 

5792,81            3 

E.  et  V. 

-*2. 

6468, o5 

2 

5469,70 

1 

6298,85        5       » 

5795,93           2 

Speclre  d'arc 

,  grandes 

6470,47 

1 

5475,99 

1 

7060 ,09         1       » 

5797,65            1 

longueurs 

d'onde. 

6474,44 

1 

5478,70 

4 

7280,53         1       » 

58o3,48            2 

6475,47 

1  • 

55i4,J2 

3 

7408,71         1       » 

3807,07            1 

X 

1  . 

6478,24 

4 

5526,08 

3 

7619,7           1       » 

5822,00            1 

58i5,i6 

8 

6485,07 

1 

5560,26 

2 

7759,6           1 

583i,74            6 

5825,96 

3 

6486,84 

/ 

1 

5684,9' 

1 

7800  , 3             4  Renversée. 

5871,95            1 

5827,43 

2 

649 >,99 

4 

5699, '9 

2 

7947,7          2       » 

5899,07            1 

5828,24 

4 

6493,76 

2 

5700,67 

1 

5907,47            2 

58*8,57 

2 

6494,98 

2 

5762,89 

2 

F.  Paschen. 

5918,70            2 

583o,96 

1 

6497,34 

2 

3763,78 

3 

Spectre  inf'ra-rougc. 

594i,74            2 

5833,38 

5 

6499,17 

1 

584o,35 

G 

5952,79            1 

5840,26 

2 

G5oo,99 

3 

5845, 06 

4 

X.                  i. 

5983,78             G 

5864,82 

2 

65o4,37 

2 

586 1,08 

3 

385j  i,{             i5 

5991,30          4 

5874,86 

1 

65o8,24 

o,5 

5979,33 

[ 

39898 , 5            3o 

6102,91            5 

5887,34 

3 

65 1 2 , 07 

o,5 

6024 , 5 1 

1   Diff. 

39827,4             li 

6u6,34             3 

5887,85 

2 

65i7,38 

1 

6026,28 

4 

39866,9 

6128,22            3 

5888,46 

1 
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5894,23 
5894 ,85 
5897,04 

5898,97 
5901,35 
5904 , 58 
5914.40 

5g'9.49 
5921 ,64 
5924,44 
5927, o3 
5928,50 
5932,53 
5g36,82 
5938,7i 
5941,67 
5943,88 
5g44,52 
5951 ,3o 
5969,50 
5970,69 
5973,62 
5974,30 
5988,81 
5992,7' 

5993,79 
6oo3,i5 

6oo4,o4 
6012,96 
6022,00 
6022,47 
6026,39 
6027,68 
6029, 3o 
6o33,52 
6046, 58 
6o54,28 
6074,14 
6078,42 
6o8o,33 
6o83,74 
6o85,33 
6090,77 
6109,17 
6116,97 
6i2o,o3 
6122, 65 
6 1 5o , 26 
6170,75 
6173,31 
6174,37 
6176,91 
6177,88 
6192,73 


t. 

2 
2 
1 
1 

2 
3 
3 
6 
8 
1 

4 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 

7 
3 

4 
1 

6 
1 
2 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

4  Diff. 

3 

2 

4 

2 

3 

2 

1 

1 

3 

■1  Diff. 

2 

3 

3 

4  D.ff. 


6195,52 
6196, i5 
6199,61 
6210,56 
6210,93 
6217,62 
6225,41 
6225,80 
6231,97 
6235,77 
6241,77 
6246,52 

6252,25 

6255,46 
6258,17 
6270,35 
6274,76 
6284,73 
6290,35 
6295,43 
63o3,56 
63o4,34 
63o4,76 
6307,04 
63o9,g5 
63n  ,38 
63i6,97 
6318,27 
6324,48 
6330,8g 
6336,32 
6343,29 
6346, i3 
6348,5i 
6352,07 
6354,70 
6355,2g 
6358, 08 
6363,59 
6376,59 
6383,  i3 
6384,83 
6388,25 
6390,37 
6393,76 
6396,53 
6400,22 
64o3,3o 

64i7,79 
6429,79 
6445,oo 
6457,56 
6464,45 
6471,47 


:. 

\. 

1. 

Sb  (Antimoine). 

\. 

i. 

2 

6484,70 

1 

— 

5824,o 

2 

I 

6486,83 

2 

E.  etV.-43. 

5792 

44 

1-2 

4 

6496,62 

4 

573o, 

76 

1 

1  Diff. 

6497,o7 

2 

Spectre  d'arc,  grandes 

5717, 

46 

, 

2 

65o5,62 

1 

longueurs  d'onde. 

5702, 

43 

1-2 

1 

65ig, i3 

2 

V               i. 

56g  1 

02 

1 

4 

6328,92 

3 

5662 

40 

2 

1 

654o,44 

3 

54yo,5i           1  Diff. 

5646 

28 

2-3 

2 

6544,43 

2 

5556,37          1     » 

564o 

04 

5 

3 

655g, 68 

1 

56oo,o5          1     » 

5632 

52 

1 

1 

656o,7i 

3 

56o2,3g          2     » 

5623 

,81 

1 

1 

6564,27 

1 

5632,07          3    » 

56og 

,24 

2-3 

3 

6569,39 

2 

5707,52          2    » 

5568 

,53 

6 

1 

6593,99 

3 

573o,56          2    » 

5558 

,20 

1 

1 

6596,75 

2 

Ce  spectre  est  très  diffé- 

5463 

72 

1-2 

1 

66i3,3a 

1 

rent  du  spectre  d'étin- 

5464 

,74 

4-5 

1 

6618,37 

3 

celle  de  l'antimoine. 

53g6 

,5o 

1-2 

3 

6641,07 

1 

538i 

32 

4 

2 

6648,33 

1 

A.  Kretzei».-2. 

5372 

,92 

1 

5 

664g, 76 

4 

5238 

,89 

2 

2 

665i ,67 

Spectre  d'étincelles,  entre 

5'79 

,68 

4 

4 

6663,3g 

5 

les  longueurs  d'onde 

5 1 4  ( 

,38 

3-4 

1 

6664 , 3 y 

2 

3232,68  et  686o,3. 

5 1 1 4 

,i5 

2 

1 

666g, 84 

1 

•*                 .. 

5(12 

,4' 

2 

3 

6676,78 

1 

A.                            t. 

5o45 

,5i 

4 

1 

6690 , 23 

6 

686o,3                 2 

5o35 

,20 

1 

3 

669 3, o5 

1 

6857, 0            4 

4947 

,26 

1 

1 

6702,25 

2 

6843,2            5 

4877 

64 

3-4 

1 

6718,5g 

3 

6806,2            6 

4834 

67 

1 

4 

6722,03 

1 

6778,6           6 

4787 

,61 

3 

3 

6730,73 

3 

6744               4 

4767 

3i 

1-2 

1 

6732,02 

2 

665i,5            6 

4758 

,59 

3 

1 

6743, i5 

1 

66io,54          2  3 

4735 

,66 

2 

1 

675i,g8 

1 

65i3,o            5 

4712 

,3o 

4 

1 

6766,72 

3 

65o3,i            6 

46g3 

,37 

5-6 

1 

6767,16 

4 

6465,6            3 

4680 

,68 

1 

1 

6775,20 

3 

6389,i            4 

4676 

01 

1 

5 

6787,46 

2 

63ig,4            5 

4621 

61 

4 

3 

68i3,84 

2 

63o2,56          2 

4599 

,78 

1 

4 

6824,33 

6 

6287,76          3-4 

45gi 

97 

5 

3 

683 1,76 

1 

6246,90         4 

45o7 

,'7 

4 

3 

6873,14 

1 

6208,6           5 

4499 

81 

1-2 

2 

6gn,70 

4 

6196,54          1 

4457 

81 

3 

4 

6g23,48 

6 

6i56,3            5 

44i6 

,40 

3-4 

2 

6g82,25 

3 

6137,04           1 

4412 

3o 

2-3 

1 

7028, 17 

3 

6i3o,i2          5-6 

4398 

9° 

2 

3 

7086,27 

1 

6080,00          6 

4^8 

,45 

3 

1 

7087,60 

1 

6o52,2                4 

4352 

,5o 

6-, 

5 

6oo5,ig          6 

435o 

,01 

4 

•). 

5981,2            3 

4348 

,'9 

3-4 

6 

5920 ,0            1-2 

4323 

,o5 

1 

1 

5910,57           3 

43i4 

,83 

4 

2 

r»895,i8          3 

4265 

,65 

6-7 

1 

584 5,7             3 

4260 

,27 

a 
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X. 

t. 

X.                 1. 

K 

I. 

x.             ,-. 

X. 

1. 

4245,56 

1-2 

573o,5f7           6 

4i59,3 

5 

5572 , 5         5 

1669,33 

4 

4219,41 

3-4 

5774,769           3 

4202,2 

4 

5607,7         6 

3672,07 

10 

4 ig5 ,56 

5 

5782,299          4 

4206,6 

3  Tète 

5724,8         5 

.5684,46 

4 

4 1 7  «  7  rJ 

2-3 

58i4,o4o          3 

4243,5 

5 

573ô,5        6  Tête 

5687 , 1 2 

.0 

4 14 1 ,02 

3 

5844,934          3 

4248,0 

5 

57-58,7        6 

3700,4] 

8 

4i33,89 

5 

3912,357           5 

4262,5 

5 

5779,9        6  Têle 

5708,87 

4 

4o34,o4 

4 

6081, {32           3 

4267,5 

5 

58i5,5         5 

5712,01 

6 

4025,92 

3 

6097,839           5 

4274,1 

6    Têle 

60 .3            4  Tête 

5717,53 

3 

3986,47 

6 1 1 2 , 96 1            1 

43oi,5 

5-6    » 

6119           4     » 

5721 ,  i{ 

1 

3983,02 

2 

6178,840           2 

4312,9 

7        » 

6.75            4     » 

5724,33 

-1 

3965,23 

3 

6204 ,682           3 

43i5,6 

4 

vers  8000         3  2  raies. 

3735,41 

1 

3961,19 
3934,40 

3 
1-2 

6332,391           5 
6346,098           4 

4344,4 
4352,7 

5  Tète 
4 

5739,54 
574i,58 

1 
1 

3914,41 
385o,62 

2 
4-5 

6388,522           2 
6392,391           3 

4396,4 
4399,o 

5-6  Tête 
5-6      » 

Se  (Scandium). 

''894,90 
5919,38 

3 
3 

3839,91 

4-5 

(>4o5,6ii           4 

4448,8 

5 

393 1 ,53 

2  Diff. 

3824,38 

1 

6495,173           6 

4489  ,'7 

5 

E.  et  V.-H. 

594o,83 

1 

374o,34 

5-6 

65o5,657           3 

45o4, 3 

6  Tète 

Spectre  d'arc,  grandes 

5952,40 

4  Diff. 

3723,18 

4 

6558,3  53           5 

4522,8 

3 

longueurs  d'onde. 

5961,74 

3 

368g, 5o 

1 

6564,269           5 

453o, 5 

3 

5<)68,5o 

4 

3683 ,  70 

4-5 

6611, 6 j6           3 

î''"'7,4 

3 

X.                 i. 

5969,41 

3 

365 1 ,42 

2 

6648, 34 {           4 

4559,9 

4 

55.4,46            5 

5988,63 

t 

363g , 80 

3-4 

7145,840           5 

4595,9 

4 

5  5i 5,65             2 

6o26,36 

4 

3638,00 

4-5 

7181,089           4 

4616,7 

5 

5520,7{             6 

6i46,44 

» 

3629,96 

2-3 

7276,081         8 

4621 , 5 

5 

55a6, 3o             2  Diff. 

6.90.34 

1 

3597,65 

5 

7'-*79>59'           « 

4675,8 

4 

5527,06             6 

6191,88 

2  Diff. 

3566,79 

4 

7343,407          3 

468., 9 

4 

5536,7.              i 

6198,66 

3 

3559,68 

4 

7367,4o{           8 

469'5 

4 

55{i,29             2 

62 10,91 

4 

3536, 20 

2 

7415,985          7 

1712,5 

5 

5546,65             2 

6239,67  ) 

0 
J 

3534,38 

2 

7480,194           6 

4:35,7 

5 

j 549.93             1 

62(0,04   \ 

4 

3520,22 

2 

4794,o 

5 

555o,65            1 

6245,87 

4 

35o6,24 

1 

A.  Kretzer. 

4798,8 

4 

5552, oy            1 

<1230,22 

4 

35o4,o3 

5 

Spectre  de  flamme,  entre 

4802.4 

4 

5552,4?             1 

62  59,22 

5 

3498,73 

i 

3896,7  et  8000. 

48.4,9 

5 

5553,83            2 

6262,53 

3 

3474,25 

4 

X.            1. 

4852,4 

1 

5  5  56 , 7  >             1 

6276,60 

4 

3437,66 
3426, 1  2 

3-4 

1 

,a  .            ,\  Tôle  de 
3896'7         3|  bande 

4870,0 

4877,4 

2 
1 

556., 38             1 
5  56  5 , 1  •/             4 

628o,o3 
67.80,44 

5 

2 

3383,47 

2 

S90.5 ,5         2         » 

4912,4 

2 

557i,5o             1 

6284,49 

3 

3371 , 14 

3 

3<J24 ,7         3 

4 92 5, 5 

4 

5  379,9**             ' 

6283 ,o5 

3 

3337,0  5 

2-3 

3930,5        4  Têle 

493 1,4 

4-5  Tète 

5591,63            4 

6293,34 

3 

3267,73 

4 

3935,4        2 

4980,5 

2 

55g3,63             2 

6300,90 

3 

3247, 38 

1 

394  4,2        3 

5o43,2 

3 

56o4,42             2 

63o5,93 

.5 

374' ,*4 

1 

3947, 1         5  Tête 

5o66 , 0 

5  Tète 

56.0,37             . 

6310,19 

4 

3232,68 

2 

3g58,i         3 

5070, ! 

5 

56/4,14             3 

632. ,  U 

3 

3989 , 5         5-6  Tète 

5o85,8 

5 

563 1,26             a 

6322,98 

2 

A.   Kretzer. 

4004 , 4        3 

5.12,6 

5 

3635,o5             1 

63 {5,07 

3 

Spectre    d'arc, 

dans  le 

4o3>,2         5 

5 1 2  > ,  4 

5-6 

564i,24           4 

6379,11 

4 

rouge. 

4037, 0        7  Tête 

5 1 57 , 5 

4 

5646,63            t 

64i3,6o 

4 

5691,367  —  74 

80,194. 

4o 5g, 2        6 

5.82, 5 

•l 

5647,83             . 

6448,4o 

406 5, 8         5 

5206,7 

3 

5649,84            2 

6462,87 

'/. 

i. 

{068,7         5 

5276,7 

5  Tête 

5658 , 1 3             6 

6471,66 

5691,367 

4 

4077,6        6  Tète 

5352,5 

6 

5658,62             3 

6495,63 

5700,439 

3 

4 1 3 1 ,  5         7 

5429, { 

5 

566i,g3             1 

6558,i8 

2 

5707,700 

5 

i'l7,°        4 

5494  ,  '2 

6  Tête 

5667,4.             4 

6604,88 

4 
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X.                 ». 

X.                i. 

X. 

»'. 

X. 

»'. 

X. 

». 

6714,87             1 

6229,72           2 

55o4,25 

1 

565o,62 

o,5 

5765,16 

3 

6717,94            1 

6274,29           2 

55o5 

4i 

1 

565o 

96 

o,5 

5766,06 

1 

6738,18           4 

6352, o3            2 

5509 

81 

o,5 

5653 

o5 

1 

5773,96 

5 

6739 > 74            3 

6408,69          4 

55 1 1 

28 

3 

5656 

61 

3 

5778,51 

5 

6817,40           2 

6437,20            2 

55i2 

1 1 

5 

5657 

43 

1 

5779,44 

4 

6819,80            3 

6446,54            5 

55i6 

32 

10 

566o 

10 

5 

5782,12 

3 

6829,83            2 

6458,02           3 

55i9 

06 

! 

566 1 

4i 

1 

5783,69 

2 

6835,3o            2 

6476,80           3 

55i9 

84 

2 

566 1 

75 

1 

5787,24 

8 

6485,71            5 

5521 

87 

I 

5663 

24 

1 

5787,74 

1 

E.  et  V.-45. 

6496,20           4 

5525 

76 

2 

5664 

12 

3 

5788,54 

8 

Bandes  du  spectre  d'arc 

65 17,80            a 

553o 

i5 

I 

5664 

,92 

1 

5790,06 

1 

du  scandium  (attribuées 

6525,79           4 

5532 

83 

2 

5666 

26 

o,5 

5790,50 

1 

à  l'oxyde).  Longueurs 

6535,43            3 

5535 

73 

I 

5667 

,73 

1 

5793,44 

1 

d'onde  du  bord  net  de 

6567,1 3            3 

5537 

26 

4 

5670 

93 

1 

5800,71 

6 

chaque  bande. 

6576,11            3 

5538 

56 

1 

5673 

,09 

2 

58oi,43 

2 

6601 ,08            1 

554l 

60 

1 

5676 

29 

1 

58oi,85 

2 

X.                ». 

6610,22            3 

5543 

81 

1 

5679 

43 

1 

58o4,o2 

2 

5737,09           3 

6618,0  <           2 

5549 

i3 

4 

568 1 

08 

1 

5806,92 

3 

5761,2             2 

6645,23            2 

555o 

59 

5 

5687 

96 

5 

58i2,86 

1 

5764,65           2 

6654,6i            2 

555i 

60 

1 

5692 

26 

1 

58i5,o8 

5 

5772,97            3 

6661,24            2 

5553 

'7 

1 

5693 

86 

1 

58i6,55 

2 

5775,52            3 

6700,64           2 

556i 

,59 

3 

5694 

75 

1 

58i8,5i 

2 

5797,6             2 
58oi,5i             3 

5563 
5570 

02 
,76 

o,5 
1 

5696 
5699 

9« 

75 

5 
3 

5820,87 
5824,16 

2 
1 

58io,o3            4 

5573 

62 

4 

57o3 

,67 

1 

5825,8i 

2 

58n,8o            4 

Sm  (Samarium). 

5575 

06 

3 

5706 

45 

5 

5827,81 

1 

5836,56            2 

— 

5575 

81 

1 

5706 

98 

3 

583o, 67 

3 

583g, 8              4 

E.  et  V.-46. 

5579 

07 

1 

5709 

,94 

3 

583 1,88 

2 

5848, 00            5 

Spectre  d'arc, 
grandes  longueurs  d'onde. 

5582 

,10 

1 

5710 

54 

1 

5836,57 

5 

5849,29            4 

5583 

,48 

2 

57  n 

i5 

3 

5838,64 

2 

5878,0              4 

5588 

40 

4 

57 11 

65 

2 

5842,81 

2 

5887,62            5 

X.                 ». 

5590 

,07 

3 

5718 

,i5 

3 

5843,94 

3 

59l8, 29                3 

5459,79            ' 

5591 

34 

I 

5719 

33 

2 

5846,75 

3 

5928,25            3 

5461 ,70            3 

5591 

9' 

3 

5720 

,39 

3 

5848,85 

4 

5959,25            2 

5462,5i             1 

5592 

57 

1 

5721 

55 

4 

585i,i4 

1 

5968,8              2 

5463,37             1 

55g5 

|5 

1 

5724 

68 

2 

5853,28 

1 

6002,55            3 

5466,92            5 

5597 

82 

o,5 

5729 

5o 

3 

5857,32 

2 

6017,28            5 

5467,41             2 

56oi 

o3 

4 

5730 

28 

3 

5858,33 

2 

6o36,29           10 

5470,45             1 

56o3 

81 

1 

5733 

>4 

5 

586o,6o 

5 

6o55,3               3 

5472,85            1 

56io 

22 

1 

5733 

73 

1 

5863,75 

1 

6064,45            8 

5475,40            2 

56i3 

18 

o,5 

5735 

22 

1 

5864,70 

3 

6072,85            6 

5478,49            3 

56»4 

59 

o,5 

5737 

02 

3 

5867,72 

1 

6079,47            8 

548o,88             1 

5621 

98 

6 

5738 

>7 

3 

5868,02 

4 

6092,6              3 

5483,28            1 

5623 

90 

1 

574i, 

02 

3 

5868,85 

4 

6102,0              5 

5484,8o            2 

5625 

i4 

1 

5743 

27 

4 

5871,33 

4 

6110,08            4 

5485,64            4 

5626 

20 

5 

5745 

23 

1 

5874,42 

4 

6116,06            3 

5488,39            2 

5627 

89 

1 

5745, 

66 

3 

5875,32 

2 

6i4o,5o            5 

5489,16            o,5 

5628 

33 

1 

5748 

24 

4 

5876,12 

3 

6148,82            3 

5490,86            3 

563o 

24 

1 

5756 

10 

1 

5877,07 

1 

6154,17            4 

5492,7»            1 

5637 

46 

3 

5756 

57 

2 

5878,29 

2 

6i8o,5               3 

5493,94            6 

564o 

45 

1 

5757 

i3 

3 

5879.74 

2 

6188,2              3 

5494,48            2 

5643 

06 

1 

5759 

69 

3 

5882,75 

2 

6193,06           4  Bord 

5498,4o            5 

5644 

3i 

7 

5761 

9' 

1 

5883,87 

1 

6220,06           2 

55oi,8i             1 

5649, 

23 

1 

5764 

04 

3 

5887,46 

2 
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X. 

i. 

X. 

i. 

X. 

i. 

X. 

i. 

X. 

i. 

5889, 75 

2 

599i ,94 

a 

6127, 3o 

a 

6271,31 

I 

6431,27 

3 

5890,45 

2 

5994 

,9i 

3 

6i3o 

,90 

2 

6271 

67 

2 

6432 

22 

a 

5890,83 

2 

5995 

,38 

4 

6i3i 

48 

1 

6279 

79 

I 

6434 

20 

1 

589 i,65 

3 

5996 

3o 

2 

6i36 

i4 

3 

6a85 

4' 

I 

6435 

60 

a 

5895,4u 

3 

5997 

,56 

2 

6i38 

3i 

1 

6290 

18 

I 

643g 

97 

2 

5896,46 

2 

6002 

,  10 

4 

6i3g 

58 

1 

6292 

06 

2 

644o 

81 

1 

5897,60 

4 

6004 

45 

3 

6i4o 

84 

3 

6293 

22 

2 

6447 

79 

2 

5899,20 

6 

601 1 

o4 

1 

6i43 

,43 

2 

6294 

93 

/ 

4 

6448 

39 

2 

5901,64 

1 

601 1 

,53 

4 

6i43 

,84 

2 

63oo 

52 

I 

645o 

70 

1 

5902,84 

4 

6014 

81 

2 

6i44 

,25 

2 

63oi 

39 

3 

6452 

3o 

2 

59o3,72 

4 

6017 

08 

2 

6146 

,81 

a 

63o2 

i3 

2 

6455 

92 

2 

5906,32 

3 

6017 

64 

4 

6149 

37 

4 

63o2 

68 

2 

6456 

5i 

2 

5906,86 

1 

6024 

72 

1 

6157 

23 

2 

63o3 

4i 

3 

6457 

81 

3 

5909,25 

3 

6027 

43 

3 

6157 

,86 

1 

63o5 

42 

3 

645g 

57 

i 

5911,03 

2 

6027 

75 

a 

61 5g 

,76 

6 

6307 

36 

5 

6470 

70 

3 

5912,84 

4 

6028 

94 

1 

6160 

70 

3 

63o8 

53 

2 

6471 

88 

4 

5913,77 

3 

60  3o 

1 1 

1 

6164 

79 

1 

63 16 

o3 

2 

6472 

62 

9 

59i5,8o 

3 

6o33 

53 

1 

6166 

°9 

3 

6322 

02 

3 

6474 

55 

a 

5916,61 

3 

6041 

86 

4 

6168 

,64 

1 

6322 

87 

3 

6476 

70 

1 

5919,56 

4 

6043 

08 

2 

6174 

25 

3 

6325 

75 

3 

6477 

3o 

1 

5921,22 

4 

6o45, 

27 

4 

6174 

80 

3 

6327 

73 

6 

6484 

76 

5 

5923,53 

4 

6o45, 

67 

4 

6175 

25 

2 

6328 

25 

2 

6487 

88 

5 

5924,40 

2 

6o54 

(2 

3 

6177 

73 

1 

6332 

00 

64g  1 

i4 

G 

5924,87 

3 

6057, 

52 

1 

6180 

08 

2 

6335 

65 

6498 

i3 

1 

5926,45 

2 

6057 , 

96 

2 

6181 

28 

2 

6338 

18 

6498 

89 

6 

5928,07 

2 

6060, 

«4 

2 

6182 

24 

1 

634o 

27 

65oi 

21 

1 

5932,45 

6 

6062 , 

12 

2 

6i83, 

i5 

3 

6342 

44 

65o2 

a3 

2 

5g33,i ( 

3 

6067, 

69 

1 

6190, 

07 

2 

6346 

18 

65og 

61 

3 

5935,77 

1 

6068, 

04 

a 

6192, 

9* 

3 

6349 

23 

65 12 

77 

2 

5g36,32 

2 

6068, 

55 

a 

6i94, 

62 

1 

6349 

45 

6526 

88 

1 

5939,10 

5 

6070 

3a 

4 

6201 

37 

1 

6353 

36 

6528 

28 

3 

5g4 ' , 66 

2 

6076, 

02 

3 

6204 

09 

3 

6353 

73 

3 

6529 

89 

3 

5942,5a 

4 

6082, 

97 

3 

6207 

11 

3 

6355 

48 

2 

6532 

47 

2 

5943,19 

2 

6984 

4i 

5 

6207 

37 

1 

63  57 

5o 

5 

6534 

20 

2 

5946,54 

4 

6088 

89 

3 

6aog 

28 

1 

6367 

7» 

2 

6543 

06 

4 

5949,35 

2 

6089 

94 

1 

6210 

77 

1 

6368 

55 

4 

6544 

84 

2 

595o,33 

1 

6091 

67 

> 

4 

6210 

98 

1 

6371 

,25 

3 

655o 

04 

3 

5955,90 

3 

6093 

43 

1 

6214 

i3 

1 

6372 

18 

2 

655i 

28 

1 

5957,oi 

3 

6094 

43 

I 

6218 

5o 

1 

638o 

3a 

2 

6552 

04 

3 

5957,73 

3 

6096 

07 

3 

6219 

44 

1 

638o 

93 

1 

656a 

,*4 

1 

5958,44 

i 

6098 

49 

1 

6222 

94 

2 

6387 

06 

4 

6563 

70 

2 

5g6o,32 

4 

6099 

35 

1 

6226 

95 

2 

63go 

i3 

4 

6566 

68 

1 

5g63,44 

3 

6100 

16 

3 

6236 

4i 

1 

63g. 

o5 

5 

656g 

,56 

10 

5964,i3 

3 

6102 

26 

2 

6237 

96 

4 

63g8 

58 

1 

6570 

96 

4 

5965,91 

9 

6io3 

,59 

3 

6a38 

53 

2 

63g9 

64 

1 

6574 

68 

3 

5969,07 

4 

6104 

67 

a 

6a4o 

78 

1 

6404 

21 

2 

6576 

24 

• 

5969,7° 

a 

6110 

94 

4 

624  a 

65 

1 

6406 

5i 

4 

658o 

75 

1 

5978,20 

1 

61 13 

,27 

a 

624  i 

5o 

3 

6408 

4i 

1 

6585 

46 

7 

5979,6i 

4 

61 14 

,88 

4 

6247 

06 

4 

6411 

67 

2 

658g 

'9 

3 

5980,74 

2 

6118 

,09 

1 

6248 

37 

2 

6417 

79 

5 

658g 

95 

10 

5982,26 

2 

6i23 

,o3 

3 

6a5i 

9i 

2 

6426 

'9 

1 

65gi 

78 

a 

5982,58 

2 

6123 

,9<> 

3 

6256 

95 

8 

64  2C 

85 

7 

6597 

a5 

1 

5984 , 5a 

3 

6125 

,16 

1 

62.59 

,8a 

1 

6428 

54 

3 

6602 

o5 

4 

5989,94 

2 

6126 

,6o 

3 

6267 

,55 

8 

6429 

,20 

2 

6604 

81 

7 
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X. 

6617,86 

6629 


663o 
6632 
6635 
6637 

O649 
665 1 
6656 
6667 
6671 
6679 
6681 
6688 
6693 
67oi 
6723 
6724 
6726 
6732 
6734 
6735 
6735 
6741 
6759 
6778 
6778 
6783 
6790 

679< 
6808 
6821 
6838 
6842 
6845 
6861 
6864 
6867 
6872 
6906 
6955 
7020 
7o3g 
7042 
7082 


i5 

84 
5o 
48 

49 
28 

89 
46 

43 

78 
46 

79 
o3 

74 
85 
4o 

99 

07 
08 
3o 
02 

60 

72 

'ri 
56 
88 
24 
3o 

47 
66 

19 
58 

«9 
00 

39 

10 

5o 

70 

♦  7 
59 
7i 
5i 
56 
66 


1. 
1 
1 
I 

4 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
5 
6 
3 
1 

4 
3 
3 
2 
2 
5 

4 
3 
1 
5 
1 
2 
3 
1 
4 
4 
1 
1 
r 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

4 
2 
1 
1 

1 


Sn  (Étain). 

E.  et  V.-47 

Spectre  d'arc, 
grandes  longueurs  d'onde. 
X.       t. 
563 1,89     5 
6149,81     2  Diff. 


Sr  (Strontium). 


E.  et  V.-48 


Spectre 

d'arc, 

grandes  longueurs  d'onde 

X. 

i. 

545i ,07 

8 

548i,  i3 

10 

5486,35 

8 

55o4,47 

10 

5522, 02 

8 

5535,oo 

5 

554o,2.6 

5 

5543,5o 

5 

5767,31 

2  Diff 

5817, 02 

2 

5970,37 

4  DHF 

6162,38 

2 

6346, o3 

4 

6364,21 

4Diff 

6370,20 

4 

638o,g5 

5 

6386,76 

9 

6388, 5o 

8 

6408,70 

10 

6446,86 

3 

6466,08 

4 

6494,0 

1 

65o4,26 

6 

6547,09 

4 

655o,53 

6 

6617, 5o 

5 

6643,78 

4 

6791 ,3o 

5 

6878,63 

6 

6892,83 

2 

7070,45 

6 

7i53,24 

1 

7167,49 

3  Diff 

7232,53 

i  » 

7280 , 60 

1  *> 

7309,65 

!   )> 

SrO. 

E.  et  V.-49 

Spectre  de  bandes 

dues  à  SrO. 

X.  i. 

5941      3  Bord 

5g44      4  » 

59J0       5  » 

5953-55  2 

5g58  1 

5962-60  1 

5970-72  4  Bord 

5977  3  Diff. 

5986  2  » 


599° 
5994 
5998 
6001 
6007 
6010 
6020 
6o3i 
6o53 
6o5g 
6064 
6076 
608  3 
6089 
6274 
6277 
6288 
6297 
63o8 
63 12 
6320 
633o 
6416 
6419 
643i 
6438 

6457 
6464 
6468 

6474 
6477 
6480 
6485 
65io 
65i4 
6520 
6527 
6555 
6570 
6586 

6597 

6607 

6621 

6633 

6636 

6661- 

6671 

6686 

6696 

67i3 

6717 

6724 

6727 

6732 


3 
5 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
3 


Bord 


Diff. 


Bande 


Bord 
Diff. 


Bord 
» 
» 
» 
» 
» 

Diff. 

Bande 
Diff. 


Bord 
Diff. 


Bande* 
étroites 

Milieu 
d'une 
h  .1  n  d  e 

Bord 
Diff. 


Bord 


Bord 
Diff. 
Bord 
Diff. 


Grand  nombre  de  raies 
fines. 
6755  2        Bord 

6804  3  » 


X. 
6814 
6820 
6846 
6852 
6S5S 


Dit). 
Bord 
Diff. 

» 


Suivent  encore  plusieurs 
raies  diffuses  ou  bandes, 
jusqu'à  X  =  6922. 


Sr  (Strontium). 

H. -M.  Ra>dall. 

Spectre  infra-rouge. 


Ordre.     X. 


ioo38,3 
10328, 7  ) 
io328,3  \ 
10916,3 
10915,0 
11242,7 
20262,9 
26024 , 5 
26915,4 
27356,2 
2922.5,9 
3oi 10,7 


{. 
100 
200 

200 

5o 
10 
6 
6 
6 
6 
5 


Ta  (Tantale). 


E.  et  V.-50 

Spectre  d'arc, 
grandes  longueurs  d'onde. 


X. 

5461 ,5ï 
5490,24 
55ig, 12 

5548,30 

5599,59 
5620,85 

5640,07 
5646, 10 
5665,07 
5688,33 
5699,42 
5776,93 
5780,87 
5811,29 
5877,61 
5882,54 
5902, 18 
59'9,i8 

5939-99 
5944,25 
5997,48 
6020,92 


i 
■i 

4 
2 
2 

4 
3 
5 
6 
3 
3 
5 
5 
6 
5 
3 
3 
3 
5 
5 
6 
4 


6045 

60 

5 

6047 

46 

5 

61 5  j, 

70 

5 

6.93, 

33 

1 

6208 

J2 

1 

6217 

16 

1 

6239 

23 

1 

6244 

58 

1 

6249 

96 

3 

62  56 

81 

10 

62  58 

81 

3 

6266 

47 

1 

6208- 

87 

10 

6278 

,48 

5 

6281 

,16 

6 

6287 

,49 

2 

6288 

,04 

3 

6289 

,46 

4 

63og 

,25  ) 

0 

6309 

,78 
,45  ) 

10 

03 12 

1 

63z5 

,23 

9 

6332 

,38 

1 

6333 

,08 

3 

634  1 

,33 

4 

6340 

,i3 

3 

635 1 

,29 

1 

6356 

,32 

9 

636i 

,06 

9 

6373 

,21 

4 

6379 

,27 

1 

638g 

66 

10 

6392 

54 

5 

6396 

5i 

1 

642  5 

68 

1 

6428 

83 

6 

643o 

98 

10 

6444 

83 

3 

6446 

07 

4 

645o 

56 

10 

6455 

92 

2 

6460 

09 

3 

0485, 

60 

10 

6497, 

i5 

2 

G5o2, 

62 

2 

65o5, 

7° 

9 

65i4, 

57 

9 

65i6, 

33 

10 

656 1, 

79 

2 

6564 , 

3i 

2 

6575, 

10 

9 

6612, 

12 

9 

6621, 

45 

9 

6673, 

96 

5 

6675, 

75 

9 

6684, 

26 

1 

6740, 

99 

2 

6755, 

13 

1 

677., 

94 

1 

6773, 

84 

1 
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X.        i. 

\. 

i. 

x. 

t. 

X.        i. 

X. 

t. 

6774,48      1 

5566, 18 

4 

5871,91 

3 

6338,u     1 

4629,93 

a 

68i3,44      2 

5570,90 

2 

5880,82 

2 

636o,23     1 

463o,5i 

3 

6866,44     3 

5575,82 

1 

5891,41 

1 

6406,21     1 

463i ,g3 

4 

68;5,5o     2 

5576,41 

1 

5899,'i 

2 

6411,96     1 
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1 
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3 
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1 

63So, 

86 

2 

688g, 56            3 

6336,oo 

1  Diff. 

6384,i4 

2 

6i55,7i 

1 

6385 

26 

Bord 

69 1 0 , 06            2 

6336,56 

1 

6384,65 

2 

6i6i,54 

2 

63go, 

5i 

» 

6911,46            2 

6337,85 

1 

6385, 3o 

2 

6 1 6a , 29 

2 

6406, 

M 

Bord  principal 

6943,85            3 

6338,5g 

1 

6386, 67 

2 

6164,66 

2 

64i3, 

81 

2 

6989,94           4 

633g,66 

3 

6387)69 

3 

6169,95 

3 

64i6 

3i 

2 

68g5                 2  Bord 

6340,22 

1 

6388,52 

3  Diff. 

6171,78 

1 

6425 

04 

2 

69g3,34            4 

6342,08 

3  Diff. 

638g, 06 

2 

6172,18 

1 

6439, 

36 

3 

7004,40            1 

6342,73 

1 

638g, 55 

2 

6174,74 

1 

6455 

77 

1 

7046,02           4 

6343 ,  10 

4 

6392,46 

4 

6178,63 

2  Diff. 

6457 

46 

4 

7054                 2  Diff. 

6346, 18 

3 

63g3, 3 i 

2 

6'79, 39 

1 

6462 

86 

4 

7060                 1     » 

6347, ig 

3  T.  diff. 

63g6,6i 

4 

6180,01 

2 

6471, 

46 

2 

7076                 3 

6347,5g 

1  Diff. 

6397,3g 

2  Diff. 

6180,86 

1 

6474, 

3o 

2 

7085                 2  Diff. 

6347,97 

1     » 

63g8,23 

2 

6r82,83 

4 

6490 

00 

2 

7090                 2 

6348,78 

4T.  diff. 

6400,08 

2  Diff. 

6184,92 

2 

649  >: 

i4 

2 

7(56                 2 

634g, g3 

2 

6401 , 10 

1 

6188,27 

3 

6493, 

5o 

1 

71 5g                  3  Diff. 

635o,65 

1 

64o3,37 

4 

6192,07 

3  Diff. 

65oo, 

22 

1 

7igi                  2 

635i,46 

1 

6403,78 

1  Diff. 

6194,05 
6196,54 

3 
1 

65o3, 
65o5, 

79 
78 

3 

1  Diff. 

6352,i5 
6352,62 

I  T.  diff. 
1 

64o5,68 
6406, 16 

3 

Bnrd  principal 

6198,41 
6200,70 
6203,67 

3 
3 
3 

6507, 
65u, 
65 12, 

34 

25 

5i 

1 
1 

2T.«liff. 

Annexe  au  spectre  d'arc 
du  Thorium. 

6353, 60 
6358,86 
6354,77 

2 
2 
3 

6408, g  1 

64og,49 
6410,55 

2 
2 
4 

6207,38 

3 

6519, 

26 

I 

Par  l'emploi  du  nilrale 

6355,34 

3 

6412, 12 

4 

6211,87 

1 

6526 

3o 

Bord 

double    de    thorium    et 

6355,83 

1 

64i3,8o 

4 

6224 , 70 

2 

653 1 

54 

4 

d'ammonium,  on  observe 

6356,22 

1 

64i5,68 

3 

623 1 , 60 

1  Diff. 

6547 

56 

1 

en  outre  un  grand  nombre 

6357,92 

1  Diff. 

64i6,33 

4 

6233,i8 

2 

6548, 

29 

I  T.  diff. 

de  raies  fines,  dont  voici 

6358,24 

2 

64(8,54 

2 

6239,14 

1  ftff. 

6554 

44 

I 

la  table  : 

6358,84 

4 

6419,18 

1 

6248,29 

3     » 

6558 

4o 

1  Diff. 

635g, 33 

3 

6419,61 

1 

6258,83 

3 

6559 

33 

1     » 

X.                   i. 

635g, 92 

2 

6419.89 

1 

6261 ,25 

4 

656o 

29 

3 

63o3,47            1 

636i,44 

3 

6420,96 

2 

6261 ,58 

3  Diff. 

656g 

9» 

2 

63o4,44            4 

6362, 60 

2 

6422,37 

2 

6265 , 80 

3 

6873 

20 

1  Diff. 

63o5,56            3  Diff. 

6364, 06 

1 

O425,o4 

4 

6266,39 

3 

6577 

4« 

2 

63o6,3g            1 

6364,71 

2  Diff. 

6425,8i 

3 

6274,35 

4 

6577 

90 

3 

63og,6g            1 

6366, 80 

2 

6426,55 

3 

6277,45 

2 

6584 

22 

4 

63io,44            2 

6368,26 

1 

6428,62 

1  Diff. 

6279.37 

3 

6588 

81 

3 

63n,97           2 

6369,23 

3  Diff. 

6429,06 

1 

6285,52 

3 

65gi 

76 

2 

63i3,io            1 

6370,07 

1 

643o,oi 

i  T.  diff. 

6288,21 

1  Diff. 

65g4 

i5 

3 

63 17,41             1 

6370,75 

3  Diff. 

643o,48 

1 

6288,54 

1     » 

66o5 

7' 

3 

63i8,64            1 

637i,86 

1 

643i  ,o5 

1  Diff. 

6289,74 

2     » 

6617 

,29 

2 

63 19, 00            1 

6373,02 

1 

6432, 1 1 

2     » 

63o4,44 

2 

6620 

22 

3 

6020,07            2 

6373,96 

1 

6437, 11 

1     » 

63 10, 92 

1  Diff. 

6633 

61 

1  Diff. 

6324, 02            1 

6374,61 

3 

6438,35 

3 

6326,58 

2     » 

6644 

,84 

3 

6324,96           2  Diff. 

6375,73 

3 

643g, 3i 

3 

6327, 5 1 

3 

6646 

,75 

2 

6325, 3 1            1 

6377,  i5 

4 

643g, 35 

3 

6343,09 

4 

6648 

,67 

1 

6326,58            2 

6377,80 

3 

64  4o ,  22 

1  Diff. 

6346,20 

1  Diff. 

664g 

,'4 

2 

6327,49           3 

6378,43 

Bord 

644>.57 

1 

6348, 81 

2    » 

6658 

.92 

I  T  diff. 

6327,94           2 

6379,88 

2  Diff. 

6444,47 

1 

6358,84 

3 

6662 

,46 

3 

633o,28            1  Diff. 

638i,o6 

2 

6444.92 

1  Diff. 

635g. 3i 

2 

6692 

,9' 

1 

6332,42            4 

638i,47 

1  Diff. 

6448,43 

1 

L.  Bruninghaus. 
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X.                 i. 

Ti  (Tlta 

ne). 

X. 

1. 

x.              i. 

X.                 i. 

6449,65            i 

— 

5781 ,o3 

3 

6366,5g            3 

39246,5          i5 

645o,20             i 

E.  et  V.- 

54. 

5786,19 

10 

6419,34            2 

39286,5            6 

645o,89            1 
6451,78            2 

Spectre  d'arc, 

grandes 

58o4,52 
58i3,i3 

10 
2 

6494,02            2 
6497,95            3 

5io57,9            5 

6455,90            o,5 

longueurs  c 

onde. 

58 14,20 

2 

65o8,37            2 

3,34i       40 

6457,07               IT.  dilT. 

X. 

i. 

5823,96 

4 

6546, 5i            4 

3,568       10 

3,5g5      20 

00..       ■»- 

6j57,5o            4 

5460,72 

4 

5834, 8 i 

3 

6554,49           4 

6458,79            2 

5465,91 

2 

5838,32 

3 

6556, 3o            4 

3,oi  1 

30 

6462,88            5 

5470,70 

2 

584 i,53 

3 

6575,44            2 

3,926 

60 

6464,47            1 

5471,42 

5 

5847,42 

2 

6599,36            3 

5 , 1 06  )  20 
5,55g      ,0 

6465,64             1  Diff. 

5472,56 

4 

5852,57 

2 

6668,01            r 

6466,05            1 

5472,88 

4 

5866,6g 

9 

6677,37            1    . 

7,023       10 

6469,79            1  Diff. 
6470,83             1 

5473,75 
5474,46 

2 
8 

588o,53 
5888,8g 

4 
3 

6716,93            1 
6743,34            3 

7,117        5 

647', 4g            4 

5477,92 

10 

5899,54 

5 

6768,98            2 

Tm  (Thulium). 

6473,54            1  Diff. 

548 i,66 

6 

59o3,56 

3 

6861,71            3 

— 

6474,28            1     » 

5482,i3 

4 

59>8,77 

5 

7094,30           2 

E.  et  V.-56. 

6474,94            1     » 

5488,46 

6 

5922,34 

6 

7209,80            3 

6475,67           o,5 

5490,38 

6 

5g38,o5 

/ 

4 

7216,61            1 

Spectre  d'arc,  grandes 

6477,44          o,5 

5491,06 

2 

594i,99 

5 

7245,22           2 

longueurs  d'onde. 

6477,90         0,5 

549',89 

2 

5953,42 

7 

7252, o5            2 

Les  auteurs  ont  em- 

6479,02              3T.  diff. 

55o4,i4 

8 

5966,07 

6 

7345,07            2 

ployé,  pour   cette  re- 

5512, 04 

4 

5978,79 

6 

7358, o3            1 

cherche,    une    fraction 

E.  et  V.-53. 

55i2,74 

20 

5988,82 

3 

7364,47            1 

Thulium-Erbium   de 

Sp.  de  bandes,  attribué 

55i4,56 

20 

5995,96 

2 

Auer  de  Welsbach,  qui 

à  l'oxyde  de  thorium. 

55i4,75 

!0 

5996,23 

2 

P.  FlBBIG. 

ne  contenait   que  des 

553o,73 

2 

5999,26 

4 

Spectre  d'arc  du  ti- 

traces d'aldébaranium, 

X. 

553i,i4 

I 

5999,9<> 

5 

tane,    entre    les   lon- 

et  contenant  de   l'er- 

6406,29        Bord. 

5553,55 

I 

6012,99 

2 

gueurs  d'onde  4203,604 

bium. 

et  série  de  bandes  plus 

5565,70 

5 

6013,67 

2 

et  7364,465,  et  essai  de 

X.               j. 

faibles,  dont  les  bords 

5583,17 

2 

6018,75 

2 

grouper  ces   raies  en 

5462,15           1 
5464,35            o,5 
5465,74            2 

sont,    aux    longueurs 
d'onde  : 

5585,86 
5597,91 
5635,58 

2 
1 
3 

6064,90 
608 5, 48 
6091,43 

4 

5 
5 

séries. 

X. 

5644, 37 

6 

6093,08 

3 

Tl  (ThalUura). 

5477,66  (»)      1 

6122 

5648,82 

5 

6121,24 

3 

— 

5478,73            1 
5527, o3           o,5 
5528,55            2 
5537, 5o            o,5 

6146 

5662,38 

10 

6126,45 

5 

E.  et  V.-55. 

6233 

5663,i7 

8 

6i46,44 

3 

Spectre  d'arc,  grandes 

6246 

5675,65 

8 

6149,96 

2 

longueurs  d'onde. 

5574,59            o,5 

6266 

568o,i4 

3 

6186, 38 

3 

6288 

5689,72 

5 

6212,49 

2 

X.                 1. 

5575,23            o,5 

63u 

5702,90 

5 

6215,49 

7 

5528,98            3  Diff. 

558o,82            o,5 
5586,92             1 

6385 

5708,47 

4 

6220,74 

6 

5584,72                 2  T.  diff. 

63go 

5712, 10 

5 

622 1 , 56 

5 

6420,80                 ijj^ 

5590,19            1 
56oo ,66            o,5 

641 5 
65n 
6526 
6552 
6895 
6924 
6953 

57i5,32 
5716,70 
5720,69 
5739,73 
574o,23 
5757,12 
5762,51 

5 
5 
3 
5 

4 
3 

7 

6258,33 
6258,94 
6261 ,33 
6266,25 
6268,80 
6296,93 
63o4,oi 

10 
8 

9 
2 
2 
1 

4 

6550.36  10 

6714.37  5 

F.  Paschbn. 

Spectre  infra-rouge. 
X.               1. 

56o6,g3            o,5 
563 i,64            4 
5635,62            1 
5642,88  (•)      2 
5648,3g            1 

(')  Ces  raies  se  trouvent 

6982 

5766,56 

6 

63i2,5o 

.4 

333g3,2          10 

avec  la  même  intensité  dans 

5771 ,62 

1 

63i8,28 

3 

38i3i,o          i5 

les  spectres  du  thulium  et 

5774,26 

6 

6330,34 

4 

392i5,5          i5 

de  l'erbium. 

L.  Bruninghans. 


Emissionsspectra.  —  Emission  spectra.  —  Spectres  d'émission.  —  Spettri  d'emissione. 


U5 


5658,58  (') 

5665,6g 

5676,00 

5691,45 

5696,66 

5702,67 

5710,21 

5716,00 

5725,78 

5733,65  (') 

5734,02 

5737,43 

5758,24 

5760,43 

5764.52  (') 

5779>o4 
5782,60 

57D9.77 
58oo,  14 

58u,36 

5821,94 

5834,2o  (*) 
5838,97  (3) 

5886.53  0) 
5890,19 
5895,88  (») 

5899, 7* 
5901,83 
5y 1 2 , 87 
5936, 16 
5971,62 
5975,23 
5985,09 
6oi5,64 
6068, o3 
6i3» ,74 
6170,26 
6175,51 
6181,66 
6299,82 
6338, o3 
6352,89 
6401 ,73 
6421. ,06 
643i, 16 
6460, 56 
66o5,23  (*) 


1. 

3 

1 

6 

1 

o,5 

o,5 

a 
J 

2 

0,5 

I 

I 

I 

I 

3 

5 

1 

3 

1 

1 

2 

o,5 

1 

4 

2 

2 

6 

2 

1 

o,5 

2 

3 

i 

o,5 

o,5 

o,5 

o,5 

o,5 

o,5 

2 

2 


X. 

6658,02 
6721 ,68 
6780,10  (*) 
6844,57 
6846,06 


2 
1 
3 
3 

2 


E.  et  V.-57. 

Spectre  d'arc,  grandes 
longueurs  d'onde,  du 
Thulium  de  la  frac- 
tion Thulium-Aldé- 
baranium  de  Auer  de 
Welsbach. 


X. 

i. 

5478,73 

2 

563i ,62 

7 

5676,09 

8 

5764,51 

4 

5895,88 

6 

646o,55 

5 

U  (Uranium). 

E.  et  V.- 

•58. 

Spectre  d'arc 

grandes 

longueurs 

d'onde, 

par  l'emploi 

du  chlo- 

rure  d'uran 

yle. 

X. 

t. 

4641,77 

2 

4643,76 

2 

4646,72 

4 

465i ,70 

1  Diff. 

4655,29 

1 

466 i,85 

2 

4662,98 

1  Diff. 

4663,91 

3 

4666,06 

1 

4667,00 

3 

4669,35 

1  Diff. 

4671,55 

4 

4677,85 

i 

468l, 23 

1 

4682,20 

2 

4685,92 

2 

4687,04 
4689,24 
4695,38 
4698,95 

4701 ,25 

4702,19 
4702,67 
4704,65 

4705,24 

4708,35 
4712, 3o 

47«4,76 
47i5, 83 

4717,95 

4720,16 

4722,90 

4727,54 

4730,90 

473i,68 

4738,57 

4739,29 

47io, 36 

4742,45 

4743,62 

4748,58 

4750,00 

4755,88 

4756,90 

4761,57 

4762,97 

4764,25' 

4768,80 

4769,40 

4772,85 

4773,55 

4777,80 

4778,26 

4779,76 

478o,3o 

4786,12 

4790,21 

4791,26 

479 ',98 

4794,72 

4807,77 

481 1,12 

4812,91 


1. 
1  Diff. 

4 

1  Diff. 

1  » 

4  » 

2  » 

4 
1 
1 
2 

1  Diff. 
1 

3 

1 

3 

2  Diff. 
1  » 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

1  Diff. 

i  » 

3 

4 

1  Diff. 

1  » 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 


3 

1  Diff. 


4814, 16 
4815,87 
4819,65 
4824,48 
4826,10 
4842,59 
4843,68 
4844,82 
4852,33 
4853, 04 
485é,82 
4858,24 
4859,82 
4861,12 
4863,70 
4866,72 
4868,99 
4874,5o 
4882,06 
4883,9i 
4885,27 
4886,45 
4895,72 

4899,4i 
4910,47 
4911,78 
4913,28 
4915,62 
4916,89 
4924,76 
4928,54 
4933,i8 

4933,79 
4937,04 
4942,80 
4944,67 
4950, 36 
4952,41 
4955,! 8 
4955,95 
4964,85 
4965,56 
4967,48 
4972,29 
4973,89 

4987,07 
4990,28 


I. 

X. 

1  Diff. 

4993, 

2 

4996, 

3 

5oo4 , 

1  Diff. 

5oo8, 

1 

5on , 

3 

5oi7, 

1 

5oi8, 

5020, 

» 

5024, 

1 

5o25, 

2 

5027 , 

2 

5o3o, 

1  Diff. 

5o36, 

2 

5047, 

1 

5o53 , 

1  Diff. 

5o55, 

1 

5o57, 

1 

5o5g, 

l'Diff. 

5o6i, 

2 

5o6t , 

3 

5o63, 

3 

5067, 

1  Diff. 

5070, 

4 

5072, 

3 

5074, 

3 

5076, 

3 

5077, 

1 

5o8b, 

i  Diff. 

5o8i, 

2 

5095, 

3 

5Ô88, 

1 

5093, 

1 

5ioi , 

1  Diff. 

5107, 

2 

5117, 

3 

5n8, 

2 

5i'9, 

1  Diff. 

5i25, 

1 

5126, 

3 

5i32, 

1 

5i37, 

2 

5i42, 

3 

5i44, 

3 

5i45, 

1  Diff. 

5i47, 

1 

5i5o, 

1 

5i54, 

10 

24 

21 

35 
56 

89 
33 
07 
65 
48 
56 
88 
5a 
53 
5o 

59 
3i 
63 
09 
59 
88 
3o 

90 
90 

85 

84 
93 
66 

49 
98 
45 

23 
12 

58 

34 
20 
53 
4o 
22 

27 
12 
5o 
64 
18 
07 
72 
i4 


Diff. 


3 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1  Diff. 

i     » 

4 

1  Diff. 

1 

1 

1  Diff. 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1  Diff. 

1 


(')Ces  raies  se  trouvent  avec  la  même  intensité  dans  les  spectres 
du  thulium  et  de  l'erbium. 

(')  Cette  raie  se  trouve  dans  le  spectre  de  l'aldébaranium  (j  =  3), 
de  la  fraction  du  thulium  (t=i),  et  de  l'erbium  (i  =  1). 

(*)  Celte  raie  se  trouve  dans  le  spectre  de  l'aldébaranium  (i  =  i), 
de  la  fraction  du  thulium  (»*  =  4),  et  de  l'erbium  (1=1). 


(*)  Ces  3  raies  manquent  dans  le  spectre  de  l'aldébaranium,  mais 
se  trouvent  dans  ceux  de  la  fraction  du  thulium  et  de  l'erbium 
(intensités  à  peu  près  égales). 

(5)  Celte  raie  se  trouve  dans  le  spectre  de  l'aldébaranium  (i  =  5) 
de  la  fraction   du   thulium    (1  =  6)  et  de  l'erbium  (i  =  6). 


Tables  internationales. 


L.  Bruninghaus. 
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X. 

». 

X. 

i. 

X. 

i. 

X. 

i. 

X. 

t*. 

5i54 ,75 

1 

5324,28 

1  DifT. 

55oi ,74 

3  Diff. 

5627,84 

3  Diff. 

5731 ,53 

2  Diff. 

5i6o,4o 

3 

5329,41 

3 

5  5o/ , 4 1 

1    » 

5628 , 3 1 

4  » 

5731,98 

2 

5i64,23 

3 

5336,70 

55o3,4o 

1 

5629 , 1 7 

1  y. 

5732,84 
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Spectre  d'émission  de  la  vapeur  de  potassium  à  300".  (G.  Gkhloff  et  K.  Rottgardt,  Ber.  Dtsc/i.  Phjsik.  Ces.,  12,  492). 


X. 

t. 

X. 

i. 

X 

t. 

X. 

i. 

X. 

i. 

X. 

i. 

X. 

1. 

X. 

i. 

695 

4 

U.U. 
6ll 

4 

572 

3 

[AU, 

534 

3 

5o5 

2 

[AU. 

469 

2 

[A  [A 
439 

4 

[AU. 

4i«,5 

4 

654 

1 

583 

3 

5G3 

1 

532 

1 

502 

3 

466 

■2 

437 

1 

414 

4 

64 1 

1 

58 1 

3 

5)2 

1 

53o 

% 

5oo 

4 

46o 

4 

43i 

4 

4i3 

4 

629 

2 

58o 

3 

547 

1 

5n 

a 

493 

■i 

45o 

3 

4«7 

4 

409 

4 

623 

3 

5;8 

3 

536 

3 

~>IO 

2 

482 

f 

-1 

446 

3 

4'>.2 

3 

Phosphorescence  des  fluorines  (A.  Oiient.kants.  Ark.  Mat.  Astr.  F/si/,-.,  6,  a"  27,  i-36. 

A  =  Fluorine  transparente.  —  B  =  Fluorine  violet  rougeàire  foncé.  —  C  =  Fluorine  blanc  verdatre.  —  L)  =  Fluorine  violet  pale, 

semi-transparente,  en  cristaux  cubiques. 


GROUPES. 


Excitation  (  *  ). 


A.  Ra 

Calh.  .. 
Can. . . . 

B.  Ka 

Cath.  .. 
Can.... 
Thermo. 

C.  Ka..... 
Cath.'.. 
Can 

D.  Ra 

Cath .  . . 
Can 


MAXIMA    DFS    BANDES. 


G34o 


5746 

5731 


III. 


56 16 


5663 

r)C)S7 

5676 


5456 

5496 

5466 


111 

IV. 

479* 

4773 

. 

4882 

53-28 

485o 

5347 

4846 

4846 

4792 

4789 

4777 

4786 

4802 

4790 

4574 


4575 


VI. 
c. 

b. 

a. 

b. 

d. 

44l4 

4383 

4526 

4382 

4534 

44'26 

4374 

4363 

453 1 

4349 

45i8 
3o 

4424 

4384 

• 

435o 
4349 

4520 

. 

4363 

4  J23 

. 

4332 


4336 


o.noiiPEs. 


Excitation  i  ' 

A.  Ra 

Cath.... 
Can 

B.  Ba 

Calh.... 

Can 

Thermo. 

C    Ba 

Cath 

Can 

D.  Ba 

Cath 

Can 


MAXIMA   DES    BANDES    (suite). 


420  3 


VU. 

r. 

VI 

11. 

IX. 

b. 

a. 

/.. 

r. 

,/. 

/-  +  r. 

,■  + ,/. 

b  +c  +  d. 

4 1 4  "> 

jo  »0 

4  00  "> 

3892 

3837 

384 1 

4146 

io-23 

joui 

3867 

• 

• 

38 12 

383o 

i' 76 

4140 

i<»-i 

4004 

(866 

388  5 

3794 

i"s: 

4.41 

4i39 

4  00  3 

iiSi|() 

378) 

3S5o 

38i3 
38o5 

38)5 

4 '74 

. 

. 

38 11 

3822 

4172 

4.3., 

402.1 

3872 

3823 

3829 

4 '79 

4  1 5-2 
4i48 

1024 

3885 

• 

3827 

3834 
383i 

3795 

38h 

3S  16 

3 1  1 9 
3 1  ■>■>. 
3  \i!i 

3  12} 

3 1  20 
3 12?. 
3i  1 3 

3i23 

3  120 
3l2l 

3i23 
3127 
3 120 


(')  Modes  d'excitation  :  Ra  =  rayons  du  radium;  Cath  =  rayons  cathodiques;  Can  =  rayons  canaux;  Thermo  =  thermoluitiinescence. 
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Spectres  de  phosphorescence  de  la  Samarlne  (Sm203),  diluée  dans  divers  composés  calciques, 
(L.  Bruninghaus,  Ami.  Cliini.  P/ij.ti/c,  (8),  20,  p.io). 


CaO. 


6282  T.   faible, 
étroite. 

6i55  T.    F., 

étroite. 

6060  F., étroite. 


CaS. 


5866  Faible, 
étroite. 

5758  T.   F., 

étroite. 

5684  T.  F., 

étroite. 


5558  Faible,  A. 

étroite. 
5499  Hg?  Assez 

étroite 


6645 

6586 

65oo 

6452 

6137 

6i  10 
6061 

6019 

5986 

5g53 

5771 

5737 

5696 

5663 

56o4 

556i 


A.    faible, 
A.  nette. 

A.    faible, 
A.  nette. 

Faible , 
étroite. 

A.    faible, 
A.  nette. 

F.,  nette. 

F.,  nette. 
T.  F., 
A.  étroite. 
F.,  A. 

étroite. 
T.  faible, 

nette. 
T.  faible, 

nette. 
T.  faible, 

diff. 
T.   faible, 

diff. 
Exlr*  forte 

et  nette. 
T.  forte, 

nette. 
F. .étroite. 

A.  F., 

étroite. 


CaS04. 


6435  T.  F.,  large 
bande. 


6o3oT..F,bande 
étroite. 

5964  T.  F., 

étroite. 

5905  A.   faible, 
A.  étroite. 

5866  A.  faible, 
étroite. 


CaSeO,. 


CaM0Gv 


6527?  Peu  étr 
6485  F.  diff. 


6428  Faible,       ^645i  F.  diff. 
large  bande. i 

J6157  F.  diff. 

6o95  Faible  diff 
6066  F. 


6019  A.  faible, 
large  bande, 


5890  Faible, 

étroite 

5769  T.  F.,  diff 


CaB204. 


Ca\l304. 


Ca3(P04), 


5633  F  ,  A. 

étroite. 
5592  Faible,  A. 

large. 
53 11  Faible,  A. 

large. 


15691  T.  F.,  diff. 

5648  A.  faible,  |564o  A.   faible, 
arge  bande. J  large. 

558o  A.  faible. 

|55oi  A.  faible. 


5574  Faible, 

bande  étalée . 
5525  T.  faible, 
bande  A.  large. 


56i4  A.  F., 

étroite, 


5592  A.  F., 

étroite. 


Phosphorescence  des  sels  d'uranyle  à  basse  température 

(Séries  de  bandes  les  plus  intenses  à  diverses  températures), 
H.  et  J.  Becquerel  et  H.  Kamerling  Onnes,  Ann.  Chim.  Ph/sik.  (8),  20,  i45- 


Sulfate  double  d'uranyle  et  de  potasse  à  —  253°C. 

W     I        W     \        (J-M-     I        W-     I        M-tjt.     | 
490,34  |  5i 1 ,35  |  534,io  I  558,8g  |  586, o5  | 

Sulfate  double  d'uranyle  et  de  potasse  à  —  i93°C. 
490,45  I  5 1 1 ,48  I  534,24      559,09  I  586, 3i 


Sulfate  double  d'uranyle  et  d'ammonium  à  —  i93°C. 


X.. 

491,26 

5 12, 45 

535,54 

56o,74 

588,n 

618,40 

X.. 

493,47 

5i4,78 

538,0) 

563,33 

590,80 

621 ,57 

Sulfate  d'uranyle  à  —  i93°C. 

X.. 

491,83 

5i3,39 

536,94 

562,68 

591 ,01 

621,95 

X.. 

• 

5i6,oa 

539,58 

565, 4o 

593,88 

Tables  internationales . 
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Phosphorescence  des  sels    d'uranyle  à   basse   température   (suite). 


Nitrate  d'uranyle  à  — M)')"C. 


X.. 

X.. 

X.. 


i*i* 

5o6,g6 


fl|A 

53o, i5 


55  ")  ,46 


au. 

583, 29 


Sulfate  double  d'uranyle  et  de  sodium  à  —  i93"C. 

I     533, 00 
/     537,85 
5i2,5i  "»3i,47  56o,46 


<i»9 


310, 12 


Acétate  double  d'uranyle  et  de  sodium,  6  séries,  à 


X.. 

173,25 

49*3,25 

X.. 

. 

49»,  02 

X.. 

476,23 

49'» ,  49 

X.. 

4 76,92 

497,2i 

X.. 

478,58 

i99,02 

X.. 

479,46 

499,92 

5i4,86 
316,78 
5i8,4g 
519,22 

522, 14 


538,45 
54o,45 
542,40 
543,16 


546,35 


-'93"C. 
'61,27 
566,34 
568,58 
569,  16 


Bandes  de  phosphorescence  des  sels  d'uranyle  en  solution  dans  l'eau 
(Harry  C.  Jones  et  W.-VV.  Strong,  Am.  Chem.  /.,  43,  37). 


Acétate  double  d'uranyle  et  de  sodium. 


Sulfate  double  d'uranyle  et  de  sodium. 


4732,5 

4g32,6 

5i48,6 

5384,6 

5642,7 

4891,5 

5 101 ,2 

5333,o 

5578,5 

. 

495o,2 

5167,8 

54o4,5 

5663,4 

5 125, 4 

5354,7   1     5684,6 

-             • 

4762,3 

1961,9 

5i84,9 

5424,0 

5685,8 

Sulfate  double  d'uranyle  et  d'ammonium. 

4769,2 

4785,8 
4794,6 

4972 , " 
4990,2 

4999,2 

5192,2 
5221 ,4 

543i,6 
5463,5 

5694,6 

4912,6 
4934,7 

5  ï  24 , 5 
5147,8 

5355,4        5607,4 
538o,i        5633,3 

Sulfate  d'uranyle. 

588i    1 
5908,0 

6184,0 

6215,7 

Nitrate  d'uranyle. 

4918,3 

5i33,9  I     5369,4 

5626,8 

5910,1 

6219,5 

•          1 

•         ! 

5069,6  |     53oi ,5  | 

5554,6  |     5832,9 

5i6o,2  1     5395,8 

5654,o 

5g38,8 

• 

Phosphorescence  progressive  de  diverses  substances  organiques  en  solution  alcoolique  0,05  normale,  à  la  température 
de  l'air  liquide  (  J.  de  Kowalski  et  J.  de  Dziehzbicki,  C.  H.,  151,  944)- 


1     W 

1  n 

a 
Z 

Z 

H 
Z 

■a 

0 

0 

03 

0 

'J 

BENZENE. 

TOU'ENE. 

S    N 
^    Z 

» 

5  Z 

ta 

>• 

0 

X 
1 

>• 

X 

1 
**, 

PHENOL. 

-a 
a 
0 
1 
0 

K 
O 
1 

a 

E 

4, 

s  .s 

£  c 
0 

•a   g 

s  -a 
s-   B 
■a   u 

"4, 

339 

l  346 

fia 

l*(* 

(1(1 

au. 

1*1* 

(*!* 

(1(1 

1*1* 

1*!* 

1*1* 

1*1* 

1*:* 

■"•!* 

346 

345 

344 

34'8 

. 

B 

l  352 

?  357 

358 

358 

358 

356 

354 

355 

35 1 

353 

354 

355 

357 

1  365 

365 

364 

365 

36 1 

36 1 

365 

36i 

363 

362 

363 

362 

|37i 

367 

367 

370 

. 

366 

360 

l  38o 

38o 

378 

Î79 

378 

373 

377 

371 

374 

37J 

i;3 

376 

377 

377 

|  385 

389 

3S7 

38g 

383 

382 

389 

383 

385 

385 

385 

385 

\  397 

3go 

388 

39  5 

• 

39o 

390 

(  402 

406 

4o5 

4o  5 

4oo 

4o7     ) 

397     | 
409     ' 

401 

396 
4o8 

397 

397     / 

408    \ 

398 

4'K) 

4oo 

U.3 

4.2 

412 

4i3 

4i3 

4i6 

412 

. 

4n 

4>2 

I   4'9 

. 

. 

4'9  - 

, 

. 

. 

. 

. 

j   '.29 

. 

423 

427 

. 

, 

, 

. 

(  435 

" 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Voir  pour  la  description  des 

mêmes  spectres,  J. 

de  Kowalski,  An 

e.  Akad. 

IViss.  Kr 

a*.,  19,  2 

0  et  21,  pour  le  benzène,  le  toluène, 

l'éthylbenzéne  et  le  p-xylène. 
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Phosphorescence  ultraviolette  de  la  naphtaline  et  de  l'a  naphtylamine, 
diagramme  et  spectrogramme    (H.  Ley  et  W.   Grafe,    Z.    WUs.    Photogr.,   8.   294). 


H.  Leï  et  K.  v.  Engelhardt,  Z.  Pliysitt.  C/tem.,  74,   1. 

Speotre»  de  phosphorescence  (obtenus  par  photographie,  temps  de  pose  3om)  de  diverses  substances  organiques, 

en  solution  o,oo5  normale   dans   l'alcool  et,   dans   quelques   cas, 

dans  l'eau  ou  dans  un  mélange  d'alcool  et  d'eau.  —  Les  nombres  sont  les  fréquences  y* 

à 


SUBSTANCES. 


Benzène 

Toluène 

Éthylbenzène 

Propylbenzène 

Styrolène , 

Phénylacélylène 

Naphtalène 

Hexamélhylbcnzène 

Fluorobenzène 

Chlorobenzène 

Bromobenzène 

Iodobenzène 

Mercure  diphénylc 

/>-dichlorobenzène 

/?-dibromobenzène 

o-chlorotoluène 

p-chlorotoluène 

Phénol 

»      ■+■  i.NaOC2lI3 

»       +5HC1 

Anisol 

o-crésol 

»       4-5NuOC2ll5 

m-crésol 

»        -+-  5NaOC5II5 

/?-crésol 

»        -t-5xNaOC2II5 

o-chlorophénol 

Acide  phénoxyacétique 

»  +  5NaOC2H 

Benzonitrile 

o-toluonitrile 

p-toluonitrile 

Acide  benzoïque 

»  »        -h  1  NaOtlj II,,  . . 

Benzoale  d'élhyle 

Acide  phtalique 

»  »        -HiNaOCîHj. .. 


LIMITES 

du  speelrc. 

3225 

-3736 

10 

(4  ba 

ndes  ) 

3o5o 

-3720 

■7 

3ooo 

-374o 

■7 

3o8o 

-3700 

•7 

2740 

-3420 

•  4 

245o 

-355o 

10 

2655 

-3igo 

16 

(9  ba 

ndes  1 

3 100- 

-3470 

4 

3 100 

-3700 

10 

2900- 

-363o 

7 

265o- 

-345o 

5 

2740- 

-345o? 

5? 

2770- 

-3470 

4 

2700- 

-355o 

6 

3ooo- 

-355o 

5 

2730- 

-35oo 

18 

2300- 

-3i75 

10 

2730- 

-3  5oo 

18 

2900- 

-3559 

20 

2600- 

-3483 

20 

2600- 

-3 125 

5 

2600- 

-3  300 

20 

2600- 

•3i8o 

7 

2600- 

•3420 

20 

2600- 

-3o5o 

5 

3o53- 

■3393 

6 

245o- 

345o 

/ 

2500- 

355o 

i5 

2800- 

3390 

20 

2660- 

348o 

22 

285o- 

3570 

20 

255o- 

3200 

3 

255o- 

3o3o 

1 

■> 

? 

2800- 

3223 

1 

°t 

, 

SUBSTANCES. 


Acide  phlalique-h  2NaOC2H5 

»  »        -f-5NaOC2H5 

Anhydride  phtalique 

Phtalimide 

Phtalide 

Acide  o-oxybenzuïquc 

»  »  -+•  iNaOC2H5  . . 

+  2NaOC2H5.. 

»  »  -+-5NaOC2H5  .. 

»  »»  -h  5  H  Cl 

o-oxybenzoate  de  méthyle 

»  phényle 

Acide  m-oxybenzoïque 

»  »  -+- 1  i\aOC2II5 . 

»  »  +aNaOC2H5  . 

»                »               -H5NaOCîHs. 
Acide  /j-oxybenzoïque 

»  a  -+-  1  NaOC2H5  . 

»  >.  -t-2NaOC2H5. 

»                 »                -4-5NaOC2H5. 
Acide  o-rnéthoxybenzoïque 

»  »  +iNaOC2H5 

»                     »              +5NaOC2H5 
Acide  pméthoxybenzoïque 

»  »  +iNaOC2H5 

»                     »              -t-5NaOC2H5 
Aniline 

»       +5HC1 

»      -H5NaO<:2H5 

Monoéthylaniline 

»  -4-5L1CI 

Diméthylaniline 

»  +511CI 

»  •+-  5NaOC2H6 

o-toluidine 

»         -(-5HC1 

m-toluidine 

»  -+-5HCI 

p-toluidine 

»  H-5HCI ' 


LIMITES 
du  spectre. 


2800-3255 


265o-33oo 
2080-2660 
2060-2830 
2060-28 5o 
2060-2830 
1900-2600 
2080-2680 
2o8o-255o 

2230-3o5o 

2o5o-3i73 
2000-2750 
2000-2750 
245o-3ioo 
245o-3i5o 
2.45o-3  i5o 
245o-3 i5o 
24 30-3 100 
2000-3 i5o 
2000-2800 
? 

2600-3173 
2600-3175 
2460-3200 
2460-3200 
2460-3200 
2575-3o8o 
2570-31 i5 
2j4o-3o8o 
24oo-3 i5o 
254o-3o8o 

2450-3223 
2310-3200 

247^-3200 
26! o-3 180 
25io-3ioo 
25io-3o8o 


10 

20 
ao 

20 
10 
i3 

10 

8 

10 

13 

13 
2 
/ 

13 
i3 

10 

22 

22 

1 

5 

3 
20 

i3 

20 
12 
i3 
10 

13 

IO 

17 
14 

'7 
i3 
i5 

'4 
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NIMIHTANCKN 


o-diméthyltoluidine 

»  +  5HC1 

p-diméthyltoluidine 

-(-5HCI 

o-anisidine 

»  -t-5HCI 

/3-anisidine 

»  -+-5HCI.  ...'. 

Acétanilide 

Chlorure  de  phényltrimélhylammonium. 
»  »  -4-5HC1. 

Acide  anthranilique 

»  »  -t-SHCl 

»  «  -+-5NaOCîH5.  ... 

Acide  monomélhylanthranilique 

>»  »  -1-5  HC1 

.  »  -h5NaOCîH5. 

Monomélhylanthranilate  de  mélhyle. . . . 

»  -(-5HC1. 

Acide  diméthyianthranilique 

»  »  4-5HCI... 

Diméthylanthranilatedeméthyle+5HC1. 

»  de  bétaïne 

Acide  anilidoacélique 

»  »  -+-5HCI 

»  -+-5NaOCîH8... 

Anilidoacétate  de  mcthyle , . 

»               »              +5HC1.... 
Alcool  benzylique 


LIMITES 
du  spectre. 


2375-3i5o 
3180-3670 

2/^'20--3olO 

74.70  3o55 
2/\3o-'Sion 
274o-3320 
23C5-7.9»o 
2375-2980 

Non  fluorescent. 
2450-3200 

? 
2040-2670 
202O-275O 
2040-2820 
2OI0-?.58o 

2o3o-26oo 
2070-2650 

2010-258" 

2020-2390 

2 I 50-2600 
21 5O-260O 
2040-2640 
2060-257O 

284o-3 i5o 
2610-3 180 
25oo-3o8o 
a84o-3ioo 
2840-3 1 10 
-374o 


16 
10 
12 

1 1 

>7 
1 1 

i3 
12 

3 
1 


i3 


SUBSTANCES. 


Alcool  benzylique  -+■  iNaOCjH5 

Cyanure  de  benzyle 

Benzylamine 

-+-5HC1 

Acide  phénylacétique 

»  »  -+-  rNaOCsH5. . 

Acide  pliénylpropiolique 

Acide  phénylamidoacétique 

»  +  5KOH. 

-t-5HCI.. 

a-amidopyridine 

»  -H10HCI 

Acide  a-amidonicotinique 

»  »  -r-5HCl.r. 

»  »  +NaOH.. 

Pyridine 

»       h-  1 HC1 

Éther  collidinedicarbonique 

Éther  dihydrocollidinedicarbonique. . 

Quinoléine 

»         -+-5HCI 

Isoquinoléine 

»        -I-5HCI 

Tétrahydroquinoléine 

»  -H5HC1 


LIMITES 
du  spectre. 


-374o 
3020-3720 

323o-368o 
3i3o-375o 
3140-3700 
3000-3720 
2170-2970 
2080-2740 

(2  bandes) 

2 1 3o-3o8o 

{ i  bandes ) 

2O80-373O 
( 2  bandes ) 

2282-3 IOI 
2200-30O0 
2040-2840 

ai  50-2740 
2020-2740 


22DO-2450 

2o5o-26oo 
2280-2450 
2100-2600 
2200-2840 
245o-3o2o 

22  5O-310O 


i3 

14 

2 

1 1 

8 

14 

10 
10 

5 

14 

i5 
i5 
20 

10 

5 


I? 

3 

i3 

1 

4 

8 
10 
20 


Variations  de  la  largeur  du  spectre 
et  de  son  intensité  en  fonction  du 
temps  de  pose  (compté  en  minutes). 


Phénol. 


LARGEUR 
du  «pectre. 


2750-3500 

28?.5-35oo 

2877-3485 
2934-347° 

3037-3455 
3100-3455 
3225-3433 


Phénol 
[NaOC2H5. 


LARGEUR 
du  spectre. 


25oo-3i75 
2670-3173 
275o-3 1 40 
2845-3ii3 
2860  3ioc 


Influence  de  la  concentration  en  H  Cl 
sur  la  largeur  du  spectre  et  son 
intensité. 


HCI. 


o 

o,5 

1 

2 

5 

10 

100 

5oo 


Aniline. 


LARGEUR 
du  spectre. 


246o-3?oo 

2460-3200 
2460-3225 
2600-3200 
2640-3200 
266o-3 186 
2700-3l8o 


20 

20 
20 

i5 
i3 

12 

10 

O 


Diméthylaniline. 


LARGEUR 
du  spectre. 


254o-3o8o 
245o-3ioo 
235o-3i70 
236o-3i6o 
2400-3 i5o 
246o-3 1 5o 
? 


lu 

I  ) 

■20 

20 

i5 

i3 
1 
0 


Influence  de  la  dilution 
moléculaire  u  sur  la 
largeur  et  l'intensité 
du  spectre. 


Phénol. 


Influence  de  la  concen- 
tration moléculaire 
sur  la  largeur  et  l'in- 
tensité du  spectre. 

Aniline. 


0,03 

o,oo5 
o,ooo5 


LARGEUR 
du  spectre. 


2775-3 i4o 

266o-3l90 
2740-3290 
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B.  —  Données  quantitatives  relatives  aux  spectres  d'émission. 


Déterminations  de  longueurs  d'onde  normales,  par  la  méthode  de  Fabry,  Pérol  et  Buisson 
(P.  Eversheim,  Z.  tf'iss.  Photogr.,  8,  i5o).  Les  quantités  entre  (    )  indiquent  les  erreurs  probables. 

Hélium    7065,207  (0,001 5)  Hélium    4921,934  (0,0008)  Mercure    5790,664    (0,0007) 

6678,151  (0,0008)  (Suite)    47 • 3 , 1 54  (o,ooo3)  5769,603     (0,0008) 

5875,639  (o,ooo5)                         447' ,493  (0,0006)  Cadmium     4799,922    (0,0006) 

5oi5,G83  (0,0004)  4678,163    (0,0008) 


Longueurs  d'onde  de  quelques  raies  du  (er  à  la  surface  du  Soleil  (C.-E.  St.  John,  Astrophysic.  /.,  31,  143). 

(L'auteur  prend  comme  étalons  les  raies  suivantes,  déterminées  par  Fabry  et  Buisson  en  1907  : 

4021,872       3977,745       3935,818       3906,481       3865,526). 

A  desraies...     3969,261       3966,068      3956,678      3956,462      3948,783      3940,882      3930, 3oi       3927,921       3922,913 


Longueurs  d'onde  des  raies  étalons  du  1er,  déterminées  par  la  méthode  de  Fabry  et  Buisson. 


(P- 


4282,408 
4315,089 
4352,741 
4375,934 
4427, 3i3 
4466,557 
4494,571 
4528,622 


4547,853 
4592,658 
4602,948 
4647,44i 

4691,419 
4707,292 
4736,785 
4736,787 


4754,o49 
4789,658 
4823*,  523 
4859,758 
4878,224 
4go3,327 
49'9m007 
4966, io5 


Eversheim, 

5ooi ,885 
5012,074 
5049,827 
5o83,346 
5i 10,414 
5167,491 
5191,473 
5232, g58 


Astrophysic.  J., 

5266,566 
5266,569 
53o2,3i6 
5324, 196 
5371,493 
5405,780 
5434,524 
5455,6n 


81,  76). 
5497)523 
55o6,785 
556g, 630 
5586,773 
56 15,662 
5658,838 
5763,oi3 
5826,294  Ba 


5857,759  Ni 
5971,715  Ba 
5997,102  Ba 
6o65,493 
6108, 121  Ni 
6191,508 
6230,736 
63i8,028 


6335,342 
63g3,6i3 
643o,802 

6494,994 
0546,252 
6592,931 
6678,008 
O750, 102 
©945,223 


Différences  de  longueurs  d'onde  des  raies  du  spectre  solaire  et  du  spectre  d'arc,  as — Xa,  en  millièmes  d'Angslrôm. 

(C.  Fabry  et  H.  Buisson,  Astrophjsic.  /.,  81,  97). 


Raie. 

4o02,45 

4n8,55 
4127,01 
4i34, 08 
.ji53,92 
4i54, 5i 
4i54,82 
41 58, 80 
4i75,65 


\-\ 

+  4 

+  8 

+  2 

+  5 

-2  5 

+  3 

-  6 

+  8 

+  4 


Raie. 

4181,76 

4187,04 

419', 44 
4202,04 

42lG,H) 
4222,22 
4227,44 

4 a33, 61 

4235,95 


+  2 

-  3 

-  3 
+  18 
+  1 1 
-10 

-29 

-  8 

-'9 


Raie.       V-V, 


425o, 12 
4250,78 
4271,16 

4282,41 
4337,o5 
4352,74 
4309,77 
4375,93 
4422,57 


-.4 

+23 

-18 

+  7 
+  7 
+  4 
+  0 
+  12 
+  4 


Raie. 

vv 

Raie.       \-\. 

Raie. 

VV 

Raie. 

x.-V 

Raie. 

W 

4427,3i 

+  4 

4789,66     +  8 

5283,03 

+  5 

5383,38 

+23 

55oi ,47 

+  9 

443o,Oi 

+  0 

4859,75     -  7 

53o2,3i 

-  0 

5393,i8 

-  8 

55oG,78 

+  8 

4442,34 

+  12 

4871,34    -i5 

5324,19 

+  0 

5397,i5 

+  i3 

5580,77 

+  3 

4443,19 

+  7 

4919,00     -  8 

5339,95 

-1 1 

5405,78 

+  1  j 

5703,01 

-'4 

4447.72 

+  7 

5  ra3, 73     +10 

534i ,o3 

+  18 

5410,92 

+  20 

5934,68 

-2  5 

440i ,05 

+  9 

5171,61      +25 

5304,88 

+3o 

54l5,22 

+27 

5987,08 

+  >9 

4400,55 

+  14 

5200,57    +  0 

5305,41 

+  0 

5424,09 

+3o 

0oG5,49 

+  lo 

453 1 , i5 

+  5 

5269, 55     +12 

5307,48 

+3o 

5434,53 

+  7 

023o,73 

+  12 

4786, i3 

+  0 

5281.80     -  8 

5309,98 

+22 

5497,52 

+  5 

G393,0i 
O4o8, o3 

+  4 
-20 

Déplacement  des  raies  spectrales  données  par  les  bords  du   Soleil,  déterminé  pour  470  raies,  comprises  entre  X  3741  et  X  0572 

(Walter  S.  Adams.  Astrophysic.  J. ,  31,  3o). 
La  grandeur  du  déplacement  varie  entre  -1-0,012  et  —  o,oô  U.  A.  (Le  signe  -+-  correspond  au  déplacement  vers  le  rouge). 


Longueurs  d'onde  des  raies  H  et  K  du  calcium  (C.-E.  St.  John.  Astrophjs.  Jouru.,  31,  i43). 

H.  K. 

source.                            Absorption.  Émission.  Absorption.  Émission.                                              Valeur  finale. 

Ar° 3908,476  3968,474  3933,667  3933,667                                         - 

Étincelle 3968,476  3988,47e  3933,GG9  3933,GG7  11:3968,476         Unilés-Angstrom 

Four  électrique.  3968,474  3g33,665  3g33,665  K  :  3933,067                   » 

Moyenne 3968,476  3968,473  3933,607  3933,000  Erreur  inférieure  à  0,001  U.  A. 
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Intensité  du  spectre  de  l'hydrogène  avec  diverses  excitations,  en  prenant  comme  comparaison  un  tube  traversé  par  un  courant  de 
■20  milliampères,  contenant  l'hydrogène  à  imra  de  pression  (P. -G.  Nutting  et  C.  Tugman.  Astrophjsik.  /.,  81,  62). 


a  =  raie  656  jjtjjt.  —  |3  =  486[i|i.  — y  =  4^4  Hf*  dans  le  spectre  secondaire. 
a  =  raie  611  t*n .  —  b  =  545fip.  —  c=  460  [xpt.  dans  le  spectre  primaire. 


i  =  courant  en  milliampères. 
P  =  intensité  du  spectre  primaire. 


(. 

P. 

a. 

P- 

Y- 

20 

1  ,00 

I  ,00 

1 ,00 

1,00 

5o 

2,1 

3,45 

2,72 

2,33 

100 

3,8 

9,3 

6,1 

4,6 

i5o 

5,4 

'6,7 

9.7 

6,8 

200 

6,8 

24,5 

i3,3 

8,9 

25o 

8,2 

33,5 

«7,i 

11 ,0 

3oo 

9,4 

42,0 

20,5 

'2)9 

35o 

'0,4 

49,8 

23,5 

■  4,4 

4oo 

1  I  .3 

59,' 

27,0 

16,2 

45o 

.2,3 

6fi,i 

29,5 

'7,4 

Énergie  de  l'émission  pour  un  courant  de  20  milliampères. 
Source  de  comparaison  :  Filament  de  lampe  à  incandescence. 
F  =  énergie  de  l'émission. 

Hydrogène 
E. 

j  L'énergiedel'émissiondeY 
étant  prise  pour  unité. 


Lamf>e 
E. 

«97 

24 
7,o 
i3o 

38 


9'?  /  L'énergie  de  l'émission  do 

'     |      c  étant  prise  pour  unité. 
i,o  ; 


Spectre  de  flamme  à  haute  température  du  fer.  —  Intensités  relatives  des  raies  du  fer  dans  la  flamme  oxyacétylénlque  et  dans  le 
cône  blou  du  bec  Bunsen  (G.  A.  Hemsalech  et  C.  de  Watteviixe.  C.  R.  150,  329). 

Les  auteurs  trouvent  dans  la  flamme  oxyacétylénique,  outre  les  raies  du  fer  données  par  le  chalumeau  oxhydrique,   un  certain 
nombre  de  raies  faibles  qui  sont  caractéristiques  du  cône  bleu  du  bec  Bunsen  (spectre  supplémentaire). 


Ces  mêmes  raies  apparaissent  très  faiblement  à  la  température 
du  four  électrique.  Voici  les  intensités  relatives  de  ces  raies  : 


INTENSITES   RELATIVES. 

A. 

Fl! 

mme  ux  jacelylénique. 

Cône  bleu  du  bec  Bunsen. 

3883 , 39 

o,5 

I 

3935,92 

00 

3  (  raie  renforcée) 

4172,20 

0 

0 

4233,76 

00 

1 

4447,85 

00 

0 

4528,78 

o,5 

1 

4890,89 
4891,62 

00 

3 

49i9,n 

3 

4920,63 

49^7,43 

4 

4957,8o          » 

Au  contraire,  les  raies  bien  visibles  au  four  électrique,  sont 
intenses  dans  la  flamme  oxyacétylénique  : 


RAIES   BIEN    VISIBLES 
dans  le  four  (  King). 


4i32, i5 
4i43,5o 
4143,96 
4202,  i5 
4171 ,3o 
4271,93 
4307,96 
4325,92 
4376,04 
4383,70 
44o4,88 
4415,27 
4427,44 


INTENSITES   RELATIVES 
dans  la  flamme  oxyacéijlénique. 


4 

4 

6 

6 
6 

4 

8 

6 

3,5 

4 


W.  Jlngjohajvn,  Z.  u'iss.  P/iotogr.,  9. 

Pages. 

Détermination  speclrophotomclrique  de  l'intensité  des  bandes  de  l'oxyde  de  carbone 1 28-141 

»  »  de  l'hydrogène 117 

»  »  de  l'azote io5 

»  »  de  l'oxygène '42 
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Durées  relatives  des  raies  dans  l'étincelle  de  self-induction. 


Ca  (G. -A.  Hemsalech,  C.  H.,  151,  2*21). 
Durées  en  microsecondes. 
Capacités  en  microfarads. 


Raies  d'arc 

X. 

t. 

3949,09 

5 

3957,23 

6 

3973,89 

7 

4092,83 

3 

4095,25 

3 

4098,82 

4 

4226,91 

20 

424o,58 

3 

4283,i6 

ro 

4289,51 

9 

4299,i4 

8 

43o2,.68 

9 

4307,91 

9 

43i8,8o 

10 

4355,4i 

5 

4425,6i 

10 

4435,i3 

12 

4454,97 

i5 

4512,73 

2 

4527,17 

6 

4578,82 

5 

458i,66 

5 

4586,12 

7 

4685,4o 

5 

4878,34 

7 

5o4i ,93 

4 

5 1 8  y ,  0  5 

5 

5270,45 

7 

5349,66 

6 

0,0023. 
100 
106 

"9 
102 
106 

1 10 
233 
io3 
1 56 

l52 

i48 
i73 
i5o 
i56 
n5 
i58 
168 
172 
93 
"9 

123 

127 
i3i 

96 
n3 

99 
io5 
126 

1 11 


0,012. 
M8 
169 
182 

132 

i63 

171 
292 

162 

228 

2l5 
211 

238 
217 
224 

167 

214 
240 
25o 
1  38 
177 
182 
186 
188 
i5o 
172 

■47 
1  Si 

181 
162 


Rapport 

des 
durées. 

,48 

,59 
,53 

,49 
,54 
,55 

,25 

,57 
,46 

,4. 
,42 
,38 
,45 
,44 
.45 
,35 
,43 
,45 
,4i 
,49 
,48 

,47 

f  f 
,44 

,56 

,52 

,49 
,44 
,44 
,45 


Raies  d'étincelles. 


X. 

3706, 18 

3737,08 

K  3g33, 83 

H  3968, 63 


1. 
10 
12 
>5o 
5o 


Ca  (suite). 

Durées  en  microsecon 

des. 

Capacités  en 

rnicrofari 

ds. 

Rapport 

— . —  - 

--. — -, 

des 

0,0023. 

0,012. 

durées. 

61 

122 

2,00 

74 

134 

1,81 

i73 

245 

1,42 

i73 

243 

1,40 

Fe  (G. -A.  Hemsalech,  C.  H.,  150,  1745), 

Durées  en  microsecondes. 
Raies  d'étincelles.  Capacités  en  microfarads. 


X. 

i. 

363 1 ,62 

7 

3647,99 

7 

3705,70 

5 

3709,37 

5 

3763,90 

7 

3765,66 

3 

38o5,47 

3 

3820,56 

10 

4oo5,33 

8 

4o45,9o 

10 

4o63,63 

9 

4071,79 

9 

4  27 1 , 62 

9 

4307,96 

9 

4325,92 

9 

4383,70 

10 

44o4,88 

9 

4415,27 

8 

4422,67 

2 

4871,84 

8 

4957,62 

10 

0,0012. 

0,0023. 

0,0046. 

0,012 

63 

95 

i35 

i85 

63 

97 

i37 

186 

74 

io5 

i45 

193 

67 

99 

i3g 

189 

78 

107 

162 

206 

4o? 

59 

9ï 

i3) 

. 

57 

90 

l32 

95 

i3o 

i83 

241 

7^ 

106 

i5o 

198 

102 

144 

201 

272 

92 

i34 

188 

245 

89 

i3i 

184 

•236 

100 

i3i 

192 

24  > 

94 

i3i 

190 

243 

9i 

i3i 

190 

2Î9 

109 

160 

•212 

282 

99 

i37 

•93 

246 

84 

116 

176 

2 10 

. 

61 

99 

132 

5i 

84 

1 12 

i56 

63 

95 

i3o 

1 72 

Durées  relatives  des  raies  spectrales  émises   par  la  vapeur  de  magnésium   dans  l'étincelle  électrique. 


(G. -A.  Hemsalech,  C.  H 
Durées  en   microsecondes. 
Capacités  en  microfarads. 


151,  669). 


X. 

i.                 0,0023 

1.  Raies  d'arc.  —  1 

3829, 5i 

10                  145 

3832,46 

i5                  172 

3838,44 

20                  192 

5i67,55 

8                 i39 

5172,87 

10                   1 53 

5i83,84 

i5                  166 

-        Rapport 

,012. 

des  durées 

ilets. 

218 

1 ,5o 

242 

',4' 

257 

i,34 

210 

1 ,5i 

220 

i,44 

237 

.,43 

3987,08 

4o 58, 4 5 
4167,81 
4352,i8 
4*03,33 
.5528,75 


Durées  en  microsecondes. 

Capacilésen  microfarads. 

— — — - — 

Rapport 

i.                0,0023. 

0,012. 

des  durées 

b)  Série  nébuleuse 

. 

2                    79 

129 

1,67 

5                    87 

140 

1,61 

10                    90 

'49 

1  ,66 

i5                  100 

i65 

1,65 

i5                  io3 

170 

i,65 

8                     86 

•47 

',7' 
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Durées  relatives  des  raies  spectrales  émises  par  la  vapeur  de  magnésium  dans  l'étincelle  électrique  (suite) 

(G.-A.  Hebsalech,  C.  R.,  151,  669). 


4571 ,33 
4;3o,42 
571 1 ,56 


Durées  en   microsecondes. 
Capacités  en  mirrofarads. 

0,0023.  0,012. 

c)  Hors  de  série. 

102  17') 

1 1 1 

roi 


Kapport 
des  durées. 


1,72 


Durées   en    microsecondes. 
Capacités  en  microfarads. 

1.  0,0023.  0,012. 

II.  Raies  d'étincelles. 


Rapport 
des  durées. 


38go,5o 

)8lj'2,9.0 

38(j5.88 

3898,3 

448i,3 


1 

3 
5 
o 

[O 


5i 


81 

93 

77 

1 10 


2, 16 


Largeur  des  raies  spectrales  de  l'hydrogène  (Kudolph  Ladenburg,  Jier.  Dtsch.  Physik.  Ges.,  12,  61). 

Épaisseur 1"°,8.                         5c-,3.  11",  0.  25c=,0. 

„_     ,,„m     H„  \  H* 2,3a  U.  A.             2,68  2,90  3,48 

'                      B  (  H[i 2,18                       2,56  2,90  3,64 

-„  ,          j   Ha 2,60                        3,46  4,85(3,9.8)  4,y3  (3,i6) 

P~          '            j  Hp 3,36                       4,16  5,oo  4,95 

_      „  ,          j  Ha 2,5o                         5,04(2,74)  6,28(2,94)  8,43(3,48; 

P~    '2    'J         (  H|3 3,3i                        6,00  7,32(3,84)  8,65  (3, 90) 

Les  nombres  entre  parenthèses  correspondent  aux  largeurs  des  parties  centrales  plus  intenses  de  certaines  bandes. 


Raies  ultimes  de  quelques  métaux  (A.  de  Gramont,  C.  B.,  150,  39). 


K. 


Rb(?). 
Mg  (b) 

Ca(H) 


4047,4 

4044,4 
4202,0 
5i83,8 

3838,5 
3q68  6 


Ca(K)....  3g33,8 
Sr  42i5,7 

» 1°77>9 

Ba 5535,3 

»  4554,3 

Se {247,0 


Se  36i3,9 

Al 3961,7 

»  3944,2 

Si 3go5,7 

Ti 3761,5 

Pb 4o58,o 


Pb 3683,6 

Va 44o8,5 

Cr 5208,7 

»  4254,5 

Mn 4o33,3 

»    4°3o,9 


Fe 4383,7 

»  4o45,9 

Ni... 3858,5 

3807,3 

»  36ig,5 

Co 4 121 ,5 

» i' 18,9 


Structure  de  la  raie  verte  5461  du  mercure 
(H.  Stansfeld,  Poe.  P/iysic.  Soc,  21,  846). 


Bande  centrale 


Spectre 

Spectre 

N". 

primaire. 

secondaire. 

Largeur. 

i... 

0 

0 

'7 

2... 

. 

1  35 

'4« 

i3 

3... 

.64 

167 

i3 

J   4... 
(   5... 

232 

)  217 
(  243 

217 
243 

16 
24 

6... 

319 

322 

'7 

7... 

363 

365 

12 

8... 

448 

i4 

Les  nombres  correspondant  aux  spectres  primaire  et  secondaire 
sont  les  distances  en  millièmes  d'Angslrôm  à  la  composante  de  plus 
petite  longueur  d'onde  (  N°  1). 


Longueur  d'onde  des  satellites  des  raies  du  mercure 

(  H.-G.  Gale   cl   H.-B.  Le.mon,   Astrophysic.  /.,  31,  80, 

et  Physik.  Z.,  11,  210). 

Kaies.  A  5790.  X  5769.  X546I.  \  4358. 

Satellite +0,229  -+-0,040  -+-0,217  +°,<94 

»         -+-o,i35  — 0,044  +o,i3o  -t-0,118 

»         — °)"9  •  -i-o,o83  +0,040 

»         — 0,184  •  — o,o54  —0,088 

»         — °)93i  •  —0,094  — 0,1  55 

»         —0,998  .  — o,233 

La  source  de  lumière  est  une  lampe  commerciale  de  Cooper 
Hewilt. 

Les  nombres  donnent,  les  différences  de  longueurs  d'onde  de 
chaque  satellite  avec  la  bande  principale  qui  figure  en  tète  de 
chaque  colonne. 
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II.  —  Spectres  d'absorption. 

A. 

—  Spectres  d'absorption  des  corps  à  l'état  gazeux. 

a.  Corps  simples. 
(P.-V.  Bevan,  Proc.  R.  Soc,  London  [A],  83,  423). 

X. 

108X-'  in  vacuo. 

X. 

10'  X-1  in  vacuo. 

X. 

10e  X-1  in  vacuo. 

! 

8949,92 

11170,3 

•  5... 

3477.25 

28750,3 

13... 

3237,6 

30878 

/      8527,72 

1172.3,6 

6... 

3398,40 

29417,3 

14.;. 

323o,9 

309  ',3 

«         \       4593,34 
'.'"}       4555,44 

•21764 ,6 

7... 

3348.72 

29853,7 

15... 

3226,0 

30990 

21945,8 

8... 

33i3,5 

30170 

16... 

3221 ,6 

3io34 

Cœsium. . . 

l       3888,83 

!    3876, 73 

25707,5 

9... 

3288,9 

3o395 

17... 

3217,4 

31074 

25787,7 

10... 

3270,6 

3o575 

18... 

32i4,3 

3i  io3 

1       36i7,o8 
'•'•)      36ii,84 

27638,9 

11... 

32^7,1 

30691 

19... 

32ii,8 

31126 

27679,0 

12... 

32^5,9 

30799 

20... 

3209,6 

3n48 

21... 

3208,0 

3 1164 

X. 

10»  X-1 

in  vacuo. 

X. 

10*  X_I  in  vacuo. 

X. 

10") 

.-'  in  vacuo. 

PARTIE  ROUGE 
cannelée  du  spectre 

•••: 

6.. 

\ 

16. 

1. 

d'absorption. 

7694,3 

lï 

1988,2 

3o34,9 

32949,58 

2885,9 

3464o 

X 
6412 

7665,6 

K 

lo45,3 

!.. 

2992,33 

334i8,77 

17. 

2882,9 

34678 

2. 

6442 

!.. 

4047, 36 

■Il 

'707,46 

8.. 

2963,36 

33746,16 

18. 

2880,3 

34709 

3. 

6473 

4044,29 

2, 

726,22 

9.. 

2942,8 

33981,25 

19. 

2877,9 

34738 

4. 

65i2 

Potassium. 

3.. 

3447,49 

2( 

)oo6 , 6 1 

10.. 

2928,0 

34i4i 

20. 

2875,8 

34;63 

5. 

6543 

3446,49 

2( 

)oi5,o3 

11.. 

2916,6 

34278 

21. 

2874 , 1 

3'l784 

6. 

658i 

4.. 

3217,76 

3 

077,52 

12.. 

2907,6 

34384 

22. 

2872 , 5 

348o3 

7. 

6621 

5 

3217,27 
3102,37 

3 

J' 

082,25 
12.33,42 

13.. 
14.. 

2900,4 
2894,6 

34472 
34536 

23. 
24. 

2871,1 
2870,0 

34822 
34834 

Ce  sont  les  X 
des  bords 

3io2,i5 

3' 

>.235,7i 

15.. 

2889,7 

34594 

des  bandes. 

X. 

108  X-1  in  vacuo. 

X. 

109  X~l  in  vacuo. 

X. 

10"  X-'  in  vacuo. 

1.... 

795o,46 

12574,4 

6... 

3i58,2 

3i654 

16... 

3oco,o 

333.'  j 

(       78o5,98 

12807,2 

7... 

3i i3,o 

32io8 

17... 

2996,3 

3336', 

1  2        \      42i5,72 
"/      4201,98 

23714, 1 

8... 

3o8i.,9 

3243g 

18... 

2993 , 4 

33397 

23791,7 

9  .. 

3o6o,3 

32.668 

19... 

2991,0 

33425 

!o     |    3591,74 
1    3587,23 

27833,9 

10... 

3044,2 

32840 

20... 

2988,8 

33449 

Rubidium.. 

27868,9 

11... 

3o32, 1 

32971 

21... 

2986,9 

33470 

j      335i ,o3 

1       3348,86 

29833,2 

12... 

3o22,6 

33075 

22. 

2985,4 

33486 

29852,5 

13... 

3oi5, 1 

33i58 

23... 

2984 , 1 

335oi 

|       3229,26 
1       3228,18 

1 

3o958,0 

14... 

3oog,o 

3321 5 

24... 

2983,0 

335 1 3 

3o868,4 

15... 

3oo3,9 

3328i 

25... 

2982,1 

33525 

Taylor  S.  Carter,  Pliysik.  Z.,  II,  633. 

Rubidium.. 

\            6709                 ( 
j             673.                   ( 

>755                  6799                  6849                  6906                  6979 
Ï778                  6826                  6878                  6942                  7013 

^Ces  nombres  indiquent  le  commencement  de  chaque  bande). 

7oi5 

Tables  internationales. 
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Spectres  d'absorption  des  corps  à  l'état  gazeux.  —  a.  Corps  simples  (suite). 
J.-I.  Graham,  Proc.  Roy.  Soc,  London  [A],  84,  3n. 

!o    453o    4465     44o5     435o    4290    4^45    4iq5     4'5o    4100    4ojo    4oo5    398a 

233 1     2356    9.384    2410    2439    2469    2497    2509 


X         4775    4705    4645    458 

==  Y      2094     2125     21 53     2i83     2207     2239     2270     2299 

Ce  spectre,  du  à  la  vapeur  de  soufre  à  basse  température,  est  attribué  à  la  molécule  polymérisée  S8 


X         34i 5     3365     333o     3290     3255     32 1 5     3170     3i3o     3og5     3o6o     3o25     2990    2960     2930    2900     2860    2835 

71  =  i     2928    2972     3oo3    3o39    3072    3no    3i55    3195    323i     3268     33o6    3344     3378    34 1 3     3448    3496    3527 

X         2805    2770    2745    2715    2690    2665    2640    2620 

71  =  i      3565     36io     3643     3683     3717     3752     3;88     3817 
1  X 

Ce  spectre,  attribué  à  la  molécule  simple  S2,  est  donné  par  la  vapeur  de  soufre  à  température  élevée. 


b.  Corps  composés  de  la  chimie  minérale. 

SOj..     Absorption  par  8ocm  de  gaz  sulfureux  à  imm  de  pression.   5go  bandes  d'absorption  entre  les  longueurs  d'onde  2707,6 
et  3n8,2. 

Frances    Lowater,    Astrophysic.    /.,    31,  3n. 


c  Corps  organiques. 
Benzine  (tube  de  ioc"').  Spectre  d'absorption  de  la  vapeur  entre  2361,9  et  2688,9  à  diverses  températures. 

(L.  Grèbe,  Z.  fViss.  P/iotogr.,  9,  i32). 


Aniline  (tube  de  2oomm).  (J.-E.  Punvis,  /.  Çhcm.  Soc.  London,  97,  1 547 )■ 


14».  -  763m». 


X. 

2978 

2977 
297.5 , 5 

2973 
2969 , 5 
2966,5 
2964 
296  c , 3 
■>958 
2953,5 
295 1 

29  1  9 
2945 
29l2,5 

2940 

2935 
2931 
2928 
2923,5 


Faible. 


Assez  forte. 
Faible. 
Assez  forte. 

» 
Faible. 


Assez  forte. 
F. 

Plus  large  et  plus 
forte  que  2942, 5. 
A.  F. 

T.  Faibles.  Égale- 
ment Fortes. 


14° 

.  —  763""". 

X. 

2921,5 

T.  Faible. 

\  2919 

A.  F. 

1  2914 

F. 

2912,5 

T.  faible. 

2909 

>> 

2907 

» 

2901 

A.  F. 

2897 , 5 

F. 

2894 

T.  faible. 

2891,5 

Faible. 

\  2879 

T.  faible. 

(   2877 

» 

\  2875 

» 

(   237-i 

» 

\  2871 

» 

(   2870 

» 

l  286S 

Faible,  large. 

1  2866 

» 

\  2864 

Faible,  étroite 

2862 

» 

14°. 


2859,5 
2857 
2856 
2853,5 

285 1 ,5 
2848,5 
2846 

284  i 
2841 

2838 
2836 

2834,5 
2832 

28  3o 
2828 
2826,5 

2821 


—  763-"". 

14° 
X. 

.  -  763""". 

[  2814, j 

T.  faible. 

F.,  large. 

]  2810, 5 

» 

A.  F. 

Faible,  étroite. 

j  2807       J 

T.  faible,  plus  forte 
que  les  2  autres. 

T.  faible. 

2804 , 5 

A.  forte. 

2798,5 

Faible. 

T.  faibles,  étroites. 

Force  égale. 

|  279 1,.) 

» 

!  2791,3 

« 

T.  faible,  étroite. 

2787 

Faible,  large. 

» 

2782 

» 

2781 

T.  faible. 

» 

2-779 

« 

\  2770 

» 

Faible. 

j  2768,5 

» 

» 

|  2766 

» 

A.    faibles.    Force 

1  2764,5 

» 

égale. 

2-7^9 

» 

2737,5 

» 

Tète      de     bande 

2735 

» 

large. 

2739 

» 
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Spectre  d'absorption  de  l'aniline  (suite). 


14».  -  763—. 


X. 


2737 

2729 

2730 

2726 

2725 

2722 

2720,5 

2717,5 


» 
A.  F. 

T.  faible. 

» 

a 

T.  faible,  large. 
» 


L'absorption  générale  commence 
vers  environ  X  2400  ;  les  lignes 
Cd  2321,  23i3,  2288,  2265, 
2194,  2144  sont  juste  visibles. 


2978 

2977 

2974,5 

2973 

2970,5 

2967 

2964 

2962 

2959 

2954,5 

2951,5 

2910,5 

2946 

2943 

2940 

2934 

2g3o 

2927,5 

2924 

2921,5 

2918 

2913,5 

•2912,5 
2910 

2907 

2900 
2897 
2894 
2891 


30%    807»-. 

A.  faible. 
Faible. 
A.  F. 
A.  faible. 
A.  F. 

» 
Faib.,  un  peu  large. 
A.  F. 

» 
Faib. ,un peu  large. 

» 
A.  F.,  étroite. 

* 
T.  F. 
Plus  large  et  plus 

forte  que  2943. 
A.  F. 
Faible. 


F. 

Plus  large  et  plus 

forte  que  2918. 
T.  faible. 
Faible. 
Faible,  plus  étroite 

que  2910. 
A.  F.,  étroite. 
F. 

T.  faible. 
A.  F.,  étroite. 


30°.  —  807°"°. 


2878,5 
2877,5 
2876 
2875 
2872 
2871 
2868 
2866 
f  2864 

2862 

u85g,5 

2857 

2856 

2854,5 

285i ,5 

2849 

2847 

2844,5 

284i,5 

2838 

2836 

2834,5 

2832,5 

283o,5 

2828 

2826,5 

2821 

2816 
2812 
2808,5 
2805 

2799 
2795 

2791,5 

2787 

2783 

2781 

2778 

2770,5 

2768,5 

2766,5 

2765,5 

2759,5 

2757,5 

2754 

2744 

2743 


Faible,  étroite. 


Faible,  large. 

» 
Faible,  étroite. 
Faible,  plus   forte 

que  2864. 
F.,  large. 
A.  F. 
Faible,  étroite. 

» 
T.  faible,*  étroite. 


T.  faible. 

1 
Faible,  étroite. 

» 

» 

» 
Plutôt  faible. 


Tête  d'une  F.  bande 

large. 
Faible,  étroite. 


A.  F. 

Faible. 

» 

» 

» 
T.  faible. 
T.  faible,  étroite. 
Faible,  étroite. 


A.  F.,  large. 
Faible,  étroite. 
A.  F.,  étroite. 
T.  faible,  étroite. 


30».  —  807-°. 


X. 

274o 
2737,5 

2729 

2730 

2726,5 

27^5 

27.23 

2720,5 

2717,5 


Faible,  large. 

» 
A.  F. 

Plus  F.  que  2729. 
Faible,  étroite. 

» 

» 
Faible,  large. 


L'absorption  générale  commence 
à  environ  X  243o. 


45° 


X. 


2878,5 

2877,5 

2876 

2875 

2872 

287  r 


833° 


T.  faible. 


L'absorption  générale  commence 
vers  X  285o. 


45» 


2981 
2978 

2977 
2975 
2973 

2970,5 

2966,5 

2963 

2962 

2958,5 

2954,5 

2g5i 

2949 
2946 

2942,5 

2939 

2934 

2931 

2928,5 

2924,5 

2921,5 

2918 

29i3,5 

2912 

2909,5 

2906 

2900 

2897 

28<j3 

2891 


—  833mm. 

Faible,  étroite. 

A.  F.,  étroite. 

Faible. 

F.,  étroite. 

A.  F. 

A.  F.,  plus  large 

que  2973. 
A.  F. 


A.  F.,  étroite. 

Faible,  large. 

» 

A.  F.,  étroite. 
» 

F.,  large. 

» 
F.,  étroite. 
Faible,  large. 


Faible,  étroite. 
F.,  large. 
» 

T.  Faible. 
Faible,  étroite. 
Faible,  large. 

» 
T.  faible,  large. 
Faible. 
A.  F.,  large. 


G0°.  -  8G3" 


X. 
3oo5 
3ooo 
2995 
2993 
2989 
2985 
2978 

2975 

2972 
2970 
2966 
2962 


T.  faible,  large. 

» 
Faible,  étroite. 
T.  faible,  étroite. 

» 
A.  F.,  large. 

» 
A.  F.,  large,  plus 

forte  que  2978. 
A.  F.,  large. 


2930,5  » 

Absorption  générale  commençant 
à  environ  X  2940;  la  ligne  2948 
du  Cd  est  juste  visible. 


75».  —  893»m. 
X. 

3oo5  Faible,  large. 
3  000  » 

2995  » 

2993  » 

2989  » 

2985  » 

Absorption  générale  commençant 
à  environ  X  2980. 


90°.  —  923™". 


Pas  de  bandes  et  absorption  gé- 
nérale commençant  à  environ 
X  3070. 
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J.-E.  Purvis,  /.  Chem.  Soc,  Lond.,  97,  l55i. 


PRESSION 


M 

3o 
45 
Go 
75 
90 
100 


il 
3o 

45 

60 

75 

90 

100 


LES  RAYONS 

sont 

absorbes 

à  partir  de  la  ).. 


799 
823 
855 
885 
gi5 
g3i 


i3,5 

765 

3o 

8o5 

45 

835 

60 

865 

7â 

895 

90 

9^5 

00 

94i 

760 

804 

83o 
860 
890 
920 
936 


1 2 ,  3 

7  3  2 

3o 

796 

45 

822 

60 

85-2 

"'• 

882 

90 

910 

DERNIÈRES    LAIES   VISIBLES   DU   Cd 
(par  transmission  à  travers  la  Tapeur). 


Monométhylaniline. 


2)00 

27  jo 
3ojo 

299° 
3i3o 
3i5o 
3i65 


i32i,    -2 3 1 3 ,    2288,    2265,    2194   et 

2144  sont  juste  visibles. 
2573  est  juste  visible. 


Monoéthylaniline 


2470 

2'")/(0 

2700 
3o5o 
3o8o 
3 120 
3i5o 


2470 


2540 

2700 
2980 
3o6o 
3ioo 
3 120 


2230 

22r)0 
2 /(  20 
2500 

2G5o 
2900 


2321  à  2144  (fortes)  sont  juste  visibles. 
2573  encore  bien  marquée. 


o-Toluidine 


I2329  à  2144  bien  marquées. 
232i,    23i3,    2288,    2265,    2194    et 

2144  sont  visibles. 
2573  est  juste  visible. 
2748  est  juste  visible. 


Benzylamine. 


2194012141  bien  marquées. 
2194  et  2144  visibles. 
2329  à  2144  bien  marquées. 
2329  à  2144  visibles. 
2573  bien  marquée. 
2880,  2837  et  2748  visibles. 


PRESSION 


12 
100 


13 

43 

75 

100 


Ii 

4> 

75 

100 


12 
3o 
60 


12 
3o 
60 


LES   RAYONS 

sont  . 

absorbés 

à  partir  de  la  ).. 


0 

mm 

12,5 

765 

3o 

8o5 

45 

835 

60 

865 

75 

895 

90 

925 

00 

94i 

766 
942 


7^9 
829 
889 
g35 


7 '9 
829 
889 
935 


702 
796 

8)2 


79G 
83>. 


dernières  raies  visibles  du  Cd 
(par  transmission  à  travers  la  vapeur). 


Diméthylaniline 


2J00 

27.50 

3020 

3070 
3 120 
3i4o 
3170 


232i  à  2144  (fortes)  sont  juste  visibles. 
2573  est  encore  visible. 
2981  est  encore  visible 


Diéthylaniline. 


245o 
3i  jo 


235o 
2420 
255o 
3ooo 


2480 
27J0 
3o5o 
3i  10 


2329  et  2144  bien  marquées. 


Mésidine. 

2321  à  2144  fortes. 

232i  à  2144  bien  marquées. 

23 1 3  îi  2268  juste  visibles. 

>SSo.  28Î7  et  2748  sont  visibles. 


/«-Toluidine. 

232gàai44  bien  marquées. 
2 27')  juste  \  isible. 

2980  jusle  visible. 


2.)  00 

245o 
2600 


o-3-Xylidine. 

2329  a  2144  bien  marquées. 
2329  à  2144  visibles. 
073  bien  marquée. 

///-2-Xylidine. 


225o 

238o 

.'170 


2194  à  2i44  bien  marquées. 
2329a  2144  bien  marquées. 
2329  a  2144  visibles. 


W.  Miess,  Z.f.  wiss.  P/iotogr.,  8.  287. 
0-,  m-,  et  p-xylol Absorption  à  1 6°  G.  et  à  la  pression  atmosphérique,  entre  les  longueurs  d'onde  2841^  et  247^. 
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Furane  (tube  de  ioomm)  (J.-E.  Purvis,  /.  C/iem.  Soc.  Lond.,  97,  1648). 


2652.. 

2647- • 
2642.. 
2637.. 
2634-. 
263o. . 
2C27.. 
2620.. 
2601.. 
2599.. 
25g3.. 

2^89.. 

254 1  • • 

2538... 


2J0O.  . 


OBSERVATIONS    RELATIVES    AUX    DIFFERENTES    CONDITIONS    DE    TEMPERATURE    ET    DE    PRESSION. 


13° 


749" 


Faible,  large 


Faible,  assez  large. 

F.  » 

Faible,  étroite. 

Faible,  assez  large. 

Faible,  large. 

Faible,  étroite. 

» 

Faible,  assez  large. 

Tète  d'une  forte 
bande,  nette  du 
côté  le  plus  ré- 
frangible. 

Faible,  assez  large. 
» 

Tète  d'une  forte 
bande,  nette  du 
côté  le  plus  ré- 
frangible. 

Les  rayons  sont 
ensuite  transmis 
jusqu'à  Cd  2265, 
si  ce  n'est  les  très 
faibles  raies  com- 
prises entre  3370 
et  2329. 


30».  —  793""». 


Faible,  large. 


Faible,  assez  large 
F.  >» 

Faible,  étroite. 

Faible,  assez  large. 

Faible,  large. 

Faible,  étroite. 

» 

Faible,  assez  large. 

Tète 
d'une  forte  bande. 

Faible,  assez  large. 


Tête 
d'une  forte  bande. 

Les  rayons  sont 
ensuite  transmis 
jusqu'à  environ 
2420,  si  ce  n'est 
la  série  des  raies 
Cdde  2329  à  2265 
qui  sont  bien 
marquées. 


45°.  —  819'"" 


60».  -  849" 


Faible,  large. 


Faible,  assez  large. 
F. 

Faible,  étroite. 

Faible,  assez  large. 

Faible,  large. 

Faible,  étroite. 

» 

Faible,  assez  large. 

Tête 
d'une  forte  bande. 

Faible,  assez  large. 


Tête 
d'une  forte  bande.) 

Les  rayons  sont 
ensuite  transmis 
jusqu'à  environ 
2470;  les  raies  Cd 
de  2329  à  2265 
sont  bien  mar- 
quées. 


Faible. 

» 


Assez  faible. 
Faible. 

» 
» 


Assez  F. 


Très  faible,  n'est 
que  juste  visible. 


75°.  —  879mm. 


Très  faible. 


90°.  —  909™" 


Aucune  bande  visi- 
ble, et  absorption 
générale  depuis 
2700,  la  forte  raie 
Cd  2573  étant 
juste  visible. 


Les  rayons  sont 
ensuite  transmis 
jusqu'à  environ 
2  3oo;  les  raies  Cd 
2j>9,  232i,  23i3 
et  2288  sont  juste 
visibles. 


Les  rayons  sont 
ensuite  transmis 
jusqu'à  environ 
256o,  et  après 
cela,  absorption 
générale. 


Furfuraldéhyde  (Tube  de  100""")  (J.-E.  Purvis,  /.  Chenu  Soc.  Lond.,  97,  1648). 


À. 


2731'). 

272}. 

2720. 
2718. 
2712. 
2.709. 
270(1. 
2704. 
2701 . 
2G99. 
2(197. 


17».  -  7G3""". 


Faible,  étroite  et  fine. 

\      Plus  F.  que  273G, 

étroite  et  fine. 

Faible,  étroite. 

» 

Assez  F. 

Plus  F.  que  2712. 

Faible,  étroite. 

Plus  F.  que  2706. 

Faible,  étroite. 


absorption  générale  u 
environ  2695;  les  raies 
Cd  />>9  et  2kj4  sont 
juste  visibles. 


30°.  -  807» 


Faille,  étroite. 

Faible,  plus  large 

qu'à  17". 


Absorption  générale 
à  environ  2700. 


833""". 


Faible. 

Faible. 

Absorption  générale 
à  environ  2720. 


00°.  -  803» 


Aucune  bande. 

Absorption  générale 

à  environ  la  longueur 

d'onde  3780. 


75°.  —  893'"m. 


Aucune  bande. 

Absorption  générale 

à  environ  la  longueur 

d'onde  27  i<>. 


90".  -  923"" 


Aucune  bande. 

Absorption  générale 

à  environ 

la  raie  Cd  2748. 


100°.  —'9 


Aucune  bande. 

Absorption  générale 

à  environ 

la  raie  Cd  2;  jS. 
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OBSERVATIONS  RELATIVES  AUX  DIFFERENTES  CONDITIONS  DE  TEMPERATURE  ET  DE  PRESSION. 


2721  . 
2718. 
2712. 
2709. 
2706. 
2704. 
2702. 
2698. 
2696. 
2688. 
268l. 
2679. 
2676. 
2674  • 
2668  . 
2666. 
2660. 
2654. 
2652. 
264l  • 
2639. 

25g3. 
2589. 
253o. 


12° 


T.  faible. 


Faible. 

Plat  F.  que  2698. 

F. 

Assez  faible. 

Plat  F.  que  2681. 

Faible. 

Plus  F.  que  1676. 

Faible. 

Plus  F.  que  2668. 

Faible- 
pius  F.  que  2654. 

Faible. 

Plus  F.  que  2641. 

Absorption  gé- 
nérale à  partir  de 
2S20;  les  raies  Cd 
2573,  2329,  2321 , 
2313,  2288,  2265. 
2194  et  214»  sont 
fislbles. 
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Tiophène  (tube  de  200""")  (J.-E.  Purvis,  /.  Chem.  Soc.  London,  97,  iG5i). 
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Thlophène  (tube  de  ioom)  (J.-E.  Purvis,  /.  Chem.  Soc.  Lond.),  97,  i654). 

A  i4°  et  pressions  variables,  les  trois  faibles  bandes  décrites  dans  le  Tableau  précédent  ne  sont  plus  visibles;  trois  larges  bandes 
sont  observées  dans  la  région  plus  réfrangible,  qui  sont  masquées  dans  le  tube  de  2ooram  par  l'absorption  générale.  En  voici  les 
caractéristiques  : 


2416 
2406 

23g5 


14° 


Bande  large  de  o,5  U.  A. 
Bande  large  de  0,7  U.  A. 

Large,  faible. 
Absorption   de-  X   23go  à 
2329  (Cd),  les  raies  Cd 
de  2321    à   2265    éi,ant 
bien  marquées. 


164- 


Large. 


plus  forte 
qu'à  14"". 


Absorption  de  X2375  à  2329  ; 
les  raies  Cd  de  2329  à  2239 
sont  visibles. 


4M" 


Large. 


Absorption  de  X  2375 
à  2329. 


Large. 

» 


Absorption  générale  com- 
mençant à  23go,  les  raies 
Cd  de  2329  à  2265  étant 
visibles. 


Pyrrol  (tube  de  2ooram)  J.-E.  Purvis,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i655). 


X. 

17* 

,5. 

16n,# 

166"™. 

466"". 

7  M*". 

2590 

2481 

2470 

Aucune   bande.  Tous    les 
rayons    sont     transmis 
depuis  X  2265  ;  les  raies 
Cd  de  2194  à  2144  sont 
visibles. 

Très  faible. 

» 

» 

Absorption  générale 

depuis  X  2440. 

Faible. 

» 

Faible,  large. 

» 

Absorption  générale 

depuis  X2460. 

Faible. 

u 

Faible,  large. 

» 

» 

Absorption  générale 

depuis  X2475. 

i 

l  ioo°  et  pressions  variables, 

aucune  bande. 

Pyrldlne  (Tube  de  2oon"D)  (J.-E.  Purvis,  /.  Chem.  Soc.  Lond.),  97,  694. 


14°.  —  758"'™. 

14°.  —  758"m. 

14». -758»". 

2878 

T.  faible,  nette. 

2806 

T.  faible. 

)  2747 

T.  faible,  étroite. 

2869 

» 

2798 

T.  faible,  étroite. 

I  2743 

2866 

» 

279G 

»        diffuse. 

l  2738 

2861 

T.  faible,  étroite. 

2795 

T.  faible. 

(  2736 

2859 

» 

2789 

Forte,  nette. 

2733 

2855 

T.  faible. 

2784 

T.  faible,  étroite. 

2730 

2849 

» 

[  2782 

» 

2726 

2843 

» 

1  2778 

» 

2718 

2832 

Forte,  nette. 

2762 

» 

2713 

2822 

T.  faible,  nette. 

l  2760 

u 

(  2696 

2815 

Diffuse,  large. 

1  ^758 

» 

<  2690 

2809 

» 

2754 

Forte,  étroite. 

(  2685 

14*. -758-». 

2678 
2673 

Depuis  X  2660  il  y  a  une  forte 
absorption,  jusqu'à  la  forte 
raie  Cd  2329,  et  ensuite  tous 
les  rayons  traversent. 


30°,    802°». 

2877      Faible,  assez  nette. 
2869      T.  faible,  assez  nette. 
2866      Faible,  assez  nette. 


L.  Bruninghaus. 
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Pyridlne  (Tube  de  200n"n)  (J.-E.  Purvis,  /.  Ç/iem.  Soc.  Lond.,  97,  694)  (suite). 


f  2861 

j  2859 

2.8J5 

j  2843 

2832 

282! 

2814 
2809 
2806 
2798 
2796 


30°.  —  802"". 
T.  faible,  étroite. 


Forte,  assez  nette. 
T.  faible,  nette. 
Faible,  diffuse. 


T. 

T. 


faible. 

faible,  étroite. 
»        diffuse. 


2815 
2809 

28of) 

2798 
279G 

2794 
2788 
2785 

2782 

2778 

2762 
2760 


45°.  —  828"". 

Diffuse,  large,  faible. 

» 
Assez  F.,  étroite. 
T.  faible,       » 
Assez  F.,       » 
T.  faible,       » 
F.,  assez  large. 
Faible,  étroite. 


T.  faible,  étroite. 


2794 

»        étroite. 

i  2758 

» 

2788 

F.,  assez  large. 

2753 

T.  F.,  nette. 

2784 

T.  faible,  étroite. 

l  2746 

Faible,  étroite. 

\  2782 

» 

i  2744 

» 

(  2778 

0 

2739 

T.  faible,  assez  large. 

2762 

» 

[  2760 

» 

Depuis  X 

2735  il  y  a  absorption 

1  2758 

» 

presque  complète  des  rayons, 

2754 

Assez  F.,  étroite. 

seules 

les    fortes    raies    Cd 

\  2746 

Faible,  assez  étroite. 

X  2194 

et  X  2144  sont  juste 

<  2743 
l  2738 

Faible,  large. 

visibles 

(  2736 

» 

G0°.  —  858"". 

2732 

T.  faible,  étroite. 

2729 

A.  F.,  large. 

2930 

T.  faible,  étroite. 

2724 

A.  F. 

2918 

» 

2719 

T.  faible,  large 

29'3 

a 

2712 

» 

l  2895 

» 

i  2892 

» 

Depuis  X 

2700  jusqu'à  la  raie 

2878 

F.,  étroite. 

du  Cd  2265  il  y  a  une  forte 

2870 

T.  faible,  étroite. 

absorption ,    et    ensuite  les 

2866 

A.  F.,  étroite. 

rayons 

traversent. 

1  2862 

T.  faible,  étroite. 

• 

|  2860 
2855 

» 

45».  —  828-". 

l  285o 

Large. 

2877 

Faible,  assez  nette. 

j  2845 

Diffuse,  faible. 

2869 

T.  faible,  étroite. 

2832 

T.  F.,  large. 

2866 

» 

2822 

Faible,  diffuse. 

l  2861 

» 

2816 

T.  large,  diffuse. 

i  2839 

» 

2809 

Faible,  diffuse. 

2855 

T.  faible,    large. 

2806 

F.,  large,  diffuse. 

\  2849 

» 

2796 

A.  F.,  étroite. 

(  2843 

» 

2795 

» 

2832 

F.,  assez  large. 

2788 

F.,  large. 

2822 

Faible,  assez  nette. 

2785 

T.  faible,  étroite. 

2783 

2778 

2775 
2759 
2758 

2753 
2750 


GO».—  858"». 

T.  faible  étroite. 
Faible,  étroite. 
T.  faible. 
T.  faible,  large. 

u 

A.  F. 

Commencement  de 
l'absorption  géné- 
rale. 


2929 
2918 
2912 

2909 
2895 
2892 
2878 
2872 
2869 
2866 
2861 
2860 
2855 

2849 
2845 
2843 
2842 
2833 
2822 
2815 
2809 
2806 
2796 
2795 
2788 
2780 

2770 


75°.—  888"". 

T.  faible,  étroite» 
»       large. 
»       diffuse. 


F.  étroite. 

T.  faible. 

T.  faible,  étroite. 

F.  large. 

T.  faible,  étroite. 

» 
T.  faible,  large,  diff. 

»        assez  large. 

»        étroite. 

»        étroite. 
» 
F.  étroite. 
A.  F. 

T.  faible,  T.  diffuse. 
Faible,  diffuse. 
A.  F.,  large. 
Faible,  diffuse. 


Faible,  large,  dif- 
fuse ('). 

Commencement  de 
l'absorption  géné- 
rale. 


90».  —  918"". 

2929  Faible,  assez  nette. 

2920  T.  faible,  étroite. 
29 1 7  » 

2913  » 


2908 

2895 

2892 

2878 

2872 

2869 

2866 

2862.. 

2859 

2855 

2849 

2846 

2845 

2842 

2832 

2822 

2816 

2809 
2800 


90°.-  918'"". 

T.  faible  étroite. 
» 


F. 

T.  faible,  étroite. 

» 
F.,  nette. 
T.  faible,  étroite. 


T.  faible,  large. 


T.  faible,  étroite. 
F.,  large. 
Faible,  large. 


Commencement  de 
l'absorption  géné- 
rale. 


2930 
2920 
2918 
2912 
2908 
2895 
2892 
2879 
2872 
2869 
2866 
2862 
2860 
2855 
285o 
2846 

2844 
2843 
2833 
2823 
2816 
2800 


100°  .—  934—. 
T.  faible,  nette. 


T.  faible,  étroite. 
»        diffuse. 


F.  étroite. 

T.  faible,  étroite. 

» 
F.,  nette. 
T.  faible,  étroite. 

» 
T.  faible,  large. 
Faible,  large. 
Faible. 

» 
Faible,  étroite. 
A.  F.,  large. 
Faible,  large. 
T.  faible,  diffuse. 
Commencement    de 
l'absorption  géné- 
rale. 


(')  Aux  températures  et  pressions  croissantes,  les  bandes  2782  et  2778  se  confondent  en  une  seule,  diffuse,  et  dont  le  centre  est  à  2780. 


L.  Bruningbaus. 
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Pyridin'e  à  15"  (J.-E.  Purvis,  /.  Chem.  Soc.  Lond,  97,  697)  (suite). 


:58" 


F.,  étroite. 
Faible,  étroite. 
À.  F.,  nette. 
T.  faible,  étroite. 
Faible,  étroite. 
Faible,  assez  large. 
A.  F. 


2879 
2869 
a866 
2861 
■2860 
2855 
285o 
2845 

2832 

2822 
281 5 
2809 
2807 

2799 
2796 
2795 
2789 
2785 
2781 

2779 

2762 

2760 

2758 

2753 

2746 

2743 

2739 

2737 

2733 

2730 

2727 

De  X  2720  à  la  raie  Cd  2329,  il 
y  a  une  forte  absorption  des 
rayons,  et  au  delà  les  rayons 
sont  transmis.  La  raie  Cd 
2329  est  juste  visible. 


large. 


T.  F.,  étroite. 
F.,  étroite. 
T.  faible,  large. 
Faible,  T.  étroite. 
T.  faible,  étroite. 
A.  F.,  étroite. 
F.,  étroite. 
Faible,  étroite. 
F.,  étroite. 
Faible,  étroite. 

»  » 

»  » 

T.. faible,  étroite. 
Faible,  étroite. 

»  » 

F.,  étroite. 
Faible,  étroite. 

»  » 

Faible,  A.  large. 
Faible,  large. 

»  » 

»  » 

»  » 


2878 
2869 
2867 
2861 
2859 
2854 

2849 
2845 

2832 

2821 

2815 

2809 

2807 


628-°. 
A.  F.,  étroite. 
Faible,  étroite. 
Faible,  A.  nette. 
T.  faible,  étroite. 


A.  F.,  étroite. 
T.  faible,  large. 
F.,  étroite. 
A.  F,,  étroite. 
T.  faible,  large. 
»       ,  étroite. 


2799 
2796 

2795 

2788 
2785 
2781 

2799 
2762 

2760 

2758 

2755 

2753 

2746 
2743 
2739 
2735 
2733 
2730 
2725 
2718 
23  12 


G28°"°. 
Faible,  étroite. 
A.  F.,  étroite. 
Faible,  étroite. 
F.,  étroite. 
Faible,  étroite. 
»  » 


T.  faible,  étroite. 
Faible,  étroite. 

»  » 

T.  faible. 
F.,  étroite. 
A.  F.,  étroite. 

»  » 

»  » 

«  » 

Faible,  large. 
F.,  large. 
A.  faible,  large. 
A.  faible,  T.  large. 
Faible,  large. 

De  X  2700  à  la  raie  Cd  2329  il 
y  a  une  forte  absorption  ;  la 
raie  2329  est  beaucoup  plus 
forte  qu'à  la  pression  de 
758mm,  au  delà  les  rayons 
sont  transmis. 


2879 
2869 
2866 
2860 
285o 
2843 

2832 

2822 
2815 
2809 
2807 
2800 

2797 
2795 

2789 
2785 
2782 

2779 
2762 
2760 
2708 
2756 
2754 


478°"°. 
A.  F.,  nette. 
Faible,  nette. 
A.  F.,  nette. 
T.  faible,  étroite. 
A.  F.,  étroite. 
F.,  nette. 
F.,  nette. 
A.  F.,  nette. 
T.  faible,  large. 
»       ,  étroite, 
»  » 

Faible,  large,  nette. 
A.  F.,  nette. 
T.  faible,  nette. 
F.,  nette. 
T.  faible,  nette. 

»  » 

»  » 

T.  faible,  étroite 

»       nette. 

»  » 

»  » 

A.  F.,  nette. 


478°"°. 

2747  A.  F.,  nette. 
2743  » 

2740  Faible,  A.  large. 

2735  A.  F.,  étroite. 

2733  Faible. 

2730  A.  F.,  étroite. 
2725  »  » 

2719  Faible,  étroite. 

2712.  Faible,  A.,  étroite. 

2705  Faible,  étroite. 

2690  T.  faible,  large. 

De  X  2680  à  la  raie  Cd  2329  les 
rayons  sont  absorbés,  quoi- 
que la  forte  raie  Cd  2573  soit 
encore  juste  visible. 


2879 
2870 
28G6 
2860 
2850 
2833 
2821 
2809 
2806 

2799 
2796 
2789 
2785 
2781 

2779 

2762 
2760 

2759 
2756 
2753 
2746 
2743 
2740 
2736 
2733 
2730 
2725 
2719 
2712 
2705 
2695 
2690 
2G8G 


328°"°. 

A.  F.,  nette. 
Faible,  étroile. 

»  » 

T.  faible,  étroite. 

»  » 

F.,  nette. 
Faible,  nette. 
T.  faible,  nette. 

»  » 

»        étroite. 
A   F.,  diffuse. 
F  ,  A.  nette. 
T  faible,  nette. 

»  » 

»  » 

»        étroite. 

»  » 

»  » 

«  » 

A.  F.,  nette. 
T.  faible,  nette. 

»        A.  nette. 


Faible. 
A.  F.,  large. 
A.  F.,  large. 
Faible,  large. 
A.  F.,  A.  nette. 
Faible,  nette. 
Faible,  large. 

»  « 

»  » 


328""°. 
2681      Faible,  large. 
2672  »  » 

De  X  2665  à  X  235o  il  y  a  une 
forte  absorption,  et  la  raie  Cd 
2573  est  beaucoup  plus  forte 
qu'à   la  pression  do  478""". 


178— ». 
A.  faible,  étroite. 
T.  faible,  étr., diffuse. 
Faible,  étroite. 
A.  F.,  diffuse. 
A.  F.,  étroile. 
T.  faible,  t.  étroite. 
Faible,  très  étroite. 
A.  F.,  étroite. 
T.  faible. 

»        ,  T.  étroite. 
»  » 

A.  F.,  T.  étroite. 

»        ,  large. 

»  » 

Faible,  étr.,  diffuse. 
A.  F.,  large,  diffuse. 
T.  faible,  étroite. 
Faible,  A.  large. 

»  » 

»        diffuse. 
Faible,  diffuse. 

Tous  les  rayons  sont  transmis 
au  delà  de  X  2672,  quoique 
le  spectre  continu  soit  faible 
entre  X  255o  et  X  2400. 


2879 
2870 
2866 
2.833 
2822 

2799 
2796 

2789 
2762 
2760 
2759 
2753 
2730 
2725 
2719 
2712 
2705 
2695 
2690 
2686 
2672 


28""°,  5. 

T.  faible. 

» 

» 
Faible. 

» 
T.  faible. 


Tables  internationales, 


2878 
2869 
2867 
2833 
2822 

2799 

2796  » 

2789  »      ,  étroite. 

2695  »  » 

2690  »  » 

268G  »  » 

2675  »  » 

Tous  les  rayons  sont  transmis 
au  delà  de  X  2675. 
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Pyridlne  à  100°  (J.-E.  Purvis,  J.  C/iem.  Soc.  Lond.,  97,  699)  (suite). 


764"°. 

(304™  n, 

511""". 

339""". 

2879 
2869 

F.,  nette. 

Faible,  très  étroite. 

28G9 
2865 

Faible,  très  étroite. 

»            » 

2871    J    ,     , 
'     f  Seulement   traces 

1       visibles 

2833      T.  faible. 
2823            » 

28G6 

»             » 

2862 

T.  faible,  étroite. 

2837  1 

2791            » 

2861 

Faible,  étroite. 

2857 

»              » 

2832      A.  F.,  diffuse. 

2860 

»            » 

2852 

»                    » 

2825       Faible,  diffuse. 

et  au  delà   tous   les  rayons 

2855 

»            » 

2847 

)  Seulement    traces 

2789      Faible,  étroite. 

sont    transmis    assez   forte- 

285o 

A.  F.,  étroite. 

2845 

(      visibles. 

2755      T.  faible. 

ment. 

2847 

T.  faible. 

» 
F.,  diffuse. 

»        » 
T.  faible,  large. 

2832 

2823 
2815 

2809 
2801 

F.,  diffuse. 

»           a 

T.  faible 

» 
diffuse,  large. 

De  X  2700  à  la  raie   Cd  2329, 
qui  est  encore  plus  forte  que 
à  429""",  il  y  a  absorption  et 
au  delà  les  rayons  sont  trans- 

2845 

2832 

2822 
2815 

354mra. 
2433      T.  faible. 

2809 

»               » 
Faible,  large. 

2796 
2789 

2755 

Faible,  diffuse. 
A.  F. 

» 

mis. 

Tous  les  rayons  sont  transmis. 

2800 

429mm. 

2796 

2789 

»        » 

2747 

Faible,  étroite. 

2881       T.  faible. 

mm 
169 

«9 
3o 

2770 

Absorption  générale; 

2745 

»          » 

2837            »        ,  diffuse. 

il  y  a  pourtant  un  faible  ves- 

De X  273 

3  à  la  raie  Cd   2329, 

2825            «                » 

tige  de  la  raie  Cd  2265. 

faible  absorption;  au  delà  les 

2791       T.  faible. . 

rayons 

sont  transmis. 

A  partir  de  X  265o,  tous  les 

604°°. 

A  ces  pressions,  aucune  bande 

rayons   sont  transmis,  quoi- 

n est  visible  ;  tous  les  rayons 

2881 

Faible,  très  étroite. 

511°°. 

que  encore  faiblement  entre 

sont  transmis. 

2871 

»           » 

2882 

T.  faible. 

les  raies  Cd  2573  et  2329. 

o-Picoline  (tube  de  200""")  (J.-E.  Purvis,  J.  C/tem.  Soc.  Lond.,  97,  700). 


15°.  —  745°°. 

2880  T.  faible  fine. 
2861  »        ,  étroite. 

2859  *  )> 

2856  »  » 

2846  »        ,  large. 

2834  Nette,  étroite. 

2821  T.  faible,  étroite. 
2819  »  » 

2814  Faible,  large. 

2809  Large. 

2790  Faible,  étroite. 

2786  Faible,  large. 
2785  »  » 

2781  T.  faible. 

De  X  2750  à  la  raie  Cd  2329, 
forte  absorption;  les  radia- 
lions  23 13,  2288,  2265,  2194, 
2144  étant  juste  visibles. 


30*.  —  789°-. 
2880      T.  faible,  nette. 


2861 
2859 
2856 


2853 

2846 
2834 
28.9 
2814 
2809 
2790 
2785 


30°.  —  189-". 
T.  faible,  étroite. 


Tôle  d'une  large 
bande  diffuse  vers  le 

violet. 
Faible,  large. 
Nette,  étroite. 
T.  faible,  étroite. 
Faible,  large. 
Large. 
Faible,  assez  large. 


De  X  2770  à  Cd  2265  il  y  a  une 
forte  absorption,  la  raie  2194 
étant  justo  visible. 


45*.  — 815™°. 
2879      T.  faible,  étroite. 

2861  »  » 


45°.  —  815°°. 
2859    T.  faible,  étroite. 
2855  »  " 

2853 

2845      Faible,  large. 
2833      Faible,  étroite. 

2790.  Commencement  de  l'ab- 
sorption générale,  la  raie  Cd 
2748  étant  visible. 


60°.  —  845™°. 

2880  T.  faible. 
2861  »         ,  étroite. 

2859  »  » 

2856 
2853 

2845  T.  faible. 

2833  Faible,  nette. 

2800.  Commencement  de  l'ab- 
sorption générale,  la  raie  Cd 
2748  étant  juste  visible. 


75».  —  875°°. 
2880      Nette,  étroite. 
2834  »  » 

2820.  Commencement  de  l'ab- 
sorption générale. 


90°.  -  905°°. 
2880      Nette,  étroite. 

>.84o.  Commencement  de  l'ab- 
sorption générale. 


100°.-  -  921°°. 
2880      Nette,  étroite. 

2840.  Commencement  de  l'ab- 
sorption générale. 
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a-Picoline  (J.-E.  Purvis,  J.  C/iem.  Soc.  Lond.,  97,  70.».). 


13- 


633"™. 
2789    Faible. 
Absorption  de  2700  à  Cd  2329, 
et  au  delà  les  rayons  sont 
transmis.  Cd  2329  est  faible. 


483»-. 
2789    Faible. 
Absorption  de  1690  à  235o. 


333"™. 
2789    Faible. 
Absorption  de  2670  à  238o,  Cd 
2673  étant  juste  visible. 


183™-. 
2789    T.  faible. 
Transmission  à  peu  près  com- 
plète. Les  raies  Cd  de  2573 
à  2329  sont  bien  marquées. 


33°°. 
Aucune  bande  visible.  Trans- 
mission  continue,  quoique 
faible  de  X  255o  à  X  25oo. 


100" 


763°°. 
Absorption    générale     depuis 
X  2770,   cependant   Cd  2748 
est  juste  visible. 


033°™. 
Absorption    générale     depuis 
X  2750,  Cd  2194  et  2144  sont 
juste  visibles. 


483—. 
Absorption     générale    depuis 
Cd2748,  et  au  delà  les  raies 
Cd232i,  23 1 3,  2265  et  2194 
sont  juste  visibles. 


333""". 
Absorption  générale  juste  au 
delà  de  Cd  2748,  qui  est  très 
forte.  Los  raies  Cd  situées 
plus  loin  dans  l'ultraviolet 
sont  visibles. 


183°"'. 
Forte    absorption   de   2710    à 
2340,  au  delà  les   raies  Cd 
sont  fortement  marquées. 


33°°. 
Forte    absorption    de   2660    à 
2400,  Cd  2)73  est  bien  mar- 
quée.  Au  delà  de  2400,  la 
lumière  est  transmise. 


2.6-Lutidine  (J.-E.  Purvis,  /.  Client.  Soc.  Lond.,  97,  702). 


TEMP. 

PRESSION 

0 

mm. 

12 

737 

3o 

781 

LIMITES  DE  L  ABSORPTION 


2710  —  235o 
2760  —  2329 


RAIES  DU  Cd  VISIBLES. 


De  X  2329  a  X2144  (bien 

marquées). 
Plus  faibles   qu'à    12", 

2144  est  entièrement 

masquée. 


TEMP. 

PRESSION 

0 
43 

mm 
807 

60 

837 

75 

867 

O» 

897 

100 

9>3 

LIMITES  DE  L  ABSORPTION 


RAIKS   DU   Cd   VISIBLES. 


23 1 3  et  22G5juste  visibles 
Néant. 


2  4-Lutidine 


12 

3o 
45 
60 


737 
781 
807 
837 


Transmission  à  Cd  2144. 
Transmission  à  Cd  2144,'  qui  est  faible. 
Transmission  à  Cdai44i  qui  est  juste  visible. 
Abs.  de  2640  à  238o.  Les  raies  Cd  2573,  2472, 

2420  sont  bien  marquées,  2329  à  2194  sont 

fortement  marquées. 


75 

867 

90 

897 

100 

9'3 

2.4 .6-Triméthylpyridine. 


16 


3o 


45 


748 


792 


818 


Transmission  à  2700,  absorption  à  255o  (2677 

et  2573  sont  bien  marquées).  Transmission 

depuis  255o. 
Abs.  de  2720  à  238o,  Cd  2573  est  très  faible, 

2329,  232i,  23 1 3,  2288,  2265  8onl  F.,  2194 

T.  faible. 
Abs.  de  2730  à  2329,  Cd  nette  et  A.  F.  ;  les  raies 

Cd  au  delà  de  2265  sont  encore  F.,  2239  juste 

visible. 


60 

848 

75 

878 

9° 

908 

2760  —  23 10 
Abs.  g,le  depuis  2780 
»  »      2800 

»  »      2815 

»  »      283o 


Abs.  de  2690  à  233o.  Cd  2572  est  très  faible;  Cd 
de  2329  à  2265  sont  assez  fortes,  et  2194  est 
juste  visible. 

Abs.  de  2750  à  2329.  Cd  2329,  232 1,  23 1 3,  2285, 
2265  sont  faibles;  Cd  2194  est  juste  visible. 

Abs.  de  2750  à  2329;  Cd  de  2329  à  2265  sont  faibles. 


Abs.  de  2748  (Cd)  à  2329  (Cd  faible).  Cd2265 
A.  F.,  au  delà  absorption  complète. 

Abs.  de  2750  (Cd)  à  2329  (Cd  juste  visible).  Cd 
au  delà  de  2265  sont  très  faibles. 

Abs.  do  2760  à  2321  (Cd).  Cd232g  a  disparu: 
Cd  2321,  a3i3,  2284,  2265  juste  visibles. 
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Pipéridine  (J.-E.  Ptrvis,  J .  Client.  Soc.  Lond.,  97,  ;o5). 


263; 

?.fi28 

262  5 
2599 

i  25g5 
•2  Soi 

- 
2J90 

f  2389 

2586 

2579 

2565 

î.558 

[    2552 

j  255o 

'"'i7 
2543 
253g 
'  2535 
,  253o 
2528 
2526 

2521 

i  25ig 
|  25i3 
(  2507 

2J0J 
2502 

(  2499 
2495 

(  2490 
2472 

2/167 

!246i 
2455 
24  5o 


15°.  —762°"". 

T.  faible. 
» 

» 


T.  faible,  étroite. 


Faible,  étroite. 
» 
Faible,  plus  F.que259i. 
Faible,  étroite. 
F.,  étroite 
Faible,  large. 
T.  faible,  large. 
T.  faible,  étroite. 


T.  faible,  large. 
A.  F. 
F.,  large. 

» 
T.  faible,  étroite. 
Faible,  étroite. 

» 
F.,  large. 

» 

» 
F.,  étroite. 
Faible,  large. 
Faible,  étroite. 


Faible,  large. 


Absorption  générale  depuis 
environ  X2440;  les  raies 
Cd  2329,  232i  et  23 1 3  sont 
visibles. 


30°.  —  807°°. 

2628      Faible,  large. 
2625      Faible 


30°.  —  807m». 

2603  T.  faible,  large. 

2600  » 

\  2396  T.  faible,  étroite. 

!  2.594  « 

1 2  590  » 

\  2588  F.,  étroite. 

I  2387  Faible,  large. 

|  2585  » 

2579  F.,  large. 

2376  Faible,  étroiU  . 

2  5  70  » 

•2 565  F.,  large. 

2.558  A.  F.,  large. 

I,  255 1  Faible,  élroite. 

(     2)j()  » 

2547  » 

2543  Faible,  large. 

9.53g  F.,  large. 

2  331  » 

253o  » 

2527  Faible,  étroite. 

I  2526  » 

J  2521  » 

{25 19  F.,  large. 

25 1 3  » 

2507  » 

i3o2  Faible,  large. 

2499  Faible,  étroite. 

2495  « 

2490  » 

Absorption  générale  depuis 
environ  X2485  ;  les  raies 
Cd23ii  et  23i3  sont  juste 
visibles. 


45°. 


833" 


263 1 
263o 

2628 

2624 
2618 
26i3 
26o5 
2600 
2595 


T.  faible,  étroite. 

» 
Plus  F.  et  plus  large 
que  263i  ou  263o. 
T.  faible. 
T.  faible,  large. 


\    .391 

!  258g 

2587 

2  58  5 

\  258i 

/  2579 

25;6 

2.570 

2567 

2.564 

2.558 

\  255i 

(   25  5o 

2  546 

2542 

2538 

2535 

î53o 


.5".  -  833m™. 

Faible,  étroite. 

» 
T.  faible,  étroite. 

» 
F.,  étroite. 
» 
» 
» 
T.  faible,  étroite. 
F.,  large. 

» 
Faible,  étroite. 

» 
Faible,  large. 
T.  faible,  large. 
» 
» 


Absorption    générale    depuis 
environ   X2520. 


2656 
2655 
263 1 
2629 
.2628 
2624 
2618 
2613 
26o5 
2600 
25g5 
25g  1 
2  58g 
2585( 
9.58 1 
2579 
2576 
2570 
2567 
2  563 
2558 


60°  —  863™"'. 
T.  faible. 

T.  faible,  étroite. 

» 

Faible,  large. 


T.  faible,-  large. 
Faible,  A.  large. 
Faible,  large. 
Faible,  élroite. 
1) 
')  Faible,  large. 
F.,  étroite. 
F.,  A.  large. 

» 
A.  largo. 
T.  faible,  étroite. 
T.  faible,  A.  large. 


Absorption    générale    depuis 
environ    X255o. 


A.  F.,  large. 
T.  faible,  large. 


75°.  —  893mm. 

2656      T.  faible,  étroite. 
2655  « 

I  2600  » 

,'  2647  » 

|   >645  » 

1263 1  » 

2629  » 
2627 
2623 
2618 

26 1 3  » 

26o5  » 

25gg  » 

25g5  » 

[  2jgo  » 

j  2588  » 

2590  et  2588  se  rejoignent 
presque  en  s'élargissant  par 
accroissement  de  tempéra- 
ture et  de  pression. 

2585      T.  faible,  large. 
2  58o  » 

2578  » 

258o  et  2578  se  rejoignent 
presque  en  s'élargissant  par 
accroissement  de  tempéra- 
ture et  de  pression. 

2574      A.  F.,  large. 
2570      T.  faible,  large. 

Absorption   générale  à  partir 
de  X2565  environ. 


90° 


923" 


263o(s)T.  faible. 
2628  » 

2623      T.  faible,  large. 
2618  » 

L'absorption  générale 
commence  à  environ  X2610. 


100°.  —  939""". 

Aucune  bande  visible. 

Absorption  générale  à  partir 

de  X2630. 


(')  Les  bandes  2587  et  2585  s'élargissent  l'une  dans  l'autre  par  accroissement  de  température  et  de  pression. 
(2)  Les  bandes  263t  et  2629  s'étendent  à  26.3o  par  accroissement  de  pression  et  de  température. 


L.  Bruninghaus. 
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Pipéridine  à  17'  5  (J.-E.  Purvis,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  708). 


626°"°. 

476°"°. 

326""°. 

2577      Faible,  étroite. 

2527      f. ,  large. 

/    2500 

f.,  étroite. 

2549      Faible,  large. 

2524      f. ,  étroite. 

)  ?498 

» 

2545      Faible,  étroite. 

l    2321                     » 

j  2495 

'  -2489 

» 

2541      Faible,  A.  large. 

(    2520                    a 

» 

1  2539      A.  faible,  large. 

1  25i6      A.  f.,  large. 

1  2460 

» 

J  2534                  » 

\   25 12                    » 

]  2455 

» 

j  253o                   » 

'  25o6                 » 

f  2449 

» 

(  2529      A.  étroite. 

(  25oo                  » 

2442 

» 

25?.5      Faible,  étroite. 

\  2495             » 
'  2489             » 

i    2522                          » 

A  partir 

d'ici  il  v  a  transmis- 

j    2520                          » 

/  25 18      Étroite. 

i  2460                 » 
j  2455                  » 

sion  complète,  quoique  fai- 
ble au  delà  de  Cd  2329  ;  la 

\  25i5            » 

f  2449             » 

raie  Cd  2265  est  bien  mar- 

1  25 12      Faible,  large. 

(  25o6                 » 

Absorption  de  2420  a  Gd  2329, 

quee. 

i  25oo      A.  faible,  large. 

qui   sont    bien    marquées  ; 
Cd  2265  est  bien  marquée. 

<  2495                  » 

f  2489 

Au  delà,    absorption  géné- 

176°"°. 

(  2460      Faible,  large. 

rale. 

s   2455                    » 

2578 

T.  f. ,  étroite. 

f  2450                 » 

326°"°. 

2549 

T.  f.,  large. 

Absorption   de  2440   à   2329 

2545 

T.  f. ,  étroite. 

environ  ;  les  raies  Cd  2329, 

2577      T.  f. ,  étroite. 

2542 

f. ,  large. 

2321,    a3i3   et    2265    sont 

2549      T.  f. ,  large. 

(  2539 

» 

bien  marquées.  Au  delà,  ab- 

2545     T.  f.,  étroite. 

l  2535 

» 

sorption  générale. 

2542      f. ,  large. 
/  253g      A.  f.,  large. 

'  i53o 
25i8 

a 

» 

476°m. 

2534               » 

25i5 

a 

2577      Faible,  étroite. 

'  253o                » 

l    2523 

a 

255o      Faible,  large. 

25i8                » 

j    2521 

» 

2545      Faible,  étroite. 

2525      f.,  étroite. 

|    25l7 

T.  f.,  large. 

2541      T.  f.,  large. 

i    2523                       » 

j    25l2 

» 

1   253g                » 
j  2535                » 

(    2521                        » 

\  25o6 

B 

i    25 17                      a 

l    2500 

» 

i  253 1      A.  f. ,  large. 

j    25(2                      » 

j  2495 

» 

(2529      F.,  étroite. 

1  25o6                » 

'  2489 

» 

176-"°. 

:  2461  T.  f.,  large. 
)  2455     » 

2449     » 

2442     » 

2438      » 

A  partir  d  ici,  transmission 
complète.  La  raie  Cd  2194 
est  presque  vive. 


2577 

2549 

2545 

(  2.539 

]  2534 

(  2529 

2525 

2522 

I     2317 

?    23  12 

I  2  5o6 

1250O 
2495 
2489 
j  2461 
!  2455 

'  2449 

2442 

2438 


26""». 

T.  f.,  étroite. 
T .  f . ,  large . 

» 


A  partir  d'ici,  transmission 
complète;  Cd  2194  est  T. 
fortement  marquée;  Cd  2144 
est  absente. 


Pipéridine  i  100°  (J.-E.  Purvis,  /.  Chem.  Soc  Lond.,  97,  709). 


762 

m  00 

2579 

T 

.  f. 

,  large 

2539 

» 

2533 

» 

2529 

a 

2521 

» 

25i8 

» 

25  12 

» 

2  5o6 

» 

762™-. 

25oo      T.  f.,  large. 

Absorption  générale  depuis 
environ  24 5o,  la  raie  Cd247« 
étant  juste  visible. 


632—. 
2579      T.  f.,  étroite. 


632" 


2542 

T. 

f.,  large 

2539 

» 

2533 

» 

2529 

» 

2522 

a 

;5i8 

a 

25 12 

» 

2  5o5 

n 

632°"°. 

I?.5oo      T.  f. ,  large. 
2495  » 

2489  » 

2484  » 

2479  " 

Absorption  générale  depuis 
environ  2470  (Cd),  celte 
raie  étant  nette  du  côté  le 
plus  réfrangible. 


L.  Bruninghaus. 
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482"". 

T.  f. ,  étroite. 

» 


•^79 

"4g 
2546 
■2542 
2  53g 
2533 
2529 

2522 

25i8 

25l2 

25o5 
25oo 
•>495 
2490 

2462 
2456 


Absorption     depuis     environ 


245o,  à  la  raie  Cd  a32i  et 
23i3  qui  sont  visibles. 


332° 


2578 

T. 

f. ,  étroite 

25iïl 

T. 

f.,  large. 

2539 

» 

2532 

» 

2529 

» 

2322 

» 

25  18 

>! 

25l2 

)) 

25o5 

» 

2500 

» 

2495 

1) 

2490 

» 

332" 


2462 

T.  f.,  large. 

2457 

» 

2451 

>> 

Presque  complète  transmis- 
sion jusqu'à  Cd  2329,  quoi- 
que les  rayons  compris  en- 
tre X  234o  à  2320  soient 
faibles;  les  raies  Cd  232 1, 
.j3i3  et  2265  sont  vives. 


182 

mm 

2Ô4l 

T 

.  f. 

,  large 

2539 

» 

a533 

)) 

2529 

)> 

2522 

» 

25l8 

» 

25i3 

» 

25o6 

» 

JgOmni 

I  23oo  T.  f. ,  large. 

2495 
f  2490  » 

i?.46o  » 

2455  » 

24  5o  « 

Transmission  complète 
des  rayons  jusqu'à  X2265. 


32»m 


T.  f.,  large. 
» 


253g 

2533 

2529  » 

2460  » 

2455  » 

2449  » 

Transmission  complète 
jusqu'à  X2194 - 


J.-E.  Purvis,  /.  C/iem.  Soc,  Lond.,  97,io35. 


Nicotine  (Tube  de  2oo,nm). 
t".  Pression. 

0  mm 

i5 750      Tous  les  rayons  sont  transmis  jusqu'à  Cd  2144  ;  celte  dernière  est  bien  marquée. 

66 85o  »  »  Cd  2194. 

I  »  »  environ  23go;  ensuite  absorption  jusqu'à  Cd2329;  les  raies  Cd  2321, 

|        23i3,  23o6,  2288,  2267,  2265  sont  visibles. 

14 737  Tous  les  rayons  sont  transmis  jusqu'à  Cd  2144. 

[  Les  rayons  sont  transmis  jusqu'à  environ  2400;  ensuite  absorption  jusqu'à  Cd  2329,  et  la  série  des.  raies  Cd 

(        jusqu'à  2265  est  bien  marquée. 

100. 757  Transmission  jusqu'à  Cd  2837  ;  Cd  2748  est  juste  visible. 

100 627  »  Cd  2837;  Cd  2748  est  visible. 

100 27  »  Cd  2820,  Cd  2748  est  visible. 

Coniine  (Tube  de  200 ). 

Transmission  Transmission 

jusqu'à  la  raie  Cd.  jusqu'à  la  raie  Cd.  Observations. 

u  mm  u  min 

i5 740  2194  75        870  2265  Très  faible  entre  2370  et  Cd  2329. 

3o. 784  2194  90        900  2.390  Les  raies  Cd  2329,  2321,  23t3,  2288  et  22$5  sont  bien  marquées. 

45......     810  2239  100        916  2410         Les  raies  Cd  2329  à  2265  sont  ù  nouveau  bien  marquées. 

60 840  2265 

Quinoléine  (Tube  de  2oomm) 

u  ni  m 

i5, 5....  763      Transmission  complète  jusqu'à  Cd  2i44- 

3o 809      Transmission  jusqu'à  Cd  2144  ;  elle  est  faible  entre  2620  et  255o. 

f.  (  »  Cd   263o;   absorption  jusqu'à  environ  243o  (Cd  2573  est  visible).  Puis,  iransmission 

AJ j         de243oà  Cd  2144. 


L.  Bruninghaus 
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Quinoléine  (Tube  de  2oom,n)  (suite). 
t".  Pression. 

ci  mm 

60. .....     *G5      Absorption  entre  2GG0  et  238o  et  transmission  de  là  jusqu'à  Cd  2 1 44  ;  Cd  2573  est  juste  visible. 

-5 8q5  »  '2700  et  2340;  puis  transmission  jusqu'à  Cd  2 1 4 4 - 

l  »  2710  et  Cd  2329;  les  raies  Cd  jusqu'à  2144  sont  bien  marquées  quoique  plus  faibles  qu'à  la 

,J0 9       (        pression  de  895""" 

100 941      Absorption  entre  27(0  et  Cd  2.329;  celle-ci  est  très  faible;  et  les  raies  Cd  au  delà  de  2144  sont  bien  marquées. 

14 \  nas9,c   'Aucune  bande. 

^  |  pression  ! 


B.  —  Spectres  d'absorption  des  corps  à  l'état  solide  et  liquide. 
a.  Sels  métalliques  solides  ou  en  solution. 


Spectre  d'absorption  de  l'eau  (T.-W.  Backhoise,  Nat.  Lond.,  84,  53oj. 

Eau  pure,  eau  de  mer  verte,  eau  douce  bleue  verte,  bande  à  environ 6000 

Eau  du  lac  Majeur,  eau  vert  foncé,  bande  à  environ Co5o 


Courbes  d'absorption  visible  et  ultraviolette  des  corps  suivants  (A.  Hantzsch,  Z.  plijsik.  Chem.,  72,  362). 


Formule  du  corps. 

Solvant. 

Co(NH3)2(N204)K.  . 

1  Alcool  mctliyliquc  ( 
1        ou  pyridine        | 

CuS04.5H:0 

CllSOi-r-HUSO; 

Eau 

» 

Cr0.vK2 

a 

..       -t-NaOH.... 

» 

»       4-KOH 

» 

»      -+-  co2 

» 

»     -+-B03II3.... 

)i 

» 

Conditions  particulières 
d'observation. 

A  i5°  et  à  70" 

A  l'état  cristallisé 

A  i5°  et  à  8o° 

A  i5°  et  à  8o° 

A  i5",  à  900  et  à  1000 


Formule  du  corps. 

Cr20,K2+H,,(W. 
»       h-I12SO.  . . . 

Cr03 

Fe(CN)«K4 

»  ■+-  alcalis. 

Mn04K 

PtCl6H2 

PlCl6Na2 

PtCl6K, 

PlCI6K2-r-HCI 


Conditions  particulières 

Solvant. 

d'observation. 

Eau 

A 

i5°,  à  900  et  à  ioo° 

» 

« 

» 

» 

» 

A  i5°  et  à  8o° 

» 

» 

i> 

» 

1  et  alcool 

A  i5°  et  à  ioo° 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

N      N 
Bandes  d'absorption  des  sels  d'uranyle,  à  la  température  ordinaire,  la  concentration  variant  de  -  à  - 

1  o 

(H.-C.  Jones  et  W.-W.  Stiiong,  Am.  Chem.  J.,  43,  37). 


CHLORURE 

CHLORURE 

CHLORURE 

CHLORURE 

et  CaCP 
dans  (.11,011 

BROMURE 

SULFATE 

NITRATE 

NITRATE 

NITRATE 

ACÉTATE 

ACÉTATE 

dans  l'eau. 

dans  CH,  011. 

dans  C,  lls  011. 

dans  l'eau. 

dans  l'eau. 

dans  l'eau. 

dans  CH.OII. 

dansCjlIjOH. 

dans  l'eau. 

dans  CH]  OU 

a 

4920 

4g3o 

4900 

- 

488() 

49O0 

4890 
4800 

493o 

JOOO 

4giO 

4900 

b 

474o 

476o 

475o 

47C0 

4720 

4;4« 

4742 

4722 

476V) 

4800 

4740 

477<> 

c 

456<> 

4<>io 

458o 

4590 

43Go 

45  80 

4  54o 

46lO 

4G3o 

4595 

4G00 

d 

4460 

4465 

440O 

4.420 

445o 

4460 

|3go 

4460 

44-5 

4455 

4460 

c 

4.i5 

434'J 

- 

- 

4280 

443o 

- 

4325 

43î5 

4îio 

4320 

s 

4170 

4220 

425o 

4  260 

4 1 60 

4200 

4i55 

4190 

4180 

4i  Go 

4200 

rr 
O 

4  02  5 

4090 

4.100 

4 120 

- 

4070 

4o3o 

4070 

io8o 

4070 

4ogO 

h 

- 

3980 

3980 

4010 

- 

^97° 

3go5 

3970 

3970 

3970 

3975 

l 

- 

386o 

38fio 

- 

- 

385o 

38i5 

3855 

387  5 

3865 

- 

J 

- 

37C0 

- 

- 

- 

374o 

0710 

- 

- 

- 

k 

_ 

— 

- 

353o 

35i5 

— 

- 

L.  Bruninghaus. 
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Bandes  d'absorption  des  sels  uraneux,  à  la  température  ordinaire  (suite). 


CHLORURE 
(10  et  ci  A I 
dans  l'eau. 


6780 
6530 


CHLORURE 
d'il  et  de  Ca 
dans  I  eau. 


6740 

G5'2o 


CHLORURE 

d'U 
dans  CH.OH. 


6730 
6480 

G3oo 
6i5o 
G080 
5goo 


CHLORURE 

NITRATE 

SULFATE 

d'U 

d'U 

d'U 

dans  C.H5OH 

dans  l'eau. 

dans  l'eau 

679O 

670O 

6730 

d 

6535 

6470 

65  J0 

e 

634o 

f 

CHLORURE 
d'U  et  cl  AI 
dans  l'eau. 


55io 


CHLORURE 
d'U  et  de  Ca 
dans  Peau. 


CHLORURE 

d'U 
dans  CH.OH. 


55oo 
4g5o 

4720 
4570 


5570 
53oo 


CHLORURE 

d'U 
dans  CH.OH 


56  10 
4920 


NITRATE 

d'U 
dans  l'eau. 


SULFATE 

d'U 
clans  l'eau. 


Spectres  d'absorption  des  composés  d'uranyle  et  uraneux  dans  divers  solvants 
(H.-C.  Jones  et  W.-W.  Strong,  PMI.  Mag.,  [6],  19,  567). 


Chlorure  d'uranyle  dans  l'acétone 3293  5270  5a4o  5o3o  5ooo  4980 


Chlorure  uraneux  dans  l'acétone  -+-HCI  : 

6780      6625      6470      6340      6000  5220 

6740          6600          63go          6090          5960  52io 

6690          6555          6365          6o4o          5g 10  5ig5 


Chlorure  uraneux  dans  l'alcool  éthylique  ou  méthylique, 
Bromure  uraneux  dans  l'alcool  méthylique  : 

665o  565o  525o  495o  445o  4^0 

6'25o  55oo  5ioo  4680  43oo 


Acétate  uraneux  dans  l'alcool  méthylique 6920 


68-0 


6800 


6700 


Chlorure  uraneux  et  bromure  uraneux  dans  l'eau 6750 


65oo 


634o 


55oo 


Acétate  uraneux  dans  l'eau 685o 


6700 


J600 


555o 


Effet  de  la  température  sur  les  spectres  d'absorption  de  solutions  aqueuses  de  divers  sels 
(H.-C.  Jones  et  \V.  Strong  Am.  Chem.  J..  43,  97). 

Spectres  d'absorption  des  nitrates  (K.  Schaefer,  Z.  fViss.  Photngr.,  8,  212-257). 
Courbes  d'absorption  des  nitrates  de  Ag,  Am,  Ba,  Ca,  Co,  Cu,  K,  Li,  Mn,  Na,  Ni,  Pb,  Sv,  Tli. 


La  loi  de  Béer  est  vérifiée 
pour  les  solutions  aqueuses  des  nitrates  de  : 


Am  entre  les  concentrations. 

Ba  » 

Ca 

K 

Li  » 


4N  et  — 
20 

N       N 

XT  N 

2N  et  — 

20 


3N  et 


40 

2N  et?- 

40 


La  loi  de  Béer  est  vérifiée 
pour  les  solutions  aqueuses  des  nitrates  de  : 

N 


Na  entre  les  concentrations...  4N  et 


Ni 

Pb 
Sr 


40 


2N  et  — 
20 

2N  et  ?■ 
40 

N  N 
-et  — 
2  ^    4° 


La  loi  de  Béer  n'est  pas  vérifiée 
pour  les  solutions  aqueuses  des  nitrates  de  : 


A  g  entre  les  concentrations. . .    2N  et 


N 
10 


Co 
Cu 
Th 


2N  et  — 
20 

N 

3,5N  et£- 

4o 

N       N 

5       20 


li-  Briminghans, 
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Spectres  d'absorption  des   nitrates  (suite). 


Un  même  nombre  de  molécules  absorbantes  île  nitrate  de  K  ù  l'état  solide  ou  dissous  donnent  la  même  absorption 


N 
Solution  —  de  KN03  dans  l'eau. 

10 

KN03  solide. 

ÉPAISSEUR 

on  millimètres. 

BANDE   D'ABSORPTION. 

FIN 
de  l'absorption. 

ÉPAISSEUR 
en  millimètres. 

m>è  d'absorption. 

FIN 

de  l'absorption. 

170 
100 

7» 
4o 

37<j9-3o53 
3G48-3o(>9 
364o-3i i3 
35 i8-3 142 

3846 
3900 
3goo 
3957 

o,8i 
0,48 
0,37 
0,18 

3799-3096 

3799-3 I 01 
3648-3H  3 
35i8-3i63 

3846 
3871 
3871 
3921 

Spectres  d'absorption  des  composés  d'uranyle  (  W.-YV.  Stbong,  Phjsik.  Z.,  n,  668). 


NITRATE 
dans  Peau. 

NITRATE 

desséché 
dans  NO,  II. 

NITRATE 

cristallisé 

dans  -\Ojll. 

SULFATE 

rlans  l'eau. 

SULFATE 
dans  S04  II;. 

CHLORURE 

dans  leau. 

cili  OHURE 
dans  H  CI. 

CHLORURE 

cl  AI,  Cl, 
dans  1  eau. 

CHLORURE 
dans  0.11,011. 

NITRATE 
dans  CH3OII. 

a 

487c, 

485o 

479° 

4g00 

4930 

4920 

495o 

495o 

4g3o 

4g3o 

b 

Î7°5 

4670 

4670 

4  7  4o 

î:'>° 

47  io 

4800 

47'.»o 

4760 

4760 

c 

455o 

45-io 

4  "1 1 0 

458o 

4560 

456o 

4635 

4620 

4610 

4610 

d 

j38o 

4370 

4  j6o 

438o 

44f)0 

448o  à  4420 

4480  à    i  |20 

4465 

4460 

e. 

43io 

1  '  î  0 

4»'(o 

433o 

4-2.40 

43 1 3 

• 

• 

4345 

4323 

f 

/,  1 5  5 

4140 

\  1  '-'■  » 

4200 

4100 

4170 

4280 

4-270 

4220 

4190 

4o3o 

40  3o 

|(IOO 

4070 

. 

4025 

4o5o 

il  3) 

4090 

4070 

h 

3go5 

3920 

3900 

397° 

3g8o 

4oi5 

4oio 

3980 

3970 

i 

38i3 

38io 

->:<.)<> 

383o 

**  O  — ~ 

0070 

. 

386o 

3855 

J 

3710 

37^0 

3670 

3740 

3770 

k 

36o5 

3570 

363o 

366o 

l 

33i3 

353o 

356o 

• 

Spectre  d'absorption  de  l'acétate  de  néodyme  (  W.-W.  Stronu,  Phjsik.  Z.,  II,  668). 


SOLUTION 
ligueuse  neutre 


58  20 


38  io 


r)-lio 


5260 


SOLU  riON 

aqueuse 

avec   une  iroullc 

de   Hi.l 


>cjl  0 

5895 

J87O 

38(33 
38  3  o 
58i5 

">79"> 
3780 
37(30 
2740 
3-2  j  3 
3v  >  3 

522  3 


soi  II  I  Min   rilLOItHYURIQUK 


58 10 

,3-80 
3760 

5740 

5245  (forte). 
523o  (forte). 


3<)3o 
igoo 


58 1 5 

5782 
575o 

5245  (faible). 
523o  (faible). 


SOI  UTION 
aqueuse  neulri? 


5 1 4» 
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Spectres  d'absorption  de   combinaisons  diverses. 
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Corps  organiques  solides,  liquides  ou  en  solution.  —  1°  Série  grasse. 


BIBLIOOR. 

p.  H8. 

SUBSTANCE. 

ÉPAIS- 
SEUR. 

SPECTRE 
d'absorption. 

BIBLIOOR. 
p.  178. 

Plot  .... 

lodoforme 
benzène 

CHI3    dans    le 

111m 
10 

Absorption  depuis 
X  =  438m1    vers 
les  petits  X. 

P.J.etT. 

(■) 

lodoforme 
cool  absi 

CHI3  dans  l'al- 

10      < 

Absorption  depuis 
X  =  390^    vers 
les  petits  X. 

lodoforme   CHI,    dans    lei 

1 

Absorption  depuis 

tétrachlorure  de  carbone 

10 

X=435mi    vers 

i 

1 

les  petits  X. 

Iodure  d'éthyle  en  solution  dans  l'alcool,  o,oiN. 

BIBLIOOR. 

ÉPAISSEUR. 

L1MITES  DE  LA  BANDE 

1 
en  fréquences  r-" 
4              A 

FIN 
de  l'absorption. 

mm 

L.  el  E.. 

100 

3404 

. 

. 

4o 

3495 

. 

. 

•20 

3579 

. 

. 

»7 

363 1 

. 

. 

i5 

3648 

4260 

4286 

12 

3667 

4172 

4286 

10 

3685 

4146 

4286 

8 

3701 

4146 

4295 

6 

3799 

4o85 

• 

5 

387i 

4ooo 

. 

4 

La  bande  disparaît. 

• 

BIBI.IOGR. 

SUBSTANCE. 

ÉPAIS- 
SEUR. 

COMMEN- 
CEMENT 
de  la  bande. 

MAXIMUM 
de  la  bande. 

P.J.elT. 

Chlorure  de  thio-) 

carbonyleCSClM0'        ' 
,        p  i       i        |o,ooiN 
dans  1  alcool . . .  / 

mm 

1 
en  fréquence  r-  ■ 

(>) 

3o 
3o 

3oio 
35o8 

• 

H.  et  R. 

ÉthyllhiolE 
C6H12Os 
o,ooi  N 

Éthylthiolc 
C,H120. 
0,001  N 

Carbonate 

cétate     d'éthyle 
S  dans  l'alcool, 

3o 

2 

4354 

4422 

383o 
4u3 

44o6 

(0 

cétate     d'éthyle 
52   dans  l'alcool, 

■ 

1     3o 
1       2 

H.  (1) 

d'éthyle  C5H10Oj 

3o 

dans  l'alcool,  o,i  N 

2 

4620 

» 

Thiocarbonateï 

delhyle       f 

CsHi0OsS.  dans(    ' 
K,,                1  o,ooi  N. 

3o 

2 

3o 

3435 
4173 

4254 

V 

Cr.  et  I. 

C  a  r  b  o  n  a 

thylethi 

CBH10O2 

l'alcool. 

le  de-  \ 

one       f   ' 
O  A        }o,oi 
S  dans  ( 

10,00 

N... 

N.. 

01  N 

3o 
3o 
3o 

3047 
3y8o 

3280 

SUBSTANCES. 


(o,c 


EPAIS- 
SEUR. 


Ditliiocarbonate 

d'éthyle       [0,01  N 

C5HtoOS2  dans  [0,0001  N 

l'alcool. *. 

Thiocarbonate 

d'éthylethione  [0,01  N 

C5H|0OS2dans  (0,001  N. 

l'alcool. . . 
Trithiocarbonate 

d'éthyle       |o,oi  N 

C5H10S3    dans  1 0,0001  N 

l'alcool 1 

Oxalate   d'éthyle  Y. 

C6Hi0O4  dans!   '      "',' 

l'alcool P00'  N- 

Monolhiooxalate\ 

d'éthyleC6HI0O3S}0'1  N"' 
a  1-  1  1  10,001  N. 
dans  l  alcool.  .  > 

Dithiooxalate  d'é-  1 

thyleC6H10O2S2  °'J  Nï.- 
a  i>  1  1  0,001  N. 
dans  1  alcool. .  ' 

Dithiooxalate    de  , 

propyle         f  0,1  N.. . 

C8Hu02S2dans  (0,001  N. 

l'alcool I 

Dithiomalonate     d'éthyle 

C7Hi202S2  dans  l'alcool, 

0,001       N y. 

Dithiosuccinale  d'éthyle 
CsHnOjSj  d"  l'aie,  o.ooi  N. 

Éthane-S-diéthylthiol 
C6HUS2  d*  l'alcool,  0,00  iN. 


3o 
Jo 


3o 
3o 


3o 

3o 

3o 
3o 

3o 
3o 

3o 
3o 

3o 
3o 

3o 
2 

3o 
2 

3o 
2 


COMMEN- 
CEMENT 
de  la  bande 


MAXIMUM 
de  la  bande. 


en  fréquence 

35i3 

3722 


3i73 


i8oi 


35i3 
4423 

2770 
3320 

2468 
3 144 


2484 
3o38 

3727 
4o63 

3855 

4'99 
4365 
46o3 


X 
4o58 


36oo 


3260 


3740 
364o 

3620 


Sels  alcalins  de  l'acide  dimélhylviolu- 
rique,  en  solution  dans  l'alcool,  le 
phénol,  la  benzine,  la  pyridine. . .  . 

Sels  alcalins  de  l'acide  diphénylviolu- 
rique,  dans  le  chloroforme  et  l'acé- 
tone  

Ether  acélique  el  homologues,  solides 
ou  en  solution  dans  l'eau,  l'alcool, 
l'acélone,  l'éthylate  de  sodium 

3-hydroxy-i  :  1  -diméthyl-A5-cyclo-  I 
hexénylidène-5-cyanacélate  d'é-  > 
thyle  Ci3HnOjN,  dans  l'alcool...   ) 

Le  même  corps,  dissous  dans  l'alcool,  ] 
avec  addition  d'éthylate  de  sodium. 

Éthoxy-i  :  i-diméthyl-A'-cyclohexé- 
nylidène-5-cyanucétate  d'éthyle 
C15IU1O3N,  dans  l'alcool 


Diagrammes 
d'absorption. 


Diagrammes 
d'absorption. 


Diagrammes 
d'absorption. 

Bande 
a  y  =  2950. 
Bande  vers 


-  =  2700. 

Baude 
à  r-  =  3ioo. 


L.    Bruninghaus. 


180      Absorptionsspectra.  —  Absorption  spectra.  —  Spectres  d'absorption.  —  Spettri  di  assorbimento. 


b.  Corps  organiques  solides,  liquides  ou  en  solution.  —  2"  Série  aromatique. 
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Courbes. 
>> 

»    +5NaOC2H5. 
Acide 

» 

1,7-2,5 

3930-4270 

p-                  » 

» 

o-niéthoxyben 

» 

6-5o 

3 170-38 

dans 

1 

»    +   NaOC,H5 

A 

io-3o 

3390-3."- 

a-nilronaphtalène,  alcool. 

Bande  àr-  =  3 100 

»    +  5NaOC2H5. 

t) 

io-3o 

34oo-385o 

»               pétrole. 

n         3200 

Acide 

)■             benzine. 

»           îo  io 

j  pétrole.. 

)  alcool.. . 

p.-métlioxybenzoïq.. 

)) 

i ,  5-3 

3701 

;      • 

Courbes. 

»     +    NaOCjH5. 

» 

1 ,2-2 

3970-4140 

j 

»    +5NaOC2Hs. 

» 

1 ,2-2 

397 

litro-o-xylène,  alcool.. . 

Bande  à  7-  =  355o 

0-crésol(éthen 

» 

8-200 

3480-4170 

t  pétrole.. 
j  alcool. . . 

»    +5NaOCïH5. 

» 

7-20 

3270-3820 

\      • 

»          377.0 

w-crésol(ëthor«;tliyl.) 

» 

10-250 

3480-4180 

itro-o-xylène 

Courbe. 

>»    +5NaOC,H5. 

» 

328o-> 

3.4-             »            

» 

» 

8-25o 

» 

»    +5NaOC,Hg. 

V 

7-20 

3i  '■•■ 

.  5-trinitro-o-xylène. . . 

» 

B.,T. 

3/,.6-             » 

» 

etM.(i) 

Nitro-p-crésol .   . . . 

Bandes  à  2800  el3> 

Nilromés              alcool. . . 

I! 

Nitro-^J-crésol  sodé. 

■ 

dans 
l'alcool 

Bande  r 

Nitro-^-crésétol .  .  . 

. 

i85o 

.     ,                          N 

mm 

X 

L.etE. 

» 

18 

2i5o-iioi) 

L.  et  E 

S -200 

34/0-4200 

» 

2,75o-3yoo 

1000 

L.  Bruningbaus. 
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1  soluti 

P(2) 

P(4) 

B,  T 

etM(i) 

H 

SelW 

W 

B,T 

etM(i) 

LelE 

SUBSTANCE 

ÉPAIS- 
SEUB 

SPECTRE 

d'absorplion. 

B,  T 

elM(i) 

L  et  E 

P  (2) 

b    Corps  oré 

»              l'alcool... 

»              le  pétrole. 

»               l'alcool  sodé 

w-nitrophénol  d* l'alcool.. . 

»              le  pétrole. 

»                l'alcool  sodé 

/j-nilrophénol  ds  l'alcool. . . 

»              le  pétrole. 
»                l'alcool  sodé 

Dinitrophénol 

aniques  s 

10-90""" 
6-jocm 

5-201"1" 

» 

8-20 

» 
6-5o 

I20-l5o 

6-4o 
ioo-25o 
io-5o 
8-3otm 

2-25 
0,0  ">0""" 

o,o3o 
o,oio 
o,oo4 

O,001 

o,o5o 
o,o3o 

0,OIO 

o,oo4 

0,OOl 

o,o5o 
o,o3o 
o,oio 

olides,  liquides  ou  ei 

Courbe 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bande  à  r-  38oo 
Bande  à  y  35oo 

Bande  à  y  3î8o-385o 
(maximum  348oj 

Bande  à  r-  3780-4250 
(maximum  3goo) 

Bande  à  y  345o 

»          343o 

Bande  à  y  3170-3670 

»        3780-4250 
»        3220-3670 
»        3780-4250 
»         3 1 5o-38oo 
»         3670-4300 
»         3 1 80-3780 
»         365o-4î5o 
»         3160-3670 
»         363o-4'25o 

))            2220-36O0 

Commencer»'  de  la  bande  X  3  1  85 
»                   3l75 

»               3 1 60 
»               3 1 5o 
»               3 1 4o 
«              33o5 
»              3295 
a              {270 
»              3260 
»               325o 
»              33 10 
»              33oo 
»              3280 

»n.  —  2"  Série  aromatique 

En  masse,  à  l'ëiat  liquide 

Diméthvla  niline 

(  suite  ). 
0,004""" 

0,00  1 

o.o5o 
o,o3o 
0,010 
0,004 
0,00 1 
o,o5o 
o,o3o 
0,010 
0,004 
0,001 

5omni 

3o 

25 

i5 

10 

6 

4 

8-3ocm 

i-4 

8-3o 

6-2.5 

Commtncem1  de  la  baade  X  3  260 
»                  3-270 

»              3a6o 

»                        3É2r)0 
»                        3-270 
»                        32IO 

»              3-200 
»               33-25 
»               33 10 
»               3-285 
»               3-27:") 
»               3-265 

Bande  à  y  336o 

_      ,      .  1  \     336o 
Bandes  ar        „„,, 
X  |  el388o 

Courbe 
» 

» 

Diagramme 
Diagramme 

Bande  à  y  2680 
»         2680 

»          2680 

»          2680 

1 

Bande  r-- 
3433 

3453  et  4i57-4hj5 
3453  et  4'46-42io 
3485  el  41-24-42.40 
3485  et  4047-4-268 
3490  et  3991-4286 
35 18  et  3932-4295 

Courbe 

Courbe 

2400 

Y  368o-/|2oo 

A 

334o-38oo 
368o-425o 
366o-425o 

»              

Elhylauiline 

»           

»           

Diéthvlaniline 

a                  

Dans  l'alcool. 

Éthylaniline i- 

dans 
l'alcool 

,   ...                            N 
Aniline • 

m-nitroaniline  .  ^«-5» 
/;-nitroaniline. .          » 

m  nilruilinirlliylanilinc.         1) 

Dinilraniline  substituée 
dans  l'alcool  et  dans  le 
chloroforme 

IOOO 

»          -+-5HCI..     » 

Méthylaniline » 

Dimélhylaniiine....     » 
Monoéthylaniline...     » 

»>        -I-5HCI.     » 

Dimélhylaniiine > 

»        -+-5HCI.     » 

»        +  5HC1.     » 

»        +5HCI.     « 

>»        -+-5HC1.     » 

En  ma-M',  a  l'étal  liquide. 

w/j'-dinitrodiazoaminoben- 

N 

mp'-A\n  i  trodiazo- 
éthylaminobenzène.     » 

w-nitrobenzène  -dia- 
zoéthylamino-/J-ni- 

/?-nitrobenzène-dia- 
zoéthylamino-m-ni- 

l'ans  l'alcool. 

Phénol £„• 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Acétanilide ^à~ 

Méthylacétanilice          » 
3-nitro-/?-tolui- 
dine » 

Méthylaniline 

N 

o-toluidine  +5HCI. 

1000 

+  5HC1.      » 
/?-toIui(line -h  5HG1.      » 

Dimélhylaniiine 

»               

L.  Bruninghaus. 
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SUBSTANCE. 


EPAIS- 
SEUR. 


SPECTRE 

d'absorption. 


l'(-i) 


A.  Corps  organiques  solides,  liquides  ou  en  solution. 

En  masse,  a  l'étal  liquide. 


2°  Série  aromatique  (suite). 


»-loluidine. . 


/«-toluidine. 

» 


P(3) 
P(3) 


B,  T 

et  M  { i  ) 


H.etR 

(V 


Il.elT. 


En  solution. 

»-toluidine 

'  100 

Produit  de  condensation  de 
la  p-toluidtiie  avec  l'acé- 
taldéhyde  C„H,sON 
(2  formes  a  et  f$) 


o,o5omm 
o,o3o 

0,010 

o ,  004 
o,ooi 
o,o5o 
o,o3o 
o,oio 
0,004 
o.ooi 


CBfflffltitem1  df  la  bande  A  ï  I  5o 

»  3  I  35 

»  3 1  20 

»  3  ioo 

»  3og5 

..  3i8o 

»  3 1 70 

»  3i4o 

»  3 1 3o 

»  3 125 


H.etL. 


Bandes  à  y 


3400 
et  3980 


Nitromélhyl-p-loluidine  . . 

Nilrodiméthyl-/>-toluidine. 
Nilroacéto-p-toluidine. . . . 
Nitrométhyl-acéto-/>-tolui- 

dine 

Méthylorange  en  sol.  acide 


2000 
Rouge-méthyle. 


N 


400000 


Les  2  formes  ont  une 
bande  à  y  = 325o 


Bande  à  y  =  235o 


2270 


Courbe 
Courbe 

Courbe. 
Courbe. 


Oxyazobenzène  dans  l'alcool.  —  Sonseldedipropylamino 
dans  le  chloroforme.  —  Son  sel  de  Rb  dans  la  pyri- 
dine.  —  Son  sel  de  Li  dans  l'élher.  —  Son  sel  de  Rb 
dans  l'alcool. 

Diagrammes  d'absorption. 


Chlorure  de  benzène  azo- 
benzène  diazonium,sol. 
dans  l'alcool.  C12H9N4CI 

N 


10000 
lodure  de  benzène  azophé- 
nyle  trimélhvlammonium 

'  N 

10  000 
Chlorhydrate  d'aminoazo- 

benzène    dans    l'alcool 

N 

h  H  Cl  en  excès. 

10  000 


Bandes  à 


2930 


»     2200  et  3200 


»   2000  et  3200 


P.  (4) 


B.T.et 

M.(i) 
L.etE. 


VV. 


P.  (0 


P.  (2) 


lodoazobenzène  C,jH9N,I 
dans  l'alcool. 

Iodoazobenztïne-t-HCl 
dans  l'alcool 

Hoxanitrohydrazobenzol, 
dans  le  chloroforme,  l'al- 
cool, l'alcool  méthylique 
-r-HCl,l'éthylatedeNa. 

Picramide   dans    l'alcool,  I 
et  dans  l'alcool  ■+-  éthy-  \ 

late  do  Na.. ] 

N 
Phénylhydrazine  — 

N 
10  000 
Pyrrol. . 
m-nitrophénétol  dans  l'al- 
cool et  dans  le  pétrole. 
Acide  benzoïque  dans  l'al- 
cool  

1000 

Acide  benzoïque  dans  l'al- 
N 


10 


\        i 


cool 


KOC2H5 


1000 
Benzoniuile  dans  l'alcool 

N 


1000 
o-tolunilrile  dans  l'alcool 

N 

1000 

p  tolunilrile  dans  l'alcool 

N 


1000 


I2-40mm 


2-IOr 


2-0 


2-10 


2D-IJO" 


Benzaldéhycle   C4H»CHO  \ 

N 


en  sol u lion 
l'alcool . 


1000 


dans 


Benzylaminc  sol. 
cool 


<lJ 


1000 

N 


30" 

3o 

2  5 

20 

■  n 

J 

12 
10 

3o 


Blindes  à  r* 
X 

3ooo 


2206  et  35oo 

Diagrammes  d'ab- 
sorption. 

Diagrammes  d'ab- 
sorption. 

Ne  montrent  aucune 
bande. 

Courbes  d'ab- 
sorption. 


Bande  T   354o-385o 

À 


354o-365o 


»         358o-4o8o 


Benzvlaminc  sol.  —  al-  1 

100  /  » 

coof ) 

l  0,0 5o" 

Benzylamine  liquide /  o,o3o 


346o-4ofio 


»  354o-38>o 

1 

r 

33()i 

34i  3 

3433  et  3639-3658 

3153  et  3616-371 J 

07  >2 

37'J9 

38io 

Abs.  commence  à 

1 

y  2290 


Bande  à  y  385o 

X  du  comnjt  de        2"4  5 
l'absorption. 

2735 

273o 


L.  Bruninghaus. 
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ÉPAIS- 
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BIBL. 

SUBSTANCE. 

ÉPAIS- 

SEPCTRE 

p.  178. 

SEUR. 

d'absorption. 

p.  178. 

SEUR. 

dabsorplion. 

b.  Corps  organiques  solides,  liquides  ou  en  solution.  —  2"  Série  aromatique  (suite). 

X  du  commencement 

1 

de  l'absorption. 

mm 

X 

P.  (2) 

0,Oo/|mm 

2720 

40 

3n3 

0,00 1 

27IO 

1          25 

3i25 

o,o5o 

32.50 

/j-oxybenzaldéhyde  C6  H4  1      17 

3 142  et  4 146-4237 

Mésidine  en  masse  à  l'état 

o,o3o 

3210 

(0H)(CH0)(4)(i)  dans  J      i5 

3 142  et  4 146-4237 

0,010 

3i6o 

„          N                          \       io 

3225  014124-4268 

1  0,004 

3i4o 

1 000                        1        8 

3225  et  4085-4286 

0,(.0I 

3i3o 

!      6 

3240  et  4000-4286 

P.  (4) 

2 : 3-dicéto-4-phényl-5-/3- 

i 

1        4 

3291  et  3932-419 J 

tolylpyrroline-phényl- 

Maxiraa  de  bandes  à  -  • 

;      60 

2922 

hydrazone   CSJ  H19  ON3 

) 

2120  et  2(190 

*o 

2934 

N 

W. 

w-oxybenzaldéhyde  dans  1      35 

,.           N                          {       25 

2951  et 35i8-3593 
2972  et  346g-363 1 

10  000 

Dicétodiphénylpyrrolino 

1 000                        1       1 7 

3078  et  33o9-366o 

N 

20O0 

f       I2 

3 125  et  3225-3667 

1000 

1        6 

3721  et423--4276 

Dicétodiphénylhydrazone 

N 

Mêmes  limites  d'absorption  pour  1< 

>  même  corps  dans 

— — C„H„ON,.... 

IOOOO 

2120  et  2700 

l'alcool;    pour  m-métlioxybenzald 

jhyde  dans  l'alcool  ; 

N 

pour  /«-acétoxybenzaldéhyde;  pour  l'éther  nionomé- 

B.T.et 

Acide  o-coumanque 

iooo 

thylrésorcine  guayacol  dans  l'eau 

il  l'alcool. 

M.(i) 

et dans  l'alcool. 

. 

Courbes. 

10  000 

N 

M.etK. 

2  :  3  :  5-trinilro-4-acétyl- 

Maxim,  de  la  bande 

Acide  o-coumarique  

aminophénol  sol.  alcoo- 

1 

1000 

N            N 

1 

N 

hque et  — . — 

IOOO         IOOOO 

x' 

et d*l  alcool  sodé. 

, 

Courbes. 

L.etE. 

IOOOO 

•                                 N 

o-anisidine.. . .     aie. 

4-  3onun 

Bande  r  32.8o-38  20 

Excès  d'HCl 

• 

2800 
2?.5o 

»     d'acétate  de  Na 

lOOO 

X 

»      de  soude  

2040 

»          -+-  5  H  Cl     » 

9-200 
6-  .je 

»         3520-4200 
»         3180-37 jo 

»>           -t- 5  H  Cl     » 

1-   17"" 

»         344o-4 180 

L.etE. 

Acide  monométhylanthra- 

nilique  dans  alcool 

1000 

Ethermétliyliqucdu  même. 

<;-4ori" 
5  a  > 

Bande  à  ^  25ao-36oo 
»        253o-36oo 

1  _ 
X 

\V. 

o-oxybenzaldéhyde   dans 

80 

28o3 

Acide  dimélhylanthraniliq. 

a5-3o 

»         36oo-38j<i 

l'eau   —  C6H4  (OH) 

60 

28o3ct35i8-3648 

Étlier  mélhyliquedu  même". 

5-20       • 

»         2770-3400 

iooo              v        ; 

50 

2823  et  35oo-3fi j8 

1 

»        365o~4o5o 

(CHO)(»)(i). 

i<> 

2836et3i85-366o 

Diméthylanlhranilatedebé- 

3o 

2846  et  3453-3667 

2907  et  33o9-3(i85 
2934  et  3225-3685 

3o,nm 

»        3700-4100 
»        3280-3720 
»        0246-3720 

Autre  bande  : 

20 
1  5 

Acide  anilidoacétique 

Étherméthyliquedumême. 

10-2  5n,,n 

io-3o 

4227-4295 
4193-4295 

12 

2931  et  322  J-3701 
3701 

B.T.et 

M.  (.). 

Rr*n7 vlirionpi  inilinr*                        ci 

Courbes. 

LICOAV  «IIJCIIU    allllllic   ....                    Cl 

IOOO     IOOOO 

4146-4295 

3721 

o-nitrobenzylidène  anil.          » 

» 

w-nilrobenzylidène  anil.          » 

» 

Môme  absorption  pour  l'e 

-oxybenz; 

ldéhyde  dans  l'eau 

/?-nilrobenzylidène  anil  .           » 

» 

-+-  20  H  Cl  ;  dans  l'alcool  - 

+-  200  mol 

.11  Cl;  dans  le  chlo- 

Benzylidène-/n-nilroanil .           » 

» 

roforme;   dans  l'alcool 

absolu  ;  e 

l  pour  l'o-acétoxy- 

Benzylidène-/>-nilroanil.          » 

» 

benzaldéliyde  dans  l'aie 

ool. 

Élher  o-nitrocinnamique          » 

l.'ans.  commence  à  3>00 

L.  Bruningb.au s. 
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SUBSTANCE. 


SPKCTBE   D'ABSOnr  ; 


b.  Corps  organiques  solides,  liquides  ou  en  solution.  —  2°  Série  aromatique  (suite). 


B.T.el 
M.  (•). 


L  elE 


L.  et  S 


■el- 


IOOO     10O0O 


L.  etS 

(V 


Éther  m-nitrocinnamiquc 

Éther  p-nitrocinnamiq  ne. 

Acide  cinnamique 

Acide -o-hydroxyeinna- 

mique 

Dérivé  disodé  du  môme  . 


Acide  phlalique. . . , 

Phtalide 

Phtalimide 

Mercure  diphényle 
Oxymétln  lène-camphre 
Élher  mélhyliquedu  mêmeCigHigOi 
Éther  éthylique  du  même  C13H20O2. 
Sel  de  Na  du  même  NaCuHls02.. . 
Aminométhylèiie-camphreCn  HnON 
Anliydride  de  l'ox  y  méthylène- 
camphre  ('2'i  Hso03 

Dérivé  acétylé  ' '•  1 3 H ( s O ;J 

Acctyl-camphre 

Propionyl-camphre 


dans 
ralcool 

Épaisseur. 

N 

7.0-40'"" 

1000 

« 

i5-5o 

» 

8-io 

» 

•20-  jo 

Bande  à  r  38.5o-3  soo 

»  33  io 
»  3Goo 
»        3 100  el    à 

365o 
»        2730  et  à 

itjou 


Bjnde  ii  -  344o-385o 

»        35oo-4o2o 
»         32ao-385o 

»  3700-  (['lll 

»  3  Soo 


335o 
» 

35oo 
jooo 
355o  et  à' 

325o  par  addition 


Butyryl-camphre      \    de  NaOH 


Benzoyl-camphro 


Sel  de  Na  du  benzoyl-camphre  .... 
Dérivés  acétylé  et  benzoylé  du  ben- 
zoyl-camphre. 


Bande  ù  -  3»5o 
A 

»  >  1  5o 

»         35oo 


Méthylène-camphre  CnHieO 

Hydroxymétliylène-camph.  C.,,11,,,0. 
Méthoxymélhylène-camph.  (V-H^O, 
Éthox\  niétliylèiie-Ciimphie  (;n!l2„<  >, 

Benzylidènc  camphre  C.|7H20O 

Aminomélliy lène-camphre  CnH17()N 
Anhydride    de    l'hydroxymétliylètie 

camphre  ('.;.>•'  10O3 

Acétoxyméthylènc-camph.  <'nll|S0, 
Bromoformyl-camphre  Cn  II|.,0.,Br . 

Acétyl-camphrc  C13 II|S(>2. 

Propionyl-camphrc  <'uH20O2 

Butyryl-camphre  C14H22O2 


\Lix.  (Ié- 
'a  bande. 


j-  i300 

3  800 
>7:J 
3/75 
1  3 45o  1 
335o 

35oo 
JoaÔ 

3  600 
3>75 
3  5  7  '> 
3  55o 


It.'UllIf  Cil 

solution  alcaline 

J. 
À 

335  0 
non  changée 


non  changée 


33oo 

3?.  îo 

3200 


L..D. 

et  S. 


Acide  camphorcarboxylique,  son  sel, 

do  Na,  éther,  amide,    pipéridide)  Bande  à  r  345o 

et  le  déri\é  diméthylé  C1JH20O3. 
L'étlier    et    l'amide    en    présence  »        345o 

d'alcalis. 


r.eto. 


Dithiouréthane  du  /-men- 
thol, 0^9988  par   litre. 


Monolhiouréthane  du 
/-menthol  1 '•',■'•  J4  p-  litre. 


Éther  méthyliquede  l'acide 
rf-bornylxanthogéniquo 
98e.  98  par  litre. 


Éther  élhylique  de  l'acide 
rf-bornylxanthogéniquc 
99*,  24  par  litre. 


/-bornyldixanthogénide. 


Dithiouréthane  du  d-bov- 
ii.iil  i^,oo ')  par  litre. 


(  onslanlc  d'absorption  k 


Dithiouréthane  de  l'alcool 
fenchylique  ig,oog 
par  litre. 


Dithiouréthane  de  l'alcool 
/-fenchylique  ie,oo9 
par  litre. 


I. 
583  W 
563 
54  c, 
53o 
5 16 
492 
{81 
■1/  ' 


563 
346 
53o 
5i6 
5o3 

492 
481 


/,. 

ii 
117 
21 3 
32g 
353 
3oo 
268 
227 

45 
116 

2Î4 

337 

434 
486 
523 
486 


47' 

■"'7 

463 

228 

155 

784 

463^ 
455 

440 

434 

428 

4  >  i 


463 

435 

447 
44o 

434 
428 
423 


200 

2l3 

2.35 

49* 

7 14 

1229 

462 
(86 

53  o 
190 

2JO 
202 

'9' 


>.. 

k 

440^ 

0 

434 

0, 

"7 

428 

0, 

26 

1  '  i 

0, 

11 

1  »  y 

°, 

94 

440 

0 

434 

0, 

1.4 

4.28 

°, 

36 

423 

0, 

80 

i  '  9 

', 

49 

>..           /, 

X. 

/,. 

463^'  0 

434^ 

4  5  5       0 , 1 5 

428 

*,  3 

447      o,4i 

4  23 

4,46 

j4o      o,8i 

60  j         1 1 

48 1 

2  3  ; 

583       1  \.< 

17' 

563      219 

546      3o4 

455 

296 

53 0       377 

447 

iSS 

5 1 6       367 

i4o 

>l> 

5o3       35o 

43  i 

7  !    ! 

,97.       3i5 

604       43 

5i6 

366 

583       142 

5o3 

353 

563      228 

i'.r 

»ii 

546       3^3 

481 

21 1 

53o       3- i 

i'.7 


i  1" 
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BIBI.. 

SUBSTANCE. 

ÉPAIS- 

SPECTRE 

BIBL. 

SUBSTANCB. 

ÉPAIS- 

SPECTRE 

p.  17». 

SEUR. 

d  absorption 

p.   17». 

SEUR. 

.  d'absorption. 

b.  Corps  organiques  solides,  liquides  ou  en  solution.  —  2   Série  aromatique  (suite). 

<-   ■   .i                 N 

Commencement  de  l'absorp- 

Absorption  générale 

Solution»  au  . 

10O0O 

1 
lion   générale    a  r  • 

3246 

N 

mm 

depuis  X. 

P.  (4). 

Dicétodiphénylpyrroline  . . 

mm 

3o 

P(5). 

Pipéridine  dans  alcool 

100 

2 

2l3o 

» 

10 

3997 

» 

3o 

2220 

Dicéto-o-tolylpyrroline. . . 

3o 

36o3 

„     ..        ,        ,          ,   N 

» 

10 

4'99 

Comme  dans  l'alcool  — 
10 

2 

2570 

Dicéto-m-tolylpyrroline  . . 

3o 

3320 

» 

3o 

3290 

» 

10 

3981 

N 

Dicéto-/>-tolylpyrroIine. . . 

33 

3.48 

»              — —  • 
100 

2 

2l8o 

» 

10 

3965 

» 

3o 

2635 

Dicéto-p-cumylpyrroline. . 

3o 

3i53 

N 

» 

lo 

3593 

» 

1000 

2 

3o 

2i3o 

2265 

Solutions  «a  — — >   donnant  uoe  large  bande  de  r  1900  a  3030. 
looo                                                   X 

2.3-dicéto-4-phényl-5-o-tolylpyrroline. 

Alcool  • • 

1000 

mm 

1 

Dicétodiphénylpyrroline. 
2.3-dicéto-4-phényl-5-w-tolylpyrroline. 

L.etE. 

Quinoléine 

5-25 

Bande  r-3i5o-4 170 
»      3o6q-4ooo 

-+-5HC1. 

5-20 

2 . 3-dicéto-4-phényl-5-/j-cumylpyrroline. 
2 . 3-dicéto-4-phényl-5-/j-tolylpy  rroline. 

B.,T. 

isoquinoléine 

3,5-9 
6-20 

»      3 1 20-3900 
»      2810-4000 

+  5HCI. 
Éther  diméth.   du  niiro- 

Solutions  . 

10000 

Bandes  «  r-' 

etM(i) 

quinol 

2.3-dicéto-4-phényl-5-/>-anisylpyr- 
roline  CnHtaOjN,. 

1970  et  3oio 

dans  l'alcool 

Bande  à  r-  2800 

2.3-dicéto-4-phényl-5pipéronylpyr- 

1920  et  2850 

»         2900 

roline  C^HnC^N,. 

»    le  chloroforme  . . 
»    l'eau 

»         2750 
t          3ooo 

»          2680 

Maxlma  d'absorption  X. 
6l2W,0 

644,0  et  591 ,0 

F.  et  F. 

»    l'aniline 

»     la  pyridine 

»          2680 
»          2730 

2-isoquinolone-2-indolindigo 

584, 0 

P(5). 

N 
Quinoléine  dans  alcool 

3  bandes. 

2-thionaphthène-2-indolindigo 

579,o 

1000 

2-indane-2-indolindigo 

492,0 
5o8,o 

Pyridine,  a-picoline,  quinoléine,  pipéridine  et  coniine, 
en  liquides  purs  et  en  minces  couches,  ne  donnent 

2-indanone-2indolindi^o 

pas  de  bande  d'absorption  ;  l'absorption  générale  com- 

Mcool • 

luoo 

Épaisseur 

1 

en  mm. 

1 

mence  respectivement  aux  r-  2780,  283o,  2870,  334o, 

L.elE. 

5-5o 

Bande  à     368o-443o 

r                                  A 
225o  et  2260. 

+  HCI. 

5-IO0 

»        3670-4430 

I 

6-8o 

»        3100-3870 

F(i). 

5-benzène  azo-8-hydroxyquinoléint   1 

»                 -r-IoHCI. 

4-8o 

»        2960-3950 

CuHnON3  en  sol.  dans  l'alcool.  ( 

Bandé  à  r-  2600 

Acide  a-amidonicolinique. 

4-ioo 

»        2770-3640 

Quinoléine-azophénol  CuH,,ONjen  j 

h 

Ethercollidindicarbonique. 

5-8 

»        3620-3900 

solution  dans  l'alcool. 

Étlier  dihydrocollidindicar- 

2 , 5- I 20 

»        2470-3640 

Quinoléine-azohydroxyquinoléine 

bonique. 

CuH(îON;  en  sol.  dans  l'alcool. 
5-benzène  azo-8-hydroxyquinoléine 

»         î5oo 

Absorption  générale 

en  solution  dans  HGI  concentré. 

»      1940013900 

P.  (5). 

N 
Pipéridine  dans  l'alcool  — 

10 

moi 
2 

depuis  X. 
2l85 

5-p-aminobenzène  azo-8-hydroxy- 
quinoléine  CuHjjONt  en  solution  ) 

»         243o 

» 

3o 

2345 

dans  l'alcool.                                ) 

L.  Bruninghaus. 
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BIBL. 

p.  17». 


SUBSTANCE. 


SPECTRE 
d'absorption. 


BIBL. 
p.  178. 


SUBSTANCE. 


EPAIS- 
SEUR. 


SPECTRE 
d'absorption. 


P.   (a) 


MetW 


b.  Corps  organiques  solides,  liquides  on  en  solution. 

H  et  H 


8-hydroxyquinoléine,  solution  dans 
l'alcool. 


8-élhoxyquinoléine,   dans   l'alcool, 

l'alcool -+-HC1. 
5.7-dibromo-8-hydroxyquinoléine, 

dans  l'alcool,  l'alcool  sodé. 

8-hydroxy-i  2.3. 4-tétrahydroqui- 
noléine  dissous  dans  l'alcool. 


3-aminoquinoléine,  solution  aqueuse 
-j-HCl. 


2  bandes  3200-4120 
(dans  HCI  alcoo- 
lique ou  alcool 
sodé,  déplace- 
ment du  spectre 
vers  le  rouge). 

Même  spectre  que 
le  précédent. 

Môme     spectre 
déplacé    vers    le 
rouge 

Bandes  à  4060  et  à 
346o  (dans  HCI, 
bandes  déplacées 
versl'ultraviolet). 

Graphique. 


T.  etC. 


P.  (4) 


Solution  de»  eorns  suivant»  dans  le  chloroforme 

2.6-diphénylpyrazine  Ci6H12  N2. . . 
Chlorhydrate  de  2.6-diphényIpyra- 

zine 

Bromhydrate  de  2.6-diphénylpyra- 

zine 

pp  -diméthoxy-2.6-diphénylpyra- 

zine  C,8H,60îNj 

Chlorhydrate  du  précédent 

Bromhydrate  »         

mm'  pp'-  tétraméthoxy-2 . 6-diphé- 

nylpyrazine  C20H2004N2 

Chlorhydrate  du  précédent 

Bromhydrate  du  précédent 

2.5-diphénylpyrazine 

Chlorhydrate  du  précédent 

pp'-  diméthoxy-2  . 5-diphénylpy  ra- 

zine 

Chlorhydrate  du  précédent 

Diphénylpyrrolinophénazine 

N 

CîiHnON3  sol.  alcool  au 

10  000 

P  h  é  n  y  1  -p  -  toly  py  rrolinophénazine 

N 

C»3H17Ni  sol.  alcool  au 

10000 


Maiiraa  de  bandes  à  - 
3200 

2830   et    3800 

2750  et  3700 

2950  et  345o 
2600  et  3i5o 
a5oo  et  3200 

2900  et  35oo 
2400  et  3i5o 
23oo  et  3 100 
3 100 
2700  et  344o 

2900 

235o  et  3o5o 


2390  et  2840 


2400  et  2750 


H  et  H. 


/j-Bromphényloximide-oxazolone,  ses  éthers  acétylé  j  J 

et  méthylé,  en  solution  dans  l'éther. 
Oximidoxazolone,  ses  sels  de  Ba,  Li,  Na,  K,  Rb,  Cs, 

NH4,  dissous  dans  le  chlorotorme,  dans  l'acétate 

d'éthvle-T-  l'acétone. 


2e  Série  aromatique  (suite). 

Oximidoxazolone,  ses  sels  de  Li,  Rb,  Ag,  Zn,  dis- 
sous dans  la  pyridine. 

Oximidoxazolone,  ses  sels  de  Cs,  et  de  létrapropyl- 
ammonium,  dissous  dans  le  mélange  phénol-hben- 
zme,  ses  sels  de  tétrapropylammonium  dans  le 
chloroforme,  ses  sels  de  Cs  et  de  tétrapropylam- 
monium dissous  dans  l'acétone. 


Épaisseur. 

Commençât  de  l'absorption. 

Plot. 

Sulfate   de   quinine  dans 

-n,m 

425 IM*  j  Puis  tout 

l'eau  à  1  pour  100. 

l<> 

433       (est  absorbé 

» 

20 

438       1    vers  les 

» 

5o 

44o       )  courts  X. 

Bande  d'absorption. 

Ka. 

Morphine  -t- SOtH2 -+- HCHO 

Codéine,  dionine,  héroïne,  apomor- 

5741"1 

phine-r-SOvH2-+-HCHO 

575,5 

Vératrine  -H  S04  H2  -4-  HCHO 

5o3  et  558 

Atropine,  réaction  de  Fluckiger. . . 

565  et  617 

Strychnine  -r-S04H2-r-Cr207K2.. . 

507 

Sclerérythrine  -^NH3 •+-  Alcool 

532  et  567 

Digitaline  ■+■  SO1  H2  -+-  Fe  Cl3 

535  et  571 

P(5). 

N 

Maximom  de  bande  a  - 

1000 

X 
3820. 

L'absorption    com- 
mence à  r-  2870. 

Wi. 

Produits   de   décomposition  de  la 

chlorophylle  par  les  alcalis           , 

Description   et  re- 

Glaucophylline. 

présentation  gra- 

Pyrrophylline.        / 

phique  des  spec- 

Phyllophylline.       j 
Chlorhydrate  de  pyrroporphyrine .    ' 
»               phylloporphyrine. 

tres  d'absorption. 

Bande 

K.etB. 

Produits  de  condensation  de  : 

principale. 

Bande  secondaire. 

i  Tétraméthyldiamido- 

N* 

49^35 

benzhydrol  -t-Isatine  . . . 

^99,1° 

2          »          -t-o-Méthy- 

594,34 

5o3,7o 

3  Tétraméthyldiamido- 

benzhydrol  -+-  p-Méthy- 

626,20 
596,40 

499,^5 

4  Produit  anal,  à  l'indigo  de  I . 

5                  *                    de  2. 

576,3i 

507,35 

L.  Bruninghaus. 
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BIBL. 
p    178. 


R.ctB 


P.  (6). 


SUBSTANCE. 


!  PAIS- 


SPECTRE 

d'absorption. 


BIBL. 
p.  178. 


SUBSTAM.I: 


I  PAIS- 
SEUR. 


b.  Corps  organiques  solides,  liquides  ou  en  solution.  —  2r  Série  aromatique  {suite). 


6  Prod.  anal,  à  l'indigo  de  3 

7  Couleur  du  double  tri— 
phénylméthane 


634, 25 


689,60 


Ht* 
5oi ,35 


Solutions  dans  l'alcool. 


Furfurane  — 
10 


N 


100 

N 

1000 

Thiophène 

N 

10 

» 

N 
100 

» 

N 

IOOO 


2 

(  3o 

2 
3o 

2 
3o 

2 
3o 

2 
3o 

2 
3o 


Commencement  de  l'absorp- 
lion  générale  à  r- 

23oo 
2780 
2260 
2380 
2l8o 
2280 
2  3UO 
256o 
2460 
25 10 
2ig5 
2470 


P.(6). 


St. 


Solutions  dans  l'alcool. 


Pyrrol         — 


N 

10 

N 

100 

N 

1000 

en    masse   à    l'état 

liquide 

N 

10 

N 

»  — 

100 

»        en    masse    à 

l'état  liquide 

Acide    cinnamique,    dans 

N 


Furfuraldéhvde 


l'eau, 


10  000 


2 
3o 

2 
3o 

2 
3o 


2 
3o 

2 
3o 


SI'EUTI!!-. 
dNabsorpl>on. 


Commencement  de  l'absorp- 
1 
lion  générale  à  — 

238o 
2645 
2295 
242J 
2195 

2325 
2320 

3 120 

3590 
2970 

3i6o 
3i3o 


Diagramme  d'absorption. 
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POUVOIR   ROTATOIRE. 


Pouvoir  rotatoire  et  dispersion  1 

ie  corps  purs. 

TEMPE- 
RATURE. 

a. 

[«]v 

TEMPÉ- 
RATURE. 

X. 

[«lv 

TEMPÉ- 
RATURE. 

\ 

M>, 

TE  Mi  1 
HATI 

),. 

L«]v 

0 
20 

643,8 

'7,997 

0 
—   8l,5 

546,1 

159,24 

—  :■ 

491  ,6 

1 

Quarl 

z,  épaisse 

ur  1""" 

—  l88 

» 

—  1 7 ,  56  ■ 

-    89,7 

» 

1 56 , 6 1 

— 104 ,0 

» 

210 

/ 

(F. -A.  Me 

)LBY,  P/iyt 

•ical.  Bev., 

20 

(•,70,8 

+  i6,4g3 

—   45,o 

» 

171,54 

-120,  s 

» 

21 1 

i. 

31,  295). 

—  188 

» 

+i6,i45 

—   3o,o 

)> 

174,4a 

'o,, 

j',6,1 

1  )5 

7 

20 

» 

—16,488 

—  i5,o 

)> 

176,90 

—     °,5 

» 

140 

2 

20 

4<>4,7 

+48,842. 

—  l88 

» 

—  1 6 , 1 5<> 

—     5,o 

)) 

i;s.  »o 

—  20 , 5 

» 

'44 

5 

—  l88 

» 

-1-47,675 

+     5,o 

)> 

'79, 4o 

4<>,8 

,) 

148 

8 

20 

u 

— 48,83o 

Cinabre,  épaisseur  omm,35 

22,7 

589,3 

1  Î9.97 

M," 

» 

l5'2 

1 

— 188 

)) 

-47,03. 

(F.-A.  Molbv,    Phjsicnl  Kev., 

—  7i,5 

» 

1 35,02 

67,0 

w 

i55 

0 

20 

435,9 

+4i,44i 

31,  3o2) 

—  82,1 

» 

1 3 1 , 73 

—    79:7 

» 

1 5g 

0 

20 

» 

— 4i,4o3 

21,7 

643,8 

94)4^ 

-  89,0 

» 

129,40 

—  89,7 

» 

i63 

0 

—  188 
20 

» 

4G;,o 

—40,427 
+35,529 

4,o 
—  17,0 

» 
» 

92,82 

1)0,85 

2.2,5 

-    7 1*2 

643,8 

121 ,38 
1 09 , 5 1 

—116,4 

—  124,5 

» 

172 
.76 

0 

0 

—  :88 

» 

+3 ',,696 

-  46,4 

—  63,2 

» 

88,42 

-  80,7 

)> 

1 06 . 98 

22,2 

589,2 

1 1  > 

9 

20 

)> 

—  35,477 

» 

87,44 

22,5 

670,8 

iio,l3 

0,0 

" 

120 

0 

-188 

20 

—  180 

» 
480,0 

-34,638 
-4-33,5g3 
+32,8i8 

-  9-4,2 

-  100,7 

-  124,0 

» 
» 
» 

84,87 
84  ,25 
82,72 

—  72,2 

—  81,6 

99,23 

"              9'',98 

Limonène 

—  18,0 

—  64,o 

—  76,4 

» 

I2j 
132 

i35 
i37 

0 
1 
0 

20 

» 

— 33,58o 

—  89,0 

1, 

/ 

-180 

» 

—  32,782 

-«48,4 

» 

82,02 

(F.-A.  Me 

1.8Y.  P/ij, 

■ical  Rev, . 

-io3,7 

» 

.41 

4 

20 
-188 

5o8,6 

+29,656 
+28,983 

—  161,2 

—  i73,7 

—  186,3 

» 
» 

81,89 
81,67 
81,28 

22,2 

30,  84  ». 
435,9 

232,5 

—  1 14 ,0 
-118,0 

n 

» 

143 
■  43 

2 

8 

20 

» 

—  29,625 
— 28,930 
—28,!  53 

—    0,4 

» 

241,0 

—  123,0 

» 

1  i  - 

i 

—  188 
20 

» 
520,9 

» 

22,0 
-i84,5 

670,8 
» 

75  ,2'J 

66,  5o 

—  22,  "> 

—  47.0 

» 

249,3 
25g,3 

-125,7 

—  12.8,0 

» 
» 

146 
146 

4 
3 

—  188 

— 27,5oi 

-187,4 

589,3 

1 4  2 , 0 

—  66,0 

1) 

266.2 

21  ,0 

670,8 

85 

1 

20 

546,  1 

+25,472 

Nicotine 

80,6 

* 

2.74,3 

4.o 

» 

87 

i 

—  188 

» 

+  24,885 

—  92  ,0 

» 

277,8 

—    9,o 

» 

89 

2 

20 

» 

— 25,467 

(F.-A.  Molbv,    P/tj 

sical  Rev., 

—  102  ,0 

» 

282,7 

—   2  j .  2 

n 

9' 

2 

—  188 

» 

—  24,868 

31,  307) 

—  1 iô,o 

» 

2.89,3 

—  4i,o 

« 

93 

1. 

20 

58g,3 

+21,686 

22,3 

4<so,o 

>')!  ,81 

—  123  ,0 

u 

292,9 

—  61,0 

» 

9*'' 

6 

—  188 

)> 

+21,188 

-   8  1  ,  •> 

» 

223,67 

22,0 

491.6 

-74,6 

-  82,0 

» 

100 

1 

20 

» 

—  21  ,667 

22,4 

5o8,6 

2  1 6, 08 

—    12, 2 

» 

1 84 ,3 

—  102,0 

u 

io5 

6 

—  188 

» 

—  21  ,169 

—  8i,5 

» 

f  9 1 .  27 

-  3o,4 

)> 

188,4 

— 108,0 

» 

106 

5 

ao 

643,8 

+  i8,oo3 

22 , 4 

546 .  1 

180,7 

—  5 1 , 0 

» 

•  94 ,5 

120,7 

11 

log 

i 

—  188 

» 

+  17,603 

—  72,5 

» 

1 62  .  8  ', 

-  74-5 

)J 

201 , 1 

-123,5 

» 

109 

> 

I    /-malate  diméthylique.  II.  rf-tartrate  diéthylique  (H.  Grossmann  et  B.  Landau,  Z.  physik.  C/iem.,15,  1 4 1)- 


jnOUI.Ki:H9. 


''•     (rouge) 

j-     (jaune) 

v.     (vert) 

bl.  cl.  (bleu  clair)  . 
bl.  t'.  (bleu  foncé) 

vi.     (violet).  ... 


665,3 
589,4 

549,0 
495,8 

474,6 
449,7 


-5,62 

-7. ''7 
-8,96 

-9,86 


11-   [a]J0. 


+  7,01 

+  7,77 
+•6,54 

1-5,77 

--3.98 


REM  \l;;"  I 


Les    abréviations   ci-contre 
SC    rapportent   ù    tous   li  S    la 
bleaux  «le  Grossmann  ei 
borateurs,    pages    198-214    et 
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Drehnngsvermôgen.  —  Rotatory  power.  —  Pouvoir  rotatoire.  —  Potere  rotatorio. 


Température.. 


[a]r,. 
[«If,- 
[*]d«- 

[«],.. 

[a]bia. 

f«]wr- 

[a]ti- 

[M]„. 

fM]„. 

[M]D. 

[MJj.. 


76%  70. 

-  39,749 

-  4o,i49 

-  5o,i55 

-  52,385 

-  59,4i9 

-  8a,o56 

-  97,592 

-  98,584 

-  62,068 

-  62,695 

-  78,318 

-  81,801 


99',  0. 

■  39,7<>4 

■  39,977 

■  49,94i 

-  52,082 

■  59,072 

■  8i,255 

-  96,886 

-  98,080 

-  61,998 

-  62,425 

■  77,978 

-  81,327 


/-menthol  (0.  Scheuer,  Z.  phjsik.  Chem.) 

Température...  76°,  75.               99«,0. 

[M]v —92,784  -92,242 

[M]bi, — 128, i3  —126,88 

f  M]bir — i52,3g  —151,29 

[M]vl -i53,94  -i53,i5 

[«]r, 

j-P i,<"                  »,o°7 

[lli 1,262                   1,258 

lHk. i,3i8               i,3i2 

[a]r, 

[^ «,495             i,488 


Température... 

[gK 

l»Jr. 

[*]blt 

[»Jr, 

Mr. 

[«lr—[«]r,.... 

r    .       r  1     M 

[«]v—  [«]r, 
[«]d        "'" 


76°,75. 
2,064 
a,  455 

2,48o 
58,837 
91,872 

1,173 


99«,0. 

2,047 
2,440 

2,47° 
58,376 
9i,»52 

','69 


Dlacétyltartrate  d'éthyle  (0.  Scheuer,  Z.  Pltysik.  Chem.,  72,  579). 


COULEUR  ('). 


r2. 
D. 

j- 

v. 

blt. 

bl.  f. 
vi. 


Mie.u- 


4,833 
5,i73 
5,i8i 
5,i5i 
3,390 

0,195 


M. 


5,468 
6,oi5 
6,086 
6,i35 
4,8i5 
2,3o3 
2*,  392 


tM],..ii- 


14,022 
1 5 ,009 
i5,o33 

«4,947 
9,836 

o,566 


[M] 


M.O" 


1 5 , 864 

«7,452 
17,657 
17,801 
i3,970 
6,682 
6,94 1 


COULEURS  ('). 


r,.  (rouge).... 

r„.    (rouge) 

D.  (raie  D)... 

j.     (jaune) 

v.    (vert) 

bl,.  (bleu) 

blj.       »     

bl.  f.  ( bleu  foncé) 

vi.  (violet) — 


V 


654,73 

652,76 

589,025 

578,36 

545,59 

474,97 

469,91 

436,48 

434,62 


(')  Les  abréviations  se  rapportent  à  tous  les  Tableaux  de  O.  Scheuer,  pages  195-197. 


Pouvoir  rotatoire  et  dispersion  de  corps  dissous. 


Pouvoir  rotatoire  de  l'émétlque  arsenical  d'aniline  (P.  Yvon,  /.  Pharm.  Chim.  (6),  1,477). 

C  =  gr.  dans  ioo«n3  H,0. 


1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 


14,0 

24,12 

35,33 

40,88 

45,89 

5o,oo 

52,85 

55, 5o 

57,61 

58, 5o 


LONGUEUR 
do  lobe  on  mm. 


200 

» 


» 
100 


C. 


12 

i3 
■  4 
i5 
16 

17 
18 

19 
20 


*ï° 


59,09 
61, 11 
62, 3o 
62,71 
64,08 
64,62 
65,26 
66, 16 
66,21 
66,60 


LONGUEUR 
do  tube  en   mm. 


IOO 

» 
» 
» 

» 
» 
> 
1 
» 


21 
22 
23 

24 
25 

26 

27 
28 

29 

3o 


67,78 
68, i3 
09,21 
68,91 
69,12 
69,00 
69,26 
68,88 
68,62 
68,86 


LONOUEUR 
du  tobe  en  mm. 


5o 

» 

» 

» 

» 

20 

» 

» 
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Pouvoir  rotatoire  d'imides  dérivées  du  camphre. 
W.  C.  Evans  (J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97). 

Température  =  i8°;     F  =  point  de  fusion  du  corps  actif;     C  =  gr.  du  corps  actif  dans  loocln,. 


SOLVANT. 


[•]»• 


(/-camphre  bromimide,  F  =  i54° 

(p.  2238). 


C,0HuO,NBr. 


Benzène.. 


Chloroforme . 

»     , 
» 


i,4912 
2,384o 
3,0828 
1,6644 
2,7372 
2,8640 


12,0 
ci  ,2 
12,0 
i3,6 
i3,o 

12,8 


(/-camphre  lodoimlde,  F  =  2070 
(p.  2239). 


C10HuO,NJ. 


Benzène. 


Chloroforme. 


1 ,6220 
1 ,7532 
1 , 5408 

2,052O 
2,5792 
2,9872 


16,0 
|6,0 
l5,2 

i5,3 

'5,7 

15,7 


SOLVANT. 


[«]»• 


rf-camphreméthylimide,  F: 

(p.  2240). 

C„H,7OîN. 


46° 


Alcool 


Acétone . 


2,4352 
3, 1372 
3,5548 
4,2428 
2,8280 
4,1460 


1 1 ,0 

11,4 

n,3 

8,0 

8,0 


d  camphre  éthylimlde,  F  =  5i°  à  52° 

(p.  2240). 

C„H19OsN. 


Alcool 


Acétone. 


2,0864 

«2,4 

2, i48o 

12,6 

3,o352 

12,5 

3,9028 

12,5 

2,3544 

8,4 

2.9Î92 

8,8 

4,756o 

8,5 

SOLVANT. 


L«]D. 


'/-camphrebenzylimide,  F  =  60°  à  620 
(p.  2241). 


Alcool 


Acétone. 

» 

» 

» 
Benzène. 


1 , 8 1 56 

2, 3 104 
3,2128 
2,8268 
2,9552 

3,3444 
3,9392 
2,1904 
3,8228 


12,7 
12, 1 
12,1 


1 1 


12,0 
12,2 
",9 

5,2 

4,8 


d- camphre-/>- nitrobenzyllmide,  F=  i33° 
(p.  2241). 

C„HW04N,. 


Acétone. 


Benzène. 


2,0284 
2 , 7 1 80 
3 , i 392 

2,2520 
3,9712 


11,8 

12,3 

12,3 

2,6 

2,8 


Pouvoir  rotatoire  et  dispersion  de  dérivés  de  la  cholesterine. 
L.  Tschugaeff  et  W.  Fomin  (Lieb.  Ann.,  875,  289). 

F  =  point  de  fusion;     C,  D,  E,  F  =  lignes  de  Fraunhofer;     C  =  gr.  du  corps  actif  dans  loo^n»'. 


CORPS   ACTIF. 


Cholesterine 

a-Cbolesterylène 

P-Cholesterylène 

Cholestane  fait  de  a-Cholesterylène.. . 
Cholestane  fait  de  [3-cholesterylène.. . 
Cholesterylxanlhogénate  de  méthyle.. 

Cholesterylxanthogér.ate  d'élhyle 

Cholesterylxanthogénate  de  «-propyle 
Cholesterylxanlhogène  amide 


SOLVANT. 


toluène 

» 

» 
CHCI3 
CHCI3 
toluène 


CHCI, 


F. 

C. 

146 

5,558 

77 

4,5o3 

59 

3,785 

79 

6,283 

79 

3,2  80 

126,5 

6,520 

i4j,5 

2,944 

i35 

15,07 

227 

4,846 

[«]c 


— 26,01 

-84,14 

-58,59 
+  19,2.5 
■+■•9,17 
—29,75 
— 26,01 
—25, 16 
—39,19 


[«]•»• 


33,38 

109,30 

•  76,08 

■  24,59 

■  24,59 
-  38,68 

■  33,97 

■  32,85 
5i,  i5 


[*]%. 


-  43,63  | 
147,00 
102,9 

-  3i,49 
3i  ,52 

-  56,63 

-  46,47 

-  44, o5 

■  67,34 


[oe]K. 


•  53, 3i 
■  85,3 
129 

38,39 
38,46 
6.3, 37 

•  57,4 

•  56, i5 
82,66 


[«]c 


»,o53 

2,2(3 

2,202 

•  ,994 
2,006 

a, '97 
2,207 

2,233 

2,  1<)8 
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Pouvoir  rotatoire  de  camphre-sulfonates  de  métaux  divers  et  de  bases  organiques. 

Abréviations  employées  :  A,=  Acide  rf-a-bromocamphre-Tt-sulfonique;  A,=  Acide  ^-a-bromocamphre-irsulfonique;  C,  =  d-télrahydro- 
quinaldine;  C,  =  /-tétrahydroquinaldine  ;  HCI  =  Acide  clilorhydrique;  E,  =  Benzoyl-tf-tétiahydroquinaldine;  E2  =  Beiuoyl-/-tétra- 
hydroquinaldinc  ;  F,  =  d-pavine;  F2  =  /-pavine;  G,  —  d-camphre-p-sulfonique  ;  G2  =  /-camphre-p-sulfonique;  J  =  Acide  eMartrique  ; 
NH,  =  Ammonium  ;  K  =  Potassium  ;  Ca  —  Calcium  ;  Ba  =  Baryum  ;  Ag  =  Argent  ;  [a];.  =  Jaune  du  Hg;  [a]„  =  Vert  du  Hg. 

(i).W.-J.  Pope  and  J.Re*d,7.  C  hem.  Soc.  Lond.,  97,  2i«)yà22o6;(2).W.-J.  Pope  and  Ch.-St.GiBSON,/.C7/e«i.  .foc.  Lond.,  97,  2*07  à  2218. 


CORPS. 


(1). 

A,:NH» 
A2:  NHt 

Ai  :  C{. . . 
A,:C,... 

C, 

Cs 

A,  :  C,.. 
Aj:  C2.. 

Ci:  HCI. 

» 

» 

C5:HC1 

» 
» 

E, 

»  .... 
E, 

»  ..... 

(2) 

F, 

...... 

Fi 

» 

F,:G,... 
F,:6,.., 
P,:G,... 

F,:  G,... 

G, 

» 

» 

G,:NH* 

» 

G,  :K... 


SOLVANT. 


H,0. 


C,H5.OH. 


CHCI, 


11,0. 


H,0. 


CON- 
CENTRATION. 

c 

a. 

2,0439  ■ 

cm' 

5o 

0 
22 

2,01  3o 

30 

22 

0,-2Il8    " 

3o 

'7 

o,2o34  : 

3o 

'7 

16 
■  6 

0 ,  ï  1 4  i 

3o 

'7 

0,2082 

3o 

•7 

0,1111 

3o 

'7 

0,2004 

3o 

'7 

0,4116 

3o 

17 

0, 1 i36 

3o 

'7 

0,2062 

3o 

'7 

0,4017 

3o 

'7 

0 , 1 602 

3o 

'7 

o,5o3i 

3o 

18 

o, 1751 

3o 

■7 

0,5067 

3o 

18 

o,«97<> 

20 

23 

0,7033 

20 

22 

0, 1983 

20 

23 

o,73i6 

20 

22 

0,1094 

20 

21 

o,.i  142 

21» 

21 

0 , 1 200 

20 

20 

0, 1226 

20 

20 

1,1713 

21 

16 

1 ,o43o 

•23 

« 

i,oi3i 

25 

» 

1 , 1726 

25 

)) 

1 ,o536 

25 

U 

1  ,  12Ç)5 

20 

» 

I.MQO 

23 

)) 

1 ,0936 

25 

» 

1 , 09 1 0 

23 

S 

[-1,,- 


+    5  3  ,  2  J 

-  84,58 

+    32,22 

-  32,08 

+    59,79 

-  60,04 

+    87,49 

-  87, .8 

+  66, S  3 
+  66,62 
+  66,33 

-  66,68 

-  66 , 56 

-  66,47 

-329,1 

-3 26, 9 
+329,8 
+326,7 

+ 1 5o ,  3 
+149,0 
-130,8 

-14s.  s 

+.25,4 
-125,9 

+109, 6 
-109,3 

-21, 4 i 

+  21,86 
+  21,59 

+  20,46 
+  20,40 

+  20,47 

+  18,32 
+  '8,37 
+  i8,33 


[«], 


+  90,02 

-  89,95 

+  33,99 

-  33,92 

+  62,26 

-  62,59 

+  91,34 

-  9',5° 

+  68,86 
+  68,86 
+  68,88 

-  69,32 

-  69 , 1 1 

-  69,80 

-346,4 

-342,9 
+346,i 

+342,2 


-157, 0 
-i57,o 
-1.37,3 
-1  j6,6 

-i32,9 

-l32,2 

-n3,8 
-1 1 3,6 


[«].■ 


M. 

Moyenne. 


+106,74 

- 1 06 , 63 


i,243 


1  ,253 


1,176 


1 ,222 


i,i  86 


1,037 


I  ,033 


1  ,o3g 


[M]D. 


278,69 
147,34 


4oo,2 


"34, »4 


±720,1 
±627,2 

■+•  49,7 
-+-  5o,7 
+  5o,i 

+  5o,9 
-+-  5o,8 
-H  5o,8 

±  49,5 
-+-  49,6 
-+-  49>5 


[M].. 
Moyenne. 


295,17 


i55,6i 


4"9. ° 


139, i5 


:759, 5 
:65i,5 


[M],. 

Moyenne. 


346,55 


l8i,6o 


488,9 


'5g, M. 


±870,. 

±736,8 


'M] 


50,2 


5o,8 


49,-5 


0.  Scheuer. 


Drehungsvermogen.  —  Rotatory  power.  —  Pouvoir  rotatoire.  —  Potere  rotatorio!' 


193 


CORPS. 


SOLVANT. 


CONCENTRATION. 


TEM- 
PERATURE. 


[«: 


M 


[M]D. 

Moyrnnr. 


(2) 
2G,:Ca:4H20.. 

M  .   . 


Camphre-sulfonates  de  métaux  divers  et  de  bases  organiques  (suite] 
11,0 


» 

2Gi:Ba:  3H20. 

» 

»  . 

2Gi:Ba:6H20 


G,:Ag. 


aF,  :  J:6H4(). 
2F2:J:H20.. 


I  ,0(>42 

1,01 84 
1,2048 

t , 1760 
1 ,oi36 
1 ,0422 

1 ,ooo[ 
1 ,oi3o 
1 ,01 3a 

1,0010 

1 ,0730 
1 , 0008 

0,2260 
0,2810 


25 
25 

2  5 

2  5 
25 
25 

2  5 
25 
25 

2  5 
25 
25 

25 
25 


l<> 


+22 
+22 


+  17,  )(> 

+  17, 18 

+  17,12 

+  1 .5 ,  3o 

+  i5, 16 

+  I  5,2.3 

+  iM» 

—  i5,55 

+  1 5,42 

+  1 4 ,  (î  1 

+  14, 56 

+  14.54 

+  i57,5 
— i 5o , 5 


*9,« 
49,3 

49.' 

<9,6 
49,5 

49,7 

4  9, 2 

49,4 

49," 
49, 5 

49,4 

49,2 


-  49,3 
+  49,6 

—  49,2 

■+  49,4 


Pouvoir  rotatoire  d'éthers  bornylxanthogéniques  et  de  thiouréthanes  d'alcools  terpéniques 
(L.  Tschi'gaefp  et  A.  Ogorodnikoff,  Z.  phjsik.  Cfiem.,  74). 


Tempéralure  =  200.        Solvant  —  'J'oluène. 


longueur  d'onde. 


C  =  grammes  du  corps  actif  dans  ioocm' 


C. 


1. 


</-bornylxanthogénate  de 
méthyle  (p.  5o6-5o7). 


5,95 


673 

3i,39 

657 

32,73 

622 

35,45 

589 

37,67 

559 

39,78 

542 

4o,45 

527 

4o,54 

5o8 

39,53 

300 

38,52 

486 

35,59 

472 

3o,75 

45i 

1 5 ,  28 

'/-bornylxanthogénate  d'éthyle 
(p.  5o6-5o7). 

5,88i 


657 

28,8 

621 

3i,6 

589 

33,4 

548 

35, 1 

537 

35,4 

527 

34,9 

5  ifi 

34 /> 

5o6,5 

33,5 

498,5 

32,6 

486 

28,9 

[*]■ 


/-bornyldixanthogénide 

(p.  5o6-5o7). 


4,»  54 


•657 

589 
548 
527 

498 
485,5 

478 
466 
45t 

446 


36,36 

42,4 

44,i 

43,8 

3g,o 

33,7 

29,6 

'9,5 

2,7 

.1,3 


Dithiouréthane  de  l'alcool  en- 

chylique  (p.  5o8-5o9). 

75 
109 

225 

338 
436 

63o 

900 
io5o 

1040 

1000 

g3o 

770 


1,416 

696 

687 

663 

642 

634 

0, i3o4 

622 

6o3 

390 

582 

578 

573 

566 

o, i3o4 


[«]■ 


559 

J60 

553 

290 

547 

i5 

542 

—  3i5 

536 

—  64o 

328 

—  1390 

5o8 

— 2440 

5oo 

—2940 

492 

—3 1 60 

486 

—334o 

478 

— 353o 

Dithiouréthane  du  </  bornéol 
(p.  5o8-5o9). 

70 
108 
160 
200 
<5o 
35o 

400 
4o5 
408 
327 
129 

-  82 

-  279 
-1290 

-  i5oo 


1,816 

683 

661 

640 

63o 

621 

6o3 

0,1468 

59o 

582 

5-S 

55q 

547 

536 

5ï8 

492 

478 

0,9876 


o,i38 


A. 

[ 

■]■ 

réthane  du  /-menthol 

p.  (5o9-5io). 

687 

— 

5[ 

663 

— 

80 

642 

— 

116 

622 

— 

167 

6o3 

— 

272 

590 

— 

388 

582 

— 

449 

573 

— 

556 

55g 

— 

594 

547 

— 

307 

536 

— 

260 

528 

+ 

0 

5o3 

+ 

58o 

492 

+ 

870 

4;8 

-i-i  160 

Monothiouréthane  du  /-menthol 

(p.   5o9-5io). 
696 


65  7 
64i 
622 

60  3 
5go 

37') 
56o 
547 


3. 
35 

39 

47 

">7 

78 

1 10 

162 

230 


0.  Scheuer. 
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Pouvoir  rotatoire  d'acides  complexes  formés  par  l'acide 

A.  Mazuciielli  {Rend.  . 
[a]    est  rapporté  au  corps  actif  en  solution  aqueuse. 

Composition.  C. 

i  tartrique o,33 

1.  Acide   .  molybdique 

'  acétique 

C.,11,,0,..  iMo03... o,33 

CvH,jO(i,  M0O3-+-  i4CîIUOi... 
CiHs06,  Mo03-r-28C2H402... 


tartrique  et  les    acides  molybdique,  tungstique,  etc. 
iccail.  Linc,  19,  2  .). 


p.  440 


7.8l-l  ,f)0  (t-10) 
■288-O, 0}  I/-IO  I 

•^77-2,0    ('-"<>) 


p.  440 

(  chlorhydrique. . 

p.  442 

C4Hc06l  MO3-+-HCI 

258-2,3  ((- 

-10  ) 

C4H606,  M  0,-1-2  H  Cl 

2.45-1 ,8  (/- 

-10) 

C41I60G,  M0.-H4HC1 

248-5,3  (t- 

-10) 

CtlI.O,,  3  Mo  O1-1-4  H  CI.... 

521-5,7  (*- 

■10) 

3.      Molybdate  de  Na 

p.  442 

C4Hs08-t-  3Mo03 

520-6,9  (t- 

10) 

Composition,  C. 

,     .  ,.     \  tartrique. o,33 

i.  Acide  ,  _\. 

(  molybdique 

C4HG0G-i-3Mo03 

,  tartrique 1 ,87 

">.  Acide      molybdique 

(  iodique 

C*HG06,  0,26 Mo 03l  o,GHI03. 

C4HG0„.  MoOj,  2HIO3 

C4H606,  MoOi,  3H103 

CtHsOa,  3Mo03,  6HIO3 

\  Tarlrate  de  Na 

'  Acide  molybdique 

C4H406Na,.  2M0O3 

CiHiOeNa,,  3Mo03 

CiHvOoNa,,  4M0O3 


p.  442 

528-6,7  f '- I0) 


P-  444 


128-1 ,2  (t-10) 
260-1 ,2  (t-10) 
244-3,5  (t-10) 
328-7,7  (t-10) 

p.  441 

47i-4,4  (*-io) 
4/9-3,8  (*-io) 
458-3,2  (t-10) 

444-4,3  (t-10) 

447-4,9  ('-'O) 

466-5,0  (t-10) 


A.   Mazuciieli.i  et  M.   Borghi,  (iazz.  c/iim.  Jtal.,  40  b. 


COMPOSITION. 


1   (p.    2.,3). 

(NH4)2Mo04  et  CvHG06. 


II  (p.  244). 
(NH4)2MoO4.C6H6062HA 

III  (p.  2461. 
fNIU)2Mo04,C6Il6063Hï02 


IV  (p.   25o). 

C4H606,  M0O3,  2.H5O.. 
C4II606,  aMo03,  3H20.. 
CVHG06,  3Mo03,  411,0.. 

i:,Hr,(>„.  ',MoO„  5H,0.. 
C4nf,()G,  5Mo(),.  611,0. . 
i;4n6o«,  6M0O3,  :H2o.. 


C. 

W 

! 

=  i4n. 

1 

,646 

5  26 

0 

,823 

5io 

0 

,412 

j8o 

0 

206 

425 

0 

n>3 

364 

t 

=  n". 

I 

646 

203 

t 

=  i  r. 

1 

646 

20  3 

0 

,823 

180 

0 

4  12 

IJ2 

0 

206 

120 

0 

io3 

70 

t  ■- 

-  1 2",  5 

0 

204 

"y 

» 

210 

)) 

372 

» 

•>    - 

J7, 

)) 

384 

» 

384 

COMPOSITION. 


V  (p.  249). 
C4H606,  MoO„  H,0,. 
C4H606,  2M0O3,  2H20j. 
C4H6()6.  3.M0O3,  3H202. 
C4II60«,  4M0O3,  iHjOj. 
C4H606,  5-MoO,,  )H20S. 
CilUOe.  6.M0O3,  6H202. 

VI  (p.  254). 
C4HG06,  M0O3,  H202. 
C4H606,  2M0O3,  2H,0t. 
C4H6Os,  3.M0O3,  2H202. 
C41I606,  4M0O3.  4H202. 
C4I1606,  5MoO„  5H20,. 
C4H606,  6M0O3,  6II202. 

(p.  258). 
Na2Wo04-f-C4II60G.... 


C. 


1*11- 


VII  (p.  258-2.59  ). 
Na,\VoOv.  C4ll606,  H20, 
WoO,:H,0î  =  i:i,5.. 


0,408 


0,204 
» 


i,646 

0,823 
o ,  4 1 2 
0,206 
o,io3 


1,046 
0,823 
0,412 

0,206 


t  =  12° 

i83 

343 

385 
429 
425 
427 
t  =  i5" 
196 

2  23 
296 
390 
524 

53o 

/  =  1  r,5 
28  j 
281 

262 
256 
195 

/  =  1 1",5 
222 

21'. 
20(> 

1 83 


COMPOSITION. 

c. . 

VIII  (p.  258-25g). 

Na,\Vo04,  C4HG0G,H20,. 

1,646 

»           »              » 

0,823 

WoOs:HiOi  =  i:2 

0,412 

U                       »                                » 

",206 

[«];■ 


t= ii°, 5 

203 

198 

190 

166 


COMPOSITION. 


IX  (p.  2.53). 

C,H,0„     Mo04,     H202 

»  »  » 

C6H60s,  2Mo04,  iH202 
i:6H,0$,  3iVlo04,  3H202 
C6H606,  4Mo04,  4H202 

)!  »  » 

CGH606,  5Mo04,  5H,0, 

»  »  » 

C6H606,  6Mo04,  6H202 

X  (p.  256). 

Na2Mu04,    acide    malique 
(C4H605) 


0,408 


XI. 

Na,MoO4,04H6O5,i,5H20, 
Na2Mo04,C4H,05,2,oH20, 
Na2Mo04,C4H605,2,5H202 


,52 


1 ,5o6 


[«].- 


i38 
164 

223 

3i6 

349 
375 
402 
424 
420 


140,4 
i34 

-i36 

-140 


f. 


141 


1 


27 

1 7 
K 
i5 
22 
i5 

25 

i5 

i5 


i3 
20 

i3 

»  ! 
»    ! 
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Pouvoir  rotatoire  et  dispersion  du  diacétyltartrate  d'éthyle  et  du  /-menthol  dans  différents  solvants. 

O.   Scheuer,   Z.  pliysik.    Client.,  72. 


Tartrate 
Densité. , 


Diacétyltartrate  d'éthyle  et  Nitrobenzène,  p.  58o 

Température  =  76",  75. 

24,80        52,45 
12,27        ^1,87 
1 , 1 34 1       1 , 1 17c 


p.  100  gramme. . . 
p.  100  moléculaire 


[«]» 

Mj 

[«]* 

Mb, 

[«]»• 

[M]r 

[M]D 

[ML 

[M]v 

[Mk 

[M],; 


/ 
-10 

-1 1 

-i4 

-26 

-24 
-21 
-3i 
-33 

-42 
-76 

-7i 


,292 

,732 
,623 
,754 

,466 

,472 
,167 

,'96 

,72  i 

,807 

788 

oo3 


■  3,567 

-  5,893 

-  6,58i 

-  8,765 
-17,357 
-17, 122 
-10,349 
-'7,097 
-■9,095 
-25,488 
-5o,35g 
-49,678 


70,9' 

49,88 

7', 

216 

-  0 

707 

-  2 

032 

-  2 

470 

-  4 

,086 

-  7 

598 

-'7 

088 

-  2 

o5o 

-  5 

895 

-  7 

167 

-ii 

,855 

-22 

,o45 

-49 

,578 

82,95 

67 , 1  o 

I  ,  [ 102 

+  1,948 
+  1,391 
+  r,2o5 
+  0,375 
-  4,i56 
-10,049 
+  5,652 
+  4,°36 
+  3,496 
+  1,089 
-i2,o58 
-29, 1 56 


92,74 

84, 

îi 

', 

332 

+  4 

i37 

+  4 

n3 

+  4 

,o56 

+  3 

,784 

+  1 

,4o4 

-  2 

,689 

+12 

,002 

+  1 1 

,933 

+  1 1 

,768 

+  1 1 

,oo4 

+  4 

,073 

-  7 

,802 

Diacétyltartrate  d'éthyle  et  m-Nitrotoluène,  5So. 
Température  =  76°,  75. 

92,18 

84,77 
1,1016 

+  4,o45 
+  4,064 
+  3,go3 
+  3,599 
+  o,994 

-  3,277 
+  1 1 ,735 

+  ",792 
+  u,325 
+io,443 
h  2,883 

-  9,5o9 


25,92 

49,32 

67,74 

80,77 

14,18 

3i,49 

49,8o 

66,49 

1  ,o652 

1 ,099(1 

1,0983 

1 , 1 007 

-  6,624 

-  2,804 

-  0,043 

+  3,479 

-  9,698 

-  4,927 

-  i,i93 

+  3,i39 

-IO,5ï4 

-  5,454 

-  ','48 

+  2,972 

-i3,389 

-  7,373 

-  2,796 

+  2,258 

-24,007 

-'5,744 

-  8,754 

-  1,925 

-22, 192 

- 1 4 , 22  5 

-.2,387 

-  8,221 

-'9,2«9 

-  8,3o9 

-  0, 124 

+10,093 

-28, i38 

-14,294 

-  3,457 

+  9,«°9 

-3o,535 

-13,824 

-  4,297 

+  8,622 

-38,646 

-21,393 

-  8,111 

+  6,552 

-69,654 

-45,68i 

-25,398 

-  5,586 

-64,388 

-41,273 

-35,94i 

-23,853 

Tartrate. 
Densité. . 


Mr..- 

a]v... 

[■h.. 

[*]blf-. 

!*]w... 

[M]r,-. 

[M]D.. 
[M],... 

[M],.. 
[M]b... 
[M]Mf. 
[M],,.. 


Diacétyltartrate  d'éthyle  et  Bromure  d'éthylône,  p 

Température  =  76", 75. 

8,43 
5,63 
',9'92 


p.  100  gramme. . . 
p.  100  moléculaire 


-  1,096 

-  2,i85 

-  2,522 

-  3,668 

-  8,088 
-14,224 
-14 ,858 

-  3,179 

-  6,340 

-  7,3'7 
-10,646 
-23,466 
-41,271 
-43,uo 


21  ,62 

i5, 

6 

1,7296 

+  0 

,o5i 

-  0 

8.9 

-  I 

070 

-  2 

,008 

-  6 

1 16 

-1 1 

895 

-12 

o53 

+  0 

'47 

-  2 

,376 

-  3 

,  io3 

-  5 

,827 

-'7 

,744 

-34 

,5i3 

-34 

,97° 

53,79 
42.99 
',3996 


+    2,3l2 

+  2,o3o 

+  1,927 
+    I .372 

-  I ,540 

-  6,499 
+  6,707 
+  5,889 
+  5,590 
+  3,981 

-  4,469 

-18, 857 


58i. 


76,58 

67,93 
i,?363 

+  3,582 
+  3,63g 

+  3,477 
+  3,i 3g 

+   1 ,273 

-  2,689 

+10,392 
+io,56o 
+10,089 
+  9,106 
+  3,694 

-  7,8o3 


92, 3| 
88,65 
1 , i435 

+  4,i65 
+  4,622 

+  4,592 
+  4,476 
+  2,747 

-  o,458 

+12,954 
+  i3,4n 

+i3,323 
+12,987 

+  7,9*''9 

-  i,358 


Diacétyltartrate  d'éthyle  et  Phénol,  p.  58 1 -582. 
Température  =  76",  75. 


30,87 
12,64 
i,o5og 

+  5,oo3 
+  5,353 
+  5,264 
+  3,802 
•+  3,572 

+  o,o34 
+14, 517 
+i5,53a 
+1 5,274 

+1 1 ,032 

+10, 364 
+  0,098 


55,45 
28,75 
1  ,og65 

+  3,o49 
+  2,857 
+  2,771 
+  2,292 

-  0,426 

-  4,7'4 

-  4,997 
+  8,846 
+  8,290 
+  8,o38 
+  6,65o 

-  1 , 236 
-13,676 
-M,499 


68,37 
41,20 

1  ,0777 

+  2,708 

+  2,474 
+  2,338 
+  1,801 

-  r  ,336 

-  5,906 

+  7,837 

+  7, '79 
+  6,782 

+    5,225 

-  3,876 

-17,135 


84,38 
63,65 
1,0901 

+  3,233 
+  3,125 
+  3,oii 
+  2,607 

-  0,066 

-  3,909 

-  4,324 
+  g , 38 1 
+  9,066 
+  8,735 
+  7,565 

-  0,190 
-11 ,337 
-12,548 


94,58 
84,98 
i,o985 

+  4,268 
+  4,42g 
+  4,43o 

+  4,i99 
+  2,297 

-  0,469 

-  »,53g 
+12,382 
+12, 87g 
+12,882 
+12,184 
+  6,665 

-  1 ,36o 

-  4,465 


Diacétyltartrate  d'éthyle  et  Naphtaline,  p.   58o-58i. 
Température  =  gg°. 


Tarlralc. 


Densité. 

[*]r,... 

Ho... 

[a' 


p.  loogr  . 
p.  100  mol 


ij- 


3i 


7'l 


17,03 

o,g997 
+2T555 
+2 ,  r4o 
+1 ,83o 


52,8g 
33, i3 

'  ,°2'7 
+/,.3o- 

+4,364 
+4,i43 


69,49 
5o ,  1 2 
1.0433 

+4 , 872 
+3,240 
+5,2gg 


67.30 
1 .0221 

+5,957 
+6 , 42 1 
+6,35i 


91,92 
83,3g 
1 ,070) 

-3,596 
+6,177 
+6,2{4 


t«k- 
[*]«■ 

[M]r, 

[M]» 
[M]j. 
[M]v 
[Mk 
f  M  lv. 


+  1  ,o35 

+3,796 

+5, i52 

+6 , 532 

-2,g63 

+0,9  58 

+2,834 

+4,683 

-9,728 

-3,654 

-o,56o 

+1,570 

+  7,413 

+12,495 

+14, '35 

+17,285 

+  6,211 

4-12,661 

+  i5,2o4 

+i8,63o 

+  5 . 3 1 0 

+11,019 

* i5,375 

+18,428 

+  3,oo3 

+11,014 

+'4,9i8 

+18,951 

-  8,597 

+  2,780 

*  8,221 

+i3,587 

-28,224 

-I0,G02 

-  1,626 

+  4 ,556 

+6,121 
+4,888 
+2,229 

+16,237 
7,92  3 

+18,117 

+i7,759 

+14 , 182 

6,169 


0.  Scheuer. 
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Drehungsvermôgeu.  —  Rotatory  power.  —  Pouvoir  rotatoire.  —  Potere  rotatorio. 


0.  Scheuer,  Z.  physik.   Client..  72. 


Menthol. 


/-Menthol  et  Nltrobenzène. 
ii,33 


^  p.  ioo  gramme  . . . 
/  i).  ioo  moléculaire 


Densité. 


*Jr,.- 
*Ji>  ■  ■ 

>],... 

a  ]h,  •  • 
*]hir. . 

*],!.. 

M),,.. 
M],,.. 
Mj,... 
M  |, . . 

M|b... 

MJ,„f. 

M  „•• 


9,13 
I  ,  I00() 

28,928 

46,i4i 

47,995 
54 .  *7-j 

73,479 

7*, 448 

45,172 
72,o5o 

74,945 


,  2  1  ■) 


Température  =  76 

5i.ii 
-15.17 
o,9735 


36,19. 
3o,84 

1,0175 


*  In 
"Jr," 

l*JL 

>].•■" 
>k 
*].,' 
^  lnif 

>|r," 
[»|vi 


*  lv  —  f  «  lr.  •  • 


1      I     ï'M 

—  [a  Jr,) 

100 

-h]r, 


[«In 


ii4,74 

- 1  1 3 , 1  3 
i,5<)5 

1 ,65i> 

',«87 

7,540 


•>.  ,5<»4 
43,52 
<»7.9'-* 

t>,943 


-  377610 

-  47, '48 

-  4;). '54 

-  55,88a 

-  75,36» 

-  74,7" 

-  58,720 

-  73,6*3 

•  76,754 

-  87,260 
•117,68 

// 
•1  i6,C8 

1  ,*54 
1,307 

.,486 
2,004 


'•987 
J7.11 

r>7.9° 

0.787 


-  38,193 

-  47.99t> 

-  5o,0*4 

-  56,7i8 

-  7«,573 

-  7?->  «44 

-  71, 872 

-  59,640 

-  74,94*' 

-  78,ii3 

-  88,567 
-119,57 
-1  ri, 65 

-1 12,23 

1 ,  257 
1 , 3 1  o 
.,485 

2 .  00  5 
1,889 


1 ,  882 


13,68 


52, 59 


0,702 


•)75. 

68,61 
63,27 

0.9218 

-  39,044 

-  49.2 '6 

-  5i ,252 

-  58, 186 

-  78,841 

■  78,402 
87,584 

•  61 ,o45 

■  76,853 

■  8o,o3i 

•  90,8)8 

123, I I 

122,43 

136,77 

1  ,2.5  9 

1 ,3i  1 

i,488 

3,017 

2,006 

2,240 
48,49 

75,72 
0,985 


86,73 

83,74 
o,8836 

-  39,267 

-  19,36. 
•  5i,458 

58,356 

■  78,895 

■  85,754 
"  93,871 

6i,3i5 

■  77, 07* 
8o,352 

9 ' , ' 24 

•12.3,20 

133,91 

i46,58 

1 ,257 

1 , 3 1 1 

.,486 
2,009 

2,184 

2 ,  {9 1 
54  ,60 

85,26 

1 ,  106 


/-Menthol  et  Anéthol.  — Température  =  760, 76 

84,85 
84,94 


9,90 
9,44 
<',93°-7 


-  37,333 

-  46,396 

-  48.23o 

-  54,8i2 

-  75,097 

-  S9.512 

-  90,^59 

-  58,296 

-  72,448 

-  75,3.4 

-  85.590 

-'17,27 
-«39,77 

-.41.41 

1.243 

'  .292 
',468 
2,012 

2,398 

2,426 

-  53,23 

-  83,n 

','47 


3.',,6o 
33.4i 
0,9059 


-  38,258 

■  47,85g 

•  50,097 

•  58, 166 

•  78,753 

■  9',5o3 

-  93,913 

■  59,740 

■  74,733 

■  78,118 

•  9°,  8*7 

122,97 
.46,01 

1 46,65 

.  ,j5i 
1  ,3o8 
. ,  5  20 
2,0  59 

2,144 

2,455 

55,66 
86,91 

1  ,  l63 


53,oi 
5 1 .  69 
0,8891 


-  38, 816 

-  48,739 

-  .5 . ,  00 1 

-  57,869 

-  78,96« 

-  94.207 

-  95,688 

-  60,612 

-  76. 107 

-  79-618 

-  90,364 
-i  >.3,3o 

-'47," 

-  i49>4-'- 

i,256 
i,3i4 

1,491 

2,034 

2,427 

2,465 

-  56,87 

-  88,81 

1 ,  167 


67,87 
66,71 
0,8770 


-  39,089 

-  l9-"5 

-  ô. ,217 

-  58,092 

-  80,029 

-  95,374 

-  96,068 

-  6.,o3g 

-  76,694 

-  79,977 

-  9°, 7" 
-124,97 
-'48,93 
-i5o,oi 

1,257 

1 ,  3 1  o 
.,486 
2,047 
2,44o 

*,4»8 

-  56,98 

-  88,97 

1 , 1 60 


0,864/, 

-  39,4o5 

-  49,5o3 

-  5i,645 

-  58,520 

-  79,875 

-  96,364 

-  97,289 

-  62,821 

-  77,3oo 

-  8o,645 

-  9',38i 
-124,73 
-'5o,47 
-r5i,92 

1,256 
1 , 3 1 1 

i,485 
2,027 
2,446 

M  69 

-  57,88 
-89, 10 

1 ,  1G9 


m     .11      P-  ioo  j;r  . . 
Menthol.  >  '  b    , 

(  p.  100  mol. 

Densité 


/-Menthol  et  Méthyluréthane.  p.  583-584. 

Température  =  76", 75. 

33,38        56, 80 
14,12       38,72 
1 ,0068     0,9429 


Mr.» 
[»]«,.. 
[*]..■ 

[«]»■.. 
[ajt,,., 

[a|Mf 

[*Jv... 


-  38,288 

-  48,o36 

-  5o,o;5 

-  56, 750 

-  79,226 

-  93,7.56 

-  94 , 1 3o 


-  39,027 

-  49, '9° 

-  5i ,087 

-  58, 21 3 

-  79,85o 

-  96, 127 


7*, 28 
58,i  3 
0,9056 

-  38,780 

-  48,799 

-  51,273 

-  58,?.o3 

-  78,618 

-  95,7o 


84,39 

72,21 
0.8846 


-  72,484 

-  39,o47 

-  49,242 

-  5 1 , 39J 

-  58,354 

-  79,785 

-  95,628 


9'2,46 

85,90 
0,8669 

-  78,5i3 

■  40,290 

-  5o,894 

-  53,652 

■  60,229 

-  82,610 

■  98,61,5 


/-Menthol  et  Naphtaline,  p.   584-585).  (') 
Température  =  99°,  o. 


19,40 
'6,49 
°,9399 

-  35,o39 

-  42,919 

-  45,65o 

-  51,827 

-  85,555 


35,87 
3 1,45 
o,9'27 

-  37,708 

-  46,078 

-  47-824 

-  54,379 

-  90,276 


54 ,  1 7 
49,>* 
0,8877 

-  37.849 

-  47,593 

-  49,997 

-  56,078 

-  92,968 


69,89 
6  3 ,63 
0,8687 

-  !8,4o5 

-  48, .57 

-  50,207 

-  56. 9,8 

-  94 ,o83 


84,76 
8.1,02 
o,85i9 

-  39,222 

-  49,'39 

-  50,871 

-  58,028 

-  95,768 

-  96,239 


92,63 
9', '6 
o,845.>. 

-  39,981 

-  49,9" 

52,020 

59,041 

97,609 
-98, '73 


(')  Lumière  rouge  =  r, 


0.  Scheuer. 
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O.  Scheuer,  Z.  pliysick.  C/iem.,  72. 


[M]m, 

[M],, 

[Mi 

|MJ» 

[Mk 

[Mlb.r 

[M],. 

[■]r, 

Nl 

[»]r, 

[»]h, 

[«]«, " 

[gJi"r 

l«]r,    

[«].-[«]»,    ■•• 

[«]f-[ajr,JL 
100 

[«J>-[«|r, 

[«]D  "" 


-  59,787 

-  60,927 

-  60, 655 

-  60,973 

-  62,913 

-  75,009 

-  76,811 

-  76,200 

-  76,893 

-  79,472 

-  78,193 

-  79,774 

-  80,059 

-  8o,25i 

-  83,779 

-  88,6iG 

-  9°, 9°' 

-  90,885 

-  91,121 

-  94,o49 

-i4,49 

-124,69 

-122,76 

-124,59 

-129,00 

-145,6a 

-i49,33 

-'53,99 

-'46,99 

-1 50,24 

-i49,44 

-i5i ,02 

-155,90 

i,255 

i,25g 

i,258 

1 ,  26 1 

1 ,263 

i,3o8 

i,3og 

I  ,  322 

1 , 3 1 6 

1,332 

1,48? 

i,495 

i,5oi 

',494 

1,495 

2  ,089 

2,046 

2,027 

2,o43 

2,o5o 

a,  436 

2,449 

2,448 

•'•,459 

2,465 

2,468 

?,477 

2,478 

-  55,84 

-  57,19 

-  56,92 

-  57,67 

-  59,55 

-  87,20 

-  89,3i 

-  88,89 

-  go,o5 

-  92,99 

1 ,  i63 

i,i63 

1 ,  166 

1,171 

1,170 

54,714 

-  58,882 

-  59,101 

-  59,970 

-  61 ,246 

67,019 

-  7', 95a 

-  74,3i7 

-  73,200 

-  7*»,73l 

71,284 

-  74,678 

-  78,071 

-  78,399 

-  79,436 

90,929 

-  84,9'3 

-  87,567 

-  88,910 

-  90,619 

33,60 

-140,96 

-145,17 

-146,91 

-'49,54 
-  i5o,28 

I  ,225 

1 ,  222 

i,258 

1 ,2.54 

1,9.53 

1 ,  3o3 

1,268 

1  ,321 

1,307 

',297 

',479 

1,442 

1,482 

1,483 

1,480 

2,442 

2,3g4 

2,456 

2,45o 

2,442 
2,454 

5o,52 

-  52,57 

-  55,12 

-  55,68 

-  56,55 

78,89 

-  82,08 

-  86,07 

-  86,94 

-  88,29    • 

','77 

1,141 

i,i58 

1,1 56 

1 ,  i5i 

-  62,43 

-  77,937 

-  8i,23o 

-  92,194 

-I 52,42 

-i53,3o 
1,248 

1 , 3 16 

',477 


2,441 

2,456 
57,63 
-  89,99 

i,c55 


Influence  du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  /-menthol  (H.  Grossmann,  Z  pliysik.  Cftem.,  73). 
Nota  :  Les  noms  des  solvants  sont  écrits  en  caractères  gras.  —  C  =  grammes  du  corps  aclif  dans  iooCD1'.  —  t  =  200. 


COU- 
LEUR. 


a!. 


r. 

j- 
v. 

bl.  c. 

bl.  I. 

r. 

J- 
v. 
I«l.  c. 

bi.r. 


Alcool  éthyllque 

(p.  161). 

3,00 


1 ,00 


40,2 

47,2 

61,2 

72,5 

78,0 

4  i,o 

4«,7 
62 , 5 

73,5 
78,5 


Chlorure  de  méthylène 
(  p.   16 r). 

r.  3,oo  36,5 

j-  42,7 

v.  55,8 


cou- 

LEl'R. 


C. 


[«]■ 


1,1. 

bl. 


o 

65,8 
70,3 

36,4 
4', 4 
54,0 
65,o 
69,0 


Benzène  (p.  161). 


r. 

j- 
v 

1,1. 

bl. 


3,00 


1 ,00 


0 
38,o 

44,3 

57,7 

()8,2 

73,7 

i(>,2 

4',o 
53 , 5 


COU- 
LEUR. 


C. 


bl.c. 
bl.  f. 


64,5 

68,5 


r. 

j- 
v. 

bl.c. 
bl.  f. 

r. 

j- 

v. 

bl.c. 
bl.  f. 


Benzoate  d'éthyle 

(p.  .61). 

3,oo 


,00 


39% 
46,8 
60 , 2 
71,5 
76,7 

39,8 
46,4 
60,0 
71,0 
75,8 


Iodobenzène  (p.  161). 

o 

r.  3,oo  33,o 


COU- 
LEUR . 


[»]. 


J- 
V. 

bl.c. 
bl.  f. 

r. 

j- 
v. 

bl.c. 

bl.  f. 


I  ,co 


44,5 
58,8 

69,5 
75,o 

38,8 
43,5 
46,5 

67,4 
72,0 


Tétrachlorure  d'éthane 
(p.  16g. 


3,00 


J- 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 


36,5 

43,7 
56,3 
67,0 
70,3 


COU- 
LEUR. 


C. 


[«]• 


r. 

j- 

v. 
bl.c. 
ul.  f. 


1 ,00 


0 
36,o 

42,2 

55,2 

65,6 


Acétone  (p.  162). 


r. 

j- 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 

r. 

j- 

v. 
bl.c. 
bl.  f 


3,oo 


1,00 


36,7 
44,0 
57,3 
66,7 
70,0 

35,o 
4o,9 

5l,2 

62,5 

67,0 


0.  Scheuer. 
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COU- 
LEUR. 


[«: 


COU- 
LEUR. 


COU- 
LEUR 


C. 


[«]. 


cou- 

I  EUR. 


[■]■ 


COU- 
LEUR. 


[«] 


Influence  du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  /-menthol  (suite). 


0 

0 

0 

0 

Aniline  (p.  162). 

j.                             30,4 

J- 

45,i 

bl.  c. 

73,o 

bl.  c. 

67,3 

0 
r.            3,oo          33,2 

v.                           48,5 

V. 

60,7 

bl.  f. 

79.» 

bl.  f. 

7°, 7 

j .                              38,2 

V.                                             50,2 

bl.  c.                         56,3 

bl.  c. 

70,5 

bl.  f.                          60,4 

bl.  f. 

74,7 

Pyridine  (p. 

162). 

r.             1, 

00          36,2 

j. 

42,5 

bl.c.                          58,8 
bl.  f.                         6i,5 

Aldéhyde  benzoïque 

(  p.  162). 

r.             1, 
j- 

00          4o,3 
45,6 

r.            3,oo 
j- 

36, 7 
j3,o 

bl.  c. 

56,o 
67,0 

r.             1,00          3i,6 

['•             3,oo          39,7 

V. 

62,5 

V. 

57,0 

bl.  f. 

71,5 

Influence  du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  /-malaie  diméthylique. 

H.  Grossmann  el  B.  Landau,  Z.  phjsik.  Cliem.  75. 

Nota  :  Les  chiffres  en   caractères  gras  indiquent  les  maxima  de  rotation. 


1.  Benzène  (p.  1 

43-144). 

j- 

-  4^8 

bl.  f. 

0 
-  7,29 

r. 

2.5, 1  io5 

0 

-  3,78 

v.                         -  4?48 

U 

V. 

-  5,i8 

vi. 

-  7,69 

j. 

-  4,34 

bl.  c.                      -  3,26 

r.          5o,5go 

-  4,65 

bl.c. 

-  5,28 

V. 

-  4,7° 

bl.f.                      -  2,44 

j- 

V. 

-  5 ,  04 

-  5,34 

bl.f. 
vi. 

-  5,67 

—  6,17 

r. 

j- 

25,o485 

-  3,87 

-  4,47 

bl.c. 

bl.  f. 

-  5,o6 

-  5,i8 

6.  Pseudocumène 

bl.  c. 

-  6,42 

V. 

-  4,87 

*  3 

(p.  i44-i45). 

bl.  f. 

-  6,72 

r. 

25, !  17 

-  3,82 

bl.c. 

-  5,27 

r. 

12,553 

-  2,79 

O 

r.           4,843     -  3,92 

vi. 

-  7,12 

j- 

-  4, '8 

bl.  f. 

-  5,47 

j- 

-  2,95 

j-                         -  3,72 

v.                         -  2,89 

bl.  c.                       -  2,06 

V. 

-  4 ,  ^6 

V. 

-  3,o3 

r.        25,295 
j- 

V. 

-  3,87 

bl.  c. 

-  4,70 

r. 

12,5243 

-  2,40 

bl.c. 

-  3,n 

4i" 

-  4,55 

bl.  f. 

-  4,66 

j- 

V. 

-  2,95 

-  3 ,  27 

bl.f. 

-  3,27 

bl.  f.                      -  1,86 

bl.c. 

-  4,82 

r. 

12,558» 

-    2,23 

bl.c. 

-  3,43 

r. 

4,856 

-  2,68 

vi.                        -  1,45 

bl.  f. 

-  4,98 

j- 

-  a,7' 

bl.  f. 

-  3,5g 

j- 

-  2,88 

r.           2, 421 5    -  2,89 

r.         12,6)75 
j- 

V. 

bl.  c. 
bl.  f. 

-  2,69 

-  3,48 

-  3,87 

-  3,56 

-  3,i6 

V. 

bl.c. 
bl.  f. 

r. 

j- 

5,127 

-  '-,87 

-  3,03 

-  ^,47 

-  1,76 

-  0,78 

r. 
j- 

V. 

bl.c. 
bl.  f. 

4,735 

-  2,11 

-  2,75 

-  2,11 

-  ',4« 

-  1,06 

v. 
bl.  c. 
bl.f. 

vi. 

r. 

2,428 

-  3,09 

-  3,09 

-  2,47 

-  2,06 

-  2,17 

j-                          -  1,24 

V.                                       0,00 

bl.  c.                         0,00 
bl.f.                     +  0,41 

7.  Alcool  méthylique 

'"•            5, 039 

-  2,38 

V. 

bl.c. 

0,00 

+  0,78 

vi. 

-  0,42 

j- 
v. 

-  "2,88 

-  2,88 

(p.  146-148). 

0 

j- 

-  2,78 

bl.  f. 

+  1,37 

r. 

2,3675 

-  1 ,69 

bl.  c. 

-  2 ,  06 

'"•          49,97°      -  Mo 

V. 

-2,18 

\i. 

+  ',95 

j. 

-  2,11 

bl.f. 

-   i,65 

j-                           -  7,'Q 

bl.  c. 

_  ',79 

v.                         -  8,5i 

1)1.  f. 

-  i,3g 

r. 

>.,5635 

-   1.17 
o,3f) 
0,00 

V. 

bl.  c. 

-  1,69 

—  1   2^ 

, 

>.   Mésitylè 

ne 

bl.  c.                           -10,71 

vi. 

-  °,99 

V. 

bl.  f. 

1  ,  z./ 

-  0,84 

(p.  i44-'î5 

)• 

0 

bl.f.                      -11,61 

r.            2,5i95 

-  °,79 

bl.  c. 

+   1,17 

r. 

4,9" 

4,68 

vi.                         -n,9' 

j- 

-    0,40 

bl.  f. 

+   '  ,95 

i.  p-Xy] 

éne  (p.  1. 

i4-'45). 

j- 

-5,29 

r.         24,985     -  6,48 

V. 

0,00 

V. 

5o , 22 1 

O 

-  4,48 

v. 

-6,u 

j.                          -7,48 

bl.c. 
bl.  f. 

+    0,-10 

+  o,79 

3.  m- 

Xylène(p.  1 

43-.  45). 
0 

j- 

-  4,98 

bl.  c. 
bl.  f. 

-  6,72 
7, '3 

v.                        -  8,93 
bl.  c.                     -1081 

r. 

")0,°97 

-  4 ,  >9 

V. 

-  5,58 

2.  Toluène  (p.  1 

43-144). 

j- 

-  5,19 

bl.c. 

-  6,47 

vi. 

-  7,53 

bl.  f.                      - 11 ,  29 

0 

V. 

-  6,09 

bl.  f. 

-  6,67 

r. 

•}. .  i  J  5  5 

-  3,26 

r.         12,492.5   -  6.80 

r.          5ù,>34 

-  4,58 

bl.  c. 

-  6,99 

vi. 

-  6,97 

i- 

-  3,67 

j-                        -  7,76 

0    Scheuer. 
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COU- 

c. 

["]• 

COU- 

C. 

[«]. 

COU- 

C. 

[«]■ 

COL- 

C. 

[«]• 

COU- 

C. 

[<*]■ 

LEUR. 

LEUR. 

LEUR 

LEl'R  . 

LEUH. 

Influence 

du  solvant  sur  le 

pouvoir 

rotatoire  et  la  dispersion  du  /-malate  diméthyliqu 

i  (suite). 

V. 

0 
-  8,73 

9.  Alcool  propylique 

v. 

0 
-  8,28 

j- 

0 
-  4,7i 

V. 

5,112 

0 
-10, 56 

bl.  c. 

-io,33 

(p.  1J6-148). 

bl.  c. 

-9,63 

v. 

-  5,52 

j- 

-ii,74 

bl.f. 

-10,89 

0 

1)1.  f. 

-10,90 

bl.c. 

-  6,02 

v. 

-i3,5o 

'••          49,488      -  7,07 

bl.  f. 

-  5,8> 

bl.c. 

-17,02 i 

r. 

4,854 

-  7,42 

j-                       -  7,44 

r. 

5,019 

-  2,99 

vi. 

-  3,42 

bl.  f. 

-18,00 

j- 

V. 

-  8,o3 

-  8,05 

v.                       -  8,79 
bl.  r.                      -10, 5i 

j- 

v. 

-  3,i9 

-  3,39 

r. 

24,922     -  2,57 

vi. 

-'9,76 

bi.  c. 

-  9,68 

bl.  f.                      -11,42 

bl.c. 

-  3,59 

j- 

-  2,97 

r. 

2,556 

-'o,95 

bl.f. 

-10,09 

vi.                         -10, 8S 

bl.  f. 

-  3,19 

v. 

-  8,21 

j- 

-12, i3 

vi. . 
r. 

2,482 

-10, 5i 

-  9,27 

r.           24,744     -  6,91 

j-                          -  7,4» 

vi. 
r. 

2,538 

-  2,79 

-  ',97 

bl.c. 
bl.  f. 

-  3,21 

-  2,93 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 

->4,o8 
-18,00 
-'9>95 

j. 

-  9,27 

v.                         -8,41 

j- 

-  2,76 

r. 

12,461      -  2,49 

V. 

-  9,27 

bl.c.                     -io,ro 

v. 

-  2,76 

j- 

-  2,1g 

14 

Ether  éthyllqne 

bl.c. 

-  9,27 

bl.f.                      -'0,79 

bl.  c. 

-  2,38 

v. 

-  2,09 

(P-  '49)- 

bl.f. 

-  9,27 

r.          13,372    -  7,27 

bl.  f. 

-  ',97 

bl.c. 
bl.  f. 

+  1,44 

r. 

50,232 

0 
-  6,Gi 

j.                          -8,i6 

11.  Glycol  (p.  147-148). 

+  0,24 

j. 

-  8,24 

8.  Alcool  étbyiique 

v.                        -  9,86 

r. 

49,976 

0 
-  4,9° 

r. 

4,960    -  2,42 

v. 

-9,85 

(p.  146-148). 

bl.c.                     -12,29 

j- 

-  5,90 

i- 

-    2,02 

bl.c. 

-11, 5i 

r. 

50,399 

0 
-  7>o4 

bl.f.                     -13,09 

v. 

-  6,40 

v. 

-  >,4> 

bl.  f. 

-12,24 

j. 

-  7,64 

r.           5,2i3     -  5,73 

bl.c. 

-  6,90 

blc. 

0,00 

vi. 

-12,84 

V. 

-  8,53 

j-                          -  6,7' 

bl.  f. 

-  7,20 

bl.  f. 

+  0,40 

r. 

2J,Il6 

-  7,53 

bl.c. 

-  9,62 

v.                          -  7,10 

vi. 

-  7,60 

vi. 

+  1,41 

j- 

-  9,56 

bl.f. 

-1 1 ,6i 

bl.  c.                     -  9,40 

r. 

24,988 

-  4,20 

r. 

2,480     -2,02 

v. 

-io,99 

vi. 

-i'(,'9 

bl.  f.                       -io,36 

j- 

-  5,oo 

j, 

-  0,81 

bl.c. 

-12,94 

\i.                         -'o,93 

v. 

-  5,64 

v. 

+  2,02 

bl.  f. 

-i3,86 

r. 

?.5, 1995 

-  7,5o 

j- 

V. 

-  9,o« 
-10,64 

r.           2,1785   -  8,47 

bl.c. 

-  6,48 

bl.c. 

+  3,23 

r. 

12,558 

-  8,52 

j.                         -  9,68 

bl.  f. 

-  6,44 

bl.  f. 

+  3,63 

j- 

-10,59 

bl.c. 
bl.f. 

-.2,54 
-.3,73 

v.                         -10,89 
bl.c.                    -",70 
bl.  f.                     -14,12 

r. 

j- 
v. 

•2,494 

-  4,o8 

-  4,8o 

-5,12 

13. 

Alcool  benzylique 

p.  i47-i48). 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 

-12,10 
-i4,oi 
-i5,i3 

r. 

j- 
V. 

12,5998 

-  7,54 

-  9,»3 
-10,71 

10.  Alcool  isobutylique 

(p.  . 47-'48). 

bl.c. 
bl.  f. 

-  5,12 

-  4,88 

r. 

j- 
v. 

49,974     -  6,60 
-  9>3° 
-10,81 

r. 
j- 

5,216 

-  8,63 

-  9,97 

r        1 

bl.c. 
bl.f. 

-12,78 
-'3, 89 

0 

r.          5o,238     -  5,57 
j.                          -  6,67 

r. 

j- 
v. 

4,975 

-  3,62 

-  4,22 

-  4,42 

bl.c. 
bl.  f. 

-n,9» 
-12,45 
-i3,4i 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 

-11, 5o 
-i3,o4 
-14, 38 

r. 

4,885 

-  7,98 

v.                         -  7,66 

bl.c. 

-  4,22 

vi. 

vi. 

-16, 10 

j- 

V. 

bl.c 
bl.f. 

-  9,83 
-io,85 

-",87 

bl.  c.                      -  8,76 

bl.  f.                       -10, o5 

vi.                         -10,4  » 

bl.  f. 
vi. 

r. 

2,4875 

-  3,82 

-  3,42 

-  3,22 

r. 

j- 
v. 

24,987     -  8,28 
-10,09 
-12,45 

r. 

j- 

v. 

2,608 

-  8,44 

-  9,97 
- 1 1 , 5c 

-'2,49 

r.         25,129     -  6,29 

j- 
v. 

-  4,02 

bl.  c. 

-15,09 

bl.c. 

-i3,o4 

vi. 

-12,90 

j.                          -  7,20 

-  3,62 

bl.  f. 

-i5,6i 

bl.  f. 

-1,1,27 

r. 

j- 

2,578 

-  8,r5 
-10,09 

v.                         -  8,48 
bl.c.                     -  9,91 

bl.c. 

bl.  f. 

-  2,81 

-  2,41 

T. 
j. 

12,4935    -  9,04 
-1 1 ,53 

15. 

Anisol  (p. 

149). 

0 

V. 

-10.47 

bl.  f.                     -10,86 

V. 

-i3,i3 

r. 

5o,63g 

-  4,5i 

bl.c. 

-1 I ,25 

r.          12,5645    -  5,89 

12.  Glycérine  (p.  1 

47-M8). 

0 

bl.  c. 

1 

-i6,49 

j- 

-  5,35 

bl.f. 

-ta, 02 

j-                           -  7,o8 

r. 

49,974 

-  3,91 

bl.  f. 

->7, °9 

v. 

-  6,24 

1 

0.  Scheuer. 
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Drehungsvermbgen.  —  Rotatory  power.  —  Pouvoir  rotatoire.  —  Potere  rotatorio. 


cot- 

C. 

[*]■ 

coc- 

C. 

[«]• 

COU- 

C. 

[a]. 

COl'- 

C. 

[«]• 

COU- 

C. 

[al. 

IEIR. 

LF.IR. 

LEUR. 

Lfcl'R. 

LEUR. 

L      J 

Influence 

du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion 

du  /-mais  te  dim 

éthylique  (suite). 

bl.  c. 

n 

-  6,91 

0 

v.                          -  6,96 

bl.  f. 

0 
-  7,29 

0 
bl.  c.                      -'7,54 

r. 

24,984 

-  o"45 

bl.  f. 

-  7,21 

bl.c.                       -",73 

vi. 

-  7,49 

bl.  f.                      -'9,49 

j- 

-n,85 

vi. 

-  7/5' 

bl.  f.                       -i3, 12 

r. 

25,0175 

-  -1,72 

vi.                         -2?  ,02 

V. 

-i3,65 

r. 

25,3i9') 

-  3  67 

vi.                         -i3,g2 

j- 

-  5,o4 

r.           2,5655    -  8,97 

bl.c. 

-i6,93 

j- 

-  4,27 

r.           2,5i5      -  6,76 

v. 

-  5,96 

J                           -">,52 

bl.  f. 

-18,57 

V. 

-  4/>o 

J-                          -  «,75 

bl.c. 

-  6,72 

v.                         -i3,64 

r. 

12,492 

-11.29 

bl.c. 

-  4,74 

v.                           -1 1 ,  i3 

bl.  f. 

-  6,80 

bl.  c.                       -16,76 

i. 

-'4, 01 

bl.  f. 

12,6198 

-  4,82 

bl.c.                       -"-93 
bl.  f.                       -i5,9o 

r. 

1 2 , 5o88 

-  3,84 

-  4,4o 

-  4,88 

bl.  f.                       -17)93 

V. 

bl.  c. 

-16,73 
-20,49 

r. 

—  2  , 0 1 

-  J  ,  OO 

17.  Aldéhyde  acétique 

j- 
v. 

20.  Aldéhyde  sallcylique 

(p.  i5o-i52). 

bl.  t. 

-22,57 

V. 

-  3,24 

(p.  i5o-i52). 

0 

bl.  c. 

-  4,96 

0 

r. 

4,891 

-11,45 

bl.c. 

-  2,92 

bl.  f. 

-  5,o4 

r.         49, 922      -  6,21 

J- 

-'4,3i 

bl.  f. 

J- 

V. 

4,9°7 

-  2,29 

-  i,43 

-  1,63 

-  i,63 

v.         30,576     -17,60 
j.                    -20,37 

V.                                    -25,01 

bl.  c.                       -3i  ,04 
bl.  f.                       -34,4o 

r. 
j- 

V. 

bl.c. 

4,927 

-  2,o3 

-  2,44 

-  2,84 

-  3,o4 

j.                          -  6,3i 

v.                           —  7, 5 1 

bl.  c.                      -  9,21 

bl.  f.                       -  9,6. 

vi.                         -io,32 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 

vi. 

-16,97 
-2.3,92 
-26, 58 
-28,83 

bl.  c. 

bl.  f. 

-  1,43 

-  1 ,02 

vi.                         -37,27 

bl.  f. 

vi. 

-  2,84 

-  2,64 

r.         24,961      -  5,85 

r. 

j- 

2,4455 

-10,22 
-11,86 

vi. 

r. 

2,4535 

-  0,20 

-  1,22 

r.         25,288      -19,18 
j.                          -22,74 
v.                        -28,27 

r. 

j- 

2,4635 

-  1 ,62 

-  0,81 

j-                          "  6,77 
v.                         -  8,65 

bl.c.                     -10,74 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 

-i3,o9 
-18,81 
-21 ,26 

j- 

-     1  ,  22 

bl.c.                       -34,6o 

v. 

0,00 

bl.  f.                       -12, i4 

V. 

-    (),82 

bl.  f.                       -38,95 

bl.c. 

+  0,81 

22.  Aldéhyde  clnnamique 

bl.c. 

-    0,4l 

bl.  f. 

+  1 ,62 

r.         i2,48o5   -  5,77 

(p.  1 5 1  —  1 5 

1). 

bl.  f. 

0,00. 

r.         12,644      -22, 3o 

j.                         -  8,49 

0 

j-                         -28,79 

19.  Aldéhyde  benzoïque 

v.                        -  9,86 

r. 

5o,oig 

-  6,70 

16.  i 

Aldéhyde  formlque 

v.                         -32, 5i 

(p.   i5o-i52). 

bl.c.                       -",7° 

j- 

-  7,9° 

(p.  i5o-i5î). 

bl.  c.                       -3g, 54 

0 

bl.  f.                      -i3,46 

v. 

-  8,70 

r. 

50,096 

0 

-12,58 

bl.  f.                       -43, 12 

r. 
j- 

49,938 

-  7,81 

-  8,71 

r.           4,965     -  5,44 

bl.c. 
bl.  f. 

-10, 5o 
-n,4o 

j- 

-16,07 

r.            4,889      -12,48 

v. 

-IO,ll 

j.                          -  7,25 

vi. 

-11,7° 

V. 

bl.c. 

-18-66 
-23,55 

J-                           "'6,77 

V.                                  -21,93 

bl.c. 
bl.  f. 

-11,71 

-12,72 

v.                         -  9,06 
bl.c.                     -10,88 

r. 

23,0095 

-  6,76 

-  7,96 

bl.  f. 

-24,95 

bl.c.                      -3i,5o 

vi. 

-|3,22 

bl.  f.                     -12,89 

j- 

vi. 

-?7,65 

bl.  f.                       -4o,5o 
vi.                         -44, 18 

r. 

24,969 

-    8,45 

r.           2,4825    -  5,24 

v. 

bl.c. 

-  9,24 

-1 1 ,32 

r. 

75, 04 8 

-  6,o3 

j. 

-  9,*9 

j.                          -  6,04 

bl.  f. 

-12,28 

j- 

V. 

bl.c. 

-  8,06 
-10,70 
-14,01 

r.           2,4445    -23,73 
j.                          -27,4' 
v.                         -30,27 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 

-12, o5 

-.4,58 
-16,02 

v.                         -  7,25 
bl.c.                       -  8,06 
bl.  f.                       -10,88 

r. 
j- 

t2,5o48 

-  6,56 

-  8,08 

-  8,64 
-11,04 

bl.  f. 

-16, o5 

bl.c.                       -36,82 
bl.  f.                       -39,27 

r. 

12,4845 

-  9,69 

21.  Aldéhyde  anisique 

v. 
bl.c. 

r. 

12,524 

-'3,73 

j- 

-1 1 ,61 

(p.  i5o-i52). 

bl.  f 

-11,68 

j- 

-16,29 

18.  Paraldéhyde 

v. 

-i3,86 

0 
r.         49,968     -  7,20 

r. 

5,098 

-  3,73 

V. 

-19,56 

(p.  i5o-i52). 

bl.c. 

-17,30 

j.                         -  8,4' 
v.                         -  9,3i 

j. 

-  5,3o 

bl.  c. 

-23,95 

0 
r.         5o,o35     -  5, 10 

bl.  f. 

-18,42 

v. 

-  6,47 

bl.  f. 

-26, 35 

j.                          -  5,8o 

r. 

5 , 1 3 1 

-  9,74 

bl.c.                       -11,7' 

bl.c. 

-10,79 

r. 

5,o3o 

-  4,37 

v.                           -  6,40 

j- 

-11,69 

bl.  f.                       -i3,oi 

bl.  f. 

-u,38 

j- 

-  6,76 

bl.  c.                       -  7,10 

v. 

-M,  o3 

vi.                         — 13 , 5 1 

vi. 

-12,36 

0.  Scheuer. 
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COU- 

COU- 

COU- 

COU- 

cou 

LEUR. 

C. 

[■]- 

LEUR. 

C. 

[■J, 

LEUR. 

C. 

[«]• 

LEUR. 

C. 

M- 

LEUR. 

C. 

[«] 

Influence 

du  solvant  sur  U 

pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  /-malate  diméthyllque  (suite). 

0 

0 

u 

0 

0 

r. 

2,54g 

-  3,53 

r. 

2,562     -10,93 

r. 

25,362     -i3,8o 

v.                             0,41 

bl.c. 

-1,10 

i- 

-  5,io 

j- 

-i4, o5 

j- 

-19,52 

bl.c.                         0,00 

bl.  f. 

-  0,80 

V. 

-  6,28 

V. 

-|5,22 

V. 

-20,90 

bl.  f.                       +  0,81 

vi. 

-  0,24 

bl.c. 

-  7,85 

bl.c. 

-17, '7 

bl.c. 

-25,43 

vi.                         +  i,63 

bl.  f. 

-  8,24 

bl.  f. 

-18,74 

bl.  f. 
vi. 

-28,78 
-3o, 16 

r.           2,46o5       0,00 

r. 
j- 

25, io85 

+  0, 12 

+  0,40 

r. 

i,2i55 

-  7,82 

U 

Acétophénone 

j.                         +  0,41 

v. 

+  1,08 

j- 

-  9,°5 

1 

[p.  i54-i55). 

r. 

12,55g     -'7,84 

v.                         +i,63 

bl.c. 

+  1,67 

V. 

? 

-10,28 

O 

j- 

-22,85 

bl.  c.                      +  4,06 

bl.  f. 

+  2,39 

bl.c. 

? 

-11,93 

r. 

5o,384     -  7,94 

V. 

-27,31 

bl.  f.                      +  6, 10 

bl.  f. 

-12,75 

j- 

-  9,92 

bl.c. 

-33, 60 

r. 

12,5543 

+  0,88 

V. 

-10,22 

bl.  f. 

-37, o3 

27.  Acide  propionlque 

j. 

+  1 ,27 

r. 

0,6078 

-  5,76 

bl.c. 

-12,70 

vi. 

-40,69 

(p.  r55-i57). 

v. 

+    2,3l 

j- 

V. 

bl.c. 

? 

-  6,58 

-  7;  40 
-11,52 

bl.  f. 

-12,90 

r. 

5,i855    -20,35 

0 
r.         49,957     -  '.°2 

bl.c. 

+  3,58 

vi. 

-'4,79 

j- 

-26,81 

j.                         -  1,80 

bl.  f. 

+  4,94 

r\  _. 

v.                          -  1 ,62 

bl.  f. 

r. 

j- 

v. 

o,3o39 
? 

-12,34 

-  3,29 

-  4,94 

-  6,58 

r. 
j- 

V. 

bl.c. 

25, 192     -  8,53 
-10,84 
-12,86 
-15,76 

V. 

bl.c. 
bl.  f. 

vi. 

-02,01 
-39,53 
-43,87 

-47, o5 

bl.c.                       -  i,38 

bl.  f.                      -1,12 

vi.                        -   1,68 

r. 

j- 
v. 

bl.c. 

4,9i8 

+  2,44 
+  3,o5 

+  4,07 
+  5,69 

bl.c. 

-  9,87 

bl.  f. 

-16,59 

r.. 

2,447     -22, «9 

r.         24,9785   -  o,4o 

bl.  f. 

+  6,5i 

bl.  f. 

-  9,87 

r. 

12,596     -10,80 

j- 

V. 

-29,02 
-35, i5 

j.                         -  0,20 

v.                         +  0,24 

vi. 

+  7,93 

23.  Acétone  (p.  i 

54-i55) 

j- 

-12,23 

bl.  c. 

-42, 5o 

bl.  c.                      +  0,92 

r. 

2,45g 

+  2,85 

0 

V. 

-l4,29 

bl  f. 

-4*3,79 

bl.  f.                      +  1,48 

j- 

+  3,66 

r. 

5o,023 

-  6,90 

bl.c. 

-l8,34 

v. 

+  5,29 

j. 

-  9,20 

bl.  f. 

-'9, 29 

vi. 

-5 1 , 29 

r.          12,4893    +o,56 

bl.c. 

+  7,73 

V. 

-10,00 

26. 

Acide  acétique 

j.                          +  0,96 

bl.  f. 

+  9,35 

bl.c. 

-11,39 

r. 

4,939     -11,14 

p.  i55-  137). 

v .                          +  1 , 60 

bl.  f. 

-12,58 

j- 

-1 3, 36 

<> 

bl.  c.                      +  2,64 

29'  Acide  isobutyrique 

vi. 

-i3,39 

V. 

bl.c. 

-i5,39 
-18, 63 

r. 

j- 

5o,>.!0        -    2,21 

-  2,49 

bl.  f.                       +  3,20 

(p.  1 56- 15; 

)■ 

r. 

25 , 0 1 1 5 

-  7,96 

bl.  f. 

-2 1 , 06 

V. 

-  2,59 

r.           4,890      +   1,02 

r. 

5o,499 

-  ',27 

j- 

-9.84 

vi. 

-23,6g 

bl.c. 

-  2,47 

j.                         +  1,84 

j- 

-  1,41 

V. 

-11,5g 

bl.  f. 

-  2,37 

v.                       +3,07 

v. 

-  1 ,3i 

bl.c. 

-i3,87 

r. 

2,4695    -11,74 

vi. 

-  2,11 

bl.  c.                        +  4,29 

bl.c. 

-  o,77 

bl.  f. 

-'4,95 

j. 

-'3,77 

bl.  f.                        +5,u 

bl.  f. 

-  0,46 

V. 

-16,20 

r. 

2),lo5       -    i,43 

vi.                       +  5,g3 

vi. 

+  0, 10 

r. 

j- 

V. 

12,5038 

-  8,24 
-10,64 
-12,47 

bl.c. 
bl.  f. 

-20,65 
-22,68 

j- 

V. 

bl.c. 

-  1,55 

-  i,47 

-  .,,6 

r.          2,445     +  ',64 
j.                       .+  2,86 

r. 

j- 

25,2495 

+  0,44 
+  0,91 

bl.c. 

-1 5,35 

25. 

Acide  tormique 

bl.  f. 

-  0,80 

v.                       +  4,9' 
bl.  c.                      +  6, 54 

V. 

+   1,62 

bl.  f. 
r. 

5, 124 

-16,23 
-  9, 21 

r. 

(p.  1 55- 1 57  ). 

0 
5o,38i      -10,82 

r. 
j- 

12,5525    -1,19 
-  '  ,o4 

bl.  f.                      +  7,36 

bl.  c. 
bl.  f. 

+  2,93 
+  3,49 

j. 

-1  1  ,32 

j. 

-i3 ,26 

V. 

-  0,80 

28.  Acide  butyrique-" 

r. 

12,6248 

+   ','9 

V. 

bl.c. 

-"3,99 

-16,17 

V. 

bl.  c. 

-'5,94 
-19,25 

bl.c. 

bl.  f. 

-  0,40 

-  0,16 

(p.  i56-i57). 

0 
r.        50,217     -  1,47 

J- 
v. 

+  i,74 
+  2,93 

bl.  f. 

-17,12 

bl.  f. 

-2 1 ,  04 

r. 

4,921      -    1,02 

j                           -  1,65 

bl.c. 

+  4.59 

vi. 

-18,80 

vi. 

-22,75 

j- 

-  0,81 

v.                           -   1,61 

bl.  f. 

+  5,62 

0.  Scheuer. 
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cot- 

LFIR. 

C. 

[«]. 

COU- 
LEUR. 

C. 

[«]• 

cot- 

LEl'R. 

C. 

[«]■ 

COL- 
LEUR. 

C. 

[«]• 

toc- 

1  El  R 

C. 

[«]■ 

Influence 

du  solvant  sur  U 

i  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  /-malate  diméthylique  (suite). 

n 

0 

0 

0 

0 

r. 

4,901      +  3,27 

r.            4,824      -  5,6o 

V. 

-  S  44 

bl.  c.                        -  8,29 

bl.c.                     -'3,09 

j- 

+  4, 69 

j-                           "  7,°5 

bl.c. 

-  9,83 

bl.f.                         -8,77 

bl.f.                      -i4, 3i 

V. 

-r   6,33 

v.                           -  7,88 

bl.  f. 

-10,32 

vi.                       -  9,09 

M.  c. 

+  8,37 

bl.  c.                       -  8,71 

vi. 

- 1 I , 02 

36.  Phénylacétate  d'éthyle 

Iil.  f. 

+10, 00 

bl.f.                       -9,12 

r.          4,986     -  5,82 

(p.  165-167). 

vi 

+  u,63 

vi.                        -  9,î4 

r.           2.5,182 

-6,12 

J-                                -   7.12 

0 
r-         49,337     -  5,55 

r. 
j- 

V. 

bl.c. 

■2,45o5    +  4,49 
+  6,12 
+  8,57 
+  n,83 

r.            2,412      -  5,8o 

j-                           -  7,iG 

v.                           -  8,29 

bl.  c.                        -  9,12 

j- 
v. 

bl.c. 
1.1.  f. 

-  7,3' 

-  8,66 
-10,21 
-11 ,00 

V.                                    -    8,02 

bl.c.                       -  8,62 

bl.  f.                       -  9,03 

vi.                         -  9,43 

j-                          -  6,06 

v.                        -  7,67 

bl.  c.                       -  8,78 

bl.f.                       -9,59 

bl.  f. 

+  i5, 10 

bl.f.                       -9,54 

r.          12,591 

-  6,59 

r.           2,4g3      -  6,42 

vi-                         -  9,99 

30.  Acide  n-heptylique 

(p.  1 56-i  37). 

3'2.  Formiate  d'éthyle 

(l>.  160-167). 

u 

j- 

v. 

bl.c. 

-  7,94 

-  9, 29 
- 1 0 , 80 

j.                                     -    8,02 

v.                           -  8,82 
bl.  c.                       -  9,63 

r.         24,7685    -  5,2i 
j.                          -  6,02 
v.                        -7,43 

r. 

0 
5o,a54     -  0,04 

r.          5o,oo2     -  5,24 

bl.f. 

-1 1 ,52 

bl.  f.                       -io,o3 

bl.  c.                       -  8,60 

j. 

+   0,52 

j.                          -  6,3J 

vi.                         -io,43 

bl.  f.                       -  9,08 

V. 

+  0,96 

v.                         -  7,12 

r.          4,92i 

-  6,70 

r.          12,3843    -  5,09 

bl.  c. 

+  ',79 

bl.c.                       -  8,16 

j- 

-  8,i3 

:i'i.  Acétylacétate  d'éthyle 

j-                          -  5,o8 

bl.  r. 

+  2,43 

bl.  f.                       -  8,60 

v. 

-  9,55 

(p.  165-167). 

J                                                                   ï  *ï 

v.                               -  7,35 

vi. 

+  2,98 

vi.                         -  8,90 

bl.  c. 

-io,97 

0 

bl.c.                       -  8,48 

bl.  f, 

-11 ,78 

r.         5i  ,01 1      -  5,3g 

' 

r.          23,001      -3,12 

J  / 

bl.  f.                    -  8,96 

r. 

25,127      +  1,27 

j.                          -  6,24 
v.                         -  6,80 

vi. 

-12,60 

j-                           -  5,98 

j- 

+  1  ,?5 

v.                         -  7,55 

r.           4,9o3     -  5,io 

v, 
bl.  c. 

+  3,io 
+  3,98. 

bl.c.                       -  7,96 
bl.f.                       -  8,36 

r.           2.461 
j- 

-  6,9" 

-  8,i3 

bl.  c.                        -  8,63 
bl.  1.                        -  9,21 

j.                        -  6,3a 

v.                         -  7,75 

bl.  f. 

+    5,23 

». 

-  9,75 

vi.                          -  9,80 

bl.c                        -8,97 

vi. 

+    6,37 

r.          i.i,5oo5    -  5,o4 

bl.c. 

-'°,97 

bl-  f-                       -  9,99 

j.                           -6, .6 

bl.  f. 

-",78 

r.          25,5o55    -  5 ,57 

vi.                         -10,81 

3t.  Anhydride  acétique 

v.                           -  6,72 

j-                        -  «5,39 

r.           2,45i5    -  5,3o 
j-                         -  7,34 

(l>.  164). 

O 

bl.  c.                       -  7,32 
bl.  f.                      -  8,00 

34.  Propionate  d'éthyle 

fp.  164-167). 

v.                           -  7,76 
bl.  c.                       -  9,02 

r. 

49.974     -  4,78 

0 

bl.  f.                     -  9,57 

v.                         -11,42 

j- 

V. 

-  3,78 

r.           4,936     -  5,27 

r.          50,191 

-  5,18 

bl.c.                      -i3,o5 

-  6,48 

j-                          -  <>,89 

j- 

-  6,38 

r.          12,7258    -  5,57 

bl.f.                      -14,28 

bl.  c. 
bl.  r. 

vi. 

-  7,26 

-  7,56 

-  7,78 

v.                           -  8,10 

bl.  c.                      -  7,90 
bl.f.                     -  7,5o 

v. 

bl.c. 
1,1.  f. 

-  7,07 

-  8,67 

-  9, '6 

j-                          -6,j3 

v.                         -  7,76 

bl.  c.                      -  9,02 

37.  Benzoate  d'éthyle 

(p.  166-167). 

u 

vi.                        -  6,89 

vi. 

-9,86 

l»l,  f.                        -9>57 

'••         49,972     -  6,4o 

r. 

'•«4,987     -  4,64 

r.            2,468      -  5,67 

j.                          -  8,10 

j- 

V. 

-  5,  Î2 

-  6,20 

j-                           -  7,70 
v.                           -  8,51 

r.         23,0955 

j- 

-    5,02 
-6,02 

r.           4,891      -  5,57 
j-                          -6,54 

V.                                    -    9,21 

bl.c.                        -io,3i 

bl.  c. 

-  6,88 

bl.  c.                      -8,10 

v. 

-  7,01 

v-                          ~  7,97 

bl.f.                       -11,01 

;  bl.f. 

-  7,*8 

bl.  f.                        -  7,70 

bl.  c. 

-  «, «9 

bl.  c.                     -  9,2c 

vi.                         -11, 8t 

! 

bl.  f. 

-  8,49 

bl.f.                       -10, 63 

.     r. 
j- 

12,4933  -  4,48 
-  3,36 

33.  Acétate  d'éthyle 

(p.  165-167). 

'  0 

vi. 

-  9,oi 

vi.                         -11,42 

r.          24,986     -  7,44 
j-                          -  9,37 

V. 

-  6,08 

1.          12,5478 

-  5,66 

r.           2,4  i»  >    -  6,  i3 

v.                         -10, 85 

bl.  c. 

-  6,7* 

r.          5o, 364      -  5,96 

j- 

-  7,01 

j-                          -  7,77 

bl.c.                     -12,77 

;  m.  f. 

1 

-  7,<i 

j.                          -  7,i5 

v. 

-  7,37 

v.                        -ii,45 

bl.f.                      -i3,73 

0 

.  Scheuei 
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COU- 
LEUR. 


[«]■ 


COU- 
LEUR. 


[«]• 


COU- 
LEUR. 


[«]■ 


COU- 
LEUR. 


c. 


[«]. 


COU- 
LEUR. 


[«!• 


Influence  du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  /-malate  diméthylique  {suite). 


0 

0 

0 

0 

0 

r. 

12,493 

-  7-92 

V. 

-  6,59 

r. 

25,535 

+  0,87 

bl.c.                           5,i5 

bl.c. 

-  2,20 

j- 

-  9-77 

bl.c. 

-  6,5g 

j- 

+  1,22 

bl.f.                          6,16 

bl.f. 

-  i,5o 

V. 

-'1,29 

bl.  f. 

-  6;i8 

V. 

+  2,37 

vi.                           7,17 

vi. 

-1,10 

bl.c 

-i3,45 

bl.c. 

+  3,63 

bl.f. 

-14,89 

39. 

Anisate  d'éthyle 

(p.  166-167). 

bl.f. 

+  4,42 

r.           2,487         3,23 
j-                              4,02 

r. 

j- 

25,o44      -  0,20 
-  0,12 

r. 

4,928 

-  8l73 

0 

r. 

12.6775 

1,34 

v.                             4,83 

v. 

+  o,48 

j- 

-io,35 

r. 

49,772     -  6,i3 

j- 

1,66 

bl.c.                           6,o3 

bl.c. 

+  1 ,56 

V. 

-il, 77 

j- 

7,74 

V. 

2,68 

bl.f.                           7,6^ 

bl.f. 

+   1,96 

bl.c. 

-14,20 

V. 

-  8,64 

bl.c. 

4,18 

bl.  f. 

-l5,22 

bl.c. 

-10,45 

bl.f. 

t ,  89 

42.  Tétrachlorure  de  car- 

r. 

12,522             0,80 

vi. 

-[5,63 

bl.f. 

-u,45 

bone  (p.  171-178). 

j- 

1,12 

vi. 

-12,56 

r. 

5,42i 

i  ,66 

0 

v. 

1,84 

r. 

2,  .{64 

-  9,74 

j- 

2,o3 

r.         5o,32i          0,10 

bl.c. 

2,87 

j- 

-",77 

r- 

24,886     -  7,27 

V. 

3,32 

j-                              0,20 

bl.f. 

4,i5 

V. 

-'2,99 

j- 

-   9,  '2 

bl.c. 

4,98 

v.                             o,5o 

bl.c. 

-13,42 

V. 

-10,57 

bl.  f. 

5,72. 

bl.  C                            0,60 

r. 

5,011              1,20 

bl.f. 

-16, i3 

bl.c. 
bl.  f. 

-12,82 
-.3,54 

vi. 

7 ,  56 

bl.  f.                             ,  ,o5 
vi.                             i,25 

j- 
v. 

2,79 
4,79 

38. 

Salicylate  d'éthyle 

\  i. 

-i4,7i 

r. 

2,7105 

1,8-4 

r.         25,i6o5       0,76 

bl.c. 

5,99 

(p.  166-16; 

)• 

j- 

2,21 

7                                       1  / 

.i-                     0,87 

v.                               1,27 
bl.c.                         2,11 
bl.  f.                           2,66 

bl.f. 

7,58 

r. 
j- 

V. 

5o,363 

0 

-  5,42 

-  6, 5 1 

-  7,60 

r. 
j- 

V. 

bl.c. 

12,443     -  8,36 
- io,53 
-11,81 
-14, 3i 

V. 

bl.c. 
bl.f. 

3,69 
5,53 

6,27 

vi. 

r. 
j- 

9,98 

2,5o55        2,00 
3,i9 

bl.c. 

-  8,97 

bl.f. 

-15,27 

41 

Chloroforme 

r.          i2,58o3        i,5i 

v. 

5, '9 

bl.f. 

-  9,67 

vi. 

- 1 6 , 56 

( 

p.  171-178). 

J-                              i,75 

bl.  c. 

6,79 

vi. 

-10,07 

0 

v.                             2,46 

bl.f. 

8^38 

r. 

4,997     -  8,81 

r. 

5o,25i 

-  0,40 

bl.c.                            4,i3 
bl.f.                           5,33 

r. 
j- 

25 ,  181 5 

-  5,24 

-  6,35 

j- 

V. 

-11,21 
-i3,4i 

J- 

V. 

0,00 

+  0,40 

44. 

Trlcnlorëthylène 

(p.  172-178). 

V. 

-  7,43 

bl.c. 

-l5,2I 

bl.c. 

+  ','9 

r-           4,985         2,61 

0 

bl.c. 

-  8,78 

bl.f. 

-.16, 41 

bl.f. 

*  1,8.9 

1-                              4,2i 

r. 

5o,555     -  1,09 

bl.f. 

-  9,45 

vi. 

-'7,4' 

vi. 

+  2,09 

v-                             7,42 
bl.c.    /                       8,63 

j- 
v. 

-  1,98 

-  0.79 

r. 

1  2 ,  5go8 

-  4,92 

r. 

2,^895   -  9,61 

r. 

a5, 1255 

i,3i 

bl.  f.                   ,      10.  o3 

bl.c. 

-  o,4o 

j- 

-  5,96 

j- 

-12,01 

j  * 

i,55 

vi.                          11,84 

bl.f: 

-  0,20 

V. 

-  6,9' 

V. 

-l5,2l 

V. 

2,59 

vi. 

-  0, 10 

bl.c. 

-  8,18 

bl.c. 

-17,21 

b'.c. 

4,i8 

r.           2,4925       4,41 

bl.f. 

-  8,5o 

bl.f. 

-18,81 

bl.f. 

4,78 

j-                            6,82 
v.                            io,  [3 

r. 
j- 

2.3,2775    +0,71 
o,9' 

r. 

4,854 

-  4,74 

40.  Chlorure  de  méthylène 

!'. 

12,5628 

2,07 

bl.c.                         12,04 

v. 

2,06, 

j- 

-5,77 

(p.  171-178). 

j- 

2,47 

bl.f.                         ,4,04 

bl.c. 

'3,48 

V. 

-  6,80 

0 

V. 

3,42 

bl.f. 

4,a3 

bl.c. 

-  7,42 

r. 

50,710     -  0,89 

bl.c. 

5,09 

43.  Dichloréthylène 

bl.f. 

-  8,03 

j- 

-  1,38 

bl.f. 

6,o5 

(p.  172-178). 

r. 

12,6388        i,58 

vi. 

-  7,83 

V. 

-   i,38 

0 

j- 

3,i6 

bl.c. 

-0,10 

r. 

4,949 

2,53 

r.         5o,o88     -   1,90 

v. 

5,22 

r. 

2,427 

-  4,53 

bl.  f. 

+  o,3o 

j 

3,23 

j-                          -  2,70 

bl.c. 

6,49 

j- 

-  5,36 

\i. 

+  0,99 

«'■ 

4,o4 

v.                         -  2,80 

bl.f. 

8,70 

0.  Scheuer. 
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COU- 

( (IU- 

COU- 

COU- 

COU- 

C. 

M- 

C. 

r*i. 

C. 

r«i- 

C. 

fa]. 

c. 

rai. 

LEUR 

L       J 

LF.IR. 

L      J 

LEUR. 

L      J 

LEUR. 

L        J  ' 

LEUR. 

L       l  ' 

Influence 

du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  /-malate  dlméthylique  (suite). 

• 

r. 

4,911             2.8'. 

0 
r.            5,123          3 , 5 1 

j- 

0 
1,08 

bl.c. 

0 

12,01 

51.  Chloracétate  d'éthyle 

J- 

5.09 

j.                              4,68 

v. 

1,82 

bl.f. 

•3,75 

(p.  173-178). 

V. 

7,53 

v.                               6,o3 

bl.c. 

3,20 

O 

bl.c. 

1 1 ,00 

bl.c.                           8,98 

bl.f. 

3,-8 

r. 

4,802 

6,04 

r. 

5o,iH4      -  3,27 

bl.f. 

i3,o3 

bl.f.                            9,96 

vi. 

4,86 

j- 

8,12 

j- 

-  3,91 

vi. 

14,66 

vi.                             1  1  ,52 

v. 

11,87 

v. 

-  4,3o 

r. 

25,oi55 

2,44 

bl.c. 

■  5, 4i 

bl.c. 

-  4,50 

r. 

2,4555        3,67 

r.            2,56i5        4,29 

j- 

3,64 

bl.f. 

'7,9' 

bl.f. 

-  4,44 

j- 

5,70 

j-                               5,47 

v. 

-1,52 

vi. 

20,20 

vi. 

-  4,3o 

V. 

8,55 

v.                               7,03 

bl.c. 

6,40 

bl.c. 

1 2 ,  22 

bl.c.                             9,37 

bl.f. 

7,52 

r. 

2,401 

6,25 

r. 

25,092      -  2,5l 

bl.f. 

■4,25 

bl.f.                            10,  i5 

j-   ■ 

8,75 

j- 

-  2,87 

r. 

12,5078 

3,68 

v. 

•2,49 

v. 

-  2,99 

45.  Etfaylène  perchloré 

17.  Chlorure  d'éthylidène 

j- 

5,28 

bl.c. 

16,24 

bl.c. 

-  *,99 

( 

p.  172-178). 

0 

1  p.  172-178  1. 

0 
r.          5o,443     -  1 ,25 

v. 
bl.  c. 

7,68 
9,°3 

bl.f. 

18,33 

bl.f. 

-  2,79 

r. 

4,902        +    4,08 

j.                            -  1,35 

bl.f. 

'0,79 

30 

Pentachlorure 

r. 

12,546     -  2,07 

J- 

5,3o 

d'éthane  (  p.  172 

-178). 

j- 

-   2,3l 

V. 

bl.c. 

bl.f. 

vi. 

«,77 
12,04 
i3,46 
i5,io 

v.                          -  1 ,07 

1)1.  C.                                 -    0,52 

bl.  f.                        -  0,22 
vi.                         +o,34 

r. 

j- 
v. 

bl.  c. 

4,983 

4,42 

6,42 

9,43 

io,o3 

r. 

j- 
v. 

49,9' '> 

0 
-   0,32 

+  0,02 
+  0,38 

v. 
bl.-c. 
bl.f. 

-  2,89 

-  i,83 

-  «,5g 

r.          25,22i5    +  o,36 

bl.  f. 

12,24 

bl.c. 

+  1 ,20 

r. 

5,232     -  1,91 

r. 

2 , 4  5 1           5 , 3o 

j-                              °,99 

vi. 

i4,85 

bl.f. 

+   1,76 

j- 

-  2,10 

j- 

7,75 

v.                              i,43 

vi. 

+  2,5o 

v. 

-  2,29 

V. 

12,24 

bl.c.                          2,54 

r. 

2,49'5 

5,22 

bl.c. 

-  i,53 

bl.c. 

14,28 

bl.  f.                          3,og 

j- 

6,82 

r. 

24,9575 

1,84 

bl.f. 

-  0,96 

bl.  f. 

17, '4 

r.          12,6108        1,11 

v. 
bl.c. 

9.6i 
10,84 

j- 
v. 

2,80 
3,49 

vi. 

-  0,19 

46.  Chlorure  d'éthylène 

j-                             ',9« 

bl.f. 

12, 84 

bl.c. 

5,33 

r. 

2,616     -  i,53 

p.  172-178). 

v.                              3,65 

bl.f. 

6,49 

j- 

-  o,38 

bl.c.                           4,84 

49.  Tétrachlorure  d  éthane 

v. 

+  o,38 

r. 

49,9'7      -   '  ,4o 

bl.f.                            5,95 

sym.  (  p.  173- 

78). 

r. 

12,4788 

3,21 

bl.c. 

+  i,53 

J- 

V. 

-  0,90 
+  0,10 

r.            5,o56          i,38 

r. 

50,626 

+   ),68 

j- 
v. 

4,8. 
6,25 

bl.f. 

+  2,29 

bl.c. 

+  o,4o 

j.                              2,57 

v.                              4,55 

bl.c.                          5,93 

bl,f.                          7,32 

j- 

3,i6 

bl.c. 

8,65 

5^2. 

Honochlorbenzène 

bl.f. 
vi. 

+  0,80 
+   1 ,20 

v. 
bl.c. 

4,64 
5,83 

bl.f. 

10,18 

(P-  '7<-'79>- 

0 

bl.f. 

7." 

r. 

5,ooi 

+  4,oo 

r. 

50,442     -  3,17 

r. 

24,9585        0,96 

vi.                             8,3i 

vi. 

8.39 

j- 

6,00 

j- 

-  3,77 

j- 

i,4o 

r.            2,528          i,58 

v. 

8,00 

v. 

-  4,i6 

V. 

2,68 

3,i6 

r. 

25,3i3 

4,23 

bl.c. 

10,80 

bl.c. 

-  4,66 

bl.c. 

4,oi 

J 

v.                              5,i4 

j- 

5,49 

bl.f. 

12,60 

bl.f. 

-  4,86 

bl.f. 

4,89 

bl.c.                           6,33 
bl.f.                            7,52 

v. 
d).  C. 

7,47 
9,8o 

vi. 

14,00 

vi. 

-  5,i5 

r. 

12,4793          1,52 

bl.f. 

1 1 ,69 

r. 

2,5oo5 

4,8o 

r. 

2  5,22  1          -     1,70 

j- 

2,08 

48.  Chlorure  d'éthylène 

j- 

6,40 

j- 

-  1,55 

V. 

4,25 

chloré  (  p.  172-178). 

r. 

12,6565 

5,o6 

v. 

9,20 

v. 

-   ',47 

bl.  c. 

5,53 

r          /            /      / 

J- 

6,3a 

bl.c. 

1 1 ,  20 

bl.c. 

—  1 , 3 1 

bl.f. 

7,21 

r.          5o,o3i      +  0,72 

v. 

9,^4 

bl.f. 

12,80 

bl.f. 

-  °>99 

0.  Scheuer. 
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cou- 

C. 

[«]■ 

COU- 

C. 

[a]. 

COU- 

C. 

[«]• 

COU- 

C. 

[*1- 

cnu- 

c. 

[»]■ 

i.F.un. 

LEUR. 

LEUR. 

LEUR. 

LELB. 

Influence  du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  /-malate  dlméthylique  (suite). 

0 

0 

0 

0 

0 

r. 

12, 6 10) 

o,oo 

bl.c.                           9,84 

r.          12,6563    +  0,47 

r. 

12,5395    -  0,48 

v.                            11,78 

j- 

t-  0,32 

bl.  f.                          11,42 

j.                               o,63 

j- 

0,0 

bl.c.                       i5,43 

V. 

0,63 

v.                              1,19 

V. 

+  o,3-2 

bl.f.                       .7,87 

bl.  c. 

',59 

54.  Chlorure  de  benzyle 

bl.c.                         1,90 

bl.  c. 

+  0,64 

w.r. 

2,38 

(P'  »7i-'79)- 

0 

r.          5o,  i33      -  7. ,85 

bl.  f.                         2,37 

bl.f. 

+  o,S8 

5U.Tétrabromure  d  et  ha  ne 
sym.  (p.  175-179). 

r. 
j- 

5,o23 

J,3g 
2,3g 

j.                         -  3,i3 
v.                          -  3,35 

r.           5,o35         0,99 
j-                              ',99 

r. 

j- 

4,93;      -  0,20 
+  0,61 

0 
r.         50,267         2,45 

V. 

3,38 

bl.  c.                      -  3,8i 

v.                             2,98 

v. 

+  1,62 

j-                             3,34 

bl.  c 

bl.f. 

vi. 

4,38 

5,97 

7,57 

bl.  f.                      -  4,77 
vi.                        -  4,59 

r.          25, o665    -  1,95 

bl.c.                           3,97 

bl.f.                             4,97 

vi.                             6,36 

bl.c. 

bl.f. 

vi. 

+  2,43 
+  3,24 
+  3,85 

v.                            4,64 
bl.c                         6,19 
bl.f.                        7,78 

vi.                             9),i 

r. 
j- 

2 , 5 1 1 5 

3, 19 

4,78 

j-                          -  2,03 
v.                         -  1,72 

r.           2,5175        i,5g 
j.                              3,19 

r. 

j- 

2,4685       0,0 
+  0,81 

r.         25,i335        5,45 

V. 

6,37 

bl.  c.                      -  1,48 

v.                                     5,l6 

v. 

+    2,o3 

j-                              7,o8 

bl.  c. 
bl.f. 

8,36 
9,56 

bl.f.                      -  1,32 
r.          12,5333    +  o,32 

bl.c.                            ;,i5 
bl.f.                        8,74 

bl.c. 
b|  f. 

+  2,84 
+  3,65 

v-                             9,59 
bl.c.                       12,17 
bl.f.                       14,40 

53. 

Dlchlorbenzène 

j.                              o,56 

56.  Phénylchloroforme 

58.  Bromure  d'ôthylène 

r.         12,5668       7,96 
j                            10,19 

( 

p.  173-179 

)• 
0 

v.                           1 ,04 
bl.c.                          1,44 

(p.  174-179)- 

(p.  175-179)- 

''• 

49,699 

-  2,21 

bl.f.                          ,,9, 

r.           5,o83          1 ,  18 

r. 

49,896     +  o,56 

v.                            12,65 

j- 

V. 

-  2,72 

-  2,92 

r-            4,847         o,83 
j-                              l>65 

j.                              2,56 
v.                            3,54 

j- 
v. 

1,24 
1,70 

bl.c.                        '6,07 
bl.  f.                          18,70 

bl.  c. 
bl.  f. 

-  2,21 

v.                            2,89 

bl.c.                      4,72 

bl.c. 

2,75 

'•-           4:905         8,56 

-  i,9' 

bl.c.                          3,92 

bl.f.                          5,-,i 

bl.f. 

3,67 

j.                            11,82 

vi. 

-  1,6. 

bl.f.                          4,95 

vi.                            6,49 

vi. 

4,73 

v.                            14,68 

r. 

j- 

V. 

bl.c. 
bl.f. 

24,8495 

-  1 ,01 

-  o,56 

-  0,28 
+  o,5i 

vi.                           6,19 

r.           2,4235        1,24 
j-                              2,48 
*'•                             4,54 

r.           2, 54 13       2,75 

J-                             5,9° 

v.                             7,48 

bl.c.                        9,44 

r. 

j- 

v. 

bl.c. 

24,948         2,57 
3,53 
5,oi 
6,73 

bl.c.                           17,13 

bl.f.                           19,98 

vi.                            24,26 

r.           2,4525       8,56 

+  o,85 

bl.c.                          6,19 

bl.f.                       10,62 

bl.f. 

8,46 

j.                           11,82 

r. 

12,4248 

+   1  ,o5 

bl.f.                         7,43 

v.                              14,68 

j- 

V. 

bl.c. 

57.  Bromure  d'éthyle 

r. 

12,474          3,77 

bl.c.                        17 , 1 3 
bl.f.                        19,98 

2,17 

2,90 
3,86 

55.  Chlorure  de  beniy 

lidène  (p.  174-179)- 
0 

(p.  175-179;- 

n 

r.          5o,i58      -  2,61 

j- 
v. 

bl.c. 
bl.  f. 

5,53 
6,89 

bl.f. 
r. 

5,o8i 

4,83 
■,97 

r.          5o,625      -  i  ,54 

j.                                     -    2,23 

v.                          -  2,47 
bl.c.                      -  2,69 
bl.f.                      -  2,90 

j.                          -  3,07 
v.                        -  3,19 

9,7° 
11,78 

60.  Chlorocarbonate 
d'éthyle  (p.  175-179). 

O 

j- 

V. 

3,54 

5,12 

bl.  c.                     -  3,07 
bl.f.                     -2,89 

r. 
j- 

4,925         5,o8 
7,92 

r.         49,9°5     -  3,65 
j-                              -  4,25 

bl.c. 

6,69 

vi.                         -  2,55 

vi.                        -  2,61 

v. 

io,36 

v.                           -  4,81 

bl.f. 

8,27 

] 

bl.c. 

14,01 

bl.  c.                       -  5, 19 

vi. 

9,84 

r.         20, 3 125    -  1,46 

r.         25,079     -  ',52 

bl.f. 

i5,8/, 

bl.  f.                      -  5,25 

J-                        -  i.aa 

j.                         -  1,28 

vi. 

18,27 

vi.                         -  5,o5 

r. 

2,5405 

3,54 

V.                                  -   o,()  1 

v.                            -  0,92 

j- 

6,3o 

bl.c.                      -  o,55 

bl.  c.                       -  o,52 

r. 

2,4625        6,5o 

r.          24,9525    -  2,93 

V. 

7-48 

bl.  f.                        -  0.20 

bl.  1.                       -  0,20 

j- 

8,93 

j.                                     -    3,2. 

0 

.  Scheuer 
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Drehungsvermogen.   -  Rota  tory  power.  —  Pouvoir  rotatoire.   -  Potere  rotatorio. 


Clll'- 

c. 

[al. 

COU- 

C. 

[«]■ 

COI- 

C. 

[«]• 

COl'- 

C. 

[a]. 

COlî- 

C. 

[a]. 

LEtR. 

L^*  J' 

LEUR. 

LEUR. 

I.FA'R. 

LEl  R. 

I 

nfluence 

du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  /-malate  diméthylique  (suite) 

V. 

0 
-  3,45 

bl.f. 

+  o,83 

bl.f. 

0 

-    2,10 

V. 

O 

+  2,86 

V. 

0 

-    5,21 

bl.c. 

-  3,45 

vi. 

+    1  ,25 

vi. 

-     1,80 

bl.  c. 

+  4,09 

bl.c. 

-  5,97 

bl.f. 

-  3,09 

bl.f. 

+  5,ii 

bl.f. 

-  6,80 

r. 

2,4025    +   1 ,60 

r. 

24.979 

-  >  ,04 

vi. 

+  B,i-4 

\i. 

-  7,>6 

r. 

12,4763 

-    2,4« 

j- 

2,08 

j- 

-  0,80 

j. 

-  2,73 

V. 

2,5o 

V. 

-  0,36 

r. 

2,4445     +    1,23 

r. 

23, 1295      -    2,82 

V. 

-  2,65 

bl.c. 

3,33 

bl.c. 

+  0,12 

j- 

*  3,27 

J- 

-  3,34 

bl.c. 

-    2,32 

bl.  f. 

3,75 

bl.  f. 

+  o,4o 

V. 

+  i,73 

V. 

-  3,42 

bl.f. 

"    1,9' 

6-2 

.  Bromoforme 

r. 

12,4895 

0,00 

bl.c. 
bl.  f. 

+  8,18 
+  9,4i 

bl.c. 
bl.  f. 

-  3,58 

-  3,34 

r. 

4,94" 

-    2,02 

p.  176-179)- 

j- 

+  0,72 

j- 

V. 

-    1,62 

0 

V. 

1,28 

0." 

.  Iodobenzène 

r. 

12,5648    -  0,88 

-     1,21 

r. 

5o,5o6      --  0,04 
+  0, 18 

bl.c. 

2,08 

1 

;p.  176-179). 

j- 

-  1,11 

j- 

bl.f. 

2,56 

V. 

-  0,80 

bl.c. 
bl.f. 

-  0,8l 

-  0,6l 

\. 
bl.  c. 

+  o,53 

+     1  ,  32 

r. 

1,871 

0,62 

r. 

j- 

n 

50,082    -  4,49 
-  4,99 

bl  c. 
bl.  f. 

-  0.4s 

-  o,3i 

vi. 

+    O  ,  20 

bl.f. 

+    2,  [6 

j- 

1,85 

V. 

-  5,29 

r. 
j- 

V. 

a, 4705 

-  1,62 

-  0,8l 

-  0,/jo 

vi. 

r. 
j- 

+    2,77 

25,253          1 ,  58 
?-)49 

V. 

bl.c. 
bl.  f. 

vi. 

5 .  28 
4,3i 

4,93 
5,75 

bl.c. 

bl.f. 

vi. 

-  5,99 

-  6,49 

-  6,89 

r. 
j- 

V. 

bl.c. 

4 ,91  •      "  (>,6i 
-  0,20 
+  0,20 
+  0,61 

bl.c. 

0,00 

V. 

3,33 

r. 

25,o4i      -  2,88 

bl.  f. 

+   1,01 

bl.f. 

+    0,4o 

bl.c. 

bl.f. 

4,67 
5,43 

r. 
j- 

■'.,4355 

2,05 

3,28 

j- 

-  3,27 

-  3,47 

\  i. 

+   1,42 

61.  Chlorure  de  benzoyle 

V. 

4 ,  52 

bl.c. 

-  3.71 

67. 

o-Fluortoluène. 

(p.  173-179). 

r. 

12,6265        2,46 

bl.  c. 

5,34 

1.1.  f. 

-  3,99 

( 

P-  '77-179)- 

.i- 

3,8o 

bl.  f. 

6,16 

0 

r: 

49.67* 

-  3%8 

V. 

5,i5 

r. 

12,  >20>     -    0,80 

r. 

49,9''      -  4,29 

j- 

-  4,°5 

bl.c. 

6,34 

64. 

Bromobenzène 

j. 

-  1,04 

J- 

-  5,i 5 

V. 

-  4,3g 

bl.  f. 

7,37 

( 

p.  176-179)- 

V. 

-  0,80 

V. 

-  r>,7r> 

bl.c. 
bl.f. 

-  4,53 

-  4,5i 

r. 

4,865         5,i4 

r. 

j- 

V. 

5o,666 

0 

-  3,95 

-  fA      l\ 

bl.c. 
bl.  r. 

-  o,64 

-  o,48 

bl.c. 

bi.  r. 

-  6,74 

-  6,73 

vi. 

-  4,33 

j- 

V. 

6, .7 
7,61 

-  4,44 

r. 

f  ,8i5      -  0,62 

vi. 

-  6,59 

r. 
j- 

V. 

24,836 

-  2,21 

-  2,50 

-  2,38 

bl.c. 

bl.  f. 

vi. 

9,25 
10,07 
10,69 

bl.c. 

bl.  f. 

vi. 

-  ^,9:i 

-  5,33 

-  4.*4 

j- 

V. 

bl.c. 

+  0,62 
+   1 ,66 
+  3,53 

r. 

j- 

V. 

24,9575    -  2,88 

-  -!,37 

-  3,85 

bl.c. 

-  2  25 

r. 

■>.5,333 

-  2,29 

bl.  f. 

+  5,19 

bl.c. 

-  3,73 

bl.f. 

r. 

j- 

11,418 

-  2,09 

-  i,o5 

-  1,29 

r. 
j- 

V. 

bl.c. 
bl.f. 

2,4325        2,47 
3,29 
4 ,  52 
5,76 
6 ,  58 

j- 

V. 

bl.c. 
bl.f. 

-  2,57 

-  2,37 

-  ",09 
-',97 

vi. 

r. 

j- 
v. 

+  6.65 

2,4075    +  3,3-2 
+  5,4o 
+  7,89 

bl.  f. 

r. 

j- 

V. 

-  3,65 

12,4788    -   1,68 

-  1,84 

-  1,69 

V. 

bl.  c. 
bl.  f. 

-  1  ,o5 

-  0,72 

-  o,4o 

113. 

( 

Iodure  d'éthyle 
p.  176-179). 

j- 

V. 

12,6665 

-  0,16 
+  0,16 
+  o,55 

bl.c. 
bl.  f. 

/   1       .' 

+  9,97 
+  1 1 ,63 

bl.c. 
bl  f. 

-  1  ,20 

-  0,88 

0 

bl.c. 

-  0,87 

m. 

Fluorbenzène 

68. 

/;-Fluortoluène 

r. 
j 

4 ,  80  "> 

-  0,21 
0,00 

r. 
j- 

48,g58      -  2,16 

-    2,32 

bl.f. 

+    1  ,oi 

(p.  176-179). 

0 

(p.  177-179)- 

0 

V. 

+  0,21 

V. 

-  2,40 

r. 

4,88g 

+  0,61 

r. 

00,229     -  3,84 

r. 

5o,o47      -  3,fao 

bl.c. 

+  0,62 

bl.c. 

-  2,38 

j- 

+  1  ,64 

j- 

-  4,32 

j- 

-  4,28 

0.  Scheuer 
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COU- 
LEUR. 


COU- 
LE CH 


C. 


COU- 

LFAR. 


C. 


coi  - 

1.EIR. 


COU- 
LEUR. 


[«]. 


Influence  du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  /-maUte  diméthylique  (mi:c). 


v. 

bl.c. 
bl.f. 

vi. 

r. 

j- 

v. 

bl.c. 

ti.  r. 

r. 

i- 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 

r. 

]'■ 

v. 
bl.c. 
bl.f. 

\i. 


o 

-  4,78 

-  4,98 

-  5,12 

-  4,9o 

?.)  ,oa35   -  1 ,96 

-  2,28 

-  2,48 

-  a, 24 

-  2,08 

1 2 , 5 1 8      -    1,12 

-  0,72 

-  o,4o 
0,00 

+  0,24 

5,346      +  o,-j 

+  1 ,5o 

2 ,  06 

3,i8 

3,93 
5 ,  <>5 


69.  /j-Fluorxylène 


r. 

j« 

v. 
bl.c. 
bl.f. 

vi. 

r. 

j- 
v. 

bl.c. 

bl.f. 

r. 

j- 
v. 

bl.c, 

bl.  f. 


(!'■  1 77- >:«.))■ 

5o,oo'j 


2"),  OOI  > 


-  4,80 

-  5,40 

-  5.90 

-  6,06 

-  5,86 

-  a, 64 

-  3/>8 

-  3,40 

-  3,4o 

-  3,24 

1 2 , 5oo8    -  1 ,  j  4 

-  1,60 

-  "  ,44 

-  0,96 

-  0,64 


70.   Chlorure  d'acétyle 

(p.  178-179). 

O 

r.  30,199      -23, 90 

j.  -29,38 


v. 
bl.c. 
bl.  f. 

vi. 

r. 

j- 

v. 

bl.c. 
bl.  f. 

r. 

j- 

•\ . 

bl.c. 
bl.f. 

r. 

j- 
v. 

bl.c. 

bl.  f. 

vi. 

r. 

j- 
v. 

1)1.  c. 

bl.f. 


-34,66 
-4i,44 
-45,4a 
-5o,4o 

25,0995  -2J,IO 
-3o,48 
-35,6(1 
-42,43 
-46,42 

12,5498   -24,46 

-29,98 

-35 ,06 

-4 1 ,83 

-45,82 


5,426 


-20,27 
-25,43 

-^9,49 
-35,94 

-38.70 
-4i,84 


2,713      -19,90 

-2J,OÔ 

-29,12 
-35,39 

-37,97 


71.  Chloral  (p.  178-179;. 

o 

r.  50,718     -61 ,  22 

j-  -77,  "9 

v.  -93,26 

bl.  c.  -1  iG,  i3 

bl.f.  -128,85 

vi.  -i4 1,47 

r.  25,478     -64,17 

j.  -80,07 

V-  -97, '4 

bl.c.  -123,44 

bl.f.  -i34,43 

vi.  -146,40 

r.  12,687     -59,12 

j.  -74,88 

v-  -94,i9 

bl.c.  -ii5,47 


b'.  r. 

\i. 

r,  1,932 

j- 
v. 


bl.c. 
bl.  f. 

vi. 

r.  2,i5i 

j- 
v. 

bl.c. 

bl.  f. 

vi. 

72.  Bromal  (  p. 

r.         5<\55o 

j- 

v. 

bl.  c. 

bl.  f. 

\i. 


23,  I  l± 


J- 
V. 

bl.c. 

bl.  f. 

\i. 

r. 

j- 
v. 

bl.c. 

bl.  f. 

vi. 

r. 

J- 

v. 

d1.  c. 

b'.  f. 
vi. 


J- 
v. 


12,79" 


4 ,826 


2,417 


-123,72 

-i38,72 

-58, 80 
-74,6i 
-93,67 

-"4,95 
-125,29 

-137,86 

-56,  3o 

-7',  10 

-86,09 

-io7,3o 

-116,28 

-ioo, i5 

178-I79)- 
0 
-42,04 

-52, 04 
-64,69 
-77,"4 
-84,57 
-92 , 58 

-5o, 12 
-64,63 

-77,76 

-9°, 49 

-100, 63 

-110,17 

-58,24 

-7°, 75 

-84,43 

-100,46 

-111,41 

-123,92 

-fi ,  54 

-76,05 

-89,52 

-10  j,85 

-u3,i4 

-124,33 

-61 ,65 
-76,i3 

-89,78 


bl.c. 

bl.  f. 

vi. 


-103,09 

n3,36 
124,53 


73.  Formiamide  (p.  192) 


r. 

j- 

bl.c. 
bl.  f. 

vi. 

r. 

j- 

v. 
bl.c. 
bl.f. 

r. 

j- 
v. 

bl.c. 

bl.  f. 

r. 

j- 

v. 
!,l.  c. 
bl.  f. 

vi. 

r. 

j- 

v. 
bl.c. 
bl.f. 


49,978 


«iiflïg 


iï,494J 


5,008 


2,  30 4 


-8,20 

-10,10 

2,01 
1  5  ,  2  I 

16,21 

17,11 

y,oj 
1,57 
3,6i 
6,69 

7,77 

9,44 
',93 

4,01 
6,81 

8,17 

9,38 
',78 
3,98 

6,77 
7,97 
9,97 

9- '9 
1,58 

3,98 

6,77 
7,97 


74.  Aniline  (p.  192). 

o 

r.  49,817     -10,04 

j.  -12,75 

v.  -i5,86 

bl.c.  -19,47 

bl.f.  -21,18 

vi.  -22,48 

r.  24,9085    -i4,25 

j.  -17,06 

v.  -2i,56 

bl.  c.  -26,10 

bl.f.  -28,58 


0 

r. 

12,4543 

-16,06 

j- 

-18,93 

v. 

-23,85 

bl.c. 

-29,55 

bl.f. 

• 

-32,28 

r. 

4,902 

-18,16 

J- 

-21 ,62 

v. 

-28,36 

bl.c. 

-33,25 

bl.  f. 

-38,35 

vi. 

-43,o4 

r. 

2,45l 

-19,18 

j- 

-22,44 

v. 

-29,38 

bl.c. 

-34,27 

bl.f. 

-39,58 

75.  Monométhylanillne 

(p.  i93). 

r. 

49,i38 

-  6,47 

.  j- 

-8,10 

v. 

-  9,6i 

bl.c. 

-10,92 

bl.f. 

-",93 

VI. 

-12,74 

r. 

24, 7 '9 

-  9,22 

J- 

-11,49 

v. 

-12,93 

bl.  c. 

-14,-3 

bl.  f. 

-15,98 

r. 

12,3595 

-IO,92 

J- 

-«3,92 

v. 

-»7,°7 

bl.c 

-i8,93 

bl.f. 

-»9,9« 

p. 

5,017 

-i3,35 

j- 

-i6,94 

v. 

-20,73 

bl.  c. 

-22,92 

bl.f. 

-24,92 

vi. 

-27 , 1 1 

r. 

2,5o85 

-i4,75 

j- 

-17,54 

v. 

-2i,53 

0.  Scheuer. 
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COU- 

C. 

[«]• 

COU- 

C. 

[*]• 

Cul- 

C. 

[et]. 

loi  - 

C. 

[«]■ 

COU- 

C. 

[«]■ 

LEUR. 

LEUR. 

I.EIR. 

i.i  ni. 

LEUR 

L       J 

Influence 

du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  /-malate  diméthylique  (suite). 

bl.  C. 

0 
-23,92 

bl.c. 

-14*81 

0 

p.           2,4485   -  2,45 

r. 

0 
25,0775    -  9,97 

bl.  f. 

0 

-3"  -8 

bl.f. 

-27,11 

bl.f. 

-15,29 

j.                           -  4,80 

v.                         -  4,08 

J- 
v. 

-12,48 
-14,20 

vi. 

-4  3 , 60 

76. 

Diméthylanlllne 

r. 

12,5233 

-10,78 

bl.  c.                      -  3,27 

bl.c. 

-17,35 

r. 

2,4o85    -19,93 

.(p.  ig3). 

j- 

-.3,89 

bl.  f.                      -  2,86 

bl.f. 

-19,22 

j 

-24 ,08 

0 

V. 

-16,29 

v. 

-28,23 

r. 

50,207     -  5,g4 

bl.c. 

-•8,77 

79.  Phénylhydrazlne 

r. 

12,5388    -10,93 

bl.  c. 

-34,46 

j- 

-  7,23 

bl.f. 

-ig,56 

(p.  193-195). 

J- 

-i3,24 

bl.  f. 

-38,20 

V. 

-  8,17 

v. 

-•4,99 

bl.  c. 

-  9,34 

r. 

5,o47 

-12,48 

0 
r.         5o,i35     -11,17 

bl.c. 

-18,10 

82.  Pyrldine  (p.  195-196). 

bl.f. 

-  9,92 

j- 

-'7,44 

j.                          -.3,56 

bl.f. 

-'9,94 

r. 

0 

30, 600         -19,07 

vi. 

-10, 30 

V. 

-20,60 

v.                          -16,26 

j. 

-23, 12 

bl.c. 

-23,58 

bl.c.                       -18, 85 

r. 

5,î3o     -12,62 

v. 

-28,46 

r. 

25,  io35    -  5,82 

-  6,97 

-  7,93 

bl.f. 

-25, 16 

bl.  f.                                   -20,25 

j- 

-i5, 1 1 

bl.c. 

-36,07 

j- 

V. 

vi. 

-26,95 

vi.                         -22,14 

v. 
bl.c. 

-17,21 
-21,41 

bl.f. 

-39)82 

bl.c. 

-   9,12 

r. 

2,5235 

-'4,27 

r.         23,0675    -i3,6o 

bl.f. 

-23,33 

vi. 

-42,09 

bl.f. 

-  9,72 

j- 

-18,62 

j-                          -'7," 

vi. 

-25,8i 

r. 

25,3oo     -20,36 

r. 

12, 55 1 8    -  5,74 

-  6,85 

-  7,65 

-  8,92 

V. 

1)1.  c. 

-22,19 

-2.5,76 

V.                                      -20,23 

bl.c.                       -22,82 

r. 

2,6i5     -i3,oo 

j- 
v, 

-24,90 
-3 1,42 

j- 

V. 

bl.c. 

bl.f. 
78. 

-27,74 
Diéthylaniline 

bl.f.                       -24.41 
r.          i2,VV38    -14,68 

j- 
v. 

bl.c. 

-i5,3o 

-17,5g 
-21 ,80 

bl.c. 
bl.  f. 

-3g, i3 
-42,89 

bl.  f. 

-  9,4o 

(p.  193-195 

). 

j.                          -18,19 

bl.  f. 

-23,71 

r. 

i2,65o     -22,69 

r. 

j- 
v. 

5,oi4      -  6,68 

-  7,98 

-8-8 

r. 

50,072 

0 

-  5,19 

v.                           -21 ,86 
bl.  c.                      -26, 17 

81 

.  m  Toluldlne 

j- 
v. 

-27,83 
-34,78 

j- 

-  6,27 

bl.f.                      -28,16 

( 

p.  194-195). 

bl.c. 

-4i,34 

bl.c. 

°7  /° 

-  9,97 

V. 

bl.c. 

-  7,37 

-  8,09 

r.           4,857      -16,68 

r. 

0 
50,078     -  9,88 

bl.f. 

-45,M 

bl.  f. 

-■o,97 

bl.f. 

-  8,49 

j.                          -20,18 
v.                         -i3,68 

j- 

-i2,38 

r. 

4,972     -23,93 

vi. 

-".77 

vi. 

-  8,69 

v. 

-i5,o8 

j- 

-28,36 

r. 

2,507      -  6,78 

bl.c.                       -27,79 

bl.  c. 

-18,47 

v. 

-36,oo 

j. 

-  8 ,36 

r. 

25 ,o36 

-  4,63 

bl.f.                       -29,65 

bl.  f. 

-20,07 

bl.c. 

-42,44 

V. 

-  9,  '7 

j- 

-  5,95 

vi.                         -3i,9i 

vi. 

-21,47 

bl.  f. 

-49,48 

bl.c. 

-10,37 

V. 

-  6,55 

r. 

25,o39     -14, 38 

vi. 

-54, 3o 

bl.f.                     -ii,i7 

77.  Monoéthylaniline 
(p.  193-195). 

bl.c. 
bl.f. 

p. 
j- 

I2,5i8 

-  7,19 

-  7,63 

-  4,i5 

-  5, «9 

p.           2,4^.85    -t5,65 

j.                          -i8,53 

v.                      -2i,4i 

bl.c.                     -24, 71 

bl.f.                     -27,18 

v. 
bl.c. 
bl.f. 

-'9,57 
-22,37 
-27,56 
-3o,55 

r. 

j- 
v. 

bl.c. 

2,486     -26, i5 
-3o,57 
-38,ai 
-45, o5 

r. 

0 

5o,093      -  6,3g 

V. 

-  5,91 

p. 

«2,5i95    -17, 17 

bl.  f. 

-32,70 

j- 

-  7,59 

bl.c. 

-  5,9' 

su.  -.-Tolutdine 

j- 

-21,81 

83.  Qulnoiélne 

V. 

-  !),  '8 

bl   f. 

-  5,5g 

(p.  194-195)- 

v. 

-24,52 

( 

p.  195-196). 

bl.c. 

-11,28 

0 

bl.c. 

-3o,ig 

0 

bl.f. 

-12,08 

p. 

4,897 

-  3,o6 

r.          5o,  i55      -  8,07 

bl.f. 

-32,67 

r. 

49,929     -i3,52 

vi. 

-12,78 

j- 

-  4,70 

j-                           -10,37 

j- 

-"7,93 

V. 

-  5,81 

v .                         -  •  2 , 1 6 

r. 

4,8i7     -i9,3i 

v. 

-20,23 

r. 

25,o465    -  8,46 

bl.c. 

-  4,9<> 

bl.c.                       -i4,55 

j- 

-23,87 

bl.c. 

-24,94 

j- 

-10, 38 

bl.f. 

-4,29 

bl.f.                       - 1 5 ,  85 

v. 

-27,61 

bl.  f. 

-27,34 

V. 

-12,54 

vi. 

-  3,68 

vi.                         -17, i5 

bl.c. 

-34,25 

vi. 

-29,04 

0 

.  Scheuer. 

Drehungsvermôgen.  —  Rotatory  power.  —  Pouvoir  rotatoire.  —  Potere  rotatorio. 


200 


COU- 

COU- 

COU- 

COU- 

COU- 

LEUR. 

C. 

[«]. 

LEUR. 

G. 

[a]. 

LEUR. 

C. 

[«]■ 

LEUR. 

C. 

[«]• 

LEUR. 

C. 

[«]■ 

Influence  du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  /-malate  diméthylique  (suite). 

r. 

•24,9645 

-i4°54 

bl.f. 

0 
-  2,48 

r. 

25,o3(n 

-  3,4o 

bl.  f.                        -  0^82 

bl.    f. 

-  »?  59 

j- 

-18, 23 

vi. 

-  2,06 

j- 

-  4,"9 

vi.                       -  o,/,i 

vi. 

-  8,85 

V. 

-21 ,73 

V. 

-  4,55 

bl.  c. 

-26 , 08 

r. 

2, 421 5    -  2,06 

bl.  c 

-  4,7-5 

r.           2,4375    -  0,41 

r. 

2i,857 

-  5,43 

bl.  f. 

-28,  "2 

j 

V. 

-  1  ,65 

-  1,24 

bl.f. 

-  4,95 

j.                             0,00 
v.                        +0,41 

j- 
v. 

-  6,67 

-  7,28 

r. 

12,4823 

-i5,o6 

bl.  c. 

-  0,83 

r. 

I2,5i83 

-  3,<>4 

bl.  c.                      +0,82 

bl.c- 

-  8,24 

j- 

-i8,75 

bl.  f. 

-  0,41 

j- 

bl.  f.                      +  i,23 

bl.  f. 

-  8,84 

V. 

bl.c. 
bl.  f. 

-21,79 

-26 , 1 2 
-28,52 

85.  Nitrobenzène  (p.  196). 
0 
r.        49,814     -  3,91 

V. 

bl.c. 
hl.  f. 

-  4,i5 

-  4,39 

-  4,47 

88.  Nitrate  d'éthyle 

(P-  197- '98)- 

r. 

j- 
v. 

12,4285 

-  5,63 

-  6,92 

-  7,48 

r. 
j- 

4,872 

-i5, 39 
-20 , 1 1 

j- 

V. 

bl.c. 

-  4,66 

-  5,42 

-  6,10 

r. 
j- 

5,255 

-  2,47 

-  3,24 

0 

r.         5o,->i3      -    >,23 

J-                          -  3,78 

bl.c. 
bl.  1. 

-  8,45 

-  9»°9 

V. 

-22 , 58 

bl.  f. 

-  6,40 

V. 

-  3,8i 

v.                           -  4,18 

r. 

5,i6o 

-  5, Si 

bl.c. 

-25,45 

vi. 

-  6 ,  62 

1)1.  c. 

-4,'» 

bl.c.                     -4, '4 

j- 

-  7 , 3  r. 

bl.  f. 

-27,09 

bl.  f. 

-  4,38 

bl.  f.                     -  4,08 

v. 

-  8,72 

vi. 

-29,15 

r. 

2<,9°7     -3,53 

vi. 

-  4,38 

vi.                        -  3,96 

bl.c. 

-  9,  '  1 

j- 

-  4,38 

r- 

2,6271 

-    1,52 

r.         25,  io65    -  2,2.3 

bl.  f. 

-  9,f,9 

r. 

j. 

2,436 

- 1 5 , 60 
-20,53 

V. 

bl.c. 

-  5,  ro 

-  5,66 

j- 

-  2,28 

j-                          -  2,19 

vi. 

-10,08 

V. 

bl.c. 

-22,99 
-25,45 

bl.  f. 

-    >,9° 

V. 

bl.  c. 

-  3,o4 

-  3.81 

v.                          -  2,07 
bl.  c.                       -  1,95 

r. 
j- 

2, 58o 

-  5,8i 

-  7,36 

bl.f. 

-27,09 

r. 
j- 

12,4535    -  3,17 

-  4,i8 

bl.  f. 

-  3,8i 

bl.  f.                       -  1  ,79 

r.          r>,55  33    -  1 ,5i 
i                             -   1    35 

\ . 
bl.c. 

-  8,9' 

-  9,3o 

84.  Nltrométhane  (p.  196). 

V. 

-  5,o6 

87. 

//'-Nitrotoluène 

bl.  f. 

-10,08 

0 

bl.  c. 

-  5,6u 

(P-  '97)- 

J-                                ' , J J 

r. 

5o,o; 

3,34 

bl.  f. 

-  5,86 

0 

v.                           -   1 ,04 

90.   Acétonitrile 

j- 

V. 

-  3,8i 

-  4,3.j 

r. 

4,83y      -  3,5i 

r. 

j- 

5o,845 

-  3,44 

--  J,B4 

bl.  c.                        -  0,48 
bl.  f.                        -  0,16 

(P-  >97-'9«)- 

0 

bl.c. 
bl.  f. 

vi. 

-  4,59 

-  4,67 

-  4,45 

j- 

V. 
1)1.  c. 

bl.  f. 

4,75 

-  6 ,  20 

-  7,°3 

-  7,65 

V. 

bl.c. 

bl.  f. 

vi. 

4,18 

-  4,80 

-  4,90 
•    4,86 

r.           4,. SCS     -  0,21 
j.                              o,oo 
v.                          +  0,82 

r. 

j- 

v. 
bl.  c. 

49,772 

-  6,83 

-  8,04 

-  9,  M 
-io,35 

r. 

25,o35 

-  2,92 

vi. 

-  7,65 

r. 

25,4225 

-  2,48 

bl.  c.                      +  2,47 
bl.  1.                       +3,70 

bl.  f. 

-1 1 ,o5 

j- 

-  3,75 

r. 

2,419a    -  2,89 

j. 

-  2,95 

vi.                         +  4,g3 

vi. 

-12. o5 

V. 

-  3,87 

j- 

-  4,i 3 

V. 

-  3  26 

r. 

24,886 

-  8,04 

bl.c. 

-  3,63 

V. 

-  5,37 

bl.c. 

-  3,50 

r.           2.J34         0,00 

j 

-  9,64 

bl.  f. 

-  3,44 

bl.c. 

-  4,55 

bl.  f. 

-  3,46 

,j.                          +  0,41 

v. 

-11  ,25 

bl.  1. 

-  J  72 

v.                           +0,82 

bl.c. 

- I 2 , 62 

r. 

12,5173 

-  2,64 

i'. 

1 2 , 7 1 1 3 

-    '  ,97 

hl.  c.                       +  2,47 

bl.  f. 

-i3,5o 

j- 

-  3,28 

86. 

o-Nitrotoluène 

j- 

-  2,44 

bl.  f.                       +  3,70 

V. 

-  3,67 

(P-  '97 )■ 

V. 

2,83 

r. 

12.443 

-  8,04 

bl.  c. 

-  3 ,  52 

0 

bl.c. 

-  2,60 

8!).  Cyanure  de  Benzyle 

i- 

-  9,64 

bl.  f. 

—  3,36 

r. 
j- 

30,073      -  3,77 
-   -i   'n 

bl.  f. 

-  2,28 

(P-  '97-'98). 

0 

v. 

bl.c. 

-l  I  ,2.5 

-12,62 

r. 

4, «43 

-  2,27 

V. 

-  4,97 

r. 

4,875 

-  i,44 

r.          49,7'i      -  5,23 

bl.  r. 

-i3,5o 

j- 

-  3.10 

1)1.  c. 

-  5,43 

j- 

-  1,64 

j.                          -  6,08 

V. 

-  a, 89 

bl.  f. 

-  5,65 

V. 

-     I  ,23 

v.                         -  7,<»4 

V. 

4,902 

-  9,''s 

bl.c. 

-  2,68 

vi. 

-  5,87 

bl.c. 

-   1  ,o3 

bl.c.                       -8,i3 

j- 

-10, 8i 

Tables  internationales. 
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COU- 

COU- 

COU- 

COU- 

COU- 

LEUR. 

C. 

[■]■ 

LEUR. 

C. 

[«]• 

LEUR. 

C. 

[«]• 

LEUR. 

C. 

[■]. 

LEUR. 

c. 

[«]■ 

Influence  du  solvant  sur  le 

pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  /-malate  diméthyliqt 

le  (suite). 

V. 

0 

-!2, o4 

bl.c. 

0 
-  7,3i 

r. 

5,280     -  4,36 

V. 

0 
-18,07 

r.           5,122 

0 

I  1  ,  52 

bl.  c. 

- 1 3 , 26 

bl.  f. 

8,12 

j- 

-  4,73 

bl.c. 

-22, 16 

j- 

14,84 

bl.f. 

-14,69 

vi. 

-  8,02 

V. 

-  5,3o 

bl.f. 

-23,66 

V. 

18,55 

vi. 

-16, 5a 

bl.c. 

-  5,87 

vi. 

-2),45 

bl.c. 

23,23 

- 

r. 

24,951 5 

-  5,09 

bl.f. 

-  6,25 

bl.f. 

2  5, 97 
29,68 

r. 

2,j5l 

-  9,79 

j- 

-  6,09 

vi. 

-  6,82 

r. 

25,o445    -17,77 

vi. 

j- 

-11,42 

V. 

-  6,89 

j- 

-22 , 20 

V. 

-i3,46 

bl.c. 

-  7,33 

r. 

2,640     -  5,68 

V. 

-26,71 

r.           2,56i 

8,20 

bl.c. 

->5,9i 

bl.f. 

7,29 

j- 

-  6,44 

bl.  c. 

-31,74 

j- 

io,54 

bl.f. 

-'7,54 

V. 

-  7,20 

bl.f. 

-34,70 

V. 

14,06 

17,96 

'20 ,  3o 

91.  Sulfate  de  méthyle 

(p.   203). 

r. 

j- 

V. 

12,4758 

-    5,2  1 

-  6,4i 

-  6,89 

bl.  c. 
bl.f. 

-  7,95 

-  8,33 

r. 
j- 

12,5223     -21,24 
-26,35 

bl.c. 
bl.f. 

r. 
j- 

49,950 

-  4^38 

-  5,23 

bl.c. 
bl.f. 

-  6,89 

-  6,81 

94.  Eau  (p.  2o4-ao5). 
0 
r.          5o,  16a      -  6,78 

V. 

bl.c. 
bl.  f. 

-3i,54 
-37,93 

-41,21 

4,8m      -23,07 

97.  Oxychlorure  de  phos- 
phore (p.  205). 

V. 

bl.  c. 

-  5.85 

-  6,53 

r. 

5,o54 

-  5,54 

j- 

V. 

-  7,42 

-  9,97 
-10,67 

r. 

r.         5o,745 

0 

-25,91 

bl.f. 

-  6,71 

j- 

-  6,93 

bl.  c. 

j- 

-3o,i4 

j- 

-29,56 

vi. 

-  6,79 

V. 

-  8.51 

bl.f. 

-11 ,36 

V. 

-34,09 

bl.  c. 

-37,44 

r. 

j- 

V. 

2  4,975 

-  4,o8 

-  5, 80 

-  5,4' 

bl.c. 

bl.f. 

vi. 

-  7,9' 

7,12 

-  6,i3 

vi. 

r. 
j- 

7 

-12,62 

25,o8i      -  7,26 
-  9,<>9 

bl.c. 

bl.f. 

vi. 

-»i,57 

-45,52 

-49,89 

r.           5,o43 
j- 

V. 

-i4,o8 

-18,04 
-21 ,42 

bl.c. 

-  5,89 

r. 

2,527 

-  5,54 

V. 

«10 ,45 

r. 

2,4o55   -22,86 

bl.  c. 

-->.5,58 

bl.f. 

6,21 

j: 

» ,  1  i 

1)1.  c. 

-12,68 

j- 

-29,52 

bl.f. 

-27,17 

.V. 

-   3,96 

bl.f. 

1  i,°7 

V. 

-33,67 

vi. 

-29,74 

r. 

12.487') 

-  4  •  °° 

bl.c 

-  3,i7 

bl.  c. 

-ii  ,16 

.i- 

ii  7"-* 

bl.f. 

-  2,37 

r. 

i2,5o45    -  7,89 

bl.f. 

44,9o 

98.  Trichlorure  de  phos- 

V. 

-  ',37 

.)■ 

9,89 

phore  (p.  2o5). 

bl.c. 

-  5,85 

93.  Sulfocyanure 

d'allyle 

V. 

-11,88 

96.  Trlchlorure  d'arseoie 

O 

bl.f. 

-  6,09 

(  [).    2o3   |. 

bl.  c. 

'3,-4 

(p.   204-205). 

r.         5o,326   - 

-  83, 24 

r. 

4.882 

-  3,89 

r. 

5o,i35 

0 
-  4.93 

bl.f. 

'3,95 

r. 

0 
50,200     +6,39 

8,47 
10,72 

'3,7« 
15,90 
18,  i5 

J- 

V. 

-io5,3i 

-i3o,75 

j- 

-  4,5i 

j- 

-  5,88 

r. 

4,880     -  7,79 

j 

V. 

bl.c. 

bl.c. 

-166,71 

bl.c. 

-    5,12 

5,33 

V. 

bl.c. 

-  6,82 

-  7,64 

j- 

V. 

-  9,43 
-11,04 

bl.f. 
vi. 

-182,91 
•211 ,22 

bl.  f. 
vi. 

-4,92 

-  4,3o 

bi.  r. 

vi. 

-  7,96 

-  8,24 

bl.  c. 
bl.  1. 

-12,70 
-i3,52 

bl.f. 
vi. 

r.          i5,oo4    - 

87,99 

r. 
J- 

a ,  44 1 

-  3,69 

-  4,10 

r. 

25.0670 

-   4  -  5 1 

vi. 
r. 

-i4, '4 
2,5025    -  7,5g 

r. 

25,100         9,32 

j- 

V. 

110,18 
'39,98 

V. 

bl.c. 
bl.f. 

4,io 

-  3,69 

-  3,28 

j- 

V. 

bl.c. 

-  5,  i5 

-  5,78 

-  6,46 

j- 

V. 

bl.c. 

-  8,79 

-  9, '9 
-io,3g 

j- 

V. 

bl.c. 

11 ,63 
15,38 
ig,56 

bl.c. 

bl.  f. 

vi. 

178,77 
'95,37 
222,76 

bl.f. 

-  6,86 

bl.f. 

bl.f. 

22,83 

92.  Rhodanate  de 

méthyle 

-n,99 

r.          5,298  - 

9I,30 

(p.  2o3). 

r. 

12,5338 

-  3,83 

-  4,47 

-  5,27 

93. 

Acide  sulfurlque 

r. 

i2,55o        10,84 

j- 

"7-,  59 

r. 

49-,9°3 

0 
-  5,oi 

J- 

V. 

(p.  204~2o5). 

0 

V. 

'2,91 

17,13 

V. 

bl.c. 

i84.o3 

J- 

-  6,01 

bl.c. 

-  5,74 

r. 

5o,o8g     -12,28 

bl.c. 

21  ,  12 

bl.f. 

203,    0 

V. 

-  6,81 

bl.  f. 

-  6,06 

j- 

-15,27 

bl.  f. 

2  5,10 

vi. 

23o:84 

0.  1 
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Influence  du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  <l-  tarirai  diéthylique. 

I.  H.  Grossmann  et  Landau,  Z.  physik.  Chem.,  75.  —  II.  Grossmann  (Fr.  Rothgiesser),  Z,  phjsik, 

Chcm.,  78. 

C  = 

=  gr.  corps  actif  dans  ioo""';  température  =  20". 

COU- 

COU- 

COU- 

COI- 

COU- 

LEUR. 

C. 

[a]. 

LEUR. 

C. 

[«]■ 

LEUR. 

C. 

[«]. 

LEUR. 

C. 

[«] 

LEUR. 

C. 

[«]• 

I. 

r. 

26 , 206 

0 

58,77 

r. 

5,092 

0 

37,). 

1 

103.  Trlchlorure  d'arsenic 

r. 

12,776 

0 
+  C,  18 

99.  Ael 

de  formlque(p.i63) 

j- 

7<>,79 

j- 

48,11 

(p.  205-207). 

0 

j- 

+  6,65 
+  6,34 

0 

V. 

85,io 

V. 

55,38 

r.           i9,y"»i     -'0,71 

V. 

r. 

5o,56g    +  9,71 

bl.c. 

102,84 

bl.c. 

63,83 

j-                      -»'4,9i 

v.                           -19,82 

bl.c. 

+  4,?)3 

i- 

11,17 

bl.  f. 

112,95 

bl.  f. 

68,34 

bl.  f. 

+  4,i"> 

V. 

1 2 ,  5o 

vi. 

124,*' 

vi. 

72,66 

bl.  c.                     -27,33 

bl.  c. 
bl.  f. 

12,81 

'*,79 

r. 

j- 

i3, 172 

.  56,56 
69,09 

r. 
j. 

2,646       37,79 

48,37 

bl.  f.                     -33,23 
vi.                          -39,64 

r. 

J- 
v. 

5,046    +  4,  '6 
+  4,»5 

+  3-- 

vi. 

12,10 

81,61 

)  /  / 

V. 

.  V. 

55,93 

r.          24,977    -io,25 

bl.c-. 

+  1.19 

r. 

24,083       i3,o4 

bl.  c. 

101 ,35 

bl.c. 

63,87 

j-                          -'4,49 

bl.  f. 

-  0,40 

j- 

15,28 

bl.  f. 

108,18 

bl.  f. 

.       68,78 

v.                          ->9,3o 

vi. 

-  1,78 

V. 

17,60 

vi. 

"9>57 

vi. 

72,94 

bl.c.                      -26,98 

bl.  c. 

19,31 

r. 

5,329 

55.92 

bl.  f.                      -32,67 

r. 

2,523    +1,19 

bl.  f. 
vi. 

"9,64 
20,39 

j- 

V. 

bl.c. 

68,49 

81,07 

100,02 

102.  Acide  sulforlque 

(p.  205-207). 

r.           12,4885-9,93 
j.                      -i4,oi 

j- 

v. 

bl.c. 

+  2,27 

+  0,40 
-  2.38 

r. 

i3,i68       i3,8i 

bl.  f. 

107,71 
118,78 

r. 

49,928       +22,33 

v.                          -18,74 

bl.  f 

-  3,96 

j- 

16,40 

vi. 

j- 

28,04 

bl.c.                      -26,18 

V. 

•9, '4 

V. 

32, 1 5 

bl.  f.                      -3 1.79 

105.  Trlchlorure  de  phos- 

bl. c. 
bl.  f. 

20,96 
21,42 
21,95 

r. 

j- 

2,658 

55, 3o 
67,72 

bl.c 
bl.  f. 

37,55 
4o,46 

r.            4,859    -  2,47 
j.                         -  5,i5 
v.                          -  7,20 

phore  (p.  206-207). 
0 

vi. 

V. 

bl.c. 

80,14 
99,-*2 

vi. 

44,o6 

r. 

25,636  -175,53 
-221,95 

r 

5,219        «4,56 
17,24 
22, o3 
25,  10 

bl.  f. 

106, 85 

r. 

24,964       32, o5 

bl.c.                     -'0,91 

v. 

--'79  >10 

j- 

V. 

bl.  c. 

vi. 

117,76 

j- 

37,o5 

bl.  S.                       -i3,58 

bl.c. 

-358,87 

101.  Bromal  (p.  13 

9-189). 
0 

V. 

bl.c. 

43,66 
54,o8 

vi.                          -17, 08 
r.           2,4ay5  +  4,94 

bl.  f. 
vi. 

-4'7, 38 
-455,22 

bl.  f 

26,06 

r. 

j. 

30,073 

+26,96 
32, o5 

bl.  f. 

6i,49 

j.                        +  4,53 

r. 

5,009  -163,71 

vi. 
r. 

26,83 
2,6735       16,08 

V. 

bl.c. 

38,44 
45,33 

r. 
j- 

12,482       33,17 
3g,io 

47:99 
57,36 

63,69 

5,o38      47,84 

V  .                                              +    4  -.  '  2 

bl.  c.                    +  3,70 
bl.  f.                     +  3,29 

104.  Oxychlorure  de  phos 

phore  (p.  206-207). 

0 

J- 
v. 

-2i3,62 

-27.. 

j- 

V. 

bl.c. 
bl.  f. 

19,26 
23,56 
26,18 

bl.  f. 
vi. 

r. 

25,355 

47,53 
5o,33 

32,93 

V. 

bl.c. 
bl.  f. 

bl.c. 

bl.  f. 

vi. 

-344,38 
-378,3a 
-421,24 

26,93 

j- 

42,99 

1*. 

r.          5 1 , 1 04     +6,34 

vi. 

27,68 

V. 

50,09 

f. 

60,74 

j.                         +  6,78 

bl.c. 

57, '9 

V. 

72,85 

v                          +  6,69 

II. 

100. 

Colorai 

bl.  f. 

61  33 

bl.c. 

86,94 

bl.  c.                    +  4,97 

( 
r. 

p.  J79"'8o)- 

0 
5o , 668    +5i,7i 

vi. 
r. 

12,616 

67,25 
39,07 

bl.  f. 
vi. 

96,67 
108,57 

bl.  f.                     +  3,70 
vi.                         +  1 ,55 

106.  Chlorure  d'éthylène 

(p.  i5i). 

0 

j- 

65,23 

j- 

46,  o5 

r. 

2,519      49,62 

r.          25,552     +  6, 46 

r. 

29,519    "  2,'7 

V. 

76, 38 

V. 

53,27 

j- 

62,33 

f.                          +  7,01 

j- 

-  3,66 

bl.c. 

92,37 

bl.c. 

60,24 

V. 

73  ,.9,3 

v.                       +  6,81 

v. 

-  6,27 

bl.  f. 

98,58 

bl.  f. 

63,33 

bl.  c. 

89,32 

bl.c.                     +  5,2i 

bl.  c 

-  9,68 

vi. 

107,76 

vi. 

67,61 

bl.  f. 

98,85 

bl.  f.                     +  4,3o 

bl.  f. 

-i3,45 

0.  Scheuer. 
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COU- 

COU- 

cou- 

COI- 

COU- 

LEUR. 

C. 

[«]■ 

LEUR. 

C. 

[«]• 

LKIR. 

C. 

[■]■ 

LEUR. 

C. 

[«]■ 

LEUR. 

c. 

[«]■ 

i                  1 
Influence  du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion 

du  </-tartrate  diéthylique  (suite). 

r. 

1 5 , 020 

0 
-  i,4o 

109.    Tétrachlorure 

0 
r.          i5,oo5    +0,27 

114.  Éthylène  dichloré 

r.          14,808 

0 

+  3,38 

i- 

-  2,99 

d'éthane  (p.   i5i). 

j-                        -  0,98 

(p.   152). 

j- 

+  2,84 

V 

-  6,3a 

0 

v.                         -  (,65 

0 

V. 

+   1  ,42 

bl.c. 

-10,01 

r.          3o,22fi    -  6,29 

bl.  c.                      -  2,27 

r.          3o,  104     +3,7 

bl.c. 

-  0,68 

bl.  i. 

-i3,3i 

j-                         -  8,93 
v.                         -i3,i4 

bl.f.                       -2,97 

j.                          +  8,3 
v.                          +  2,2 

bl.  f. 

-  3,o4 

r. 

5,g32 

-  i,33 

bl.c.                      -17,37 

r.            5,995     +i,33 

bl.  c.                      -  0,2 

r.            5,968 

+  4,36 

j- 

-2,16 

bl.f.                       -22,33 

j.                         -  0,00 

bl.  f.                      -  2,3 

j- 

+  4,36 

V. 

-  4,65 

v.                         -  2,67 

v. 

+   1 , 5 1 

bl.c. 

-  8,98 

'••           '4,97      -  7,«' 

bl.  c.                      -  5,oo 

r.           15,277     +  6,68 

bl.c. 

-  o,5o 

bl.  f. 

-11,80 

j-                          -  9,°8 

bl.  f.                        -  7,50 

j-                          +  7,4o 

bl.  f. 

-   ',34 

107.  Chlorure  d'éthy  lidène 

v.                         -ii,35 
bl.c.                        -18, 36 

112.  Chloroforme. (p.  i5v»J 

v                          +  5 , 96 
bi.  c.                      +  5,43 
bl.  f.                       +3,6o 

(p.    131) 

0 

1)1.   f.                                -23,02 

0 
r.           3o,  ig3     -  1 ,5g 

117.  Benzène  (p.  1 5 3 - 1 5 4 ) . 

r. 

29-970 

-   1  ,5o 

0 

J- 

V. 

bl.c. 
bl.  f. 

-  3  07 

-  5,84 

-  9, '4 
-12,65 

r.            6,07      -  9,88 

j.                           -i3,02 

v-                         -19,77 
bl.  c.                    -26,20 

j.                          -  2,88 

v.                           -  5,56 

bl.  c.                       -  8,87 

bl.  f.                       -12,12 

r.            5,94      +  6,06 

j.                        +  6,73 

v.                           +  5,3g 

bl   r.                       +  4,71 

r.          29,899 

j- 
v. 

bl.c. 

7,o3 

7,58 

7,i9 
6,02 

r. 

l5,020 

-i,33 

bl.f.                      -32,  i3 

r.           i4, 9*6    -  i,54 

bi.  f.                       +  3,o3 

bl.  f. 

4,68 

j- 

-  2,55 

110.  Éthane  penta-chloré 

j.                          -  2,88 
v.                         -  5,68 

US.  Éthylène  trlchloré 

r.         14,961 

6,68 

V. 

bl.c. 

-  5,93 

-  9,45 

(p.  i5i). 

bl.  c.                      -  g,o3 

(p.    IÎ2). 

j- 
v. 

7,22 

6,56 

bl.  f. 

-12,65 

0 

r.          29,942    +  2,57 

bl.  f.                      -12,64 

0 
r.          29,737    +  0,27 

bl.c. 

5,02 

r. 

5,974 

-  °,99 

j.                         +  i,34 

r.            6,002    -  1 ,33 

j-                          -  0,67 

bl.  f. 

3,55 

j- 

V. 

bl.c. 
bl.f. 

-  1,82 

-  5,29 

-  9,92 
-13,24 

v.                             0,00 
bl.c.                      -  o,33 
bl.f.                      -  2,67 

r.         14,78      +  1,69 

j-                         -  2,17 

v.                         -  5,17 

bl.c.                      -  7,83 

bl.  f.                      -10,67 

v.                               -   3,l6 
bl.  c.                      -  6,19 
bl.  f.                      -  9,58 

r.           '4,639    +  2,o5 

r.            5,88 

j- 
v. 

bl.c. 

",7 
12,4 

11 ,6 
11 ,2 

108. Trichlorure  d'éthane. 

f.                       +  1 ,  22 

113.  Tétrachlorure  de  car- 

j-                         +  i,37 

bl.  f. 

9,5 

(p.  i5.). 

v.                           -  0,81 

bone  (p.  i5i). 

v.                               -  0,34 

r. 

29,837 

O 

-  4,83 

bl.  c.                      -  3,38 

r.          3o,245     +  1 ,32 

bl.c.                     -  3,i4 

118.    Nitrobenzène 

j- 

-  6,54 

bl.  f.                       -  6,5o 

j.                           +  o,5o 

bl.  f.                      -  6,96 

(p.  i53-i54). 

V. 

-10,24 

v-                          -  1 ,49 

0 

bl.c. 

-i5,4 

r.            5,973     +  1 ,60 

bl.  c.                     -  3,99 

r.            6,1 55    -  0,49 

r.         i3,8o 

26, 1 

bl.  f. 

-18, 1 

j-                          +  o,34 

bl.  f.                      -  6,98 

j.                          -  i,3o 

j- 

3o,8 

v.                         -  1,84 

v.                          -  4,3g 

v. 

38,4 

r. 

'4,79' 

-  4,87 

bl.  c.                     -  5,02 

r.           !>,o        +  1,47 

bl.  c.                      -  7,32 

bl.c. 

44,0 

j- 

-  6,63 

bl.  f                       -  8,04 

j-                          +  0,87 

bl.  f.                     -10,73 

bl.  f. 

48,0 

V. 

-1 1 ,  iC 

v.                         -  1,20 

bl.c. 

-1 5,36 

111.  Chlorure  de  méthy- 

bl. c.                       -  3,8i 

116.  Éthylène  perohloré 

119.    Chlorobenzène 

bl.  f. 

-20,08 

lène  (p.  Ô2). 

bl.  f.                       -  6,33 

(p.    152). 

(p.  i53). 

r. 

6,14 

-   6,32 

0 
r.          3o,oo3    -  i,o3 

r.            5,904     +3,39 

0 
r.          29,572    +  2,71 

r.         29,60 

0 

8,23 

j- 

-   9,45 

j-                          -  2,17 

j.                          +  3,o5 

j-                         +  ',93 

j- 

8,67 

V. 

-i3,85 

v.                          -  5,27 

v .                             0 , 00 

v.                         +  o,58 

v. 

9,56 

bl.c. 

-.8,57 

bl.c.                       -  8,5i 

bl.  c.                        -  1,70 

bl.c.                     -  1,42 

bl.c. 

8,33 

bl.  f. 

-22,00 

bl.  f.                      -10,84 

bl.  f.                      -  3,90 

bl.  f.                     -  4,47 

bl.  f. 

7,5o 

0.  Scheuer. 
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cou- 

LEI'R. 


[al. 

COL- 
LEUR. 

1 

COU- 
LE in 


[*]■ 


Cot  i- 

LEUR  . 


m- 


COU- 
LE! R. 


[■]• 


Influence  du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  </-tartrate  diéthylique  (suite). 


r. 

j- 
v, 

bl.  c. 

bl.  f. 

r. 

j- 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 


'4,947 


<;.(>47 


o 

7,62 
837 
8,o3 

7,01 
5,7» 

17,75 

1.1,62 
22.  5  a 
23,58 
22-,  ao 


1-20.   Bromobenzène 
1  p.  1  53-.54  y. 

r.  29,720 

j- 

v. 

bl.c. 
bl   i. 


!'. 

j- 
V. 

bl.c. 

bl.  f. 

r. 

j- 

v. 
bl.  c. 
bl.  1. 

121. 


'4,7 


6,022 


Toluène  (  p. 


j- 

V. 

bl.c. 

él.  f. 

r. 

J- 

Y. 

bl.c. 

bl.  f. 

r. 

j- 

V. 

bl.c. 
bl.  f. 


f>,0'54 


7,07 
7,?7 
7.40 

G, 40 
0.O.5 

7:7« 

7,9* 
8,13 

6, 10 

11,90 
12, 7f) 
12,92 
'7)92 
11,90 

53). 

u 

4.33 

4,  «3 

3 ,  f>o 
1,10 
o,5o 

5,85 
5,98 
6,18 
3,06 
1,33 

4,95 

4,9'» 
3,8o 
[,f>5 
t  ,01 


1-22.  w-xylène  (p.  i55). 
r.  29.880 


v 
bl.c. 
bl.  f. 

r. 

j- 
v. 

bl.c. 

bl.  r. 

r. 

j- 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 


[5,005 


li.oi 


4,21 

4. '4 

a,  77 
0,87 

0,00 

2,54 
2,3  a 

i,33 

-  1 .00 

-  2,00 

4,13 

3,83 
r,66 

-  i,31 

-  2.44 


r. 

j- 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 

r. 

j- 

v. 

bl.c. 
bl.  f. 


I  £>  .o/|fi 


6,145 


o 
22 -O 

7.3 . 3 

••*9>" 

3i,9 
33,3 

28,3 
3a,4 
38,3 


12f>.  Aldéhyde  benzoique 


123.  Chlorure  de  benzyle 


r. 

J- 
v. 

bl.c. 

bl.  f. 

r. 
j- 

V. 

bl.c. 

bl.  f. 

p. 

j- 

v. 
bl.c. 

bl.  f. 


(p.  .53). 


3o,ooG 


i:>,29 


j,(po 


6.33 
7,o; 
7,13 

6,00 
5.33 

7,20 
7,85 
7,85 
6,4i 

4,9f' 

7,56 
8, /|o 

9,'-'r' 
9,75 

a ,  2  j 


r. 

j- 

v. 
bl.c. 

bl.  f. 


v. 

bl.c. 
bl.  f. 

r. 

j- 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 


1  p.  l 'i  u. 
29,443 


1 4 .906 


,825 


25, G 

'9,7 
37,4 
42,8 
44.2 

3o,5 

36,9 
46,3 

53,4 

57,0 

34,6 
3g,5 

49.8 
58,4 

6i,3 


12  t.  Alcool  benzylique 


'^9,89° 


v. 
bl.c. 
bl.  f. 


.7,8 
20,2 
24,2 
26,2 

2".  A 


126  Aldéhyde  cinnamique 
(p.  i55). 

r.  29, 4 1 


J- 

v. 

bl.  c. 

r. 
j- 

V. 

bl.  c. 

bl.  f. 

r. 

j- 

v. 
bl..c. 
bl.  f. 


1  i.88 


o 

i3,6 
.5,3 

18,0 

'9>"> 

1 6 , 2 
18,0 

•21,8 
23,2 

23,5 

18, 85 
2.1 ,55 

25,25 

27,3 

28.6 


127.  Benzoate  d'éthyle 


r. 

I. 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 

r. 

j- 

v. 
bl.c 
bl.  f. 


r. 

J- 
v. 

bl.c. 
bl.  f. 


1  p.  .55  1. 


29,  «5 


>,(> 


5,753 


.4,75 
.6,5 

I  \) .  3 

20,4 
21  ,0 

ir',7 
'9,8 

21,1 
25,0 
26,0 

'9-5 
22 .  1 
27.0 
29.5 

I I  . 1 


128. 


r. 

J- 
v. 

bl.c. 

bl.  f. 

r. 

J- 
v. 

bl.c. 

bl.  f. 

r. 

j- 
\'. 

bl.c. 

bl.  r. 


Iodobenzène 
fp.  1 53-.  54). 

3o, 1 3 1 


r. 

j- 
v. 

bl.  c. 

bl.  f. 

r. 

j- 

V. 

bl.c. 
bl.  f. 


14,684 


5,9' 5 


6,82 
7,83 
t»,<>'3 

6,00 

4,9' 

10,  o3 
11,13 

11 ,  .3 
10,6a 

9,28 


WiO.  Alcool  méthylique. 
i'p.  .56). 


1  tl      ~>~ 
1  4  ,  /   / 


5,856 


opnquc 


7, '4 

7,47 
7,64 

6,80 
5 ,  80 

8.35 
9,02 

9,02 

8,68 
7,68 

.1,84 
12,69 
1 2 , 5 1 
",84 


p. 

j- 

v. 

bl.  c. 

bi.  r. 

r. 

j- 
v. 

bl.c. 

bl.  r. 

r. 

j- 

v. 
bl.  c. 
bl.  I". 


^9,7^7 


9, '8 
10,  o5 
n,3 
11,5 
.1.35 


'  i,9»5 


6,04 


9 

,88 

1 1 

,5 

1 1 

,8 

12 

3 

8 

0 

12 

9 

i5 

55 

16 

55 

.8 

2 

19 

5S 

129.  Dichlorobenzène 
(p.  1 53-i  ">  j  ). 


r. 

j- 

v. 

bl.  c. 

bl.  f. 


30,082 


5,75 
5.92 
5,32 

3,79 
2,63 


131. 

r. 

j- 

v. 

bl.  c. 

bl.  f. 

r. 

j- 

v. 

bl.  c. 

bl.  f. 

r. 

j- 

v. 

bl.c. 
bl.  f. 


Alcool  éthylique 

(p.  i56). 


3o, i85 


'4,6g 


J,97 


7,62 
7,82 

7,35 
6,23 

7,49 
8,24 
8,72 

8,  38 
7,83 

8,38 

9,22 

9,55 

9,o5 

8,7' 


0.  Scheuer. 
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COU- 
LEUR. 


C. 


[al. 


COU- 
LEUR. 


[«]■ 


COU- 
LEUR. 


[«]• 


coc- 

LEL'R . 


[«]. 


COU- 
LEUR. 


[«]• 


Influence  do  solvant  sur  le  pouvoir  roUtoire  et  U  dispersion  du  rf-tartrate  diéthyliqne  (suite). 


132. 

Aieooi  isobutylique 

b.lc.                        49,3 

j- 

0 

9,25 

138 

Quinoliine  ( 

p.  157). 

bl.c. 

0 
55,8 

(p.  i56). 

0 

bl.  f.                        53,5 

v. 
bl.c. 

9,78 

8,9' 

r. 

29,410 

0 

27,7 

bl.  f. 

6o,5 

r. 

3o,o58 

5,65 

r.           6,072      29,7 

bl.  f. 

8,5o 

j- 

32,2 

r. 

'4,978 

34,7 

J- 

5,98 

j.                           35,i 

v. 

39,8 

j- 

41,1 

V. 

4,95 

v.                         44,5 

136.  Acétone  (p. 

i57). 

bl.c. 

43,5 

v. 

5i ,  1 

bl.c. 
bl.  f. 

3,82 
3,i6 

bl.c.                      49, -i 
bl.  f.                      52,o 

r. 

j- 
v. 

3o,i84 

0 

9,77 

10,77 

11,66 

bl.  f. 

46,3 

bl.c. 
bl.  f. 

58,8 

62,5 

r. 

«4,643 

6,15 

134.DimétyIanillne(p.i56) 

r. 
j- 

14, 855 

26,9 
3i,3 

r. 

6,0  56 

35,2 

j- 

V. 

6,oo 

0 

bl.c. 

11,98 

j. 

40,6 

5,8o 

r.          29,56          5,52 
j.                              5,58 

v.                           4,9° 
bl.c.                         3,38 

bl.  f. 

1 1,60 

v. 
bl.c. 

38,4 
42, 1 

v. 

5o,5 

bl.c. 
bl.  f. 

4,44 
3,6a 

r. 

14,809 

11,1 
n,3 

bl.f. 

44,5 

bl.c. 
bl.f. 

58,3 
61,8 

bl   f                         2  i3 

v. 

12,3 

r. 

6,075 

27,2 

r. 

6,21 

8,38 

bl.c. 

12,4 

j. 

3i,3 

140.  Fur!urd(p. 

i57). 

J- 

V. 

bl.c. 

9,°3 
9,34 

9, «8 

r.          i4,7'4        4,55 
j-                           4,21 
v.                           3,4o 

bl.  f. 
r. 

5,885 

12,1 

8,49 

v. 
bl.c. 
bl   f 

37,0 
4 1,2 

43,3 

É 

r. 

j- 

2,9928 

O 

33,4 
39,i 

bl.  f. 

7,23 

bl.c.                         i,36 

J- 

9, '7 

v. 

5i,3 

135. 

r. 
j- 

V. 

bl.c. 

Aniline  (  p. 

29,83o 

i56). 

0 

•V , J 
3l,2 

40,2 
44,5 

bl.  f.                       -0,48 

r.            6,084      -o,99 
j-                        -2, '4 

V.                                      -3,12 

bl.c.                       -7,23 

v. 
bl.c. 
bl.  f. 

137.  j 

10,20 
11,04 

1 0 ,  20 

Acide  formlque 
(p.  i57). 

139.  Pyrldine  (p. 

r.         90,73 

j- 

v. 

bl.c. 

i57). 

0 
18,8 

21,1 

25,6 
28,2 

bl.c. 

r. 

j- 
v. 

bl.c. 

bl.  f. 

'4,7' 

59, 0 

38,4 
45,5 

59,' 
68,0 

73,0 

bl.  f. 

48,3 

bl.  f.                      -10,69 

r. 

i5,23 

8,53 

bl.f. 

28,6 

r. 

'4,977 

28,7 

135.  Acétate  d'éthyle 

(p.  i57). 

0 

j- 
v. 

9, '8 
10,11 

r. 

29,986 

33,4 

r. 

j- 

5,743 

38,4 

43,7 

J- 

35,o 

bl.c. 

9,85 

j- 

38,7 

v. 

59,8 

V. 

43,i 

r.          14,824        8,64 

bl.  f. 

9,i8 

v. 

49,° 

bl.c. 

64,4 

Influence  du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  rf-tartrate  diéthylique  à  différentes  températures. 

(Th.  St.  Patterson  et  R.  F.  Stevenson,  Chem.  Soc.  Lond.,  97). 

C  =  gr.  coup,  actif  dans  ioo«">s. 


s  2 


o  Chloro benzène  (p.  21 15) 


24,7        23,73 
3o,55 


o 

7,7 
7,654 


4o,55 
49,2 
58,o 
82,9 


1 

■  u 

• 

1      U 

0 
0 

«NI     O 

H 

C. 

0 

8 

H  « 

0 

7,638 

///  Chloronltrobenzène 

52,2 

7,6i 

•     (p.  2121). 

77,4 

7,5 

0 

89,7 

7,33 

36,9 

28,43 

5,754 

105,2 

■ 

1    u 

■ 

1 
0 

0 

c. 

0 
0 

—~ 

w    < 

" 

8 

H    <S 

W 

0 

5,9 

/)-Chloronltrobenzène 

6, 125 

(p.  2122). 

6,o46 

0 

6,236 

82,1         24,26       3, "35 

0. 

Scheuer. 
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£  « 

P5 


_ 

1 

.',  w 

Se 

a 

1 

A    w 

■^ 

S  s 

H  2 

« 

__ 

a 
| 

*-    Q 

0 

'    w 

fit- 

îï 

w    ■< 

*    (S 

[«]'•■ 


Influence  du  solvant  sur  le  pouvoir  rotatoire  et  la  dispersion  du  d-tartraie  diéthylique  à  différentes  températures  (suite). 


0 

1 

0 

u 

0 

I05,2 

3,885 

2:4-Dinitrophénol          4 ',4                     i5,68 

J9,93 

79,24 

12,30 

81,4 

'6,98 

117,0 

4,098 

(p.  2128). 

5o,3                       i5,665 

20,0 

12,37 

112,2 

17,66 

1 28 , 2 

4,!  06 

0 

57,7                      '5,55 

55,5 

1 4 ,  62 

'47, ' 

4,12 

84,5         75,i 5      10,696 

87,1 

15,90 

56,8         5i,i2 

.4,31 

10,70                       11 ,272 
i2i,5                        n,564 

117,2 

16,62 

78,2 
97,3 

1 5 , 3  3 
16,08 

..'.    M 

Oxyde  de  phényle  (p.  21 26) 

£  a 

"  5 

C. 

[<■ 

Anisol  (i>.  212  <  1. 

16,0        74,95 

9,74 

0 

1,824 

Pyrocatéchlne  (p.  2128). 
0 

S-    5 

18,2 

6,99 

0 

f,    o-i 
4,27 

43,4 
87,3 

12, il 

M,  38 

18,7 

20,0 

',95 

41,4        74,81      12,12 

20,0 

4  .5 

1 1  j,  1 

1 4 , 2 1 

5i,8 

2,68 

68,9                        i3,o4 

Phénol  ( p.  2124) 

27,3 

5,34 

66,0 

76,3 

2,92 

3,288 

94,3                     i3,4o 
io3,7                      1 3 , 53 

0 

3  5 ,  2 

6,25 

/j-Nltrophénol. 

n 

20,0         M' -79      38.5 

io5,9         24,98 

i5,og 

Résorcine  (p.  2128). 

3o,7>                     3">,  4  7 

'  »,6 

24,62 

6 ,  24 

6,8 

120,0 

42,62 

/>-Nltrophénétol(p 

2127). 

52,3                       30,96 

20,0 

5d,i         24,37 

0 
3,88 

0 
15,9        74,12      16, a5 

47,7                        i6;86 

69,5                       29,1 0 
92,4                        26, 85 

33,2 
46,8 

8 ,  20 
9,75 

72,6         ',7,86 
9*/> 

36,82 

35,27 

n 

ïa,9 

10,  i5 

io5,7 

34,o 

57,3 

67,3 
82,5 

3,993 

4,21 

4,345 

0 

7 4,3                        16,89 

10  |,2                                   l6,644 

18,8         a3,85      34,25 
20,0                       34,2 

68,9 
72,8 

12,11 
12,41 

o-Nitroanisol  (p. 

*   3 

2126). 

49,4        49, 66 

54,4 

66,6 

6J,7 

6,475 
6,73 

7,175 

7, -28 

Hydroquinone  (p.  2128). 

0 
70,3        74,4/      '8,1 
io5,o                       17,5 
1 36 , 5                        i6,53 

32.4  "a, 3a 
4i,9                      3o,9S 

53.5  29,55 
65,5                       28,42 
96,9                       25,7 

i3o,4                       2.3,65 

'9, °        49,85       7,96 

20.0  8,i 

30 . 1  9,12 

Pbénétol  (2123). 

«7,9          9,79 

20 , 0 

34,3 

43,3 

33 , 2 

62,8 

3o,7 
3o,6 

29 , 5 
29,2 

>8,3 
27,7 

/>-Benzoquinone  i| 

.2128). 

Pyrogallol  (p.  2128. 

19,0          48,2      23,99 

'9,5 

20,0 

9-99 

0 

7.72 

17,4         21,17 
20,0 

25,35 
25,3 

87,5        74,98 
11 5,o 

122,9 

0 

10,804 
10,968 
I I , 128 

0 

69.5  74,33      17,48 

83.6  17,43 

!°4 , '                               '7,  'O 

20,0                     23,94 
39,0                     23,44 

65.2  22,62 

92.3  2i,83 
140,6                     20,54 

22. 1 

27,1 
36,5 

19,2 

24,96 

8,oo 

8,4i 

9,58 

7,25 

29,' 
3g,3 
5o,o 

55,8 

25,4 

25,  1 
25,2 

.'  i .  8 

/5-Nitroanisol  (p. 

2127). 

a-Naphtol  (p.  2128). 

20,0 

7,32 

o-Nitrophénétol  1  ! ,;" 

O 

io5,6        25,24        7,276 

20,0        64,78      17, o5 

3i,6 

8,79 

0 

52,0          26,08 

6,082 

121,5                             6,732 

20,9                      17,10 

43,5 

10,14 

18,4        25,09 

'9," 

55,8 

62,5 

64,9                      '8,38 

5o,  5 

10,92 

20,0 

'9,2 

64,8 
73,6 

6,5i5 
6,075 

P-N»PûtoI(p.  2128). 

ioo,3                       18.78 
126,0                      i8,52 

18,2 

5i,73 

6,72 

3o,6 
53,3 

19,7 

20,4' 

77,° 

6,078 

0 
132,7        29,01      10,92 

20,0 

6,86 

65 ,5 

20 , 6 

i5o,o                        9,988 

'8,75      74,3g      13,78 

3i  ,0 

6,o5 

i5,9        39,43 

1 5 , 4 1 

35,i         53,84 

8,876 

20,0                       i3,82 

20,0 

1 

44,4 

9,198 

w-Nitrophénol  (p.  2127) 

53,5                       i5,6o 

"-Nitrophénol  ( p 

2126). 

25,  1 

16,16 

5i  ,3 

9,376 

0 

76,5                       16, 38 

0 

29,' 

16,27 

57,6 

9,54 

35,4        49,76      i5,5 

89,7                       16,76 

60, 1 

23,69 

16,20 

42,0 

17,06 

0.  Scheuer. 
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Multirotation  à  20°  du  /-malate  diméthylique  daus  différents  solvants. 
(H.  Grossmann  et  B.  Landau,  Z.  phjsik.  cfiem.,  75-) 


1.  Acide  formique  (p.  1 60-161). 


C 

jours    minutes 

1  2.. 

5.. 

10.. 

15.. 

20.. 

35.. 

50.. 

80.. 

120.. 

160. 

180.. 

240.. 

300. 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

6 

7 


50,381, 


-  o,M 

-  0,28 

-o,'-.', 

-  o,  ifi 

-  0,24 
-0,28 

-o,44 

-0,52 

-  0,69 

-  o,9'i 

-  i,i3 

-  4,o3 

-  4:74 

-  6,75 

-  7,»4 


-10, 82 
-10,82 


25,362. 


+  o,5i 
+  0,20 
+  0,08 
+  0,04 
0,00 

-  0,08 

-  0,28 

-  0,67 

-  1 ,06 

-  ',77 

-  2,33 

-  8,32 
-i3,8o 


1 3 .  80 


12,559. 


(  a  V- 


+  o,3î 
+  0,24 
+  o,  i6 

0,00 

-  0,32 

-  0,72 

-  i,43 

-  2,39 

-  3,ii 


-1 1 ,3i 


-16, 16 
- 1 6 . 4o 

-»7,M 

-17,84 


5,185. 


I*)r 


o,3g 
0,19 

0,00 

-  0,39 

-  0,77 

-  i,35 

-  2,12 

-  3,76 
-i3,98 

-«9.77 

-20,35 
-2o,35 


2,447. 


(«'/• 


-  0,61 
-0,20 

•  0,41 

•  0,61 

-  0,82 

1 ,02 

■  i,43 

•  1,84 

•  2,25 

-  2,66 

-  3,88 

-  5,3i 
i5,94 

-'7,9» 
-21,45 


-22,89 
-22,89 


2.  Chloral  (p.  1 85- 186). 


50,718. 

25,478. 

12,687. 

4,932. 

2,451. 

(av. 

(  »  ),-. 

(«)r. 

(  a  ir. 

taie. 

+  o,3y 

-  i,58 

+  1,4.2 

+  1  ,  22 

-  4,93 

-  3,65 

-  6,3i 

-  7,70 

-  8,l6 

-  8,68 

-  7,46 

- 

-22, 3o 

- 

-11 ,00 

-i3,66 

-21,12 

- 

-34,27 

-i3,o5 

-19,59 

-33,74 

-34,o6 

- 

-'8,97 

-34, i5 

-42,56 

-46,84 

-52,63 

-24,71 

-44,o4 

-53,6o 

-52,7a 

-59,16 

-'54.60 

-57,03 

-62,11 

-62,65 

-66 , 1 0 

-43,77 

-66,06 

-69 , 36 

-70,76 

-72,62 

-53,4i 

-72,18 

-74,33 

74,oi 

-77,11 

-59,09 

- 

-75,90 

-75,02 

-73,44 

- 

- 

- 

-75,02 

- 

69,92 

-74,42 

- 

- 

-62,41 

-68,85 

-73,24 

- 

- 

- 

-06,33 

-69 ,67 

-69,70 

-64,27 

- 

- 

- 

-68,16 

-6., 84 

- 

-65, 12 

-65,43 

-66,68 

-61 ,84 

-56, 3o 

- 

- 

- 

- 

-56, 3o 

-61 ,22 

-64,17 

-59,12 

- 

- 

-61 ,22 

-64,17 

-59,12 

- 

- 

" 

" 

"~ 

" 

" 

3.  Bromal  (p.  186-187). 


50,55. 


1  a  !,.. 


■  5,97 
•  9)  4o 

-25,58 
-3o,37 
-37,o3 
-43,94 
-48,n 
50,09 

-49,69 
-48,90 

-48,29 
-47,48 
-46,01 

-44,87 
-44,i  3 
-43.52 

-42,04 
-42, 04 


25,142. 


(a) 


10,54 
-17,42 
-34,4o 
-40.73 

-54,65 

-r>7,59 
62,33 
-62,17 

-61,21 
-60, 58 
-60 ,  22 

"57,79 
-56, 60 

-54,49 
-54,33 
-52,42 


-5o,  12 

-5o,  12 


12,791. 


(O) 


-12,74 
-19,94 
-33,38 

4i,44 
-48,o8 
-57,85 
-63,33 
-66,84 
67,08 

-66,45 
-64,97 
-64,19 
-6o,43 

-59,96 
-59,10 

-58,24 

-58,24 


4,826. 


iair 


-12,85 
-'9,69 

-32,53 
-42,48 

-49.73 
-60,71 
-65,89 
-69,42 
-69,62 

-68,59 
-66, 5i 
-66,10 
-61,75 
-6i,54 
-6i,54 


2,417. 


(a) 


-•3,24 

-24,41 
-40,96 
-49,65 
-55,85 

-67, 85 
-72,40 

-70,75 

-68,68 
-67,85 

-62,06 
-62 , 06 


4.  Oxyehlorure  de  phosphore  (p.  210-211). 


C 

Jour    minutes 

1  5.. 

10.. 

20.. 

50.. 
120.. 
180  . 
240.. 


50,745. 


'  (air. 


-  3,65 

-  3.70 

-  3,74 

-  3,88 

-  3,94 


5,043. 


-  7,i4 

-  8,72 

-  9,91 
-10,91 
-10,91 
-11,10 


C 

j'urs 

2. . 
2.. 
3.. 
4.. 
4.. 
5.. 
6.. 


50,745. 


,  (  a  ),. 


-  6,25 

-  6,70 

-!3,38 

-i3,o3 
-i5,45 
-17,46 


5,043. 


ta»,. 


"12,49 

-13,09 

-i3,88 
-14,08 

-14,08 


C 

jours 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 


50,715. 


-'9,96 
-22 , 1 5 
-23,65 
-25,62 
-25,91 
-25,91  . 


5,043. 


0.  Scheuer. 
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5.  Trlehlorure  de  phosphore  (p.  211). 


c 

Jour»    minutes 

1        10.. 

30.. 

45.. 

60.. 

90.. 
120.. 
180.. 


50,326. 


(air 


86,34 
-86,22 
-85, 60 
-85,34 


25,004. 


(air. 


-90,39 

-89,39 
-89, '9 
-88,99 
-88,79 


5,298. 


(ai. 


-25,48 
-68,52 
-81, 3o 
-87,58 
-90,60 
-92,30 
-9'. 92 


Jours 

2.. 
3.. 

3.. 
4.. 
4.. 
5.. 


50,326. 


iair 


-83,69 
-83,65 
-83,24 
-83,24 
-83,24 


25,004. 


(a)r 


-87,99 
-87,99 


5,298. 


(air 


-91,36 
-91,36 


Hultirotatioa  à  20°  du  rf-tartrate  d'éthyle  dans  différents  solvants. 
(H.  Grossmann  et  B.  Landau,  Z.  physik.  c/iem.,  75) 


Jours    minutes 


2. 
5. 

10. 

15. 

20. 

35. 

50. 

80. 
120. 
180. 
240. 
300. 


2. 
2. 
2. 
3. 
3. 
4- 
5. 


,ide  formlque  (j 

3.  161-1 

62). 

2 

Chlor 

al  (p.  1 
13,172. 

87-188). 

3 

.  Brom 

al  (p.  1 

88-189). 

50,569. 

24,085. 

13,168. 

5,219. 

2,6735. 

50,668. 

26,206. 

(air. 

5,329. 

2,658. 

50,073. 

25,355. 

(a|r. 

12,616. 

5,092. 

(Otr. 

(air. 

(air. 

(air. 

ia)r. 

(air. 

(air. 

(a)r. 

(air. 

(ai,. 

la),. 

(air. 

4  6,47 

+  7,97 

+  8,o5 

+  8,24 

+  9,16 

+  1  ,o3 

+  0,76 

+  0,68 

+  1,  i3 

0,00 

+  6,61 

+  7,89 

+  8,88 

♦  7,86 

6,5i 

8,01 

8,i3 

8,43 

9,35 

i,4o 

- 

',90 

- 

3,76 

8,19 

9-8* 

",49 

11,00 

6,55 

- 

8,20 

8,6i 

9,35 

3,o8 

3,82 

4,18 

7,32 

7, '5 

12,00 

'4,99 

«7.44 

1 5 , 5 1 

6,57 

- 

- 

- 

9,35 

4, «4 

- 

6,23 

9,76 

- 

'3,78 

l8,22 

- 

17,48 

6,5g 

8,o5 

8,28 

- 

- 

- 

5,3o 

8,20 

- 

10,91 

i5,56 

- 

.20,29 

- 

6,59 

- 

8,28 

9,0' 

9,54 

9,'° 

11  ,o3 

11,92 

17,08 

- 

'9,75 

25,52 

27,43 

24,16 

6,59 

8,10 

8,35 

9,20 

- 

n,53 

«4,6g 

- 

23,46 

21,82 

23,01 

27,69 

29,88 

27,10 

6,64 

8,io 

8,35 

- 

9,54 

20,78 

22,25 

25,89 

29,09 

28,59 

24, 96 

31,75 

34,24 

33,19 

6,68 

- 

- 

9,77 

9,73 

28,68 

30,22 

3 1 , 5 1 

37,53 

33,86 

26,38 

32,58 

35,75 

36,33 

6,70 

8,14 

8,73 

9,96 

9.73 

37,38 

36,98 

42,44 

43,9i 

51,17 

26,80 

32,93 

36,  i4 

37,5. 

6,76 

- 

8,96 

10, 16 

- 

43,i4 

- 

47,60 

48,98 

54,(8 

27,00 

3i,97 

36,07 

37,5i 

6,80, 

- 

9,o4 

10, 16 

9,9' 

46,52 

- 

- 

- 

- 

- 

33,0! 

36,07 

37,5. 

8,o5 

io,5g 

10,71 

12,45 

12,16 

54,00 

59,91 

81,11 

60,61 

58,31 

28,10 

34,12 

3',,07 

3;, 5i 

8,i3 

10,84 

11,24 

- 

- 

53, 5i 

- 

- 

58,55 

56,43 

27,28 

33,29 

- 

37, 5i 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

58,96 

59,06 

57,80 

55,68 

26,98 

- 

36,o7 

- 

- 

- 

- 

•4, 37 

- 

- 

- 

56,94 

56,48 

55,68 

26,96 

32,93 

- 

37,5i 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

27,00 

- 

- 

- 

- 

- 

13,29 

i4,5G 

- 

- 

58,77 

56,56 

56,48 

- 

26,96 

32,93 

- 

- 

9,7» 

i3,o4 

i3,82 

14, 56 

16,08 

51,71 

58,77 

56,56 

- 

- 

26,96 

- 

- 

- 

9,7' 

i3,o4 

i3,82 

- 

16,08 

5i,7' 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,646. 

(a)r. 

t-  6,o5 
10,20 

>4,7< 

16, 25 

i8,52 

20,79 
23,  o5 

3o,6i 
33,64 
36,28 

37,79 

37,79 
37,79 

37,79 


4.  Triehlorure  de    Bosphore  (p.  212). 


Jours    minutes 


1 


20, 

30 

45 

60 

90 


25,636. 


(ai, 


—42,7' 
-48 ,76 
-54,6i 
— 62.22 
—69,24 


5,009. 


la),. 


—70,27 
—78,66 
—83,85 
-87,04 


Jours    minutes 

1   120.. 

180.. 

240  . 

2 

2 


25,636. 


(Sir- 


—  78,4» 

—  94,01 

—  ! OO , 25 

—«74,95 

—  175,34 


5,009. 


(a>, 


—  9i,44 

—  99,02 
— ro5,oi 
— i63,3i 


Jours 

2.. 
2.. 
3.. 


25,636. 


(av. 


-17.5,53 
-175,53 


5,009. 


(ai,. 


— 163,71 
—  163,71 


0.  Scheuer. 
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ÉLECTRICITÉ 


Conductibilité  électrique  des  métaux  et  métalloïdes. 


A  =  conductibilité  exprimée  en  olims  récipro(|ues  (muos) 
/•  =  résistance  exprimée  en  ohms 


relative  à  ic»>'  de  la  substance;  t  température  centigrade. 


SYMBOLE 

liO     la      MIhM.H'I'!- 


Ai: 

» 

Au 
Bi. 

Cs. 

i» 

»  , 

»  . 
»  . 
»  . 
»  . 
»  . 
»  . 

«  . 
Cu. 

»  . 

»  . 

»  . 
Fe. 

»     . 

»  . 
»     . 

K. 

»  . 
»  . 
»  . 
»  . 
»  . 
»  . 
»  . 
»  . 


NOM 
dr  la  substance. 


Argent 

» 

non  recuit. 

» 

» 

Or... 

Césium 

,  échanlilloi 

» 

» 
» 

« 
» 

» 
» 
détrempe. . 

il 

II 

» 

II 

» 

II 

)» 

H 

>, 

11 

u 

III 

» 

III 

» 

III 

» 

III 

» 

III 

» 

III 

» 

III 

Cuivre 

» 

» 

non  détrem 

» 
ctrolv  tique. 

né 

u 

Fer  éle 

TEMPE- 
RATURE =  t. 


»  très  pur,  ne  contenant  d'autre 
impureté  que  des  traces  de 
carbone 


»     fonte  pure.. . . 

Potassium 

»  liquide. 


solide,  échantillon  I.. 

»  »  I . . 

II. 

II. 

III 


■  8 

2  5 

ioo 

5 

IOO 

38, 67 

o 
18 
16 
54 
*7 
'7 

o 

— 7J 
37 
3o 

'-«7 

'7 

o 

—  ~~> 

—  190 

■25 
100 

25 
100 

«9,5 

56,. i 

99-o 

>70,9 
Tp.  de  l'air. 

64* 
100 
i5o 
200 

18 
o 

55 

'9 
16 


CONDUC- 
TIBILITÉ =  k. 


()l  ,0O  X  IC)'' 
61.74 

48,n 

59,38 
,6,7-2 
55, 1 

47,^ 
0,82  X  io'' 


58,63  x  104 
45,31 

57,0 

44,71  x  i"v 


RESIS- 
TANCE =  r. 


1  ,6'20  X  10  6 
2,079 

t  ,684 

2, 140  x  lo6 


19,2   x  io-6 

36,6 

22, 1 

•9,9 
18,0 
n,5 

37,0 
36,6 

22,3 
20,1 
18,2 
12,0 

4,8 

1,706 

2 ,  206 

1,700 

2,240 
12,1 
i3,32 

13, |j 

'7,7'^ 

23,23 

12,0  X  10-° 

73  —  io4  x  io~6 
12,98  x  10-6 
i5,3 
i8,53 

2:,  78 

6,7 
6,0 

8,4 

6,7 

-,  1  x  10  6 


AUTEURS. 
Bibliographie  p.  230. 


Huken. 
K.  I>.  et  S.  (2). 


Schenck. 

Geibel. 

Haken. 
lkckspill. 


» 
» 

» 

» 
» 

K.  P.  et  S.  (2). 


B.  et  A.  (\). 
Aalderink. 

» 

It.  et  S. 
Peirce. 
Miiller. 

» 


Hackspill. 


(*)  Point  de  congélation. 


Mahlke. 
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SYMBOLE 
de  la  substance. 


K. 


Mo 

» 

Na. 
»  . 
»  . 


Ni. 
Pb. 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

j>  . 
Pd. 
Pt. 
Rb 

»  . 


»  . 
Sb. 
Si. 
Sn. 


NOM 
de  la  substance. 


TEMPÉ- 
RATURE =  /. 

CONDUC- 
TIBILITÉ =  Ar. 

RÉSIS- 
TANCE =  r. 

AUTEURS. 

(Bibliographie, p.  230. 
1 

Conductibilité  électrique  des  métaux  et  métalloïdes  (suite), 


Potassium  solide,  échantillon  111 
»  »  »  III . 

Molybdène  dur 

»  détrempé   

Sodium 

»      liquide 


solide,  échantillon  I. 


II. 
11.. 

m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
in 


Nickel . 
Plomb . 


liquide. 


Palladium 

Platine . 

Rubidium,  échantillon  I. 

»  »  I . 


I.. 

!.. 

II. 

II. 

III 

III 

IV. 

IV. 

IV. 

V. 

V. 

V. 

V. 

V. 


Antimoine  . . 

Silicium 

Étain  solide. 


(*)  Point  de  congélation. 


o 

-75 

25 
25 

98* 

100 

i5o 
200 

'7 

18 

o 

116 

55 

35 

18 

o 

—  75 

—  180 
Tp.  de  l'air. 

327* 
4oo 

300 

600 

700 

80O 

900 

lOOO 

O 

20 

43 

35 

27 
18 

•7 
o 

18 

o 

40 

3o 
20 

23 

17 

o 

-  78 

—  190 

18 

18 


9,47  x  10* 
10,7    x  10* 


2,3o  X    10* 

8,3ox  104 


6,3 


x  io~6 

4,0 

5,6 

4,8 

9,75 

9,8 
u,3 
i3,58 

4,5 

4,9 

4,5 

10,2 

5,4 
4,9 
4,6 

4,2 

2,8 
1 ,0 

9,0      X  IO~* 
0,946  X  IO~* 

0,98 

1 ,026 
1 ,072 
1,118 
1,164 
1 ,211 
1 ,257  x  io-; 


20,9 

i3,4 

«2,9 

",9 
n,9 
1 1 ,6 

12,1 

ii,6 
'9,6 
1 3 , 1 

12,3 
12,8 
12,0 
1 1 ,6 

6,3 

2,5 


x  10-  « 


X   10~6 


5q,5      x  io-8 


Hackspill. 

» 

Fink. 

» 
Miiller. 


Hackspill. 

a 


R.  et 

Muller. 


Geibel. 
p.  Pirani. 
Hackspill. 


Haken. 

B.  et  A.  (1) 

Haken. 


Hahlke. 
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SYMBOLE 
de  la   substance 


NOM 
de  la  substance. 


TEMPE- 
RATURE =  t. 


CONDUC- 
TIBILITE =  k. 


RESIS- 
TANCE =  r. 


AUTEURS. 
Bibliographie  p.  230. 


Sn 


Te 
» 

Ti 
Wo 

* 

Zn 


Étain  solide. . 
»      liquide . 


Tellure,  refroidi  rapidement 

»  »       lentement 

Titane,  contenant  82,4  pour  100  Ti... 

Tungstène  dur 

»         détrempé 

»  fils  neufs 

»  fils  de  vieilles  lampes 

Zlno"  (puriss.  Merck) 

»       commercial 


Conductibilité  électrique  des   métaux  et  métalloïdes 

232* 

3  00 
400 
5  00 
600 
700 
800 
900 
1000 

18 

18 


25 
25 
20 
20 
16 
16 


4 
170 


(suite). 

0,476  x  10-4 

Q.491 
o,5i4 
o,54o 
0,568 
o>5o,7 
0,627 
0,657 
0,686  x  10-' 


0,125  (?) 

6.2  X   IO~6 

5.0  x  10-* 

6  —  12  x  io-6 
5,5  —  5,6  x  io~6 

6.01  x  10-6 

6.03  x  io~6 


Millier. 


Haken. 

W.  et  K. 

Fink. 

H 

v.  Pirani. 

u 

Benedicks  (2). 


(*)  Point  de  congélation.  —  (**)  Zinc  liquide,  voir  l'alliage  plomb-zinc  (p.  222). 


Conductibilité  électrique  et  résistance  à  la  torsion  du  fer  et  du  nickel 
(William  Brown,  Se.  Proc.  R.  Dub.,  Soc,  12,  482  (Fe)  el  5oi  (Ni). 

(Fer  au  bois  de  Suède,  s  =  o,o2cm!  ;    Fil  de  nickel,  s  =  0,02™'.) 


ÉTAT   DU 

MÉTAL. 
Ni. 

RÉSISTANCE 
s  la  torsion  x  10e  en  grammes  par  c  m1 . 

CONDUCTIBILITÉ    ÉLECTRIQUE. 
Celle  du  cuivre  pur  =  100. 

Les  divers  états  «lu   métal   H0,  H„  HJ,  ..., 

Fc. 

Fe. 

NI. 

Fe. 

Ni. 

étaient  obtenus  en  chauffant  au  rouge  clair 
les  fils  tendus  par  des  charges  égales  à  0, 

Ho 
H, 
H2 

H2)6 
H, 

Ho 
H£ 
H2 
Hf 
H,  . 

774 
788 
80J 
812 
823 

707 
718 
728 

739 

75o 

.4,3 
14,0 

i3,6 

12,5 

9,' 

18,2 

'7,8 

'7-5 

'7,° 
16,6 

'i  ii  ii  î  x  '°s  Srammes  Par  cm'  '»  'es  f''s 
étaient  ensuite  refroidis 

Résistances  à  la  torsion  mesurées  avec  un 
appareil  de  Searle  modifié. 

Conductibilité  électrique  et  composition  chimique  de  l'acier  (Thomas  Swinden.  J .  Iron,  Steel  lnst,  80,  223; 


ANALYSE    DE    L'ACIER   EN   TOUR 

100. 

r  — 

RÉSISTANCE    QUAND    L'ACIER    l 

sr 

c. 

Wo 

Si. 

Mil. 

s. 

p 

recuit 

normalisé. 

trempe. 

0,144 

3  ,25 

0,044 

0,()6  > 

o,o55 

0,010 

17,'il   X 

I0~6 

16, 63  X  10~6 

19,24  X  10   6 

0,2t8 

3,24 

o,o5o 

0,071 

o,o5o 

0,010 

17, 5o 

17,63 

19,33 

0,27 

?•, 92 

0,027 

0, 170 

0,014 

0,018 

- 

'7,63 

20,20 

o,48 

3, 1 1 

0,060 

0,075 

o,o5o 

0,010 

.8,87 

19.  i-i 

•23,87 

o,53 

3,i8 

o.o33 

0,1 1<> 

o,o35 

0,01 2 

18,40 

18,46 

25,('.'t 

0,57 

3,i7 

0 ,  078 

0 ,  080 

o,o54 

0,010 

18, 56 

19. 98 

26,68 

0,89 

3,o8 

o,o3g 

0,093 

0,040 

0,0J  l 

17,64 

18,76 

$6,6 

1 ,  07 

3,09 

0,040 

o,o55 

0,042 

(),01  2 

16,97  X 

to~6 

18,43  x  10  '• 

JS.70  x  10  -6 

Mahlke. 
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Conductibilités  électrique  et  thermique  d'alliages  divers 
(R.  Schenck,  Ann.  Physik.,  (4).  32.  284  ;. 


A  =  conductibilité  électrique;  f  —  conductibilité  thermique  exprimée  par 


watt 


cm  x  degré  centigrade 


CONDUCTIBILITÉ. 

CONDUCTIBILIIE. 

NOM    ET   COMPOSITION 

ThMPERA- 
TURE  =  /. 

NOM    ET   COMPOSITION 
en  poids  des  alliage*. 

TEMPERA- 
TURE =  t. 

en  poids  des  alliées 

it. 

/. 

* 

/. 

Argent  pim 

38, 67 

55,4 

X   IO4 

4,09 

Cuivre-Zinc. 

Argent-Thalliurn. 

pour  100.            pour  100. 

pour  100.              pour  100. 

96,89  Cu  -+-  3, 1 1  Zn. . . . 

4.,46 

35,28     X  IO4 

2,74 

97,27  Ag -4-2,7.3  Ti.  ... 

23,58 

21 ,  i5 

X   IO1 

1,58 

»                  »       .... 

73,14 

32, 5o 

2,76 

»                  »       .... 

37,96 

20,80 

1 ,62 

95 ,  00  Cu  -+-  5 ,  00  Zn . . .  . 

38,49 

26, 1 3 

2,13 

95,24  Ag  ■+  4,76  TI 

49,33 

l3,20 

1 ,10 

»                               u            .... 

76,09 

23,90 

2,09 

»                 »       .... 

88,63 

12  ,62 

1 ,  i5 

Cuivre-Étaln. 

Argent-Étain. 

95  p.  100  Cu  -r-  5  p.  100  Sn. 

49,59 

9,89    X  IO4 

°,77 

96  p.  100  Ag-t-  4  p.  100  Sn. 

54,09 

5,9i 

X  IO4 

o,55 

»                     » 

93,o4 

9,465 

o,83 

»                              u 

77,86 

5,8i 

0,57 

Cuivre-Nickel. 

Cadmium-Mercure. 

pour  100.             pour  100. 

96p.iooCd-t-  4pi""Hg. 

57,52 

>o,4' 

X  10; 

0,84 

96,06  Cu  -4-    3,94  Ni. .  .  . 

38, 81 

Il  ,22     X  IO4 

0,89 

»                      » 

96,55 

9,36 

o,83 

>»                         .»           .... 

57,5o 

10,96 

°,9! 

gop.iooCd-i-iop.iooHg. 

66,16 

8,42 

0,72 

82,7oGu-(-  i7j3o  Ni, . . . 

54,89 

3,8i 

o,3i 

»                      » 

84, 5o 

8,o25 

X   IO4 

0,71 

»                  »        .... 

77,22 

3,785  x  104 

o,39 

Argent-Cuivre,  Kournakofk,  Puschin  et  Senkovski  (2). 


Bibliographie,  p.  23o. 


COMPOSITION 
exprimée 


poui-t'eiitaee>  atoniiqnp> 


0A"-r  I0O  C.U. 


99  2 


i  »  •+-  99  » 

2  »  —  98 

3  »  -+-  97  » 

5  »  -+■  95  u 

l5  »  -+■  85  » 

3o  »  h-  70  » 

45  »  -+-  55  « 

60  n  -+-  4o 

75  »  -+-  25  » 

90  »  -T-  10  » 

93  »  ■+-  7  « 

96  »  -4-  4  h 

98  »  -+-  2  » 

IOO  »  -H  O  » 


A'  —  CONDUCTIBILITÉ    DES   ALLIAGES 


détrempés. 


t  =  W. 


38,63  x  iov 

53,34 
53,34 

54  ,60 

52,78 
52,39 

52,28 

54,25 

54 ,20 
52,26 

54,9° 
58, 81 
61 ,74  X  IO4 


/  =  100° 


45.34  X  IO4 


42,21 

43, o5 

41,72 
4i,68 
4i,4o 
43,io 
43,32 

4i,47 

43,53 
46,24 
48,ii  x  10'' 


non  détrempés. 


57,  O  X  IO4 

52,58 

49,27 

44,o4 
43,79 

46 ,  25 

46,95 
45,85 
47,39 

52,37 
59,38  x  104 


(  =  loo°. 


44,71   X IO4 


41,93 
37,82 

35,99 

36,34 
37,83 
38,35 

37,9' 
39,01 

42,21 

46,72  x  104 


r  =  RESISTANCE    DES  ALLIAOES 


trempes 


1  ,706  X  IO-6 


.,875 

1  ,83a 
>,895 
1,909 
i,9i3 
.,844 
i,845 

i,9'4 

1 ,  822 
1,700 
1 ,620  x  IO-6 


2,206  x  10- 


2 ,  369 

2,320 

2,397 
2,399 
2,4ll 

2 , 3  20 
2 ,  3o8 

2,4o5 

2,297 
2,167 
2,079  x  lo 


non  détrempés. 


1 ,750  X  IO-6 

1 ,  856 

1,902 

2 ,  o3o 
2,169 
2,271 

2,284 
2,162 
2 , 1 3o 
2,181 
2, 1 10 
2,o53 
',909 

1,684  x  io-c 


r  =  10o: 

2,240  X 

I0~6 

2,352 

2,385 

2,644 

2,778 

2,752 

2,643 

2,607 

2,638 

2 ,  564 

2,5i3 

2,36g 

•>,  140  x 

10-6 

Mahlke. 
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Plomb-Étain,  P.  Muller. 

Bibliographie  p.  j3o. 

CONCEN- 
TRATION 
en  pour  100 

POINT 
DE   CONGÉLATION. 

r  =  RKSISTANCK   A    LA   TEMPÉRATURE    l'L" 

de  Sn. 

1=  tem- 
pérai. 

r  —  résis- 
tance. 

300". 

;oo" . 

300°. 

B00°. 

700°. 

knli'  . 

900°. 

1000°. 

0,00  Sn. 

0 
327       ( 

),g46x  10-4 

// 

o,98ox  10-1 

l,O2.6XI0    * 

I,072XIO_i 

1,1  l8X10-  k 

i,i64x  10 -  '* 

1,211X10     '' 

i,>.57X  io-'' 

o,C6 

326       < 

',93/ 

// 

o,97i 

1,01 65 

1,061 5 

1,107 

I  ,  I  52 

'I97 

1,242 

0,67 

325     < 

>,93°  ' 

tf 

0.964 

1,009 

1 ,0.54 

",099 

1,144 

I.I89 

1.235 

i,83 

321        ( 

1,925 

if 

0,960 

1  ,oo5 

1,049 

I  ,094 

i,i38 

1.183 

1 ,227 

4,86 

3o8,8( 

5.907 

tf 

0.946 

0,988 

i,o3o5 

I.073 

1 ,  r  1 5 

1 . 1  57 

1 .200 

1  i,5i 

287,01 

),823 

0,828x10  4 

0,868 

0.908 

0,948 

O.988 

1.027 

1.067 

1,107 

24,22 

i63.8. 

j.732 

0,744 

0,778 

0.812 

o,845 

O.878 

0,912 

0.946 

0,980 

40,08 

:>.36,3  ( 

j,658 

0,675 

o.7o3 

o,732 

0,761 

0-789 

0.819 

o.«48 

0.877 

89,47 

207,5  1 

),48o 

0,^04 

0,528 

o,556 

o,5*4 

0,C.l4 

0,644 

0,674 

0,70.1 

100,00 

23'2 

>. 476x10-* 

o,-£o,ix  co-4 

o,5i4x  10-* 

o,54    xio"4 

o,5f>8Xio-4 

0,597X10  "* 

0.627X  10  ; 

O.6J7X  I0_1 

o.686x  10-* 

Plomb-Zinc,  1'.  Muller. 

Bibliographie  p.  a.'îo. 

CONCEN- 
TRATION 

en  pour  100 
de  Zn. 

l'OINT 
I>E    CONGÉLATION. 

TOINT 
DR    SEPARAT 
«le  deux  Aider,  ail 

ON 

âges. 

nce. 

/•  =  RÉSISTANCE   A  LA    TEMPÉRATURE   DE 

1 
tcuip 

r 

résistance. 

t 
lemp. 

r 

résina 

WO* 

500°. 

600°. 

:oo°- 

800*. 

HOO'  . 

1000°. 

0,00  Zn. 

0 

327 

x  10-* 

0,946 

0 

i/ 

xio-« 

xio-« 

0,980 

xio-« 

I  ,026 

xio-* 

1,072 

xio-< 
1,118 

xio- 

1,164 

4               xio-* 
1,211 

xio-« 
1,257 

0,48 

335 

0,g3  2 

ir 

// 

0,967 

1,014 

1 ,061 5 

1,108 

1 , 1 55 

1  ,  202 

1,249 

',44 

400 

0,948 

tf 

11 

// 

// 

V 

1,088 

1 , 1 35 

I,l8l 

1  ,  228 

•2,3 

v 

ft 

437 

0,956 

// 

0,980 

1  ,022 

1 ,o635 

1 ,  io5 

// 

// 

3,40 

'/ 

•t 

5i5 

O.975 

// 

II 

I  ,01  1 

1  ,o53 

1 ,0955 

// 

// 

fi, 44 

ir 

tf 

587 

0,991 

// 

// 

0,995 

1,0375 

1 ,080 

I  ,122 

// 

7,4i 

v 

tf 

602 

0,970 

// 

// 

0,969 

1,007 

1,046 

i,o85 

// 

1 1 ,  5>. 

// 

// 

647 

°,977 

// 

// 

if 

o,997 

i,o35 

1,074 

// 

17,68 

V 

tf 

727 

0,902 

// 

It 

tf 

// 

0,920 

o,9455 

it 

20, 38 

// 

tf 

783 

<',877 

" 

tt 

tf 

tf 

0,881 

0,906 

n 

100,00 

419 

o,353o 

// 

// 

// 

0,3545 

o,355o 

o,3565 

0,3570 

// 

tr 

Palladium-Or,  W.  Geibel. 

Bibliographie  p.  a3o. 

COMPOSITION 

en  pour   100 

de  poids. 

k  —  CONDUCTIBILITE. 
t  =  0°. 

COMPOSITION 
en  pour  100 
de  poids. 

k  =  CONDUCTIBILITE. 

t  =  0. 

1 00  Pd  -H      0  A 

9,47  x  10* 
7,01 
5,55 
4,86 

3,96 

3    80  x-   in* 

40     »   -H    60  A 

3o      »    -r-     70 
20      »    -f-     80 

10    »  -t-    90 
0    »  -+-  100 

Lu 

4,o5  x  10* 
5,53 

7,94 
13,57 

90      .')    -+-      IO      » 
80      »    -f-     20      i) 

60    »  +    |o    » 

47,52  x  10* 

5o    »  -4-    5.o    » 

Mablke. 
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Aluminium-Caleiura,  James  M    Breckenridge,  Trans.  Am.  El.  Chem.  Soc,  17,  3j2-3. 

Ca 

M1CR0HMS 

CONDUCTIBILITÉ 

Ca 

MICROHMS 

CONDUCTIBILITÉ 

pour  100. 

par  centimètre. 

spécifique. 

pour  1(0. 

par  centimètre. 

spécifique 

3,07 

i5,8 

63291 

3i,3 

Il8,0 

8474 

6,00 

20,2 

4g5o5 

32,8 

II2,0 

8928 

9,' 

27,1 

36goo 

37,7 

1  10,0 

9091 

C2,5 

38,4 

26042 

5o,o 

l4l,0 

7093 

<9»4 

49,5 

20202 

60,0 

171,0 

5848 

23,9 

99,5 

ioo5o 

^5  0 

189,0 

5298 

25,o 

n3,4 

8848 

78,8 

II2,0 

8928 

28,5 

1  17,0 

8547 

Conductibilité  de  quelques  alliages  à  la  température  de  18°,  Haken.                      Biblio  ra  hi        23 

NOM   ET    COMPOSITION 
alliages. 

h   =  CONDUCTIBILITÉ 

NOM    FT  COMPOSITION, 
des  alliages. 

A   =  CONDUCTIBILITÉ. 

Bismuth-Tellure. 

Tellure-Étain  (suite). 

5      x  io« 

3o  p.  100  Te  -+■  70  p.  100  Sn 

20            »            -+-  80*           » 

IO                       »                      -T"    90                     » 

206       X  10* 

3o8 

656      x  io1 

Antimoine- Argent. 

SbAg3 

93       XIO2 
3,6  x  to» 

Tellure-Antimoine. 

5      x  io5 
5,5 
8,8 
16 

Tellure-Étain. 

90  p.   100  Te  -+-  10  p.   loo  Sn 

95*p.  100  Te  -f-    5  p.  100  Sb 
90         »         -f-  10        » 
80         »         -+-  20        » 
"5         »         -t-  25        » 

80              »             -h  20            ) 

6,7 
3i 

42 

49 

69 

97 
io3 
146      x  io! 

70          »         -+-  3o         » 
65          »         -+-  35         » 

20 

29 
48 
38 
35 

70           »           -H  3o 

65          »         -1-35         < 

60         »         -1-  \o 

55          »         -f-45         1 

60  p#.  100  Te  -+-  46*  p.  100  Sb 

29 

23 

19       X  I0! 

5o  p.  100  Te  -f-  5o  p.  k 
4o         »         -t-  60        > 

>o  Sn 

3o         »         ■+■  70        » 

20             »             -4-  80            » 

. . 

Potassiun 

'-Mercure,  Muller.                                                 Bibliographie  p.  23o. 

CONCENTRATION 
en  pour  100 

POINT  DE  CONGÉLATION. 

/•  =  RESISTANCE    A    LA  TEMPERATURE   DE 

-Je  K. 

(  =  temp. 

»=  résistance 

100*. 

150" 

J00° 

toO°. 

300°. 

8C0*. 

100". 

*3»*. 

i ,65  K. 

0 
62 

xto- 

» ,2880 

xio-« 

1,3395 

X!0-« 
1 , 4080 

xio-« 

1 ,478o 

xio-4 
i,55i8 

x  io-< 

J  ,627.5 

xio- 
1 , 7060 

xio-« 

xio-» 

3,52    » 

162 

1,6576 

- 

- 

I,70l8 

1 ,7638 

1 ,83g5 

1,9218 

- 

_ 

6,56   » 

262 

1 ,9780 

- 

- 

- 

- 

2,0390 

2, l345 

2,234o 

2,33o 

8,56    >» 

287 

• ,999° 

- 

- 

- 

- 

2,02?5 

2,1195 

2 , 2 1 5o 

9,62    » 

282 

2,o85 

- 

- 

- 

- 

- 

2,22 

2,32 

- 

11,92    » 

256 

2,3260 

- 

- 

- 

- 

2,3700 

2,420 

- 

- 

21,34    » 

162 

2, 4025 

- 

- 

2,4l5 

2,432 

2,447 

2,46l8 

- 

- 

39,45    y 

87 

I  ,3020 

I . 3280 

i,425o 

I ,5275 

i,63i8 

1 ,7360 

i,84o5 

- 

- 

79,35    » 

57 

0,3710 

i,4'3o 

0,4612 

o,5ioo 

o,5585 

0,6070 

o,6558 

- 

- 

ion, 00   v 

64 

0,1298 

o,i53 

o,i853 

0,2178 

— 

- . 

- 

- 

" 

Mahlke. 
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Sodium-Mercure,  Muller. 


Bibliographie 

p.  a3o. 

OONCEN- 
TltATlON 

POINT 

DE  CONGÉLATION. 

r  —  RESISTANCE   A    I. 

V   TEMPÉRATURE   DE 

en  pour  100 
de  Ma. 

1—  1<MII|>. 

/—rpsisiaiMT 

SO". 

100*. 

ISO". 

■200". 

250°. 

300". 

330". 

wo\ 

450°. 

500*. 

O.  1  i  Na. 

0 

-43 

Xio-  J 

xio~» 

xm    '• 
1 ,037.5 

xin-* 
1  .092.5 

<10~* 

i . 1 5oo 

x  io-J 
1 ,2i5o 

xio-« 
i,285o 

x  io-< 
1,3  5go 

xio-* 

xio-< 

x  i<r  « 

0,3g  » 

-32 

'/ 

1  ,oo3o 

1,0595 

1 . 1  1 6  ri 

i,i75o 

i  .i3go 

1 ,  3o<)o 

i,386o 

- 

- 

- 

o,g5  » 

+5»; 

0,981 

- 

1 .0290 

1.0840 

r,i38o 

1,1910 

i,243o 

1.2975 

- 

- 

- 

3,o3   » 

2  5o 

1 , 1 070 

- 

- 

- 

- 

1 ,  1070 

i,'5oo 

1,192.5 

i,236o 

- 

- 

4,85  » 

352 

1 . loi  5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

i,ioi5 

1 , 1 2G0 

1  ,i5o5 

- 

5,7     » 

36o 

I  ,220 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

i,238o 

1 .262 

- 

7,44  » 

320 

l,2<'>/i 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,2805 

i,3og5 

i,338o 

1,366 

1 7,3  >  » 

1  12 

1.2Z9 

- 

- 

- 

1.2.70 

1,2965 

1.3235 

i.35o 

- 

- 

- 

32. 0       )) 

M 

1  >o56 

- 

1,0740 

1.0910 

1.108 

1.1255 

i,i43o 

1,1600 

1,1780 

- 

- 

OS.  7     .. 

65 

o,5g4 

- 

0,5iG 

o,53i5 

0,5495 

o,56fio 

o,5825 

0.5995 

0,6162 

- 

- 

100            .) 

9« 

0,1975 

— 

0,098 

0, 1 170 

o.i358 

— 

— 

— 

- 

- 

- 

Fer  ( électrolj  tique)  et  Cuivre  (électrolytique) 
Burgess  et  Aston  (2). 


Bihltograplut'  p.  230. 


CONCENTRATION 

eu  pour  100 

ilo  Cu. 


0,09  Cu 

0 ,  20     » 
0,42     » 

o ,  80    » 

I,OI     c 

1 , 5 1    » 


RESISTANCE  =  /'. 


12,2.  X  I0-C 
12,0 

.3,6 
i3,6 

i4,7 

17,0  x  io-6 


CONCENTRATION 

en   pour  100 

.le  Cu. 


2,01  Cu 

3,99  » 

5,07  » 

6, 16  » 

7,o5  » 

94,34  » 


RESISTANCE 


i3,4  x  io-« 
12,7 

12,5 

12,7 
i5,8 
3,g  x  io^fi 


(  ')  Les  éprouveltes  furent  changées  à  900°  et  trempées  dans  l'eau. 


Fer  (  ricctrolj  tique)  et  Silicium  (commercial), 
Hi'rgess  et  Aston  (i). 

Bihtiographie  p.  230. 


CONCENTRATION 

en  pour  100 

de  Si. 


0,0  Ï31 
0,233  » 
0,6o3  » 

1 ,o33  » 

',897  ' 

2,826  » 

3,334  » 

4,655  » 
1 00 ,  O       I) 


RESISTANCE  =  /•. 


12,  I   X  IO-6 

'4,7 
'8,7 
24,3 

34,4 
44,6 
48,6 
62,5 
5g, 5  x  io~6 


Potassium-Sodium,  Muller. 


Hibliographie  p.  î3o. 


CONCENTRATION 

en  pour  100 

.le  K. 


6,66  K 
12,86  » 

37^4  » 
57,5  » 
73,3  « 
8  ") .  8  » 
g5,25  » 


POINT    DE    CONGELATION. 


Teinp,  : 


82 

7' 

3o,o 
6,5 

-12,5 

+  '7 
+42 


Rcsislance  - 


(i,  1  3o5  X  K)  4 
O,  1723 
0,287.5 
0,357> 

o,3565 
o, 3240 
0,2082  X  IO-4 


o,2.g73  xio-' 
o,38i8 
o,3goo 
o,3438 
0,2148  x  10-  4 


/•  =  RESISTANCE    A    LA   TEMPERATURE    DE 


150°. 


O,  l38     x  io~4 

0,l846 

0,3222 

o,4og7 

o , 4 1 9° 

0,3740 

0,2433  X  IO~4 


o,  i5g    x  ro_ 

o,2o55 

0,3472 

o,4373 

0,4480 

0,4070 

0,2750  X 10" 


O,  l802  X  10"4 

0,226 5 
0,3720 
0,4621 
0,4765 
0,4440 
o,3og5  x  io~4 


Mahlke. 
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Plomb-Cadmium,  Miller. 


Bibliographie  p.   ?3o. 


CONCENTRATION 

en  pour  100 

île  Cl. 

POINT  DF 

CONGELATION. 

/'  =  RÉSISTANCE  A   LA   TEMPÉRATURE   DE 

Temp.  =  (. 

Résistance =r. 

»««'.. 

.00". 

000°. 

TOO". 

800'. 

900". 

lMOO  . 

oCd 

i,44  > 

2,9     » 

u 

3i7 
3i3 
3oo 

XIO"  ' 

0.946 

0,932 

0,920 

XIO  -' 
0,980 

°,97' 
0,965 

x  10-  ' 
1 ,026 

1  ,016 

1,009 

xn>  • 

1,072 

1 ,  ()(*)  1 
1  ,o54 

xio-' 

1, 118 

1,106 

1,098 

xio-« 

1,164 

1 , 1 5 1 
r,i43 

XIO     ' 
1,211 

Xlu     ' 
1     t>*l~> 

Plomb- Antimoine,  Mlllkr. 


Bibliographie  p.  23o. 


CONCENTRATION 

en  pour  100 

de  Sli. 

0,76  Sb 

2,o3     »  

1 8 , 39    »  


POINT   DE    CONGELATION. 


Temp.  =  / 


,15 


15 

3oo 
253 


Résistance  =  r. 


0,94l 
0,930 

o,9fi9 


xto-< 


r  —  RESI8YANCE  A  LA  TEMPERATURE   DK 


xio- 


0,979 
0.976 

1 ,026 


%I0" 
I  ,023 

I  ,02  ». 

1  ,o65 


xio-' 
1 ,0703 

1,068 

i,io3 


700. 


xio- 


1,1)6 

1, 1 1 35 

1,141 


800" 


I,  l62 
«,'39 

1,181 


xlo-< 


«00* 


XIO-' 

1 ,2075 

I  ,  2050 
I  ,223 


XI" 
1 ,252  5 

1 ,25i)() 

I  ,2ÔJ 


Plomb-Bismuth,  Miller 


Bibliographie  p.  23o. 


CONCENTRATION 

en  pour  100 

de  Bi. 

POINT   Dh 

CONGÉLATION. 

r  =  RÉSISTANCE   A   LA  TEMPÉRATURE   DE 

Temp.  =  1. 

Résistance  =  >-. 

ioo\ 

500". 

600". 

700". 

800°. 

900". 

1000". 

0         Bi 

1, 197  »  

0 
327 

fr 

X  10-' 

0,946 
0,978 

xto-< 

0,980 
0,978 

xto-« 

1  ,026 
1,024 

xio-» 
1 ,072 

1,070 

XIO-3 
I,ll8 

I  ,  Il6 

X  10' 
1,164 
1  ,  162 

XIO"4 
1,311 

I  ,208 

XIO"* 
1,237 

1,254 

Fer-Nickel,  Ruer  et  Sciilz. 
r  =  Résistance  à  la  température  moyenne  de  l'air  de  l'alliage. 

65  pour  ioo  Fe  -+-  35  pour  100  Ni  =  94  x  io~*. 

Bibliographie  p.  -i3o. 


Aluminium- Argent. 
Bhoniewski. 

Maximum  de  résistance  pour  Al,Ag,. 

Bibliographie  p.  2-3o. 


Conductibilité  de  corps  divers. 


Conductibilité  des  poudres  comprimées  (J.-J.  Siiukow). 


Bibliographie  p.  23o. 


CORPS. 

Fer 

Aluminium 

Chrome 

Azoture  de  manganèse . 


CONDUCTI- 
R1LITÉ  —  K. 


27,0 

38,46 
38,46 
18,18 


RÉSISTANCE 

=  r. 

CCRPS. 

CONDUCTI- 
BILITE =  K. 

RÉSISTANCE 

O,037 

Azoture  de  manganèse. 

22,62 

0,Oii 

O,026 

»          chrome  . . . 

1  :,  ,  4  0 

o,o65 

O ,  O26 

»               »... 

1 2 ,  72 

0,078 

o,o55 

»         titane 

3i  ,o5 

o,o32 

OBSERVATIONS. 


Résistance  des  azotures  d'Alu- 
minium (AIN),  de  Ca  (CajN,), 
de  Magnésium  (Mg3  N3)  en  poudre 

/•  >  8,8  x  ios  ohms. 


Mahlke. 


Tables  internationales. 
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Conductibilité  du  Carbone  (Hansen). 


Bibliographie  p.  23o. 


Graphite  de  Acheson. 

Électrodes  de  Carbone  de  la  "National  Carbon  Co". 

DIMENSIONS. 

ÉCHANTILLON  PHIS. 

IlÉSISTANCE  =:  l\ 

DIMENSIONS. 

ECHANTILLON    PRIS. 

RÉSISTANCE  =  /'. 

1  pouce  de  diamètre  . . . 
i 

• 

i                » 

2  )> 

3 

3  » 

4  pouces  x  4  pouces . . 
4       »       x  4      » 

6  pouces  de  diamètre. . 
6                » 

en  longueur. 

» 
» 
» 

» 

X 

en  travers, 
en  longueur. 

en  travers, 
en  longueur. 

en  travers. 

o ,  ooo3g i -o , 000396 
o, ooo343-o, 000379 
0,000329-0,000353 
0 , 000268-0 , 000290 
0,000885-0,000898 
o,ooo363-o, 000367 
o,ooo4o5-o,ooo433 
o,ooio2  5-o,ooio3o 
0 , ooo3  78-0 , 000399 
0 , 000802-0 , 000802 
0 , 000329-0 , ooo3  34 
o,ooo655-o,ooo662 

x  pouce  de  diamètre. . . 

1 

4  pouces  x  4  pouces . . 

4       »       x  4 

6        »       x  6 

fi        »       x  6 

8        »       x  8 

en  longueur. 

» 

» 

» 

en  travers. 

en  longueur. 

en  travers. 

en  longueur. 

0 , 00 1 00-0 , 00 1 1 3 
0,001 i3-o, 00147 
0,00132-0,00193 
0 , 00 1 80 

0,00225-0,00252 

o,oo337 

0  oo>5o-o, 00370 

0,00234-0,00280 

Conductibilité  des  mélanges  de  Chlorure  de  Cadmium  et  de  Cadmium  métallique  (Aten). 

Produits  commerciaux. 


Bibliographie  p.   î3o. 


COMPOSITION 
en  pourcentages  moléculaires. 


100,0  CdCU 
96,6 

88,5 


mol 

0,0  Cd 
3,4 

7,2 

H.5 


K 

=  CONDUCTIBILITE  A   L-A 

TEMPERATURE    DK 

580*. 

590". 

600°. 

610*. 

«20*. 

630°. 

6;o\ 

650° . 

660°. 

670°. 

«80°. 

690°. 

.,878 

1,906 

',934 

1,962 

',99° 

2,0l4 

2,040 

2  ,  066 

2,090 

2,Il6 

2,l40 

2,  l64 

1,864 

1  ,892 

1,920 

1,948 

',976 

2,002 

2,028 

2,o52 

2 ,  078 

2,  lo4 

2,128 

2 ,  1  52 

1,836 

1,864 

1,894 

1,922 

i,95o. 

f  ,978 

2 ,  004 

2,o3o 

2,o.58 

2,o84 

2,lIO 

2,  i34 

i,794 

1,826 

1,856 

1,888 

1,916 

i,946 

i,974 

2,002 

2,o3o 

2,o58 

2,084 

2,1  12 

2,190 
2,178 

2,  l6i 

2,i38 


Produits  purs. 


COMPOSITION 
en  pourcentages  moléculaires. 


■nul 
IOO,0  CdClj- 

97,5 
95>° 


Blrtl 

o ,  o  Cd 

2,5 

5,o 


K  =  CONDUCTIBILITE 
à  la  température  de 


580° 


',9<>7 
1,898 

1,884 


600°. 


1,968 
<,959 
',945 


610°. 


2,023 
2,Ol6 
2,004 


COMPOSITION 
en  pourcentages  moléculaire». 


mol  mol 

92,5  CdCI,+-   7,5. 
90,0  +io,o. 


K  =  CONDUCTIBILITÉ 
a  la  température  de 


680°. 


1,867 

i,845 


1 ,928 
1 ,906 


',989 
1,969 


Bore  (Weintraub).  r  =  Résistance  à  la  température  de  23°  :  ca.  1,7  x  îo6. 


Bibliographie  p.  23o. 
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Variations  de  la  résistance  électrique  avec  la  température. 

r,=  résistance  à  la  température  t. 


Bibliographie  p.  î3o. 


Fer  pur  (Aalderink). 

Variation  de  la  résistance  entre  19*,  5  et  170°,  9 

r/  =  '"•(•-+-  0,00283/  -+-  0,0^122 /*) 


Cuivre  pur  (Dellinger). 

Variation  de  la  résistance  en  pour  cent  à  20" 

0,3938 


Coefficients  de  température  de  divers  métaux. 


Bibliographie  p.  23o. 

MÉTAL. 

INTERVALLE 

do 

température. 

ACCROISSEMENT 

de  la  résistance  en  p.  too 

p«r  degré 

AUTEURS. 

MÉTAL. 

INTERVALLE 

de 

température 

ACCROISSEMENT 

do  la  résistance  en  p.  loo 

par  degré. 

AUTEURS. 

Ag 

Mo 

0         » 
O-IOO 

0-170 

O-IOO 

o,4i5 

o,5o 

o,38o 

Broniewski. 
Fink. 

V.    PiRANI. 

Wo 

0         0 
O-  1  OO 

0,170 

0,41 

o,5i 

V.   PiRANI. 

Wo 

Fink 

Pt 

Zinc  (zinc  puriss.  Merck).  —  Variations  de  la  résistance  avec  la  température  (Benedicks) 
e  la  différence  de  potentiel,  proportionnelle  à  la  résistance,  l'intensité  du  courant  étant  constant. 

Bibliographie  p.  23o. 


ÉPROUVETTE   I 

ÉPROUVETTE   II. 

t. 

e. 

t. 

e. 

t. 

e. 

t. 

e. 

0 

16 

2,68 
3,28 
3,4o 
3,56 
3,85 

3,98 
4,16 
4,3o 

4,64 

0 

253 

4,9° 
5, 16 
5,4o 
5,56 
5,8.) 

à, 95 
6,23 
6,45 
6,5i 

u 
48. 

i,99 
3,3o 
3,52 
3,69 
3,91 

4,<>7 

4,21 

4.37 

4,56 

0 

236 

4,87 

5,12. 

86 

276 

8j 

208 

280 

5,38 

n4 

3 18 

|23 

3i4 

5  65 

147 

337 

1 5o. 

33i 

5,90 
6,24 
6,58 

164 

167   .. .    . 

357 

184 

383 

3qi 

if)3    ■ 

4i3 

4i5 

6,72 

6,78 

3n4 

;  |  4                     

Rapport  des  résistances  de  divers  métaux  à  diverses  températures  (Pirani). 


Bibliographie  p.  î3o. 


TEMPERA- 
TURE^ 


—  ISO 

0 

100 

200 

3oo 
400 
5<>o 
600 
700 


RAPPORT   DES   RESISTANCES  = 


Wo  (*) 


o,i75 

o,9i5 

i,33 

i,7(l 

2,22 

2,7 
3,2 

3,75 

4,3 


Pt 


<v.)4 

I  ,28 

1 ,62 
',9<> 

2,3o 

2,64 

2,98 

3,32 


Ta. 


0,34 

°,9< 
1,27 
1 ,59 

1,90 
2,20 
2,48 

2,76 
3,04 


TEMPERA- 
TURE =  / 


800 

9OO 

IOOO 

I  I  OO 

I20O 

i3oo 
1  ^00 
1  5oo 
1600 


RAPPORT  DES   RESISTANCES 


Wo  (»i. 


4,87 

5,47 
6,02 
6,62 
7,22 
7,80 
8,42 
9,00 


pt. 


3,65 
3,95 

4,2  5 

4,52 

4,77 
5,oi 
5,25 

5,48 
5,70 


Ta. 


3,32 
3,6o 
J,  86 

4,12 

4,38 

4,64 

4,88 
5,11 
5,3  a 


TEMPERA- 
TURE =  t 


RAPPORT  DES    RESISTANCES 


Wo  (*). 


1700 
1800 
I90O 
200O 

(*)  Fils  de  vieilles  lampes. 


Pt. 


Ta. 


5,46 
5,6J 
5,92 
6,3.1 


SUMMERVILLE   (  2  ). 

Molybdène.  Tungstène. 

rIOOO  r      . 


'•o 


6,9 
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Coefficients  de  température  pour  les  alliages  Ardent-Cuivre 

entre  25    et  100°  (K.  I'    et  S-  <  O  >• 

Biblio graphie  p.  a3o. 


COMPOSITION 
en   pourc'eniajrfî.  atomiques. 


Ali  liûISSEMUN'T    DK    I.A   UESISTAN(:E 
en  pour  iou  pour  degrés 


de  I  alloue  détrempe-'. 


O      Ag  -+-  loO      Cu 

o,5  -i-  99,5 

i,o  -+-  99,0 

2,0  -+-  98,0 

3,o  -t-  97,o 

5,0  -+-  95,0 

i5,o  -+-  85, o 

3o,o  -t-  70,0 

45,o  -h-  55,0 

6o,0  -H  4°!° 

75,0  -H  25,0 

9()  -T-  10 

9'i  ■+•  7 

96  -H  4 

98  -t-  2 

1 00  -+-  O 


0,433 


o,385 

o,389 
0,387 
0,374 
o,38o 
0,370 
o,365 
0,374 


o,38i 
o ,  :i99 
0,417 


de  l'alllngp 

non  de  trempé 


0.41 1 
0,391 

o.  36 1 

o,3 1  5 
0,321 

o ,  293 

0,320 

o,323 
o,3oo 
o,3o3 
o,3a3 
o,349 


',397 


Coefficients   de   température   pour  les  alliages 

Palladium-Or 
entre  la  température  de  l'air  et  160J  (Seihkd. 

Bibliographie  p.  s3o 


pont   10(1   d'oh  i:n  poids 


o  Ai 
10 
20 
3o 
4o 
5o 
(io 

70 
So 

9° 

100 


l'KCHOISSKMF.NT 

ilt*  la  conductibilité  en  pour   too 

pour  degrés. 


0,328 

o,224 

",'74 
<> ,  1 3 1 

o,<)79 
o,o65 
o,o34 
o,o55 
o ,  0G4 
0,097 

0,0  2.6 


Alliages  Argent-Aluminium  (Bboxiewski). 

Coelïuient  de  température  maximuin 
vers  o,ooi3  pour  Ag3  Al2. 

Bibliographie  p.  ?3< 


Métaux  divers  (Au,  Ag,  Fe.  VVo,  Mo,  Ni,  Al,  Mg,  Cu)-  -     Alliages  techniques  américains  (Excello,  Superior). 
Carbone.  —  Coefficient  de  température  en  pour  100  par  degré  (Summerville)  (3). 


Bibliographie  p.  a3o 


2* 
5o 
100 
2.00 
4oo 
5oo 
600 
700 
800 
900 
1000 


A.i 

trempé. 

Au 

détrempé. 

Ag. 

Fe. 

VVo. 

Mo. 

Ni. 

Al. 

Mg. 

Cu 

uetit 

Cu 

de  188:.. 

Ni-Cr 

(alllaite). 

0 

■a 

X 

s 
0 

s 

a. 
y 

0.35 

0,23 

o,3o 

O  ,  52 

o,46 

o,33 

o,43 

o,34 

0.  5o 

0,36 

0.2I 

0,032 

0,022 

0,096 

0,37 

0,2.4 

o,32. 

0,57 

o,48 

0,33 

0,41 

0,37 

0,48 

o,">7 

0,23 

o,o3o 

0,02.3 

0,092 

0,58 

0,2.5 

0.36 

o,G8 

0, 5o 

o,34 

o,43 

o,4o 

o,45 

o,38 

0,3  1 

0,0  3o 

0,026 

0,o84 

o,39 

0,?-9 

0.39 

0,90 

o,54 

o,36 

0,70 

0,42 

o,4' 

0,40 

0,40 

0,0  f6 

0,029 

0,068 

o,43 

0,34 

0.42 

i,33 

o,56 

o,5o 

o,36 

0,46 

0,^0 

o,4>. 

0,4o 

o,o3o 

0,02.4 

o,o4' 

0,44 

0, 3  5 

0,44 

1.47 

o,'»7 

o,5o 

o,3o 

o,5o 

0 ,  36 

o,43 

0,40 

0,02.4 

0,026 

o,o3g 

0,48 

0, 39 

o,4C 

1,70 

0.J7 

0,  5o 

0,28 

0,60 

1 ,00 

0,44 

0,42 

o,oo5 

0,011 

o,o36 

o,5o 

0,39 

0,4; 

2,2.4 

0,57 

0,r)0 

0,26 

- 

- 

o,47 

0,37 

0,006 

0,011 

0,029 

0,61 

o.jo 

0,  V) 

1  ,  «o 

0,6| 

o,5i 

0 , 2  5 

- 

- 

o,53 

0,38 

0,007 

0 , 0 1 5 

0 ,  026 

- 

0,46 

0,58 

0,46 

0. 75 

O,02 

0,28 

- 

- 

0,57 

"  0,46 

0,010 

0,022 

0,025 

- 

o,49 

- 

0, 5o 

0,89 

0,48 

0,37 

- 

- 

0 ,  62 

o,5o 

0,018 

0 ,  02.9 

0,024 

7 

O 


-o,o3o 
-o,o3o 
-o.o.îi 

-0,023 
-0,0l8 
-0 ,  02.0 
-O,0l9 
-0,Ol8 

-o ,  02.2 
-0,020 

-O , 020 
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Coefficients  de  température  en 
Substances  diverses  (Si 

pour  100  par  degré 
mmerville). 

Graphite  de  Acheson  (  Hansen  ). 

Bore.  — 

Résistance  à  diverses 
ratures  (Wkixtralb). 

tempé- 

Bibliographie  p.  î3o. 

Bibliographie  p.  23o. 

Bibliographie  p.  j'io. 

TEMPÉ- 
RATURE =  / 

MAN- 
GANIN. 

CONS- 
TANTAN 

ADVANCE. 

(*) 

la 
la' 

(*) 

TEMPÉ- 
RATURE^ 

RÉSISTANCE  EN  POUR  100 
do  I;j  résistance  à  25" 

TEMPÉ- 
RATURE =  t 

RÉSISTANCE 
(Ml  ohms. 

Kprouvelte  \. 

TEMPÉ- 
RATURE =  t 

RÉSISTANCE 

en  olinis. 

Éprouvellc  II. 

o 

0 

0 

0 

.2,5 

0,056 

O,058 

0 , 0;  20 

o,o433 

2  5 

IOO 

27 
■  j 

56200OO 

l4o 

I07000 

25 

o,o6 

0 ,  05  2 

o,o55 

0,0; 30 

400 

94," 

45 

2^90000 

l60 

55ooo 

5o 

-0,Ot20 

-o,ovi4 

-o,o58 

0,Ot22 

800 

8.,5 

t')0 

1 5 00000 

170 

4o00O 

75 

-o,Oj  35 

-0,0^28 

-0,0*12 

0,04 I 5 

I  200 

66,o 

80 

758000 

l8o 

3o5oo 

100 

-0,0.,  {2 

-o,ov33 

-o,o57 

0,056 

1600 

65  ,o 

100 

395000 

I90 

•22000 

i5o 

-0,0430 

-o,o;3o 

-o,o6 

o,o65 

2000 

68,  o 

120 

>.38ooo 

>.  1  0 

i38oo 

200 

-o ,  ot  5o 

-0,0;20 

o,os7 

0,0; 10 

2200 

69 ,0 

140 

1 34ooo 

220 

10700 

3oo 

-0,007 

-0,0V  I  ') 

O,0;27 

0,0; 35 

- 

- 

160 

77000 

v>5o 

53oo 

4oo 

+o,Oi  4o 

o,o6 

o,o4>.5 

0 , o4  28 

- 

- 

180 

46000 

V.90 

2250 

475 

o,o6 

o,oki7 

o,o44o 

0  ,  O3  1  1  0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5oo 

-o ,0311 0 

0,0;27 

o,ok8o 

<),().j  200 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

52.5 

o,o0 

«,0447 

o,o3 io5 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

"" 

*  Alliages  techniques  américains. 


r,  =  r, 


Corps  solides  divers.  —  Variation  de  la  résistance  avec  la  température. 
Formule  do  KoEisir.SBERGER  et  Schilling  : 

11  rt  —  résistance  à  <°  (T.  absolu)  ; 

Ëi!_/'  r0  =  résistance  à  t*  (T0  absolu)  ; 

a,  (J  et  q  =  constantes. 


al 


1  -h  af0  -f-  [i/o* 


SUBSTANCES. 


Silicium 

»         

Fe  S 

llmenite  (oxvde  de  Fe  et  Ki) 


-189  à  217 
-440  à  835 
-188  ;i  35o 
-   19  ù  890 


<h 


800 

3ooo 

610 

2.4  30 


o,oo3682 
o,oo5o4 
0,00475 
o, oo544 


—0,058/, 
— o,os3i 
— o,o5'265 

-t-o,o538 


Influence  de  la  pression  sur  la  résistance 
d'un  fll  métallique  (C.  J.  et  E.). 

Bibliographie  p.  i'io. 


TEMPERATURE. 


'9," 
25  ,0 
25,0 

25  ,0 

19,0 


PRESSION 
en  atmosphères. 


[ 
I 

>oo 
1000 
I  5oo 


RESISTANCE 

en   (iluns. 


2.6(),20 
275.00 

•■*74 , 7  » 
274 , 5o 
•'.68 , 4  5 


Diélectriques. 


Bibliographie  p.  a3i>. 


■r.s  1 1  +  ï~j  1 


Résistance  et  coefficient  de  température  (Diétriuii).  Formule  de  Kœnigsberger  r,  —  r„c 


SURSTANCK. 


Ébonite  H 

F 

A 

I 

E 

Anibroido  (claire) 

Ambre  jaune 

Cire  des  abeilles  (jaune;.. 

»  (  blanche  ) 
Caoutchouc 


'•»■ 

9- 

1 ,90  X 

I  0ÎO 

11970 

44,8    x 

ioîri 

1 6960 

2,85  x 

io18 

I<f520 

4'i,9    x 

I0M 

i9>5o 

10,0    x 

lO1" 

17160 

99.7    x 

IO28 

2.5  i4o 

7 ,  22  x 

10»  (?) 

5258  (?) 

11,1      X 

IO16 

13420 

14,3      X 

10" 

1 2990 

1 , 1 6    x 

IOu 

7588 

SUBSTANCE 


Cire  d'Espagne  rouge  foncé  .  . 
»  rouge  clair. . . 

Schellack 

»        

Verre  0 

»      R 

Porcelaine 

Bois    de    hêtre    parallèlement 
aux   fibres 


C,,J2     X  10"  (?) 
i3,6o    x  io16  (?) 


i3,9      x  io16 

0,488  x  io'° 

21 ,9      x  io13 

0,633  x  io13 


688 


x  io" 


),2)       X    IO1 


I  J8oti  (?) 
16820  l?l 
16710 

I   >2.3o 

7386 
4i  83 
5338 

6412 
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Coefficients  de  température  de  la  résistance  [Summerville  (3)]. 


TEMPÉ- 
RATURE =  t. 

VKRRE. 

0 

45o 

—  32,00 

475 

—  32,00 

5oo 

—  6,00 

5a5 

—  3,60 

55o 

—  2,5o 

575 

—  1 ,5o 

6oo 

—  0,80 

Ô23 

—  o,45 

65o 

—  o,3o 

675 

—  0,20 

700 

—  «V7 

725 

—  0,14 

75o 

—  0, 10 

775 

—  0,07 

800 

—  0,06 

TEMPE- 
RATURE = 


575 
60O 
625 

65o 
675 
700 
725 
75o 
775 
800 
85o 
900 
95o 
1000 


PORCELAINE. 


l6,00 

"  9,80 

6,20 

4,60 

■  3,70 

2,80 

-  2,00 

-  1 ,6o 

-  I  ,00 

■  0,70 
-  0,40 

■  o,3o 

-0,20 

■  O,  12 


TEMPE- 
RATURE =  t. 


750 
775 
800 
825 

85o 
875 
900 
92  5 
95° 

975 
1000 

102  5 
io5o 


QUARTZ. 


I0,00 
8,02 
6,40 
5,20 

4,ao 
3,20 
2,60 
2,20 
1,80 
i,3o 
1 ,00 
0,80 
o,65 


Résistance  de  diélectriques  à  la  température  de  17"  (Thornton). 


SUBSTANCE. 


Ambre  jaune 

Baume  de  Canada 

Caoutchouc 

Cire  de  paraffine 

Ébonite 

Gutla-percha 

Quarz  fondu 

Quartz  parallèle  à  l'axe 

Quartz  perpendiculaire  à  l'axe 

Résine, 

Soufre 

Verre-flinte  (densité  3,3). .. . 
Verre-flinte  (  densité  4,1) 


RESISTANCE  =  /-,. 


1 ,55  x 10" 

2.8  xio» 
i,5  x  io18 

4,9x10" 
4,5    xio" 

6,21  X  I013 

i,6x  io'« 
i,53  xio'* 
2,0  x  io16 
7,0  x  io15 
8,2  x  1015 

9.9  XIO16 
2,5     XIO1* 


Constantes  du  verre  de  sodium  (Le  Blanc  et  Kerschbaum). 

Conductibilité  k  à  3io" 8,ox  io-< 

Coefficient  de    température 

Entre  290"  et  3o5" -+-0,0190 

Entre  2900  et  32i° +0,0209 

Vitesse  des  Ions  Na  à  320" 10-8 '- — 

volt 
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Forces  thermoélectriques. 


Bibliographie  p.   j35. 


Force  thermoélectrique  de  quelques  métaux  et  alliages  opposés  au  cuivre  ou  au  ter 

(Unité  :  microvolt  par  degré). 


SUBSTANCES   (  '  ) 
pour  ioo. 


Argent. 

Argent-Thallium. 

97,27  Ag  4-2,73  Tl 

»  » 

93,24  Ag-T-4,76  Tl 
»  » 

Antimoine. 

Argent-Antimoine. 

Sb  Ag3 
Étain. 

Argent-Étain. 

96,0  Ag-t-4,o  Sn 

»  >» 

Tellure, 

refroidi  rapidement 

»       lentement 

Bismuth. 

Bismuth-Tellure. 
Bi,  Fe, 


Étain- 

yo  Te  - 
80  Te 
70  Te- 

65  »  - 
60  »  - 
55  »  - 
Sn 
5o  Te- 
4o  »  - 
3o  »  ■ 
20  >  - 
10    »  - 


Tellure. 

+-  10  Sn 
+-  20  Sn 
+-  3o  Sn 
+-  35  » 
+-  40  » 
+-45  » 
Te 

+-5o  Su 
f-  60  » 
+-  70  » 
+-  80  » 
+-90  » 


con  niK 

TEMPÉ- 
RATURE. 

Cu 

18" 

Cu 

18° 

Cu 

80" 

Cu 

18" 

Cu 

So- 

Cu 

iS" 

Cu 

18° 

Cu 

i8° 

Cu 

i8° 

Cu 

8o° 

Cu 

18" 

Cu 

18" 

Cu 

18" 

Cu 

18" 

Cu 

18" 

Cu 

i8° 

Cu 

i8° 

Cu 

i8° 

Cu 

18° 

Cu 

18° 

Cu 

18" 

Cu 

180 

Cu 

180 

Cu 

18" 

Cu 

|8U 

Cu 

18" 

FOnCK 
Ihermoéicilr.  (') 
o-*  toIis. 


2,8 
2,3 

10,3 
3,6 

32 


—  8 

—  2,2 


7,6 
5,5 


4- 300 
-+-160 

-  58 


•i38 


-+-i  16 

+  7' 
-t-  4'-* 
4-  34 
-+-  28 
-+-  22 
-+-  26 
6 
0,8 

—  0,2 

—  0,8 

—  i,5 


AUTEURS 


Haken. 


Bei  11. 


Haken. 


Bern. 

» 


Haken. 


SUBSTANCES    (') 
pour  100. 


Tellure- Antimoine. 


95 

Te  4-   5 

Sb 

90 

»  -+-  10 

» 

80 

»  -+-  20 

» 

75 

»  4-  25 

» 

70 

»  -4-  3o 

» 

65 

»  -+-35 
Sbs  Te3 

» 

60 

-f-Te4o 

Sb 

5o 

»  -+-  5o 

u 

4o 

»  -f-  60 

» 

3o 

»  4-  70 

» 

20 

»   -+-  80 

» 

Cadmium- Mercure. 

96,86  Cd-r-5,i4  Hg 

»  -+-      » 

90       »      -+-  10       » 

»  4-      » 

Cuivre-Étain. 

g5  Cu  -t-  5  Sn- 

»        -+-    » 

Cuivre-Zinc. 

96,89  Cu  -+-3,u  Zn 

«  -+-     » 

95,00    »  4-  5,oo  Zn 

«  -+-     •) 

Cuivre-Nickel. 

96,06  Cu-i-3,94  Ni 

/>  -1-     » 

82,7  Cu  -+-  17, 3o  Ni 

»  -1-       » 


CONTRE 


Cu 

Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 


Cu 
Cu 


Cu 
Cu 
Cu 
Cu 


Cu 
Cu 
Cu 
Cu 


TEMPE- 
RATURE 


8" 


8° 

8" 
8" 
8" 
8- 
8° 


Cu 

i8n 

Fe 

8o° 

Fe 

18" 

Fe 

8o° 

18" 
80° 


18" 

80" 
18" 

8o° 


18" 
8o° 
18° 
8o° 


FORCE 

thermoélectr.  ('  i 

en  io-«  volls. 


-+-io5 

4-  93 

4-  97 
4-  63 
-+-  61 
4-  62 
-+-  82 
-+-  3} 
-+-  10 
4-  5 
-+-  2 
-+-     1 


3,4 
5,4 
9,7 
4,3 


3,4 
3,; 


-+-  a,9 

+  2,9 

4-  1,4 

4-  1,5 


i3,3 

» 

7,o 

» 

27,3 

» 

35,5 

» 

AUTEURS. 


Haken. 


Bern. 


(')  Four  100  en  poids.  —  (')  Le  signe  4-  indique  que  la  différence  de  potentiel  est  dirigée  vers  la  seconde  partie  du  couple;  le  signe 
qu'elle  est  dirigée  dans  le  sens  contraire. 
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Forces  thermoélectriques  des  couples  Platine  —  Alliages  Platine-Rhodium 

(l'une  des  soudure  est  à  o°)  (Sosman)  ('). 


Bibliographie  p.  1 35. 


T> 'HEKATIRE 

à*-   tr         :     MUnsuU'Iure 


IOO 
200 

3(»n 

4<>o 
joo 
Goo 

"OU 

800 

900 

IOOO 

[  100 

1200 
i3oo 
i4oo 
i5oo 
1600 
1700 
1755 


99  Pt--.  Kh 

pour  ï«o. 


10"   ■'  volls. 

0,21 
0,42 
o.63 
o .  84 
1  ,o5 

1,2) 

1,45 

1,65 
1,85 
■».,o5 

2,25 

2,45 

2 ,05 

2,80 

3,06 

3,20 

3,40 
3,">6 


ALL.AQES  PLATINE-RHODIUM. 


9  J   Pt  +  5  Kh 
pour  100. 


IO-'  TOllS. 

0,55 
I,l8 

1,85 
2,53 

3,22 

3,92 
4,62 

5,33 
6,o5 

6,79 
7,53 

8,>9 
9,06 
9,82 
io,56 
1  [  ,3i 
i2,o  5 
12,44 


90  pour  100  Pt-t-iopour  100  Rh. 


A   M  inimas  (  ■ 


io-»  »oHs 
0,63 

l,4l 

2,28 
3,21 

4,17 
5,16 

6,19 

7,25 
8,35 

9,47 
10,64 
11,82 

l3,02 
14,22 

•5,43 

16, 63 
i7,83 
'8,49 


Il  Maxiinas. 


m-'  volts. 
0,64 
1,43 
2,32 
3,26 

4,23 
5,24 
6,28 
7,35 
8,46 
9,60 

•o,77 
",97 
i3,i8 

'4,3g 
i5,6i 
16,82 
18, o3 
18,70 


lu-'  tolls. 
0,64 

.,43 

2,32 

3,25 

4,23 

5,23 

6,27 

7,33 

8,43 

9,57 
10,74 

",93 
i3,i3 
i4,34 
i5,55 
i6,;5 

'7,95 
18,61 


85  Pt-i-i5  Rh 

POUF    ion. 


m-»  voll». 

o,65 
I  ,5o 

2,4' 
3.45 

4,55 
5,71 
6,94 
8,23 

9,>7 
10,96 
12,40 
i3,87 
i5,38 
.6,89 
18,41 

'9,94 
21,47 
22, 3i 


80  Pt-l-20  Rh 
pour  ion. 


!,,-•  voll». 


3,5o 

4,60 

5,83 

7,18 

8,60 

10,09 

1 1,65 

13,29 

'4,96 
16, 65 
•8,39 
20 , 1 5 
21,90 
23,65 
24,55 


(')  A.  Valeurs  minimas.  B.  Valeurs  maximas  observées.   C    Valeurs  d'après  la  courbe  d'étalonnage. 

Valeurs  normales  de  la  force  thermoélectrique  du  couple  l't  :  (90  p.  100  Pt  4-  10  p.  100  Rh)  (Sosman)  (2). 


TEMPÉRATURE 

TEMPÉRATURE 

TEMPÉRATURE 

TEMPERATURE 

TEMPÉRATURE 

de  la  . 

10    ''    VOLTS. 

dr  la 

in"3  VOLTS. 

de  la 

10  "'   VOLTS. 

de  la 

I0~3  VOI.TS. 

delà 

10    3  VOLTS. 

seconde  soudure. 

seconde  soudure. 

seconde  soudure. 

seconde  soudure. 

seconde  soudure. 

20 

O  ,  1  [> 

0 
220 

1 .604 

4 1 8%  (») 

3,4^9 

629,2  (*) 

5,5/9 

880 

8,21  ! 

40 

0,234 

2.4o 

',777 

420 

3,446 

64  0 

5,64o 

9OO 

8,434 

5o 

0,297 

25o 

i,865 

440 

3,63g 

660 

5,848 

920 

8,658 

60 

0 ,  362 

>6o 

>,954 

4>o 

3,736 

680 

6,o56 

940 

8,884 

80 

0,498 

280 

2, 1 33 

460 

3,833 

700 

6,266 

960  (•) 

9,"' 

IOO 

0,641 

3o<> 

2 , 3 1 5 

48o 

4,029 

720 

6,477 

980 

9,3.3g 

120 

f',789 

3o5(8) 

2 ,  365 

5oo 

4,226 

740 

6,689 

IOOO 

9,56g 

140 

0,944 

320 

2 ,  5oo 

520 

4,424 

760 

6,902 

1020 

9,801 

i5o 

I  ,023 

320,2(«) 

2  ,  502 

54o 

4,624 

780 

7, "7 

1040 

io,o34 

ifio 

1 ,2o3 

340 

2,687 

56o 

4,824 

800 

7,333 

1060 

10,268 

180 

1 ,  266 

36o 

2,875 

58o 

5,026 

820 

7,55o 

1062,4  (6) 

10,296 

200 

1.433 

38o 

3,o64 

600 

5,229 

840 

7,769 

1080 

io,5o4 

ai7(') 

1,584 

4oo 

3,254 

620 

5,434 

860 

7,989 

1082, 6(') 

io,535 

l: 


Températures  de  fusion  de:  (')  Naphtaline.  —  (')  Cd.  —  (3)  Zn.  —  (')  Sb.  -  (4)  Ag.  -  («)  Au.  —  (')  Cu.  —  (')  Ébullitionde  la  Bemophénonc. 
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Valeurs  normales  de  la  force  thermoélectrique  du  couple  :   Pt—  PtRh 
(90  p.  iooPt-4-iop.   100  Rh)  (Sosman)(2)  (suite). 


Hibliogmphie  p.  >35. 


TEMPÉRATURE 

TEMPÉRATURE 

TEMPÉRATURE 

TEMPÉRATURE 

TEMPÉRATURE 

de  la 

10    3VO,TS. 

de  la 

10    3  VOLTS. 

de  la 

10  "3  VOI.TS. 

de   la 

10    3  VOLTS. 

de  la 

lO"3  VOLTS. 

seconde  soudure. 

seconde  souduro. 

seconde  soudure. 

seconde  soudure. 

seconde  soudure. 

0 
I  100 

1 0,7/(0 

o 

1260 

12,652 

1400 

M,337 

l520 

15.787 

1  660 

'7,4:3 

i  120 

'0,977 

1280 

1 2 , 892 

1420 

M:579 

I  5/jO 

16,02g 

1680 

17,713 

1 140 

1 1 , 2 1 5 

i3oo 

1 3 , 1  ii 

i44o 

1 4  ,820 

1549,2  c1) 

r6, 140 

1700 

17,953 

I  l6o 

1 1 ,453 

i3».o 

13,372 

i452,3  ("j 

M,  969 

i56o 

16,270 

1720 

18,193 

ll80 

1 1 , 692 

i34o 

i3,6i2 

1460 

1 5 , 062 

i58o 

i6,5i2 

1740 

18, {33 

1200 

11,932 

i3bo 

i3,854 

1480 

1 j , 3o4 

1600 

16, 753 

I755    (») 

i8,6i3 

I  220 

12,172 

i38o 

Mi  09  r> 

M89,8(") 

1 5,423 

1G20 

16,993 

- 

- 

124° 

1 2 , 4 1 2. 

l39l,2(») 

14,2)1 

i5oo 

1  5, 546 

1640 

17,233 

- 

- 

Températurrs  de  fusion  de:  (')  Diopside.  —  (")Ni.—  (")  Co.  —  (")Pd.  —  (l3)  Pt. 


Forces  thermoélectriques  de  couples  formés  d'alliages  opposés  au  nickel  ou  au  cuivre 

(Valeurs  exprimées  en  io_*  volts).  —  (Ri-dolfij.  Bibliographie  p.  235. 


Étain-Cadmium. 


POUR  100 

de  Cd 
en  poids. 


O 
10 

3o 
5o 

70 

90 

100 


NICKEL 
seconde  soudure 


à  100* 


4-2,02 
4-2,  Oi) 
4-2,  l4 
-r-2,  2  8 
-t-2,40 


à  150". 


-+-3, 20 
-t-3,3o 

+3,47 
4-3, 67 
+3,82 
+4, o5 

-1-4,19 


CUIVRE 
seconde  soudure 


a  150'. 


—0,34 

—0,277 
—  0,18 
—0,o8 

-t-o,o5 

4-0,  12 
-4-0,1  8 


—0,56 

—0,428 

— 0,28 

—0,08 

h-o,i35 

-4-0, 3o 

-+-0,41 


Zinc-Étaln. 


POUR  100 

de  Sn 
en   poids. 


O 
10 

3o 
5o 
70 
90 
9â 

100 


NICKEL 
seconde  soudure 


à  100" 


-+-2,38 

-r-2,  33 
-r-2,  23 
-4-2,20 
4-2,  16 
+  2,07 
-4-  2 ,  06 
+2,02 


-1-3,83 
-4-3,68 
-4-3,55 
-v-3,45 
-t-3,40 
-4-3,26 
-4-3,-i5 
-4-3, 20 


CUIVRE 
seconde  soudure 


a  100". 


0,0». 

-o,o3 
-o,  i3 
-o, 146 
0,19 
-0,27 
-0,29 
-o,34 


à    ISO". 

-4-0,  o3 
— o,o5 
— o, 188 
— o,236 

—  0,32 

—o,43 
—o,46 

— o,56 


Zinc-Cadmium. 


POUR  100 

de  Cd 
en  poids. 


O 

IO 

3o 
5o 

70 

9° 

100 


NICKEL 
seconde  soudure 


a  |.iO*. 


-2,38 

-2,38 
-2,40 

"2,47 

-2,47 

-2,55 


-4-3,83 

-4-3,90 
-r-3,97 

+4,04 
-4-4  ,"8 
+4,19 


CUIVRE 
seconde  soudure 


à    130*. 


rco,oo 
-f-o, o3 
-4-0 ,  08 

4-0, 14G 
f-o,  148 
-4-0. 18 


-4-0,  o3 

-4-0,02 

-4-0,1  .',2 

-4-0,22 

-!-o,37 

-f-o, 38 

-4-0,41 


PIomb-Étain. 


NICKEL 

CUIVRE 

POUR  100 

seconde  soudure 

seconde 

soudure 

de  Sn 

en  poids. 

è   100*. 

a  150". 

è  100*. 

a  150". 

0 

-4-2,o6 

-4-3,32 

— 0,33 

-0,53 

5 

-4-2, 04 

-4-3,25 

— o,3i 

— o,5o 

3o 

4-2,02 

-4-3,18 

— o,3a 

— o,5i 

JO 

-1-2,02 

4-3,17 

—o,32 

— 0 ,  5i 

80 

-4-2,02 

-4-3,18 

—0.34 

— o,53 

100 

-4-2,(>2 

-4-  3 ,  20 

-o,34 

—o,56 

- 

- 

- 

- 

Bismuth-Cadmium. 


POUR   100 

de  Cd 
eu  poids 


O 

5 
10 

25 

4o 

7° 

90 

100 


NICKEL 
seconde   soudure 


-4,7' 
-3,42 

-2,54 

-I  ,OI 

-0,04 
-1 ,3o 
-«,«9 


5  -- 

-4,i3 

— 3  . 1 3 
-1,27 
-4-0,073 

-4-  I  ,  62 
-4-2,34 
-4-3,37 


CUIVRE 
seconde  soudure 


.1    10"" 


-7,85 
-3,77 

-4,9" 
-3,(6 

-2,35 
-0,98 
-o,44 
-o,  18 


a  12>". 


-9,73 

—7,  "7 
—6,04 
—4,25 
—2,96 
—  1,28 
—o,58 
-4-0,288 


Plomb-Antimoine. 


POUR    100 

de  Sb 
en  poids. 


O 

5 

13 

3o 
5o 

70 
90 

100 


NICKEL 
seconde   soudure 


a    100". 


-4-2,06 

r-2, 04 
-4-2,23 
-4-2,42 
-4-2,62 

+-3,88 

1  3,o8 

-+-G.45 


-+-  3,3i 

H-    3,27 

-+-  3,48 
-+-  3,6« 
-4-  4,2) 
-+-  4,47 
-4-  4,9° 
-Mo,o3 


CUIVRE 
seconde  soudure 


—  0,33 

—  0,22.3 
—0,176 
-4-0,  10 

4-0, 3i 5 

-r-",4o5 

-4-0, 75 

4-4. M 


—  0,53 
—0,376 

-0,28 
4-0,20 
-4-o,55 

4-0,75 

+  i,37 
4-6, 5o 


A.  Mahlke. 


Tables  internationales, 


3o 


234 


Thermokràfte.  —  Thermoeleetric  forces.  —  Forces  thermoélectriques    —  Forze  termoelettriche- 


Or- Argent. 


pour  ioo 

de  Au 

en  poids. 


O 

5 

20 

4o 
6o 
8o 
95 

IOO 


NICKEL 
seconde  soudure 


à  100°. 


-+-2. 40 
-4-2,26 
-H2,IO 
-4-2 ,  06 
-+-•2,  08 
-1-2, 12 
-4-2, 3o 
+  2,39 


a  150°. 


-3,88 
-3, 60 

-3,37 

-3,3o 
-3,36 
-3,4o 
-3,6o 
•3,70 


CUIVRE 
seconde  soudure 


a  100°. 


-t-0,02 
— O,  16 
—0,29 

— o,3o 
—0,28 
—o,263 
—0, 10 
±0,00 


à  150" 


-l-o,o3 
— 0,26 
-o,45 
—o,495 

—o,47 
—o,43 
— o, 162 
±0,00 


Or-Cuivre. 


POUR  IOO 

de  Cu 
en  poids. 


10 
20 
40 
60 
80 

95 
IOO 


NICKEL 
seconde  soudure 


à  100°. 


-r-2,3o 
-4-2,26 
+  2,23 

+  2,24 
+  2,28 

+  2,38 
-f-2,34 


a  150*. 


-r-3,70 
-f-3,63 
-f-3,59 

-4-3, 61 
-r-3.66 

+3,75 

+3,79 


CUIVRE 
seconde  soudure 


à  100*. 


-0,08 
-O, 125 

-0,127 

-0,123 

-0,093 

-0,01 


à  150". 


— o,  i5 
—0,218 
—  0,22 
— o ,  2 1 5 
— o, i65 
— o,o4i 


(')  Le  signe  4-  indique,  que  la  différence  de  potentiel  est  dirigée  vers  la  seconde  partie  du  couple;  le  signe  —,  qu'elle  est  dirigée 
dans  le  sens  contraire. 


Thermocouple  Fer-Constantan  (  Molby  1  (1). 


TEMPERATURE 

de  la 
seconde  soudure. 


-192 
l82 

•160 
•l4o 

i3o 
-120 
•100 


I0-3  VOLTS. 


-8,10 

-7,82 
-7,14 

-6,44 
-6,06 

-5,67 

-4,84 


TEMPERATURE 

de  la 
seconde  «oudnre. 


78,3 
60 

f.t 


-   40 

•    20 

O 

3o 
160 


I0-J  VOLTS. 


-3,88 

-3,02 
-2,o5 

-1,04 
o 

-1,60 
-5,38 


Forces  thermoélec triques  des  alliages  Palladium-Or  opposés  au  Platine  (Geibel  ). 


POUR  IOO 

d'or 
en  poids 


O 
20 

40 
60 
70 
80 

90 
100 


SECONDE   SOUDURE 


-  ',5 

—  3,8 

-  2,7 

—  o,5 
o 

-+-  0,8 


',1 

2,8 

4,i 
7,o 
5,2 

1,0 

o 
1.8 


•  2,6 

•  5,9 

■  9,4 

■  i5,o 
■11,1 

-  2,5 

-  o,3 

-  4,5 


—  4,6 

—  9,7 

—  16,0 
—24,0 

—  17,2 

—  4,4 

■+-  0,8 

-+-  8,0 


è   800". 


-  7.3 
-14,1 
-23,4 
-33,5 

-24,4 

-  6,8 

■  i,4 
-12,0 


-1 1 ,0 

-'8,9 
-3o,9 

-42,7 
-3i,3 

-  9,8 

-  2,2 
-i6,5 


(')  Les  signes  —  et  -+-  indiquent  le  même  que  ci-dessus. 


Thermocoupie  Argent-Nickel  (v.  H  et  W.). 

TEMPÉRATURE 
de  la 

FORCE 
llieruioéleclriqac 

TEMPERATURE 

de  la 

FORCE 

Ihernioêlectrique 

TEMPÉRATURE 
d>  la 

COEFFICIENT 

de  lempéraluro  de  la  force 

Ihermoéleclrique 

en  ki— s  volts. 

seconde   soudure. 

en  m-3  tolls. 

seconde    soudure. 

en  10-*  volts. 

seconde    soudure. 

u 

0 

—    80 

1,676 

44P 

10,680 

—    80 

0,O22l 

-    4o 

>,793 

48o 

1 1 ,582 

0 

O 

0 

0 

520 

12,5o4 

-4-   80 

0,0237 

-+-    4û 

0,706 

56o 

13,491 

160 

0,0269 

-+-    80 

1 ,655 

600 

1 4 , 5oo 

240 

0,026o 

H- 120 

2,709 

640 

i5,554 

320 

0,025o 

-f-160 

3,906 

680 

16, 653 

400 

0,0200 

-4-200 

4,956 

720 

«7,952 

480 

0,0225 

-1-240 

5,996 

760 

'9,349 

56o 

0,0248 

-t-280 

7,016 

800 

20,728 

640 

0,0263 

-4-320 

8,016 

8.jo 

22, 109 

720 

o,o325 

-+-36o 

9,'o4 

880 

23,507 

800 

o,o35o 

-+-4oo 

9,827 

920 

24,878 

920 

o,o35o 

Thermocouple 

Cuivre-Constantan 

(W.,  D.  et  M.). 

TEMPÉRATURE 

FORCE 

de  la 

thermoélec  tri^oe 

seconde    soudure 

en  10—»  volts. 

0 

3o 

4,8669 

35 

5,6507 

40 

6,4920 

55 

9,0677 

65 

IO,8l88 

75 

12,6054 

82 

i3,8743 

100 

17,2220 

- 

- 

Mahlke. 
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Formules  pour  le  pouvoir  thermoélectrique  par  rapport  a  la  température. 

Pouvoir  thermoélectrique  des  alliages 

THERMOCOUPLE. 

INTERVALLE 
de  la  température. 

formule  (en  microvolts). 

AUTEURS. 

Argent- Aluminium    opposés    au 
Plomb  (Bronibwski). 

Fer-Constantan  .... 
Cuivre-Constantan. . 

—  190"  à  -moo° 
0   à  -f-100 

5267,7       /-H  2,88     t1  —  0,Ol3222*3 

i55,3i  1  /  -t-  0,  i83f*  —  0,00014 <3 
OU     309,694  t  -f-  o,5270f1-9' 

Molby  (1). 
W.,  D.  et  M. 

Maximum  du  pouvoir  lliermoélec- 
trique  a  o"  pour  i'alliage  AltAg3. 

Bibliographie  (p.  23 1  à  235). 


E.  Beck,   Vjs.  Nat.  Ges.,  55,  1 53  (Effet  Peltier). 

[Bern.]  Bernoulli,  Ann.  Phys.,  (4),  33,  701. 

\V.  Broniewski,  Comptes  rendus,  150,   1736. 

W.  Geibel,  Z.  anorg.  Chem.,  69,  43- 

W.  Haken,  Ann.  Phys.  (4),  32,  336. 

[v.  H.  et  W.]  G.  v    Hevesy  et  E.  Wolff,  Physik.  Z..  11,  ^k. 

G.  v.  Hevesy,  Z.  physik    Chem.,  73,  671. 


F.-A.  Molby  (i),  Physic.  Rev.,  30,  74. 
Id.  (a),  Ici.  31,  293. 

E.  Rudolfi,  Z.  anorg.  Chem.,  67,  65. 
R.:B.  Sosman,  Am.  J.  Se.  (4),  30,  1. 

[W.,  D.  et  M.]  W.-P.  Wiute,  H.-C.  Dickinson  et   E.-F.  Muller, 
Physic.  Rev.,  31,   l3ç). 


Effet  Thomson. 

s  =  la  production  de  chaleur  correspondant  à  un  courant  de  l'intensité  d'un  ampère  dans  un  conducteur,  dont   les  extrémités  ont  une 
différence  de  température  d'un  degré  ;  s  exprimé  en  watts  par  seconde  =  s„  ;  *  exprimé  en  g. -calories  par  coulomb  =  sh. 


SUBSTANCE. 

TEMPÉRA- 
TURE. 

o 

Al  Aluminium 

7' 

l52 

246 

322 

Pb  Plomb 

45 

83 

140 
192 

245 

289 
3 12 

H2 
W 

102 

176 

242 

3io 

343 

Hg  Mercure ... 

47 

7» 

i34 

S,,  EN   0. -CALORIES. 

AUTEUR. 

SUBSTANCE. 

-  0,73    X  IO~7 

-  0,98 

1,12 

-  1,25 

-t-  0,43 

■+■  0,77 

-t-    I  ,  2,3 
-s-    1  ,025 

-f-   1,88 

-+-     2, 08 
-t-2,l6 
-f-     2,21 
-4-22,8 

-t-23,9 

-1-25,2 
-+-26,  1 
-t-26,5 

-+-26,7 

-  4,20 

-  5,11 

-  5,87    X  IQ-7 

Cermak. 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
9 

Hg  Mercure 

Sn  Étain 

Fe  Fer 

TEMPERA- 
TURE. 


'7!) 
262 

5i 

106 

172 
2l8 
266 

49 
io3 

180 
270 
343 
5i 
72 
108 

"9 

148 

49 

67 

î)3 

i>6 


h   EN 

0. -CALORIES. 

AUTEURS. 



5,88 

X 

i(>-7 

Cermak. 

— 

4,9» 

» 

— 

0,92 

)> 

— 

1,08 

» 

— 

1  ,23 

» 

— 

1,33 

w 

— 

i,4i 

» 

-+- 

7,7 

» 

-+■ 

8,01 

» 

-+- 

8,44 

» 

-+■ 

9,02 

u 

-+- 

9,36 

X 

l<>-7 

>» 

-H 

2,1  > 

X 

IO-6 

Aald. 

■+• 

r.iG 

» 

— 

o,63 

» 

— 

1  ,a5 

» 

— 

o,9' 

» 

■+- 

4,82 

*) 

■+■ 

i,35 

» 

-+- 

0,09 

» 

— 

o,99 

X 

10-6 

» 

Mahlke. 


236 


Kerr-Konstante .   —  Constant  of  Kerr.   —  Constante  de  Kerr. 


Costante  di  Kerr. 


SUBSTANCE. 

TEMPÉRA- 
TURF. 

S„  EN  WATTS. 

AUTEL' H. 

SUBSTANCE. 

TEMPERA- 
TURE. 

S„  EN  WATTS. 

AUTEUR. 

Cu  Cuivre 

0 

-  96,7 

—  66,2 

-  .3,5 

—  6,0 

4-    6,5 
4-  23,5 

■4-  60,7 
-t-  7', 2 
-+■  77,4 
-i-io4,5 

4-     I ,03  X  I0~6 

■+■   0,9^ 
+    ',29 

4-   1 , 5 1 

4-   1,53 
4-    1 ,61 

4-   i,88 

■+■   ',93 
-+-  i,86 
-+-  2,00  x  10-" 

Berg. 

» 
» 

» 

Cu  Cuivre 

Fe  Fer 

0 
-HIO7,0 

—  5o,6 

0 
4-  5o,8 

4-114,4 

—  72,2 

—  2,y 
4-     4,5 

-t-127,8 

// 

-f-    1  ,98  x  10e 
0 

—  3,46  X Io~6 

—  7,38 

—  17, 56 

—  9,62 

—  9>'-> 

—  8,97 

—  9,27  X  I0"6 

Berg. 

)> 

)) 

Pt  Platine 

)) 

»        

» 

» 

»        

Fer.  —  Variation  de  l'effet  Thomson  avec  la  température. 

s/> —  (95  —  /)  x  4  ,9  x  io-"  g.-calories  (Aaldehink  ), 
Sw=  (—  4,0  —  o,o833/)  x  io~6  watts  (Bergj. 


Bibliographie. 

[Aald.]  A.  Aaldeiunk,  Arrh.  néer.  Se.  ex.  nat.  (2),  15,  35i, 
O.  Beho,  Ann.  Physik.  (4),  32,  477. 
P.  Cermak,  Ann.  Physik.  (4),  33,  n<p. 


Biréfringence  électrique  (Constante  de  Kerr). 


rf.a' 


B  =  Constante  de  Kerr,  définie  par  l'équation  B  =      '      ,  où  d  —  la  biréfringence  en  longueur  d'onde.  P  la  différence  de  potentiel  en  unités 
électrostatiques  (=  3oo  volts),  a  el  l  épaisseur  et  longueur  du  matériel  examiné  en  centimètres. 


Constantes  de  Kerr  des  corps  organiques  (Leiseb). 

B0  =  Constante  de  kerr  pour  CS2  à  •20°=  100. 


Bibliographie  p.  a38. 


SUBSTANCES. 


Pentane. 

»      (-iso) 

Hexane . 

»      

u  

Ueptane 

Octane  (Éb.  iion-i2r>°) 

Décane  (  Diisoamyl  ) 

Cyclohexane 

»  

Méthylcyclohjxane 

1 ,3-Dimélhylcyclohexane 

Atnylène  (H.  Konig,  Leipzig). 

»  (Éb.  36°- 370) 

Caprylèue  (Éb.  1  i6°-r/6">. .  . . 
Cyclopentadiène  (fcb.  4o°-43") 

Benzène  (ordinaire) 

»  »         

»  (sans  tliiophùne  ). . .  . 
Toluène 

»      

»       

» 

Éthylbenzène 

Cnmène  a  (Éb.  i6o"-i78°) . . . 


B 

,oo_. 


1,98 
1,55 
1,70 
1,73 
1,73 
3,26 
4,21 

2,23 

2 ,  3o 

»,  10 

',99 
3,23 

7,4o 

7,98 

t3,i6 

.4,ii 

12,3 

12,1 
12  ,o5 

24,25 

24 ,35 
2.3,7 
i3, 1 

2J,6 

102,  r> 


SUBSTANCES. 


Cumène  b 

o-Xylène 

m      »       

P      "       

/->       »       b 

Pseudocumène  o 

»  /; 

Mésitylèno 

a-Mélhylnaphtalène. .... 
Iodure  de  mélhyle 

»  »         

»     d'élhyle 

Chlorure  de  propyle. . 
Bromure  de  propyle. . . . 

«         d'isobulyle.  .  . . 
Chlorure  d'isoamyle  .  .  . 

»         d'amyle  tertiaire 

»        d'allyle 

»       de  méthylène. . . 

»       d'éihylène 

Bromure  d'éihylène 

Élhylène  dichloré 

Chloroforme 

»           Pli.  fi.  IV.. 
Brontoforme 


B 


79,9 
4 1 , 2 
24,4 

22,65 

22,6 

3o,7 

29,6 

18,7 
66,1 

210 

207 

343 

234 

3i8 
271, 5 
108 
343 

174 

—  36,2 
181 

89,8 
4o,3 

—  1 00 , 2 

—  1 00 , 2 

—  86,?. 


SUBSTANCES. 


Bromoforme 

Étliane  trichloré  1.1.2... 

Trichloréthylène 

Tétrachlorure  de  carbone 
»  » 

»  » 

»  » 

Tétrachlorure  d'acétylène 

Perchloiéthylène 

Pentachlorétliane 

Nitromélhane 

Tétranitrométhane 

Chloropicrine 

Fluorobenzène 

,)  

Chliirobenzène 

Broinobonzène 

d  

lodobenzène 

o-Chloi'ololnène 

P  »  

a-Bromonaphtalène 

Chlorure  de  benzylidène. 

1,        de  benzényle. . 

Xitrobenzène,  à  210,  J  •  ■  •  • 


B 

■  oo-. 


-  86,2 
5o,4 

42,8 

2,35 

2,34 

2,4l 

2,35 

-  88,7 
24,3 

-  19,97 

3  io 

2,99 

-  55,7 

191 
184 
385 
374 
37i 
288 
270 

7" 
332 
3i8 

379,' 
0070 
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Constantes  de  Kerr  des  corps  organiques.  (Leiseu)  (suite). 


Bibliographie  p.  s38. 


SUBSTANCKS. 


Nitrohonzène  ù  22°,  5 

à  49"- 

o-Nilrotoluène 

o  » 

m         »  

P  »  

p  »  •  (  surfondu) 

Amylamine  (iso.) 

Diélhylamine 

Diamylamine 

o-Toluidine 

m      »         

Dimélhylanilinc 

Diélhylaniline 

Phénylhydrazine  (  crist.) 

Alcool  propylique 

Alcool  butyliqiie  I  normal) 

»  »         (  tertiaire; .  . . 

»       isobnlylique 

»      amylique  (sans  pyridine 

»  »  i  tertiaire  ). . . . 

»       heptylique 

»      oetylique 

Cyclohexanol . . . 

i-Mélhylcyciohexanol 

2  )•  

j  »  

Alcool  benzylique 


99-™ 
6370 
5400 

399° 
5-J2o 

63go 

6970 

—  o,3" 

—  1 5 , 3 

—  6,c5 

—  73,0 
-128 

3 12 

323 

0,0 

—  77-7 
-1.3,5 

154,3 

98,4 

39,8 
233 
•236 
286 

—  172 
1 63 . 2 
3i9 

—477 


SUBSTANCES. 


w-Krésol 

Carvaerol 

o-Chlorophénol 

Œnanthol 

Benzaldéhyde 

Aldéhyde  hydratropique. . . . 

Acétone  (Éb.  56°, 3; 

Métliyléthylcétone. 

Dipropylcétone 

Acétophénone 

m-Chloi  acétophénone 

Acide  propioniqne  et. . 

»  »  b 

»     isobutyriqtie 

»      valcrique 

»     eaproïque 

»      heptylique 

»     caprylique 

»      nonylique 

Oxyde  d'élhyle 

»  

»  

Oxyde  d'étliylène  (Éb.  ioin; 

Méthylal 

Formai  diamylique 

Acélal 

Paraldéhyde 

Anisol 


B 

,0°  »7 


657,5 

82,6 
188,7 
125,5 

2496 
3i4 
5o5 
420 
i57 
2060 
2140 
44,o 
42 
5,87 
8,37 
8,7. 
8,2.5 
9,38 
8,33 

—  '0,7 

—  20,5 

—  20,0 

2, 08 

o,3 

0,0 

—  19/" 
-7.3 

35,5 


SUBSTANCKS. 


Phénétol 

Formiale  d'élityle 

Acétate  d'éthylc 

»       d'amyle 

Propionate  d'élhyle 

Bulyrate  d'éthyle. 

»        de  méthyle 

Valérate  d'éthyle 

Chlorocarbonate  d'éthyle 

Trichloracétate  d'éthyle 

fither  acélylacétique 

»     diméthylacétylacétique.. . 

Malonate  d'éthyle 

Benzylacétylacétale  d'éthyle. .  . 

Benzylmalonate  d'éthyle 

Benzoylacétate  d'élhyle 

Salicylate  d'élhyle 

Cinnamate  d'élhyle 

Cyanacélate  d'élhyle 

(3-Aminocrolonale  d'éthyle 

Carbonate  d'éthyle 

Kpichlorliydrine 

Sulfure  d'éthyle 

Disulfure  d'éthyle 

Benzène  sulfochlorure 

a-Picoline 

Quinaldine 

Pvridirre 


Iî 


4o,8 
i38 
5. ,8 
38,3 
82,7 

21,4 

24 ,  I 
10,  i5 

354 
161 

145 

i37,j 
48 

-  68 

-  48 
495 
607 
228 

1200 
960 

9,63 
|85 
io,6 
-i68,5 
2775 
45 

25,6 
632 


Constantes  de  Kerr  des  corps  organiques.  —  Facteur  de  température.  (Lkiser). 
\\t  =  constante  de  Rekr  pour  C  S2  à  t°.      \\i  ==  B0/<  t).      Valeurs  de  la  fonction /(O  pour  les  temp.  de  i4°à?8°- 


TEMPÉRATURE. 

/(O 

TEMPÉRATURE. 

fit) 

TEMPÉRATURE. 

fit) 

TEMPÉRATURE. 

fit) 

tt 

14 

1  ,«')  1 

l8  ' 

1 ,010 

22 

o,99' 

0 

26 

•>,975 

i5 

1  ,  02.J 

19 

1  ,oo5 

23 

0,987 

27 

o,97' 

16 

1  .<>2<> 

lu 

1 ,000 

24 

0,983 

28 

0,966 

'7 

1.01 5 

21 

«>,995 

2  5 

o,979 

// 

// 

Valeurs  absolues  des  constantes  de  Kerr  pour  quelques  verres  de  Schott  et  Gen    (Tmkrn). 


NUMERO 
«les  verre*. 


0  378 
0  569 
0  118 


1  OMI'USITION    I>KS   VENUES. 


I'IiO   po;n    lilil. 

27,5 

36,3 

43,8 


SiO.  pour  MO. 


ag .  > 
5/..1 
46.6 


(')■ 


n,0<)3  X  Kl-8 
0,354 

0,595  X  IO  * 


NUMERO 

îles  verre*. 


0   41 

0  i65 
0  198 


COMPOSITION    DES   VERRES. 


I'IiO  pour  100. 


6l.O 

65,5 
71 .0 


Si  0,  pour  loo 


34,7 
31, 2 

A7,2 


B 

C). 


o.y5a  x  lo-* 

1 .057 

1 ,275  X  IO-1 


(')  Pour  la  lumière  de  Na. 
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Elektrokapillaritàt .  —  Electric  capillarity.  —  Electrocapillarité .   —  Elettrocapillarità. 


Rapport  de  la  biréfringence  du  Nitrobenzèue  pour  différentes  longueurs  d'onde 
à  la  biréfringence  pour  la  lumière  Jaune  (X  =  3770)  (C  et  M.). 


Longueurs  d'onde  ) 6563 

Biréfringence  électrique...        <>,K'î 


546i 


4861 
.  ,26 


/,358 
i,45 


Variation  de  la  biréfringence  électrique  du  Nitrobenzdne  avec  la  température 

(C.  et  M.)  (i). 
La  biréfringence  varie  de  o"  à  55°  de  72  minutes  à  35  minutes. 


Valeur  absolue  de  la  constante  de  Kerr  pour  CSj 
(Taiern). 

D  =  3o,42x  io-8(i). 


Bibliographie. 

[C.  et  M.]  A.  Cotton  et  H.  Mouton,  Ann.  Chim. 

Physiq.  [8],  20,  194. 

R.  Leiser,  Elektrische  Doppelbrechung  der 

Kohlenstoffverbindungen,  Halle,  1910. 

O.  D.  Tauern,  Ann.  Physik,  32,  1064. 


Électrocapillarité. 


Electrocapillarité  entre  sels  fondus  et  métaux  liquides 
(G.  von  Hevesy  et  R.  Lorenz,  Z.  physik,  Chem.,  74,  443). 


1.  Plomb- chlorure  de  plomb.  —  Tension  superficielle  à 
C>oo°  =  172,0  dynes  :  cm.  Aucun  phénomène  d'électrocapillarilé. 

2.  Plomb-alliage  eutectique  deNal  NaCI. —  Maximum  du 
phénomène  pour  une  polarisation  cathodique  de  i,44  volts  àtllo". 

3.  Plomb-alliage  eutectique  de  KI-4-KC1.  —  Maximum  du 
phénomène  pour  une  polarisation  cathodique  de  1, 56  volts  à  7000. 

4.  Plomb-chlorure  de  potassium.  —  Maximum  de  la  tension 
superficielle  pour  1,40  volts  =  286  dynes:  cm.  La  tension 
pour  o  volt  =  270  dynes  :  cm  et  pour  toutes  les  valeurs  >  2,  o  volts 


constantes  =  277  dynes  :  cm.    La   température  de  ces  expé- 
riences était  85o". 

">.  Étain-alliage  eutectique  de  LiCI  -h  KC1.  —  Maximum  du 
phénomène  pour  une  polarisation  cathodique  de  1,04  volisà  6oo°. 

6.  Mercure-alliage  eutectique  de  NaN03  h-  LiN03.—  Maximum 
du  phénomène  pour  une  polarisation  cathodique  de  0,86  volts 
à  i45".  La  tension  superficielle  était  constante  pour  toutes  les 
valeurs  >  1,6  volts. 


Vitesse  d'établissement  de  l'équilibre  d'un  électromètre  capillaire 
(v.  Hevesy  et  Lorenz),  Z.  Physik.  Chim.,  74,  460. 

Combinaison  plomb  et  chlorure  de  potassium  à  85o°  avec  une  polarisation  de  1  volts  et  une  résistance  de  200  ohms. 

Temps  en  secondes 

Déplacement  du  ménisque 


2        4        6        8        10       12       14       16      18      20      22      2.4      26      28      3o 
3,8    5,6    7,8    8  1     5,i     4,7    4,5    4,4    4,4    4,3    4,3    4,3    4,3    4,3    4,3 


Sensibilité  d'éleetromètres  capillaires 

(v.  Hevesy  et  Lorenz),  Z.  Physik.  Chem.,  74,  443- 

La  sensibibité  éleclrocapillaire  est  la  plus  petite  intensité  de  courant,  qui  est  suffisante  pour  causer  une  variation  de  la  tension 

superficielle  de  o,oi  pour  100  en  5  secondes. 


COMBINAISON. 

TEMPÉRATURE. 

SENSIBILITÉ 
en  ampères. 

COMBINAISON. 

TEMPÉRATURE. 

SENSIBILITÉ 
en  ampères. 

Hg-Hj  SO»  i-norm 

0 

18 

18 

145 

145 

2,5  X   IO"9 

8  x  10-7 
1 ,5  x  10-6 
0,9  X  IO~7 

Hg   eutectique  de 
LiN03-t-KN03 

245 

600 
85o 

Hg-Ba  Iî  dans  pyridine  1  :  20 

I  ,4  x  10-7 

Sn    eutectique  de 
LiCl-t-KCl 

Hg-KCl  dissous  dans  SbCI3 

8,2  X    IO-6 

Pb-KCI 

3  x  10-5 

Hg   eutectique    de 

LiNOj  +  KNO3 

. 
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Elektrische  Welleu.  —  Electric  waves.   —  Ondes  électriques.   —  Onde  ellettrice. 


339 


Influence  d'une  addition  de  Pb  Cl.  sur  la  sensibilité  d'électro mètre  capillaire  Pb-KCL 


PbCljTOUR  IOO  DANS  KCI. 

SENSIBILITÉ 
en  ampères. 

PbCI,POUK  100  DANS  KCI. 

SENSIBILITÉ 
en  ampère». 

PbCi2POUR  ioo  dans  KCI. 

SENSIBILITÉ 
en  ampères. 

O 
0,001 

o,oi 

o,o5 

3,0  x  io~* 
i,9  x  io* 
4,6  x  io-1 

2,6  X   I0~3 

o,i 
o,5 
i 

5 

i  ,3  x  10-3 

2,  I 

3,5 

5,6  X  io-3 

IO 

3o 
5o 

7.0  x  io~3 
9,3  x  io-3 

2.1  x  io-» 

Ondes  électriques. 


Absorption  électrique  (P.  Beaulard),  C.  H.,  151,  56. 


£  = 


pouvoir  inducteur  spécifique  apparent; 
pouvoir  inducteur  spécifique  vrai; 

X.         n\  c.  y. 


12 

35 

33,28 
33, 3i 

2,567 
4,3o3 

0,966 
0,932 

12 

35 

25 

u 

3,701 
4,565 

0,923 
0,907 

12 

35 

i3,32 
13,39 

3,347 
4,959 

o,865 
o,793 

Alcool  isopropylique. . . . 

! 

12 

35 

i5,57 
15,96 

2,689 

3,577 

0,898 
0,880 

Alcool  butylique 

î 

12 

35 

7,6 
» 

2,974 
3,868 

0,780 
0,707 

Alcool  butyl.  secondaire. 

| 

12 

35 

n,4 

» 

2,547 
3, 104 

0,881 
o,853 

Alcool  butyl.  tertiaire... 

j 

12 

35 

6,5 

» 

•,995 
2,3i5 

o,832 
0,802 

Alcool  isobutylique 

! 

12 

35 

6,t 

» 

2,078 
2,260 

0,812 
o,793 

e. 


À  =  longueur  d'onde  en  mètres; 

/  —  résulte  de  la  relation  e  =  n*  (1  —  ^*). 


Alcool  amylique. . 
Alcool  allylique. . 
Alcool  heptylique. 
Alcool  benzylique. 
Glycérine 


Celluloïd  (commercial  noir). 

e  =  i3. 

Valeur  calculée  par  A.  M  au  ri,  d'après  les  expériences  de 
G.  Vallauri,  Ass.  El.  it.  (2),  14,  233. 


12 

16 

2,206 

0,928 

35 

» 

2,362 

0,928 

12 

2 

a, 369  (dispersion 

35 

» 

2,128 

normale?) 

12 

4,< 

2,663 

0,592 

35 

» 

2,944 

o,53i 

12 

10,6 

2,728 

0,861 

35 

» 

3.365 

0,826 

12 

56,25 

3,i52 

o,97i 

35 

85 

4,4>5 

0,972 

Pouvoirs  inducteurs  spécifiques  des  mélanges  d'eau  et  d'alcool  (F.  Beaulard  et  L.  Maury),  J.  p/ijsiq.  (4),  9,  43. 


Concentration  Pouvoir  inducteur  spéc.  apparent. 

de  l'alcool  éthylique       — — «^— _ — ■ —      m       

pour  >oo.  X  =  35m.  X  =  iam. 


99 
97 
9r> 
90 
85 
80 
70 


4,876 

4,775 
4,648 
4,53i 
4 , 3 1 2 
4,1 52 
6, 120 


3,684 
3,825 

4,969 
3,700 
3,486 
3,5o5 
3,892 


Concentration 

Pouvoir  indue 

de  l'alcool  éthylique 
pour  100. 

A  =  35  m. 

60 

5,761 

5o 

5,144 

4o 

4,562 

3o 

4,5oi 

i5 

4,956 

0 

4,418 

X  =  12  m. 

3,9o3 
3, 162 
3,629 
3,588 
3,456 
3,592 
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240      Dielektrizitatskonstante.  —  Dielectric  constant.  —  Constante  diélectrique.  —  Costante  dielettrica. 


Constantes  diélectriques. 


Corps  solides. 


Bibliographie  p    i\i. 


SUBSTANCE. 


Quartz  (||  l'axe) 

Verre  (flinl)  (densité  4,  i). 

Résine 

Baume  de  Canada.  ....... 

Cire  de  paraffine 


CONST.  DIEL. 

K. 


Paraffine  dure  extraite  de  l'ozokérite  :       1 

a)  Méthode  statique  (  potentiels  de  53oo,  ' 
18900  et  21 700  volts) •  •  •  I 


0)  Mesure  du   rapport  des   vitesses  de 
propagation  des  ondes  hertziennes.. 

Gutta-percha 

Soufre • 

»    densité  1 ,9892 

Caoutchouc 

Ébonite 

»      densité  1 ,2004 


i3 

25 

7,o 
«9,5 
5  à  6 

2,285 

2,288 
2,288 
2,290 

2 ,  302 
2,3l4 
2,292 
2,275 
2,373 
7,<> 

4,38 
4,027 
3  à  4 
4, a 
2,801 


AUTEURS. 


Thornton 


Floquet  (1) 


SUBSTANCE. 


lhornton 

» 

Ficker 

Thornton 

» 

Ficker 


Ébonite,  densité  1 ,989 

Quartz  (i  l'axe) 

Verre  (flint)  densité  3,3) 

Ambre  jaune 

Cire  d'Espagne 

Glace  à  la  température  de  —192. 

»  —    9- 

—  8. 
»  —  18. 
»  —  i5. 
»                           —  12. 

»  —  9» 

—  5. 
>,  -  3. 
»                            —  2. 

Fluorure  de  plomb  PbF» 

Chlorure  de  plomb  PbCU 

Bromure  de  plomb  PbBr» 

lodure  de  plomb  Pbl, — 


CONST. 

DIÉI..I 

K 

2 

8)3 

4, 

55 

7, 

0 

2 

8 

4 

6 

3 

0 

95 

2 

96 

,' 

96 

-1 

96 

0 

9} 

6 

93 

.3 

AUTEURS. 

Ficker 

Thornton 

» 

M 
» 

Thomas 

» 

■ 


93,6 
94,3 

93,9 
3,62 
4,20 

4,89 
2,35 


Lenerl 


Liquides.  —  Corps  organiques  [Walden  (1)]. 


SUBSTANCE. 


Alcool  éthylique  C,H5OH. 


Glycol  (CH,OH), 


Alcool  benzylique  C6H8CH,OH. 


FurfuroICiH,OCOH. 


Cyanure  de  benzyle  C»HSCH,CN 


Benzonitrile  C6H,CN 


Acétonitrile  CH3CN. 

» 


TEMPE- 
RATURE. 


0 

1,5 
i8,5 
49,2 

1 
20 
5o,5 

'9 

49 

"9,5 
5o 

i,3 

21,5 

5i 

i.5 

22,4 

1,5 
20 


CONST.   DIEL. 

K. 


28,8 
25,4 
20,8 

46,7 
41,2 
35,5 

1 5,8 

i3,i 
io,4 

4fi,9 
42,0 

34,9 

'9,95 
18, a3 
16,80 

28,6 
26,2 

41.8 
38,8 


SUBSTANCE. 


Propionitrile  Cj  Hs  CN 

»  

»  

Nilrobenzcne  C6H5NOj 

» 

Nilrométhane  CH3NOj 

»  

Formiate  de  raéthyle  HCOOCH., 

»  

Nitrate  d'élhyle  C,H,ONO, 

»  

»  

Acétophénone  C«H»COCHs 

»  

»  

Bcnzophénone  CsHjCOC.H»,  phase  liquide. 
»  métastable. . . 

»  phase  stable. . 

»  »... 


TEMPE- 

CONST. DIEL. 

RATURE. 

K. 

0 
1 

3i,3 

21 

27,5 

5o 

24,6 

20,5 

35,5 

5o,  5 

3o ,  2 

i,5 

44,8 

20 

39,4 

1 

9,20 

20,8 

8,23 

«,> 

21,2 

20,7 

19,6 

5o 

16,9 

■  4 

18,6 

21 

18,1 

56 

.5,1 

i\ 

■  3,3 

63 

n,3 

63 

11,2 

46 

12,2 
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Dielektrizitatskonstante.  —  Dielectric  constant.  —  Constante  d'électrique.  —  Costante  dielettrica.      241 


Liquides.  —  Corps  organiques  [YVai.den  (1)]  (suite). 


Bibliographie  p.  s42- 


SUBSTANCE. 


Benzophénone  C6  H5 COC6 Hs ,  phase  stable. 
»  surfondu.  . . 

»  congelé .... 

Anisol  C,H5OCH3 

»  

»  

Chlorure  d'élhylène  CH2  Cl  CH2  Cl 


Acétone  CH3COCH3. 


Acide  monochloracétique  CH2ClCOOH. . . 

»  solide 

»  liquide 

Acide  dichloracétique  CHCI2COOH 

»  liquide 

»  congelé 

»  liquide 

Acide  trichloracétique  CCl3COOH 

Acide  cyanacétique  CH2CHCOOH 

Dichioracélate  d'éthyle  CHCIsCOOC,H5. . 
»  »  ... 

Trichloracétate  d'éthyle  CCl3COOC2H5.. . 

»  »  ... 

»  »  ... 

Bromopropionated'éthyleCH3CHBrC02C2H5 

»  » 

Cyanacétate  d'éthyle  CH2(CN)COOC2H8 . 
Sulfite  d'éthyle  (sym.)  SO.(OC2H5)2 


Sulfite  d'éthyle  (dissym.)  C2 H5 S02 OC2 H5 
»  »         .  . . 

Sulfate  de  méthyle  S02(OCH3)2 

»  

Ricinoléate  d'isobutyle  C  n  H32  (OH)  C02C4  H  s 
»  » 

Anhydride  acétique  (CH3CO)20 

»  

Chlorure  d'acétyle  CHjCOCl 


Triéthylaminc  N(C2H5)3. 
Benzylamine  C7H7NH2.  . 


Mélhvlaniline  C$H5NHCH3 


TEMPE- 
RATURE. 


37 
>.  I 

25,5 

1 

23, /i 

56 

1 

19,8 
5o 
1 

22 

20 
62 


22 
6l 

4 

2 

22 

2 

20,5 
60 

2 

22 

21 

1 
'9,5 
5o,4 

1,2 
20 

J 

21 

21 


18,5 

1 
22 
2  1 

20,6 

5o 
.,3 

20,8 


CONST.   D1EL 

K. 


12,  ù 

|3,2 

3,' 

4,7 
4.3 

3,9 
..,55 

10,45 

9,4 
23,3 
21,2 

2. 
20,0 

8,8 
8,1 
8,2 

4,55 
33,5 
.1,6 
io,3 

8,3 

7,8 

6,7 
10,0 

9,3 

27,7 
'7,5 
'5,9 
.3,7 
45,5 

4 ',9 
58,3 
54,8 

4,7 

22,4 

'-0,7 

i6,9 
1 5 , 8 

3, .5 

">,5 

4,6 

4,3 

7,85 

5>93 


SUBSTANCE. 


Diméthylaniline  C6H5N(CH3)2. 
» 

ÉlhylaniIineC6H5NHC2H5.... 

»  .... 

Bromure  d'éthyle  C2H5Br. . . . 

»  .... 

Bi'omobenzène  C9H5Br 


Chlorure  d'allyle  CH2  :  CHCH2C1.. 

» 

Bromure  d'allyle  CH2  :  CHCH2Br.. . 

»  . . . 

Tétrabromure  d'acétylène  C2H2Br;. 

» 
Tétranitrométhane  solide  C(N02)4. . 


Acétaldoxime  CH3CH  :  NOH 

Sulfocyanure  d'éthyle  C2H8SCN. 


Ethylsénevol  C2H8NCS 

»  

Acétylacélone  CHjCOCHjCOCHs. 

Paraldéhyde  (C2H40)3 

i>  

Benzaldéhyde  C6H5COH 


Acétal  CH3CH(OC2H5)2 

CH  \ 

Oxyde  d'élhylène  r„2 yO 

Epichlorhydrine  CH2CI.CH.CH2. 

0 


Chlorhydrine  CH2  OH .  CH  OH .  CH,  Cl . 


Brome  Br2 

Chlorure  de  soufre  S2C12. 


Chlorure  de  sulfuryle  S02CI 

Chlorure  d'étain  Su  CI; 

Trichlorure  de  phosphore  PCI3 

Oxychlorure  de  phosphore  POCI3. 
Sulfochlorure  de  phosphore  PSCI3. 


TEMPE- 
RATURE. 


20 

5l,8 

',5 

19,8 

',4 

21 

1,2 
23,5 

5o 
1 

20 

1 

'9 

2,5 

21 ,5 
5 

23,4 
22,6 

2,5 
2. 

2 
21 

1 
18,2 
20,3 

52,5 

i,3 

'9,5 

24 


1,0 

22 

3 
'9 

1 

12 
22 

21,5 

22 
22 
11 
2i,3 


CONST.  D1EI. 

K. 


4,8 
4,48 

3,9 
6,3 

5,9 
io,5 

9,4 
5,46 

5,21 

4,64 

8,7 
8,2 

7,4 
7,o 
8,6 

7,° 

2,  |5 
2,l3 

2,98 
34,6 
29,3 
23,4 
«9,5 

*5,9 
23,4 

'4,6 
1 1 ,6 

'9,9 

18,1 

3,45 
'3,9 
25,5 

22,6 

37,4 
31 

4,6 

5,3 

4,9 

10,0 

3,2 

4,7 

12,7 

5,8 
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Tables  internationales. 


3i 


2^2 


Entladungspotential-  —  Disruptive  potential.  —  Potentiel  disruptif.  —  Potenziali  disruptivi. 


LIQUIDES    DIVERS   (suite). 


Diméthyinitrosamine  C2H6ON2  (point  d'ébullition  i49°-i5o°  sous  pression  de  758""°). 

Benzène  CSH6    à  17°  pour  longueurs  d'onde  de  700  à  58omln 

Acétone  C3H60     »  »  »  600  à  36oœra 

Tétrachlorure  de  carbone  CCU  à  21°, 3 

Sulfure  de  carbone  CSt  à  210, 5 

Bromobenzène  C6  H5  Br  à  20" 


CONST.  DIELECT.    K. 

AUTEUR. 

53,3 

Walden  (2). 

2,287 

Colley. 

21 ,5io 

» 

2,241 

Bug. 

2,646 

» 

5,66 

» 

Ni tro benzène.    —  Constante  diélectrique.  —  Biréfringences  électrique  et  magnétique  (C  et  M). 


Température. 


6". 


Constante  diélectrique  K 3g, 38 

Biréfringence  électrique  %■••'    68 
Biréfringence  magnétique  j3,„.     129 

.et. 


K 


'72*7 


16°. 

37,36 
57,6 

■  54,2 


33». 

34,i6 
45,8 
io5,2 

i34,i 


54». 

3o,5g 

37,2 
90,8 

121,8 


Température. 


10 


il 


6». 

52,7 

i33,9 


16». 
48,2 

129,0 


33'.  54». 

43,5        40,9 

127,4       i33,9 


Bibliographie  —  [Bug.]  S.  Buoarszky,  Z.  physik.  Chem.,  71,  710.  —  A. -H.  Colley,  Physik.  Z.,  11,  3î8.  —  [C.  et  M.]  A.  Cotton 
et  H.  Mouton,  Comptes  rendus,  150,  776.  —  E.  Fickkr,  Ann.  Physik.,  31,  377.  —  P.  Floquet  (  1  ),  Comptes  rendus,  151,  545.  — 
P.  Floquet  (2),  /.  Frank.  Inst.,  170,  387.  —  A.  Lenert,  lier.  Deutsch.  Pkysik.  Ces.,  12,  io53.  —  Phillips  Thomas,  Physic.  Rev., 
31,  278.  —  W.-M.  Thohnton,  Phil.  Mag.,  [6],  19,  407  —  P.  Walden  (1),  Z.  physik.  Chem.,  70,  573.  —  P.  Walden  (2),  Trans. 
Farad.  Soc.,  6,  73. 


Potentiel  explosif. 


Cohésion  diélectrique  des  gaz  (E.  Bouty,  C.  IL,  150). 

La  cohésion  diélectrique  C,/  ?e  déduit  de  l'équation  y —  a  -+-C,jp,  où  y  =  champ  critique  correspondant  à  la  pression  p 

en  centimètre  de  Hg  ;  a  =  coefficient  expérimental. 


Argon  (p.  1646) 
Crf  =  38 


Hélium  (p.  iôo) 
Crf=  i8,3 


Air  (p.  i5o) 
Crf  =  435,0 


Néon  (p.  i5o) 
Crf<7,6 


Cohésion  diélectrique  des  mélanges  de  Néon  et  de  C02  (E.  Bouty,  C.  R.,  150). 

Pour  l'échantillon  de  néon  employé  Cj=  6,8  ;  pour  l'échantillon  de  COs  employé  C<*  =  4'8, 


Cohésion  résultante  =  4,i8n  -+-0,068(100  —  n)  -+-0,16 


.  n  (  1 00  —  n  ) 


i-t-0,9 


n  =  volume  de  COj  en  pour  100. 


o ,  000 

0.177 

0 ,  40C 


COHESION 
observée 


6,8 
I  1  ,6 

I  5,3 


COHESION 

calculer. 


6,8 
■  1,1 
14.» 


o,63o 

o,973 
1,66 


COHESION 
observée. 


■  /  »  ■ 
20,3 

24,8 


COHESION 
calculée. 


17,8 
20,6 
2.5,0 


3,1! 

4,86 
6,85 


COHESION 
obnerver. 


33,1 

4i,8 

49,o 


COHESION 
calculée. 


32,6 

4o,4 
48,6 


9,26 

12,71 

100,00 


COHESION 
observée. 


58,o 

71,0 

418,0 


COHESION 
calculée. 


58,5 

72,5 

4l8,0 
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Ferromagnetismus.  —  Ferromagnetism.  —  Ferro-magnétisme.  —  Ferro-magnetismo. 


2W 


Potentiel  explosif  dans  quelques  huiles  (Wild,  EL  Lottd.,  64,  837). 
Potentiel  en  kilovolts. 


HUILE    DK    DYNAMO. 
Distance  des  sphères  1""", 5. 


Onde  n"  I. 


l5,3 


Onde  n"  l. 


•9,' 


HUILE    DE    TRANSFORMATEUR. 
Distance  des  sphères  8"". 


Onde  n°  !. 


'î,5 


Onde  n°  2. 


l6,0 


HUILE    DE    RESINE. 
Dislance  des  sphères  1"™. 


Onde  n°  l. 


I2,9 


Onde  n°  2. 


1 3 ,  i 


L'onde  n°  1  était  plus  pointue  (peaky).  que  l'onde  n"  2. 


Limites  de  l'intensité  du  courant  dans  des  fils  métalliques  (II.  Edlkr  cl  R.  Schusteh,  Elektrotech.  Masch.,  28,  G3o). 

Formule  empirique  :  Imax.  (inlensiié  maxima  supportée  par  le  fil  avant  la  fusion)  =  C.</x;  d  —  diamètre  du  fil. 

Argent  :  C  =  44,5;  x  =  i  ,636  :        Cuivre  :  C  =  65, o;  x  =  i,5:        Plomb  :  V.  =  6,2;  x  =  1 ,65. 


METAL. 


Argent. 
» 

» 


d 


mm 
1,0 

.,5 
2,0 


I  MAX. 


amp. 

44,5 

85 
i38,5 


MÉTAL. 

d. 

Cuivre 
» 

mm 

o,7 
1,0 

1,28 

i,85 

I    MAX. 


^9 
68 

96 

164 


METAL. 


Plomb 

» 


mui 
I  ,21 

i,5i 

2, 12 


1    MAX. 

amp 

8 

■>■ 

12 

5 

20 

5 

Méthode  :  Chauffage  électrique  des  fils  dans  un  tube  de  porcelaine. 


Accumulateurs.  —  Comparaison  des  accumulateurs  d'Edison  avec  ceux  au  plomb  {voir  H.-L.  Joly,  El.  Times,  37,  i52). 


MAGNÉTISME. 

H  =  champ  magnétique;  J  =  moment  magnétique;  B  =  induction  magnétique;  k  =  susceptibilité;  fi  =  perméabilité. 

J=ÂH;         B  =  ^H;         fi  =  n-4dt. 


Ferro-Magnétisme . 


Bibliographie  p.  253. 


Moments  magnétiques  des  alliages  Fer-Nickel  (Hkgg). 


J0  =  aimantation  par  unité  de  volume 

a0=  moment  magnétique  de  l'unité  de  masse 


pour  la  température  t  =  o  et  le  champ  magnétique  H  =  10000  gauss. 


Fe, 
pour  100. 

Ni, 
pour  100. 

D  =  densité. 

<r„en  C.G.S. 

J„  =  <j0x  D. 

Te, 
pour  100. 

Ni, 
pour  100. 

D  =  densité. 

<T,  en  C  G. S. 

J0=  i,x  D. 

O 

I0O 

8,86 

58,8 

52i  ,5 

60 

40 

7,63 

184,3 

1406 

10 

9° 

8,60 

80,6 

693 

7° 

3o 

8,06 

2o3 , 6 

i64o 

20 

80 

8,52 

io3, 1 

«79 

80 

20 

8,02 

210,8 

1692 

3o 

70 

8,39 

127,1 

1067 

90 

10 

7,89 

22 1 

1743 

40 

60 

8,29 

146,8 

1218 

100 

0 

7,875 

223 

i757 

DO 

JO 

8,o5 

169,2 

1 JG2 

Mahlke. 


m 


Ferromagnetismus.  —  Ferro  magnetism.  —  Ferromagnétisme.  -   Ferro  magnetismo 


Intensité  d'aimantation  à  saturation  en  valeur  absolue  (Weiss). 
Formules  pour  a=  intensité  d'aimantation  spécifique  (champ  en  gauss  =  H). 


Bibliographie  p.  2.r>3. 


Fer  de  Kohlswa  (Suède),  contenant  0,223  pour  100  d'impu- 
retés  (0,09  pour  100  C;  0,024  pour  100  P;  0,04  pour  100  Si; 
0,06  pour  100  Mn  ;  0,009  pour  100  S  ). 

D  =  densité  =  7, 862  ;  a  =  216, -3  (1  —  —■  j  à  19":  ?«  x  D  =  170O. 

Fer  électroly tique  fondu  :  7  =  216,08  (  1  —  ^-^  ]  • 

Nickel  de  Mcrk  puriss.  tondu  :  a  =  54,49  (  '  —   n    )  > 
site  D  étant  8,79,  on  a  J«  =  i»x  D       179  a  18-. 


In  den- 


Cobaltde  Merk  puriss.  fondu  :  a  =  162  (  1  —  1 , 1 1  jr-  1  à  170, 
la  densité  D  =  8,7*8  ;J«  =  j,xD  =  1412. 

Magnétite  artificielle  puriss. 
■3  —  81 ,06  f  1  — Y\  )'d  '9°  pour  magnétite  contenant  de  l'O  en  excès. 

1  =  90,72  (  1  — rj-ja  iti°,2  pour  magnétite  pur,  la  densité D=  5.2.5a 
et  J„  =  3»  x  D  —  476,5,  quand  II  =  x. 


Induction  magnétique  d'un  fil  de  fer  (Skazer). 


Bibliographie  p.  253. 


II. 


7,86 
7,7-> 

6,66 
6,o3 
5,28 


B. 


i3528 
13628 
13387 
13207 
i3 1 46 
i3i45 


3,89 
3,26 

2,39 
1,95 

1,J7 


li. 


i3o84 
1  3029 
12873 
12732 
1 2702 
1262") 


0,88 
0,57 
o,3i 
o,oo 

-o.'li 
-0,69 


B. 


12341 

1  >.  )  (O 
I  23/|(l 
!'.'/> 
1  2230 
I  2o5o 


-1,37 

-'  ,9'"> 
-2,39 
-2,70 
-3 ,08 

-  i .  2  fi 


11690 
11 458 
1 1248 
1 1007 
107  37 
10377 


-3,7<> 

-3,84 

4, M 

-4,65 

-4,9° 

-5,28 


g566 

7406 
-5399 

-3767 
-5655 

-8i43 


H. 


—  6,o3 

-6,9' 
-7.42 
-7,86 


—  10226 

—  1 1 007 
— 12692 
-i3498 


Induction  magnétique  des  alliages  Fer-Nickel  (Burgess  et  Aston  (i)j. 


Bibliographie  p.  253. 


NICKEL 

pour  100, 


0,27. 

o,  56. 
1,07. 

',93. 

7,uj. 
8,17. 

10,20. 
11,29. 
12,07. 

i3, 1 1 . 
19,21. 
22  ,ii. 

25,20. 
2.6,4o. 
28,42. 
35,09. 
47,08. 
75,06. 


valeur  dk  B  roun  H  =  10, 

h  I  ccîian l ilion  est 


non  de- 
trempe. 


1 6 1  5o 
16400 
162.50 

16750 

1 47  "'" 
14800 

8  )  H) 
89OO 
7700 
685o 
6730 
3ioo 


108  jo 
i495o 

I  1  2  10 


détrempé. 

détrempe 

il  67S 

il  luoo". 

i685o 

16800 

1 67  5o 

I700O 

1 63oo 

1  "OOO 

17050 

1  "OOO 

1 7  >5o 

1  7OOO 

1 38oo 

[623O 

iojoo 

1 365o 

1 4 1 5o 

12400 

77  io 

10700 

[100 

6800 

)000 

-OHI 

1800 

4800 

0 

5oo 

0 

65o 

0 

0 

i  1  ioo 

12000 

1  555o 

162.50 

1 14  5o 

u85o 

trempe 
a  900". 


l675o 

i8o5o 
1  56oo 
1 69  jo 
167J0 
16730 
16460 
1  >4  >o 
1  5  2  30 
l4  »oo 
I  29.Su 
4-1  5o 

3  5o 
3  jo 

-O 

10630 

14800 
1 1 800 


VALEUR   DE    B   POUR    H  =  20, 
si  lérhanlillon  est 


trempe 

,,  '.ion- 


flllll     H  d  «--  - 

détrempé 

détrempe 

trempe 

a  6"S'. 

a  10011° 

1  I  4  oo 

[3200 

i365o 

i32.5o 

i325o 

14800 

I2o5o 

12800 

i463o 

i325o 

i3g5o 

t48oo 

995o 

1   K>  )0 

1 38oo 

8750 

12030 

1 2 1 5o 

900 

l>00 

101 5o 

1  3oo 

8800 

7660 

1  3oo 

2000 

Ï900 

800 

1  i5o 

i85o 

I    1   JO 

KIJO 

1 700 

5oo 

35o 

1 100 

0 

0 

ôo 

0 

0 

200 

0 

0 

0 

8  i  Jo 

9250 

tu;  Jo 

1  .'  100 

i345o 

!  '1  1  )0 

1 1200 

9.5  JO 

lo65o 

13900 

1  3000 

1  I  200 

1 4  200 

1 32/10 

I  3000 

!2.S5o 

IO  IOO 

IOIOO 

8  I  30 

7000 

800 

100 

5o 
o 

12400 

1 1200 


VALEUR   DK   B   POUR   H  =  5o, 
si  l'échantillon  est 


non  lié- 
trempé. 


2600 
5900 
35oo 
/,  85.. 
485o 
2600 
5o 

t  Jo 

35o 

1 00 

ioo 

100 

o 

O 

o 
.',8 'x. 
785o 
83oo 


détrempe 

détrempé 

il  67S'  . 

a  loon°. 

6000 

9IOO 

5  1 00 

1 1 9  5o 

5  !  00 

i  i5oo 

6600 

10600 

10000 

9300 

5 1 00 

8000 

i45<> 

5  -ioo 

2800 

i  1 00 

75o 

1700 

4  5'- 

700 

4«i<> 

65o 

100 

400 

0 

5o 

0 

100 

0 

0 

(ijoo 

8800 

10600 

i365o 

7200 

84  5o 

trempe 
:i  900". 


1  o4-5o 
1 2000 
7600 
9700 
9)00 
835o 
79  5o 
3600 
4  (ioo 
2  i  5o 

2200 

3oo 

5<> 

o 

0 

6300 

10  ioo 

8700 


VALEUR   DE  B   POUR    II  =  IOO, 
si  l'éehantillun  e&t 


non  dé- 

détrempé 

détrempé 

trempé. 

a  675°. 

a  1000°. 

17900 

18400 

i83oo 

18200 

i85oo 

18400 

17800 

l825o. 

18400 

i83oo 

i855o 

18400 

172.50 

19250 

18750 

17220 

17350 

i83oo 

1  38oo 

12850 

i835o 

l395o 

I  3000 

i54oo 

i345o 

12200 

i385o 

1 2600 

665o 

1  i55o 

120  5o 

io35o 

i2o5o 

6800 

4-5oo 

85oo 

0 

100 

103O 

0 

0 

1200 

0 

IOO 

IOO 

n85o 

1 1700 

I23oo 

16000 

1 6200 

i65oo 

1 1800 

Il  950 

12300 

Irempe 

a  900°. 


18  IOO 

1 8400 

18400 

18400 

i85oo 

i85oo 

18600 

18030 

17700 

i665o 

1 7200 

8o5o 

85o 

85o 

100 

1 1800 

16000 

12  IOO 


Diamètre  des  échantillons  :  1  •'".  —  Longueur:  2oc,°.  —  Carbone  :  0,1  pour  100  au  maximum.  —  S,  P,  Mn,  Si  :  ensemble,  o,o3  pour  100 
au  maximum.  —   Ter  électrolytique.  —  Unités  C.G.S. 

Mahlke. 


Ferromagnetismus.  —  Ferro  magnetism.  —  Ferro-magnétisme.  —  Ferro  magnétisme 


2fô 


Induction  magnétique  des  alliages  Fer-Cuivre  [  Burgess  et  Aston (2)]. 

Bibliographie  p 

253. 

VALEUR  DE  B  POUR  H  —  10 

VALEUR  DE   B  POUR   H  =  20 

VALEUR   DE    B  POUR  H 

=  .5o 

VALEUR  DE   B 

»OUR  H  = 

=  100 

si   l'échantillon  est 

•i  l'échantillon  est 

ai  l'échantillon  est 

si  l'échantillon  est 

CUIVRE 
pour  ioo. 

détrempe 

à  10C0-. 

trempé 
a  900". 

trempé 
a  900". 

trempé 
à  900". 

non  dé  - 
trempe. 

détrempé 
à  e:s". 

non  dé- 
trempé. 

détrempe 
a  675". 

détrempé 
a  1000°. 

trempé 
à  900°. 

non  dé- 
trempé 

détrempé 

à  675°. 

détrempe 
a  1000". 

non  dé- 
trempé. 

détrempé 
a  675" 

détrempé 
a  1000°. 

0,00 

i3ioo 

10000 

i335o 

1  1800 

I570O 

l595o 

i545o 

I4600 

1760O 

I77OO 

I7O50 

16930 

188  30 

i885o 

182OO 

1 8 1  5o 

0,09 

29OO 

5700 

7G00 

9200 

8400 

i325o 

12800 

12600 

15650 

16800 

i585o 

1 6200 

I7600 

i835o 

i;4oo 

1 7600 

0,20 

7700 

5700 

10700 

io3oo 

12800 

i325o 

i4o.5o 

i365o 

i6i5o 

1  680O 

i635o 

i635o 

18  IOO 

i835o 

17650 

17700 

0,4/ 

ioi5o 

10930 

1 1700 

1  i5oo 

i35oo 

i495o 

i455o 

i43oo 

i58oo 

I7I0O 

16  >5o 

16630 

17100 

i85oo 

17700 

1 7800 

0,80 

7700 

63oo 

10700 

1 1000 

12800 

1  {000 

l4l5o 

i44°o 

1 5700 

l6g50 

16400 

i655o 

17100 

i8">5o 

17550 

17800 

I  ,01 

2900 

63oo 

55oo 

9200 

9600 

i3i5o 

1 1950 

i345o 

i545o 

i65oo 

16000 

i635o 

17100 

i8o5o 

17450 

17650 

1 ,5i 

56oo 

43oo 

35oo 

8200 

12100 

i265o 

1  io5o 

i385o 

i6i5o 

16600 

1  555o 

16200 

18100 

18200 

17250 

17400 

2,00 

45oo 

5ooo 

55oo 

56oo 

10900 

1 »650 

1 1600 

10730 

15400 

l645o 

i5  j  >() 

I  5230 

170J0 

18250 

17  IOO 

17200 

3,99 

45oo 

5700 

4900 

4100 

9600 

12900 

1  IO30 

10750 

i455o 

i635o 

1 54  5o 

1 J6J0 

16800 

i8u5o 

17050 

17400 

5,07 

2900 

43oo 

3  000 

2950 

8900 

i235o 

101 5o 

io3oo 

14000 

16100 

i5o5o 

i53oo 

1 62  5o 

17650 

16700 

17000 

6,16 

45oo 

43oo 

2200 

2400 

9600 

1 2000 

9600 

9000 

(455o 

i555o 

i455o 

1 4  600 

i655o 

17400 

16200 

i635o 

7,o5 

4oo 

3  000 

2400 

2.g5o 

4200 

10400 

ioi5o 

8400 

I2l5û 

1  543o 

i/,95o 

1  4200 

14990 

17200 

16300 

1 6 1  ">o 

94,34 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

200 

100 

100 

0 

5o 

0 

0 

Le  fer  et 

le  cuivi 

e  ciaiei 

t  électn 

>lylique< 

..  Unités  C.  G.  S. 

Induction  magnétique  des  aciers  au  Silicium  [Burgess  et  Aston  (3)]. 

Bibliographie  p 

.    2*3. 

VALK 

UR  DE  B 

POUR   H 

=  10 

VALEUR   DE  B  POUR  H  =  20 

VALEUR    DE   B   POUR    r 

=  5o 

VALEUR  DE    B 

POUR    H 

=  IOO 

SILICIUM 
pour  140. 

si  lécha 

Hillon  est 

si  l'échantillon  est 

si  l'échantillon  est 

si  lécha 

Hillon  est 

non  lié 
trempé. 

délr.  nipe 
0  615°. 

détrempe 

a    1000°. 

trempe 
a    900". 

non  dé- 
trempé. 

détrempé 
à  675°. 

détrempe 
à  1000". 

trempe 

a  MO". 

non  dé- 
trempé. 

détrempe 
«  67..". 

détrempé 
a  1000". 

trempé 
a  900". 

non  dé- 
trempe 

ilelrempp 
a  675". 

détrempé 
a  1000°. 

trempe 
à  900°. 

0,00 

i3ioo 

1O000 

i335o 

1  l800 

i575o 

i59>o 

«545o 

14600 

I7600 

17700 

i7o5o 

169JO 

i885o 

i885o 

182OO 

■  8i5o 

0,23 

65oo 

6000 

975o 

7850 

i3ioo 

i325o 

13700 

1  i55o 

l575o 

16700 

162.50 

i585o 

1 7000 

i835o 

I77OO 

17700 

0,60 

10700 

i3ioo 

117Ï0 

1 2 1 5o 

i4i5o 

1 5  800 

14700 

i4g5o 

l64'5() 

I7500 

i655o 

16900 

17850 

18600 

I780O 

1 8 1 00 

1  ,o3 

8100 

10700 

10700 

1 1800 

i3ioo 

1 445o 

i365o 

i465o 

1 6 1 5o 

i685o 

16  55(> 

16630 

i7«5o 

18200 

17930 

1 7950 

1.90 

9200 

1 1600 

1 1200 

9130 

i345o 

i485o 

i445o 

12250 

i635o 

16800 

i65oo 

1  585o 

17950 

18200 

17750 

1 7600 

2,83 

8200 

8900 

1 1200 

10000 

12800 

i325o 

i4o5o 

i3o5o 

1  i  5oo 

i6i5o 

1 6000 

13930 

1  70  JO 

17700 

17300 

17.550 

3,33 

8000 

9100 

9750 

10700 

1 0800 

12950 

i385o 

î.jooo 

140J0 

13730 

i63  Jo 

I  6  1  30 

1 63  5o 

17330 

17750 

17600 

4,66 

975o 

93oo 

12950 

9100 

12200 

12700 

i455o 

l320O 

14950 

i54oo 

13730 

i63.5o 

16300 

1 7 1 00 

17000 

17600 

Echantillon 

commercial 

- 

- 

12300 

- 

- 

- 

i44°° 

- 

- 

- 

16100 

- 

- 

- 

I77OO 

- 

» 

- 

10  100 

- 

- 

- 

i3ioo 

- 

- 

- 

i63oo 

- 

- 

- 

l8000 

- 

» 

- 

10700 

- 

- 

- 

i35oo 

- 

- 

- 

16400 

-      - 

- 

- 

I79OO 

- 

» 

— 

— 

1  i55o 

— 

- 

i385o 

- 

- 

- 

i58oo 

- 

— 

— 

17550 

— 

Echanli 

Ions  de 

i">>  de 

diamètr 

e  et  20" 

»  de  longueur.  —  Fer  électrolytique.  —  Les  échanlillo 

ns  comn 

îerciaux 

proven 

aient  de 

diffé- 

renies  usi 

les.  Uni 

tés  C.  G 

.  S. 

Mahlke. 
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Ferromagnetismus.  —  Ferro  magnetism.  —  Ferro -magnétisme.  —  Ferro  magnetismo. 


Intensité  d'almentation  des  alliages  (Ross). 


Bibliographie  p.  aSS. 


CHAMr 

appliqué 

=  H 


20.  ,  . 

5o... 

100. . . 
200 . . . 

Résidu 


INTENSITÉ    D'AIMENTATION  DE    L'ALLIAGE   EN  POUR    100 


62  Cu  +  25  Mn+  12,5  AI 
à  la  température 


23/1 

292 

3io 

32/, 
85 


3oo 
358 
388 
4oi 
160 


43, '|  Cu-t-18,1  Mn+4o,oSn 
è  la  température 


I  I 


2  1 

21 

53 

53 

95 

95 

159 

160 

Perméabilité  des  alliages  de  fer  f  Burgess  et  Aston  (4)]. 


Bibliographie  p.  ai:t. 


COMPOSITION 

de  l'alliage. 


3,86  pour  ioo  As 
2,0  pour  100  Bi. . 
3,56  pour  ïoo  As. 
Fer  élecirolytique 
4 , 1 4  pour  100  As. 
1 ,81  pour  100  As. 
0,29  pour  100  As. 
5  pour  100  As  . . . . 


VALEUR    DE    B  POUR 


H  =  i. 


i5o5o 

13230 
14200 

10000 
14200 
n85o 
t3  200 
955o 


H  =  20 


i63oo 
16 100 
16100 
i5g5o 
15900 
i5-5o 
i555o 
i475o 


H  =  5o 


i755o 
i835o 
17550 
17700 
17250 
17450 
17250 
16750 


100 


i865o 
19750 
18750 
i885o 
i8.»5o 
18750 
i855o 
18000 


Perméabilité  du  1er  doux  (Peirce). 


Bibliographie  p.  253. 


H  = 


0,2 

0,4 
o,6 
o,8 
1,0 
i,5 


VALEUR  DE  B  POUR 


Anneaux 
•le  la  Norvège. 


145 

495 

I  260 

285o 
473o 
8200 


Lingots 
de  l'Amérique 


106 
324 

688 

l32J 
2320 

5i5o 


2,0 

2,5 

3,0 
3,5 
4,o 
4,5 


VALEUR   DE  B   POUR 


Anneaux 
de   la  Norvège. 


9870 

io85o 
1 1 56o 
12010 

I23l0 

i255o 


l.ingois 
(le  I  Amérique. 


734o 

9o5o 
1 0220 
1 1  i5o 
1 1900 
i245o 


H  = 


5,0 
6,0 

8,0 

9,° 
10,0 


VALEUR  DE  B  POUR 


Anneaux 
de  la  Norvège. 


12760 

i3o6o 
i33oo 
i35io 
'37,00 
i38-o 


Lingots 
de  l'Amérique. 


I28Ô0 

i35oo 
i3g6o 
i435o 
14600 
i483o 


Intensité  d'aimantation  à  saturation  (Droz). 

Bibliographie  p.  aô3. 


SUBSTANCE. 


Fer  de  Kolilswa 

(lobait  puriss 

Nickel.  ie>  échantillon.. 
Nickel  pu  riss.  de  Merck . 
Magnétile 


TEMPERA- 
TURE. 


20 

18 
19,5 

20 

19.5 


DENSITÉ 

=  D. 

/ 

865 

8 

,55 

8 

846 

8 

,846 

•_> 

20 

AIMANTATION 

par 

unité  de  masse 

en  valeur 

absolue  =s. 


217,2 
l6l,8 

55, $5 
54,6 

87,5 


AIMANTATION 

par 

unité  de  volume 

=l=sxt 


1708 

i383 
490,5 
483 
435 


Intensité  d'aimantation  A  saturation  [B.  el  G.  (1)]. 

Bibliographie  p.  j53. 


SUBSTANCE. 


CHAMP 

megnétlque 

suffisant 

pour  produire 

saturation  =H,. 


Fer  pour  armatures  j 
de  1"  qualité.. .   ( 

Fer    élecirolytique 
Lohys 

Fer  Slallvy 


1)00 


2000 


1800 


AIMANTATION 
è  saturation  =1, 


1740 

1705 
1600 


VALEUR 

de 

l'induellon  B 

pour    champs 

H>H,. 


H-f-2l840 

H  -t- 21450 

H  -+-  20 1 50 


Bibliographie  p.  »53. 

Perméabilité  pour  l'aimantation  aux  fréquenees  élevées  (150000)  (Jouaust). 

„,,.,.,.  ,  .  „  i  Tôles  d'acier  de  o,nm,  5  =  i5 

Perméabilité  apparente  dans  les  champs  compris  entre  i  et  3  gauss <  «..  0.   ,      mm  co 

r'  r-  r-  &  j  Tôles  au  Si  de  omm,-i2  =  63 

Décalage  entre  force  électromotrice  induite  et  courant  =  3o°. 

\    3o  watts  par  kilogramme  pour  tôles  ordinaires. 
|  i5o  watts  par  kilogramme  pour  tôles  au  Si. 

Bibliographie  p.  ».'>.1 


Pertes  dans  un  champ  de  2,2  gauss. 


Perméabilité  de  la  Terre  (Baukr). 
La  perméabilité  de  la  Terre  est  double  de  celle  de  l'air  pour  les  champs  magnétiques  de  l'ordre  de  0,0001  C.  G.  S. 


Mablke. 


Ferromagnetismus.  —  Ferro  magnetism.  —  Ferro-magnétisme.  —  Ferro  magnetismo. 


2'ù 


Perte  par  hystérésis. 


Bibliographie  p.  jSô 


Variation  de  la  perte  par  hystérésis  avec  l'induction  pour  deux  ondes  différentes  |  W11.11  (i)j 


ESPECE  DE   FEU. 


Armature. 
Lohys.  . . . 
Stallvv  . . . 


Onde  i  (plus  pointue(/?ea/r)  que  l'autre) 

Onde  2 

Onde  i 

Onde  2. 

Onde  i 

Onde  2 


PEUT! 

EN  WATTS   l'A 

;  /*(')  I'olh 

L>iii;i\ 

Î.Ï0O. 

300D. 

7!>00. 

10  0GO. 

12  .■■nu. 

i:>  000. 

0,122 

o,386 

0,753 

1  ,  220 

',79" 

2,54o 

o ,  1 3 1 

o,4id 

0 ,  S 1 0 

1  .  3  IO 

1  ,952 

2,780 

o ,  1 1 3 

0 ,  373 

0,741 

1  ,2<)5 

'"S; 

2  ,  S70 

0,  122 

0,392 

'>,787 

1  . 2.85 

1 , 9  i  1 

■>  .840 

o,o65 

0,21  45 

0.  4200 

0,685 

1,018 

1 .4100 

0,0705 

0,232O 

o,4570 

0.74)0 

1 , 1 200 

1  .  5fioo 

Variation  de  la  perte  par  hystérésis  avec  la  forme  de  l'onde  [Wild  (2)] 
(Expériences  faites  pour  5o  périodes  et  l'induction  Bmju  =  10000). 


PERTE   EN   WATTS  PAR  lb  ('  ) 

PERTE    EN   WATTS    PAR    lb    {') 

ONDE   N° 

COEFFICIENT 
d  amplitude. 

ORDONNEE 

moyenne 
de  l'onde. 

POUR   LE   FEl 

t 

ONDI     N" 

COF.FKICIEN  I 
d'amplitude. 

ORDONNEE 

moyenne 
île    1  onde. 

POUR    LE   FEl 

Armature. 

I.0I1VS. 

Sl.illvy 

Uinalure. 

Lobjs. 

Slalhj 

1 

l/»70 

0,872 

1  ,  220 

1  ,2()5 

o,685 

:3 

1,445 

0,895 

I  ,  269 

1,2.47 

0,71(1 

4 

1,535 

0,878 

1  ,253 

1,217 

o,683 

6 

1,435 

0 ,  896 

I  ,  27  1 

1  ,  2  ")0 

0,7lS 

10 

1,4*5 

O.888 

1  , 9.3o 

1,236 

0,707 

12 

i,4i5 

0,891) 

',277 

1 .257 

0,72a 

9 

i,4i5 

0,888 

1 ,253 

1  .236 

".707 

II 

1 , 4  20 

0,908 

1,298 

1 .275 

0.735 

7 

1,420 

0,888 

i,255 

1  .  236 

0,708 

■2 

l,7.(|5 

0.9li 

1  . 3 1 0 

1  .285 

o,743 

r> 

,,385 

"i894 

1,268 

1  ,>47 

0,715 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Variation  de  la  perte  par  hystérésis  avec  la  périodicité  |  Wn.n  (a)j. 


PERIODICITE  ('  1. 

PERTE  EN  JOULES  PAR  lb   {'  )   Par  CYCLE 
POUR    LE    FER 

l'I  Itlnlilf  1  1  1  . 

PERTE    IN  JOULES    PAR. lb    (')   PAU   CYCL1 
POUR   LE   FER 

Armature. 

l.ohjs. 

SlallTi. 

Uinature. 

l.nhy-. 

Slallvy. 

\  N"   1 

°          U"2 

0,01 180 

'99° 
0,02125 

23o5 
0,02280 

2^60 
0, 02.440 

7.620 

0 , 0 1 60 

.76 
o,0-200 

7.16 
0,O22  1 

2)7 
O,024l 

257 

0,01 i3o 

12  r> 

0,01230 

i3G5 

o,oi3io 

i4>  "> 

0,01 370 

l48") 

t    N"     | 

11  .  07600 
2780 

O,02755 
2935 

o,()307O 

37  5o 

0,02(')0 

276 
0,02X1 

297 

o,o32i 

337 

o,ol43o 

6**|N"3     

lr>l", 

.       l  N"  1 

i  N»  1 

0 . 0 1 4  8 1 

23          {    », 

N°    7. 

~>    In- 2 

1 600 

„     ,   (  N"  1 

\  N°   1 

100         N»2 

o,oi6o5 

3^În"2 :. 

i-îo 

\  N°  1 

_ 

5o       {  .. 

.V  2 

_ 

(')  N'  1  cl  iM°  2  se  rapportent  u  ililléieiilcs  formes  d'onde.  —  (')//>  =  !}53ï,6'. 
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Ferromagnetismus.  —  Ferro  magnetism.  —  Ferro-magnétisme.  —  Ferro  magnétisme-. 


Perte  par  hystérésis  pour  différentes  espèces  de  1er  (Guggenheim). 


Bibliographie  p.  î53. 


PROVENANCE 
des  échantillons. 


NATURE 
de»  échantillons. 


Bismarck-Hutle(i9o8).  Tôle  de  fer 

Ë.    Kolben   (Bismarck-  , 

„,.             „,                 J  Tôle  de  fer  3,5  p.  100  bi 

Hlitte  1908) )  '    v 

Alliage  Fe-Si I  Acier  fondu  4,8  p.  100  Si 

(  Acier  fondu 

(  3,84  p.  iooSi -H  1 ,1  p.  iooNi 


PERTE    D  ENERGIE 

par  hystérésis  punr  I  cycle 

et  1  cm"  en  ergs 

P°ur  Bmm 


Alliage  Fe-Si-Ni 


1200 

g3o 
i33o 


S 


23ao 

2*35 
1600 

228o 


perte  d'énergie 

par  hystérésis,  en  watts  pour  l 
(50  périodes  par  seconde) 
pour  Bm„ 


k* 


0,780 

0,625 
0,875 


1 ,5io 
1 ,45o 
1,076 
1 ,5o 


INDUCTION  B  =  |iH  POUR 


H  =50. 


I  3  200 

i5o4o 
16140 


H  =  100 


i63oo 

16140 

16840 


Travail  d'hystérésis  dans  le  fer  doux  [Vallauri  (1)]. 


Bibliographie  p.  a53. 


TRAVAIL 

TRAVAIL 

TRAVAIL 

H. 

B. 

d'hyilcrésis 
en  C.G  S. 

H. 

B. 

d'hystérésis 
«0  C.G.S. 

li. 

B. 

d'hystérésis 
en  C.G.S. 

0,694 

200  5 

175 

2,707 

g36o 

2l3i 

52,6 

16170 

72<3 

o,972 

386o 

5i8 

4, 16 

1  1090 

2866 

101,5 

17390 

8829 

i,i3i9 

5710 

936 

7,29 

1 2800 

3755 

- 

- 

- 

1,804 

7420 

■  44 1 

17,35 

•  449° 

4895 

" 

"** 

Perméabilité  magnétique  à  différentes  températures  (Terry) 

Fer  olectrolylique,  contenant  0.001  S,  0.004  P,  0.000  Mn,  0.012  0,0.072  H  (pour  100);  échantillon  A  ayant  une  cristallisation  fine, 

échantillon  B  ayant  une  cristallisation  grossière. 

Bibliographie  p.  2.53. 


TKMPERATURK. 


25 

97 

205 

295 

400 
5o5 
595 
655 
700 
75o 
765 
780 


PERMEABILITE   DE    L'ÉCHANTILLON   A,  NON   DÉTREMPÉ  POUR 


B  =  0,5 .  H  =  1 


160 

200 
260 
3jO 
370 
440 
70O 
90O 
2400 

56oo 
7200 
4800 


170 
200 

230 

35o 

3So 

.70 
78a 
1180 
4200 
44oo 
4700 
2800 


H=J      H =3 


20O 

a  5o 

3175 
J80 
4?-4 
57o 
io5o 

2  5  00 

3  5«o 
2870 
2670 
i55o 


240 

2.S0 

326 

433 

5  00 

756 

1800 

243o 

2690 

2i3o 

1900 

1080 


293 

338 

390 

5  00 

638 

1  i5o 

1820 

2i3o 

2200 

1700 

1480 

85o 


H  =  5. 

H=  10. 

40O 

638 

43o 

680 

3io 

740 

640 

790 

820 

896 

i34<> 

1020 

1670 

1090 

1860 

!  120 

1890 

io8o 

1420 

760 

1220 

65o 

690 

36o 

H  =  10.      Il  =-20       H  =  30.       H  =  40 


D  4O 

56o 

JCÎG 
5gO 
392 

65o 
640 
635 
58o 
390 
336 
j8o 


440 
443 
a5o 
448 
445 
470 
465 

44> 
398 
262 
226 

!20 


II  :  500. 


36o 
362 
358 
358 
358 
375 

3&2 

338 

3o2 

!97 
170 

92 


i73 

172 

170 
j55 
146 
121 

95 
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2W 


Perméabilité  magnétique  à  différentes  températures  (Terry)  (suite). 


Bibliographie  p.  253. 


Température. 


—  190 

—  121 

—  60 

-4-  23 
-■(-102 

203 

3o8 
4o3 
498 

547 
596 
642 
688 
724 
752 
781 


H  =  0,2. 


60 

65 

70 

80 

100 

160 

200 

260 

425 

900 

1200 

1800 

2600 

3  200 

5ooo 

2400 


[•ERMEABILITÉ  DE    L'ÉCHANTILLON  A,   RECUIT  A  8oo°,  POUR 


H  =  0,5. 


90 

120 

I90 

260 

400 

60O 

800 

I200 

2600 

4000 

4400 

56oo 
6400 
8400 
9200 
4200 


11  =  1 


100 
25o 
400 

5oo 

800 

1200 

1900 
55oo 
7000 
7000 

6800 

6600 
63oo 
6100 
6100 
2800 


H  =  1,5. 


140 

250 

400 

870 

2200 
4000 
54oO 

S740 

6140 
6000 
53oo 
3740 
>54o 
48oo 
4600 
2140 


H  =  l. 


I90 

700 

I  100 

1900 

3i5o 
435o 
485o 
4900 
5 160 
5o5o 
4960 
4800 
55oo 
4o5o 
365o 
1700 


H  =  3. 


43o 
1000 
1800 
2600 
3i3o 
363o 
3760 
3780 
383o 
3710 
36 10 
35oo 
323o 
2g5o 
2600 
1 260 


H  =  10. 

H  =  60. 

1  i3o 

286 

1200 

284 

i3oo 

283 

1400 

281 

1420 

280 

i43o 

275 

1440 

270 

i36o 

270 

l320 

266 

1290 

265 

1290 

255 

1240 

242 

1 170 

220 

1040 

186 

880 

i53 

43o 

78 

TEMPERATURE. 


-190 
-I20 

-  6l 

-  23 

97 
195 

297 
392 

496 
55o 
6o5 
655 
704 
740 
762 
775 


H  =  0,2. 


]5o 

200 

280 

35o 

4oo 

55o 

600 

800 

900 

io5o 

1200 

i5oo 

25oo 

85oo 

10000 

io5oo 


PERMÉABILITÉ    DE    L'ÉCHANTILLON    B.    NON    DÉTREMPÉ,    POUR 


H  =  0,5. 


200 
240 

36o 

44o 
480 
520 

600 
700 

800 

I  100 

i3oo 
2000 
36oo 
7200 
7600 
6200 


11  =  1. 


3  00 
35o 
4oo 

520 

640 

75o 

800 

900 

1000 

1 260 

i5oo 

2900 

4700 

58oo 

43oo 

4000 


H  =2. 


35o 

42  3 

520 

740 

85o 

1025 

1075 
n5o 
i35o 
i65o 
2200 
3325 
3750 
3750 
3i5o 
2400 


H  =  *. 


55o 
675 
85o 

1125 

1340 
1410 

1440 

1460 
i5oo 
1700 
1770 
245o 
2370 
2170 
1740 
1 34o 


760 
840 
960 
1  i3o 
n85 
1200 
1200 
1200 

123o 

i3io 
i34o 
1610 
i55o 
i34o 
1020 
810 


H  =  10. 


75o 

823 

885 

980 

9«4 

984 

995 

1000 

ioi5 

îo5o 

1070 

1280 

1  i5o 

955 

7.6 

56o 


H  =  100. 


'77 

'77 

'77 
178 

'77 
176 
176 
176 
172 
170 
i56 
143 
122 
102 
72 
58 


Coefficient  de  température  (âsiiworth). 

Intervalle 
Substance.  de  température. 

o  o 

Fer !  7-07 

/        25o-43o 

Nickel.. i5-ii5 

Cobalt 90-220 


Bibliographie  p.  253. 


Coefficient. 

0,002 
o,ooo5 
o,ooo5 
0,002 


Tables  internationales. 
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Ferromagnetismus.  —  Ferro  Magnetism.  —  Ferro-magnétisme.  —  Ferro  magnétisme 


Valeurs  maxima  de  la  perméabilité  pour  certaines  températures  (Terry). 


Bibliographie  p.  25.3. 


point  l'échantillon  A 


non  détrempé. 


Tempe  rature. 


1~> 
97 

•2o5 

295 

400 
5o5 
595 


Champ  =  H 


12,2 

11 ,3 
io,3 

9,3 
6,2 
5,o 

2,9 


recuit  à  800°. 


Température. 


-igo 
-121 

-  60 

-  23 
102 
203 

3o8 


Champ  =  H 


0,9 
5,4 
4,2 

2,9 

2,4 
1,8 
i,45 


pour  l'échantillon  B 

non  détrempé. 


Température. 


-190 
-121 
■  6l 
-    23 

97 
195 

297 


Champ  =  Il 


IO.  I 

7,7 
6,8 

5,9 

4,8 

4,7 
4,' 


roun  l'kchantillon  A 


non  détrempé. 


Température. 


655 
700 
730 

765 


Champ  =  H 


2,2 
',5 
0,6 
0,33 


recuit  à  hoo6. 


Température. 


4o3 

498 
547 
596 
642 
688 
724 


Champ  =  II. 


I  ,2> 
I  ,00 
0,90 

0,85 
0,80 
0,75 
o,44 


POUR    L'ÉCHANTILLON    B 
non  détrempé. 


Température. 


392 

496 
55o 
6o5 

655 
704 


Chaoïp  =  Il 


J,7 
3,3 
2,6 

2,4 

1  ,5 
1,2 
o,3 


Constantes  du  fer  électrolytique  (')  (Terry ). 


ftililiogrft/rhie  p.  2f>3. 


TEMPÉRA- 
TURE. 

PERTE 
d'énergie 

en  ertrs 
par  cycle. 

flETENTI- 
VITK. 

FORCE 
coerci?e. 

INDUCTION 
maximale. 

PERMEABI- 
LITE 
maximale. 

23" 

21Î00 

794" 

3,8(> 

17  IOO 

io5o 

780 

1 1280 

8i5o 

1 ,  3o 

l73o(l 

3()70 

IOOO 

5o6o 

14 100 

0,75 

I7?.8o 

9080 

1  IOO 

4900 

12800 

0, 53 

I760O 

1  IOOO 

1200 

56oo 

i3ooo 

o,85 

I7400 

8750 

i3oo 

7160 

i38oo 

o,97 

I7400 

7I20 

1  1  '.in- 


constantes du  fer  de  Suède  i  '  ). 
ïofio  9000  o,54  17160 


83oo 


(■)  Les  échantillons  de  ces  expériences  étaient  recuits  aux  tempé- 
ratures indiquées  dans  le  tableau  et  ensuite  refroidis  lentement 
24  heures. 


Intensité  d'aimantation  à  saturation  aux  très  basses 

températures  (  \V.  et  0.).     miiographu  „  lM 

Nickel,    pou'-    H  =  16100  gaus»  :  -," ~"  ' 7  =  i,o549 


pour    H  =  20 540 


I-t-rr,s 
Id.      =  1  ,o547 


Moyenne  =  1 ,0548 

Cobalt,  pas  de  résultais  précis  :  l'accroissement  fie  l'aiman- 
tation entre  la  température  ordinaire  et  celle  de  l'hydrogène 
lî(|iiide  est  beaucoup  plus  petite  que  celle  du  nickel. 

1—252'.  7 


Fer 


I-i-20 


1,0210  (Valeur  moyenne  entre  II  —  19250  et 


H  =  15700  gauss). 
Magnétite  :    ~  s       =  1,0569  (Valeur  moyenne  entre  11  =  8G00 


I  H5"  8 

1-259* 

I 


-MS\8 


et  H  =  24200  gauss). 
=  1,0616  (Id.) 


Bibliographie  p.  2-53. 
Point  de  transformation  magnétique. 

Nickel  (A.  Baikov).  —  Température  de  transformation,  magné-  j       Aciers  au  Chrome (Moore).  —  Le  point  de  transformation  Ac* 
tique  (a)  ^  non  magnétique  (y)  :  36o°C.  |   pour  des  aciers  contenant  3  pour  100  de  chrome  est  à  777". 


Aimants  permanents. 


Bibliographie  p.  i53. 


Stabilité  des  aimants  permanents  pour  différents  alliages  de  fer  (Burgess  et  Aston)  (5). 
Champ  magnétique  maximum  :  H  (  Max  )  =  200.  B  (  Bet  )  =  Bémanem-i\   Il  (c)  =  Force  coercive  nécessaire  pour  réduire  B  (  Ret  )  à  zéro. 


COMPOSITION. 


Chrome- 

4  Cr,  0,84  Si.. 
5Cr,  0,84  Si.. 
5Cr,  1,84  Si.. 
5Cr,  o,3V.  .. 


NON 

MARTELÉ 

TEMP. 

MARTELÉ 

détrempé 
B  (Reti. 

B  (Ret). 

H  (c). 

a  1000° 
B  (Ret). 

Billet). 

H  le). 

i5o5o 

14,9 

9000 

35oo 

4 1 ,  j 

7D00 

33oo 

41 .0 

g500 

4800 

4i,8 

15700 

16,2 

8800 

39O0 

46,0 

7400 

34oO 

53,o 

90OO 

27OO 

42,2 

COMPOSITION. 


5Cr,  o,5V. 
5Cr,  1  V... 
6  Cr,  o,4  Si. 
6Cr,  0,84  Si 
6Cr,  i,3  Si. 


NON 
litretnp' 

B(Rel). 


9000 

84oo 
1  565o 
i53oo 

9200 


MARTELE 


B  (Bel) 


36oo 

4 100 


Il  (Cl 


DO,  3 

48,' 
14,9 

i3,6 
16,2 


TEMP. 
à  IOOO" 
Bllteli. 


9IOO 
9200 
9600 
940() 
88O0 


MARTELE 


R  (Ret). 


4 2 OO 
4900 
3700 
5200 

3400 


H  (Cl. 


45,0 
49,0 
49,0 

52,3 
5o,o 
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Stabilité  des  aimants  permanents  pour  différents  alliages  de  fer  i'Burgkss  et  Aston)  (5)  {suite). 


COMPOSITION. 


NON 

détrempé 

li  IRet). 


6Cr,  1,68  Si 

8Cr,  i  Si 

loCr,  2  Si 

ioCi',2Si,  o,'$  V,o,6C. 
10  Cr,  2  Si,  2  Ti. . . . . . 

io  Cr,  3  Si 

io  Cr,  o,3V 

ioCr,  o,3  V,  o,65C. . 

îoCr,  o,5  V 

ioCr,  i  V 

io,3Cr,  i  V,  'iSi,  o,3C. 

i3Cr,  i,8  Si 

17  Cr,  1 ,5  Si 


Manganèse. 


6Mn. 


Molybdène. 

4  Mo,  0,6V 

8  Mo,  o,3  V,  0,6  C.  .. 
10  Mo,  o,3  V,  0,4  C  . . 

10  Mo,  1  V,  0,4  C 

10  Mo,  1 ,2  C 


Nickel. 

loNi,  0,6V.  .. 
10  Ni,  2  Si,  1  C. 


Tungstène. 

4W,o,4V 

4  Wo,  0,4  V,  o,5C. 
4W,o,4V,  o,6C. 
4  W,  0,4  V,  o,8C. 

5W,  o,5C 

6W  +  C(?) 


i43oo 

l2Î5o 

10000 

1 1200 

io85o 

10800 

7600 

4600 

7000 

7600 

g5oo 

1 27  5o 

2  !  OO 


85oo 


i2g5o 

99°o 
13700 
io85o 


9700 
6700 


825o 
1 1200 
10400 

8900 
io35o 

I  2D00 


MARTELE 


B  ,Kr  . 


2  3  OO 


4000 

3ioo 
3Goo 
3  5  00 


1 100 


4ooo 


35oo 


34oo 
3?.oo 


3  000 
2900 
2800 


2700 


H  (c). 


'7,9 

|6,2 
'9.2 

3o,5 
16,4 

12,3 

72,5 

84,6 
65,  o 
62,8 
20,9 
.6,7 
89,3 


5o,o 


i5,3 
37,8 
23,7 

25,. 


3o,8 
58,7 


12,4 
34,8 
33,o 
32,5 

24,5 
28,0 


TEMP. 
a  1000° 
B(Ret). 


83oo 
8700 
7100 
3ooo 
7500 

7400 

7800 
7200 

8400 

8000 
7100 
4900 


IOÎOO 

12000 
10400 

9400 

IOIOO 


9700 

1000 


1  i3oo 

8800 

9200 

6600 

1 2000 


MARTELE 


B  iRet).   H  (c) 


3800 
2400 

3  fi  00 
1600 
4200 
35oo 
35oo 


45oo 
2600 
4ooo 


2600 
5ooo 
4900 
5  000 
4000 


4000 
900 


33oo 
4ioo 
4600 
44oo 

5200 


5o,o 
48,5 
54,o 
69,0 
62,0 

47, « 
58,6 

9', 9 

54,5 
38, o 
62,8 
85,o 


coMPcsinoN. 


NON 

détrempe 

B  (Rell. 


33,3 
52,2 

55,8 
53,5 

37,0 


2.7,2 
58,o 


37,5 
67,5 
68,2 
70,6 
52,5 


7  W,  o,3Y,o,6C... 

Alliages  divers. 

îCr,  ioMo,o,5G,  o,3V 

loCr,  5  Mo 

aCr,  10  W 

Cr,  8W 

5Cr,  2  W,  o,6C 

5Cr,  5W,  0,6  C 

10  Cr,  2W 

loCr,  2  VV,  2  Si 

ioCr,  2  W,  0,6  '.'.. . . 
10  Cr,  2  W,  o,3  V. . . 
loCr,  2VV,o,3V,  0,6V 

io  Cr,  10  W 

2  Cr,    10  W,    10  Mo, 

o,3  V,  0,4c 

zCr.  16  W,  5  Mo,  o,3  V, 

o,5C 

7Cr,  3W,  2  Mo 

10 Cr,  2  Mo,  îW 

ioCt,  2  W,  2  Mo,  2  Si, 

o,3V 

10 Cr,  îW,  2 Mo,  o,6C. 
5Cr,  3Mn,  4  Mo,  1  Si. 
5Cr,  6M0.  loMn,  loNi, 

JC 

2Cr,  10  Ni.. 

5  Cr,  îoNi 

7Cr,  10  Ni 

ro  Cr,  8  Ni 

10  Ni,  5  Mo 

10  Ni,  10  Mo,  1  C 

ioNi,  10  Mo,  o,5  C. . . 


10900 


6900 
8700 

IOIOO 

9400 

6900 
3400 
7400 
58oo 
4900 
6900 
43oo 
58oo 

6100 

3700 
73oo 
7100 

85oo 

43oo 

10800 

10100 
8100 
9100 
4700 
1600 
9600 
55oô 
8900 


MARTELE 


B(Retl.   H(c) 


3800 


36oo 
4000 


38oo 
1700 
4200 
3200 
3ooo 
3700 
2Î00 
33oo 

35oo 

3  600 

(100 

4100 

1900 
25oo 
53oo 

4000 
3  200 
4ooo 
25oo 

23oo 
3ooo 
4900 


38.0 


58,0 
59, ° 

23,4 

24,1 

61 ,0 

68,5 

7', 7 
76,6 

89,9 
66,0 

82,7 

8o,5 

66,5 

64," 
82,5 
78,5 

3i  ,0 
82,0 

64,7 

38,2 
36,9 

57,7 
64,o 
80,8 
36, o 

69,7 
61 ,0 


TRMP. 
n  ldOO" 
B  IRet). 


9600 


10700 
7300 
C)500 

99"0 
73oO 
6400 
7000 

7IOO 
69OO 
7OOO 

65oo 

8400 

8600 
7400 
6600 

6800 

5  800 

7000 
8200 
5400 
2000 
800 
8600 
55oo 
8400 


MARTELE 


B  (Ret). 


5600 


63oo 
3  600 

3900 
4700 
250O 
4200 
4200 

4800 

38oo 
3900 
36oo 

3700 

5  000 
25oo 
3  800 

2700 

2900 

44oo 
33oo 
2900 
1 100 
3  00 
36oo 
2800 
4000 


11 10 


81,0 


70, D 

49,o 

47, 5 
55,o 
85 ,0 
62,0 

95,o 

6i,4 
91,0 

72,7 
59,o 

63,5 

47,5 
65,8 

60,0 

72,2 

85,3 
29,0 
47,o 

55,7 
73,5 

32,0 

7°, 4 

52,0 


Moment  magnétique  de  l'acier  (Browis)  (1).  Bibliographie  P.  a53. 

Expériences  pour  déterminer  les  dimensions  d\iimants  permanents  ayant  les  plus  grands  moments  magnétiques  par  gramme. 


DIAMETRE. 

de  l'aimant 

en  centimètres. 


o,  160 
o,  166 
o ,  200 
o,285 


RAPPORT 

longueur 
diamètre 


80 

75 
6l 

38 


LONGUEUR 

la  plus  favorable  de 

l'aimant  en  cm. 


12,8 
12,5 
'«,7 

10,4 


DIAMETRE. 

de  l'aimant 

en  centimètres. 


o,3oo 

0,322 

0,333 

0,467 


RAPPORT 

longueur 

diamètre 


37 
32 

3o 
20 


LONGUEUR 

la  plus  favorable  de 

l'aimant  en  cm. 


IO,2 
10,1 
10,0 

9,3 


DIAMETRE. 

de  laimant 

en  centimètres. 


0 ,  600 

0,700 
O,80O 
I  ,000 


RAPPORT 

longueur 

diamètre 


'4,7 

12,3 

io,5 
10,0 


LONGUEUR 

la  plus  favorable  de 

l'aimant  en  cm. 


8,8 
8,6 
8,4 
8,1 


Moment  des  aimants  12  x  o,  16  =  49,5  par  gramme. 


Mahlke. 


252 


Ferromagnetismus.  —  Ferro  Magnetism.  —  Ferro- magnétisme.  —  Ferro  magnétisme 


Influence  de  la  composition  chimique  sur  la  perte  du  magnétique  dans  les  aciers  [  Brown  (i)]. 

Bibliographie  p.  253. 


COMPOSITION   CHIMIQUE 

RAPPORT 

longueur 

MOMENT    MAONÉTIQUE 
par  gramme,  le  : 

PERTE 
en  pour  100 

C. 

Mn. 

Si. 

Ni 

XV. 

Cr. 

(iiauiètre 

11  Juin. 

17  Juillet. 

17  Uécenihre. 

après  six  mois. 

0,02.8 

0,07 

>■- 

20,2 

20,0 

12,2 

40,0 

1,09 

0,  32 

o,of> 

» 

26,7 

28,6 

21,4 

%0 ,  0 

o,;5 

1  ,00 

)) 

33,5 

35,3 

3l,2 

6,8 

0,  5o 

1 ,00 

I  ,00 

)> 

3o.fi 

36,2 

27,5 

10, 1 

i,3o 

3,09 

8,92 

» 

30,7 

33,i 

26,4 

•4,o 

0 ,  028 

0,07 

33 

20,7 

20,0 

12,0 

4'2,0 

0,7.2 

0, 18 

0,44 

i» 

28,1 

29,<> 

25,0 

1 1 ,0 

0 ,  26 

0, 18 

0,33 

0,58 

» 

'9,7 

32,0 

2-    5 

■ ■  1  1  J 

7,4 

0,28 

0,28 

3 ,5 

» 

24,0 

25,5 

22,4 

6,6 

0,76 

0,28 

1 5 , 5 

» 

39,6 

4', 5 

38,5 

2,7 

0,40 

2,2J 

3,25 

» 

33,5 

34,3 

29,'> 

.1,6 

0,23 

2,00 

0,75 

» 

34,9 

37,3 

3o,o 

>4,o 

0,43 

3 ,25 

» 

35,9 

38,o 

34,0 

3,6 

',09 

9i5o 

» 

00,7 

33,o 

27,5 

10,4 

0,25 

2,75 

0,75 

» 

■7,7 

18,7 

1 5,o 

1 5 , 2 

o,3i 

2,  5o 

1,75 

» 

33,4 

35,3 

3o,2 

9,6 

Moment  magnétique  des  aciers  au  chrome  (Bkown)  (2). 

Bibliographie  p.   253. 

COMPOSITION    CHIMIQUE 

MOMENT   MAGNÉTIQUE 

par  trnine 

COMPOSITION    CHIMIQUE 

MOMENT    MAGNÉTIQUE 
par  ci-animé. 

C. 

Si. 

Mn 

Cr. 

xv 

(.U. 

dureté  du 
verre. 

reculi. 

C. 

Si. 

Mn. 

Cr. 

XV. 

Cu. 

dureté  du 
Terre. 

reouil. 

0,88 

0 

•9 

0,28 

»,7â 

38,2 

4  1,2 

0,85 

0 , 3 1 

0,  io 

5,79 

1,83 

38,7 

39,3 

0,86 

1 

96 

0,  ',<) 

•  i96 

îo,4 

5o,8 

i,36 

0,75 

2  ,  (lO 

9.22 

42,2 

43,3 

o,;li 

I 

02 

<Vi9 

■-'■ ,  '  1 

5-2,5 

5  ». .  2 

o,48 

°,*9 

0,82 

1 ,  74 

i,9<> 

1,9' 

44,o 

4. ,3 

<>,54 

2 

20 

0,22 

3,  5o 

4i,7 

4', 4 

Bibliographie  p.  253. 
Aimantation  anhystérétique  du  fer  à  température  élevée  i  Mauhain)  (1). 

L'aimantation  anhystérétique  est  celle  qu'on  obtient,  pour  chaque  valeur  du  champ  magnétisant,  en  réduisant  l'hystérésis  au  moyen 

d'un  champ  magnétique  alternatif  d'amplitude  décroissante. 


Fer  A  de  Suède 

[o,o/(6C.  D,i2  Mn,  0,01,6  Si]. 

Champ  H  =  0,091  gauss. 


TEMPE- 
RATURE. 


I  i 
100 
200 

3  00 


AIMANTATION 
ORDINAIRE 


10 


16 


i38o 


2200 


AIMANTATION 
ANHYSTÉRÉTIQUE 


435 
470 

5ï3 

502 


fioooo 
64800 
72200 
69200 


Acier  au  manganèse 

[o,i8C,  1,04,  Mn.  o,2>3Si]. 

Champ  II  =  0,089  gauss. 


TEMPE- 
RATURE. 


16 

100 

200 

3i>o 


AIMANTATION 
ORDINAIRE 


AIMANTATION 
ANHYSTÉRÉTIQUE 


i4-i 

188 

222 
243 


2.0000 

265oo 
3 1 3oo 

34400 


Acier  fondu 
[o,866C,  0,25  .Mn,  0,2  Si] 
Champ  H  =  0,  365  gauss. 


TEMPE- 
RATURE. 


l6 
I0O 

i58 
200 


AIMANTATION 
ANHYSTÉRÉTIQUE 


9° 

'75 
218 
190 

Mahlke. 
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6320 


Dia-  und  Paramagnetismus.  -  Dia  and  Paramagnetism.  -  Dia-  et  paramagnétisme.  -  Dia-  e  paramagnetismo.    253 


Aimantation  anhystérétique  du  fer  à  température  élevée  (Maurain)  (.mite). 


Fer  A  de  Suède 

[0,046  C,  o,n  Mn,  0,006  Si]. 
Champ  H  =0,091  gauss. 


TEMPE- 
RATURE. 


400 
5oo 
55o 
600 

680 

700 

750 


AIMANTATION 
ORDINAIRE 


43,5 

» 
108 
166 


3ooo 

» 
6000 

» 
14900 
22900 


AIMANTATION 
ANHYSTERETIQUE 


465 
4l5 
3q6 

4*4 

5oo 
473 


64  ioo 
37300 
54600 
585oo 
69000 
C5200 


Acier  au  manganèse 

[0,18  C,  i,o4  Mn,  o,223  Si]. 

Champ  H  :  o365  gauss. 


TEMPE- 
RATURE. 


400 

5oo 
600 
700 
738 


AIMANTATION 
ORDINAIRE 


4,5 

7,5 


25 


635 
1060 
2.4<>o 
353o 


AIMANTATION 
ANHYSTÉRÉTIQUE 


272 

3o5 
3o2 
3 10 


38  (Oo 
43ooo 
42600 
29600 


Acier  fondu 

[0,866  C,  o,25  Mn,o,2  Si] 

Champ  H  =  n,363  gauss. 


TEMPE- 
RATURE. 


2|" 

3oo 
4oo 

5  00 
600 
700 


AIMANTATION 
ANHYSTÉRÉTIQUE 


177 
188 
227 
267 
28l 
188 


6lOO 
6{70 
780O 
9200 
9660 
6470 
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Susceptibilité  magnétique  des  corps  dia-  et  paramagnétiques. 

y  —  susceptibilité  magnétique  rapportée  à  l'unité  de  la  masse.       7 ;„  =  a  x  x  =  susceptibilité  atomique.       a  =  poids  atomique. 

7„=  M  x  7;  —  susceptibilité  moléculaire,  M  poids  moléculaire. 


Métaux,  métalloïdes  et  alliages. 


SUBSTANCES. 


Al  Aluminium,  densité  2,67 

»  n 

Ag  Argent 

As  Arsénié 

» 

Au  Or 

B    Bore 

Bi  Bismuth 

»  commercial — 


SUSCEPTIBILITE  =  7. 


1,19a  2,99  x  10-6 
o,65    x  io-° 
— 0,20 
— o.3i 

—o,83  x  i<r-' 
— o,  i5  x  io-c 
—0,71 

—  i,4o 

—  1,046 


AUTEURS. 
Btbliogj-.  p.  2S8. 

Jolie  y  (1). 
Honda  (i). 

» 

» 

Pascal. 

Honda  (i). 

» 

» 
G.  et  B. 

SUBSTANCES. 


Bismuth-étain,  alliages 
contenant    i  ,46  p.  100  Bi. 
»  5,oo        » 

»  10,45  » 
»  36,87  " 
»  46,70  » 
»  63,66  » 
»  87,51  » 
>>         93,34         » 


SUSCEPTIBILITE  =  /. 


-HO,  023  X  I0_(i 

-t-o,o58 
-+-0,00 

—0,149 

— o, 180 

— 0,25i 

— o,3o3 

—0,410 


AUTEURS. 
Bibliogr.  p.  2.'» 


G.  el  B. 


Hahlke. 
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Métaux,  métalloïdes  et  alliages  (suite). 


SUBSTANCES. 


Bismuth-plomb,  alliages 

contenant  4o,  1 8  p.  ioo  Bi 

»         5o,ig      » 

Bismuth-cadmium,  allia- 
ges cont.  5,82p.iooBi 
»  ii  ,01  » 
»  18,82  » 
»  23,6a  » 
»  3i,68  » 
»  38,2i  » 
>»  48,12  » 
»         f'4,97       " 

»         78,77       »      . 
»         88,12       » 

»         93769       » 
»         9^,70       » 

Br     Brome 

»  à  1 6" 

Cd     Cadmium 

C       Carbone  amorphe  à  180. . 
»  diamant  à  18°. . 

»  amorphe 

Cl     Chlore,  à— 6o° 

Cr     Chrome 

Cu     Cuivre 

»         densité  8,9 

»  pur 

Sulfate  de  Cu  cristallisé. 
«  anhydre.. 

Hg    Mercure 

» 

HjO  Eau  

I       Iode 

In      Indlom ■ 

Ir      Iridium 

K      Potassium 

Mg    Magnésium 

Mo    Molybdène 

Na     Sodium 

Nb    Hioblum 

0       Oxygène,liqtiidaà-i83';o 
»  »         -201,75 

»  »         -208 , 2 

Formule:(T=lemp.absol.) 

Oxygène,  solide  à  -252°, 8 
»  »        -2  5  8°,  9 

Formule:(T=temp.absol.) 

Os     Osmium 


SUSCEPTIBILITE  =  y ;. 


—  O,  178  X  IO-* 

—  0,220 

—0,179  X  l0~6 

— 0,227 

— o,323 
— o,363 
—0,416 

-o,448 

—  0,520 

— o,6o5 
-0,761 
—0,891 
—0,992 

—  1 ,016 
-0,40 
-0,399 
-0,17 
— 0,02 

—o,49 
—o,52 

-0,399 
+  3,7 
-0,087 
-0,097  à+i,o6x  io-6 
— 0,0900  X  IO"6 
6,5à   6,6x10-6 
10,7a  io,8 
— o,  19     X  IO"6 
—0,191 

-o,79 

—  o,36 

—  o,i 
-t-o,i5 
+0,40 
-t-o,55 
+  0,04 

-r-0,5l 
-t-1,29 

240,6  X  I0~6 

269,9 

284,2 

2284 

— =rX  IO"6 
375,2  X IO-6 

435,6 
1690 

— =-  X  IO"6 
-HO, 04     X  I0~6 


AUTEURS. 
Bib/iogr   p.  >3«., 


G.  et  B. 


G.  et  B. 


Honda. 
Pascal. 
Honda. 
B.  et  H. 

» 

Pascal. 

» 

Honda  (1). 

» 
Jolley  (1). 
Chéneveau. 


Honda  (1). 
G.  et  B. 

Jolley  (1). 
Honda  (1). 


0.  et  P. 


0.  et  P. 


Honda  (1). 


SUBSTANCES. 


P    Phosphore,  blanc 

»  liquide  à  5o°.. . 

Pb  Plomb 

«         

Plomb-Cadmium,  alliages 

contenant  32,52p.  100 Pb 
»         64,80        » 
Plomb-Étaln  Pb-Sn,  allia- 
ges cont.  3o,3o  p.  100  Pb 
»        87,43        » 
Pd  Palladium 

»  a    2900 

»  370 

»  652 

»  765 

»  989 

»  i394 

Pt  Platine 

Rh  Rhodium 

Ku  Rubidium 

S    Soufre  (rhombique) 

Se  Sélénium 

Sb  Antimoine 

Si    Silicium 

»        cristallisé  à  180. . 

»        amorphe  à  180. . . 
Sn  Étaln  (blanc) 

»        (gi"'s) 

»        (gris)  à  i8° 

«        tétragonal    de    18" 
jusqu'au  point  de 

fusion 

»        fondu,  à  233° 

«        à  la  temp.  de  l'air. 

»        densité  7,3 

Étain- Cadmium,    alliages 
contenant  34,61  p.iooSn 
»  67,92        » 

Te  Tellure 

Th  Thorium 

Ti  Titane 

Tl  Tantale 

U    Uranium 

V   Vanadium 

W  Tungstène 

Zn  Zinc 

.,        (densité  6, 9) 

Laiton  (densité  8,1) 

Zr  Zirnium 


SUSCEPTIBILITE  S=  y_. 


—0,90 

—8,84  xio-7 
—0,12  x  io-* 
—0,095 


),  124  X  IO-6 
—0,111 

— 0,010  X  IO-* 

—0,091 

•4-5,8 
6,5o 
5,47 
3,4* 

2,96 
2,27 

i,44 
+  1,07 
+  1,1 
-t-o,56 
— o,5o 
— o,32 

—o,95 
— o,  12 

— O,  12 

— 0,14 

-H0,025 

—0,35    x  10-* 
— 0,29    x  io-6 


+o,o3 
— 0,04 

-»-0,022 

o,  i5i 

— 0,089  X  10  * 
— 0,028 

— 0,32 

-f-0,18 

-1-2, 0 

-0,3 

-+-0,9 

-f-i,5o 

-M>,33 

-o,i54 
o,o43ào,224  xio-6 
— o,026à4,o5xio-6 

—o,45  x  10-* 


AUTEUIIS. 
Bibliogr.  p.  ,b8. 


» 

Pascal. 

Honda  (1). 

G.  et  B. 

G.  et  B. 

» 

C.  et  B. 

» 
Honda  (1). 

» 

» 

» 
» 


» 
» 
» 
» 

B.  et  H. 

» 

Honda  (1). 

» 

B.  et  H. 


B.  et  H. 

» 
G.  et  B. 

Jolley  (1). 

G.  et  B. 

» 

Honda  (1). 

» 

» 
» 


Jolley  (1). 
Jolley  (1). 
Honda  (1) 
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Bibliographie  p    2Ô8. 


Sels  de  Cuivre.  —  Susceptibilités  moléculaires  t/)  de  quelques  solutions  (  l'.iii:\i:\  i.vt 

C  =  concentration  en  grammes  dr  sel   pour  iou  de  solution. 


c. 


y.  ■  '  ° 


(N03)îCu      / 

g 

25,  Kl 

+  , 

,  720 

Solvant  H20 

19,3") 

—  1 

,108 

f=24°.           ( 

7,59 

—  1 

,043 

CuCl2          / 

-h"),  73 

-t-i 

359 

Solvant  U20 

9-4y 

-1-0 

s 

/  =  23°.           ( 

2,80 

-1-0 

422 

Z'° 


GuCls 

(    (.),J' 

-+-0,447 

CuSO, 

Densité 

Solvant  :  alcool 

G, 53 

0 ,  o48 

Vo 

unie  p.  100. 

mesurée. 

Z 

.  1  o6. 

t   =  23". 

!  .» 

—0,81 1 

100 

80 

1,178 
1 ,  i55 

-+-1  ,o5 
-+-»,  68 

SO  Cu,  511,0 

1  ",4 

-H> ,  800 

no 

1,1 33 

-ho. 35 

Solvant  :  eau 

)   16  9 

-+-0 , 4 1  (> 

!>o 

1.121 

— 0.  r4 

t  =9.3°. 

1   ",27 

-HO 

4o 

1,111 

-0,04 

5 ,  66 

—0,397 

20 
0 

1  ,089 
1,067 

— 0,  Jo 
-o,79 

S(),,Cii(r  =  i5,y5)  -^SOvH2(r  =  10,47). 


Susceptibilité  magnétique  et  constantes  diverses  de  quelques  alliages  [.Ioi.leï  (2)J 


Bibliographie  p.  vtà. 


NOM 
de  la  *ubs!.'ince. 


Nickelin,  I.  . 
!.. 

5... 
»       i3. 
Extra  Prima. 
Plalinoïd. . . . 


Conslanlan  Vogel. 


Constanlan,  12 

IAIA 

German  Silver,  2 A. 
New  Métal 


Eurêka 

Manganin,  14. 

»  Isabellenhiitte. 

Rlieotan 

Superior 


DENSITÉ. 

SUSCEPTIBILITÉ  r:  y. 

RÉSISTANCE  BLECT. 
en  microhrot 

par  cm3  a  o°=  #•„. 

COEFFICIENT  DE  TEMP. 
l'our  100  a  17°. 

POUVOIR 

Hiinmo  tli-i  oique 

?er-  Cu 

en  riiit-rovulis  par  degré. 

9»°9 

4,88  x  10-6 

43,  .3 

O,O0245 

37,5o 

8,77 

3,7.5 

40,62 

(),02I 

20 

«•79 

2,1  I 

■>9,29 

0,0187 

1  9 ,  06 

8,82 

5.76 

39>73 

O,02I 

20,7  5 

8,80 

2,10 

29,35 

0,028 

16,55 

8,83 

1,75 

33,6; 

0,0224 

23,52 

8,83 

1  ,6l 

- 

- 

- 

8,83 

1,63 

- 

- 

- 

8,99 

9,(i7 

47,06 

o,OOI9.2 

37,50 

8,99 

10,9.5 

- 

. 

- 

8,99 

9  •  7a 

- 

- 

- 

8,97 

12,37 

48, 3o 

O,ool437 

35,75 

8,97 

9,*3 

50,70 

—  0,009-9 

3(j ,  12 

9,°f> 

«'',77 

42;8y 

o,oo385 

35,75 

8,97 

6.87 

5i ,  10 

— o . oo38 

3  5 ,  80 

8,97 

6,77 

- 

- 

- 

8.96 

- 

47,4" 

0.004s 

4o,6o 

8,61 

28,05 

36,62 

0.001 75 

..40 

8,60 

•28,70  x  io-fi 

39,14 

0,001 76 

i,44 

8,61 

- 

47,55 

0,094 

i3,8o 

8,a4 

- 

81,024 

0,1.48 

7,44 

Bibliographie  p.  268. 
Susceptibilité  magnétique  moléculaire  des  corps  organiques  (Pascal). 

La  susceptibilité  moléculaire  d'un  composé  organique  étant  une  propriété  addilive,  l'auteur  donne  les  valeurs  suivantes 

pour  les  éléments  et  radicaux  : 

Oxygène  doublement  lié  au  même  C  et  non 
voisin  d'un  autre  atome  0 

Oxygène  doublement  lié  à  C,  mais  voisin  d'un 
autre  oxygène  simplement  lié  au  même  atome 
de  carbone  (carboxyle) 


Hydrogène 

Groupe  CH2 

Carbone 

Oxygène  qui   n'est   pas   relié  par  ses  deux 
valences  au  même  atome  de  carbone 


■  3o,5  x  10-7 

123,2 

■  62,5 


48      x  to   7 


18  X   [O"' 


I)    XI O 
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Susceptibilité  magnétique  moléculaire  des  corps  organiques  (Pascal)  {suite). 


Présence  d'un  carbone  tertiaire,  dans  le  grou- 
pement alcoolique  ou  phénolique 

Carbone  tertiaire  en  position  a.  ou  en  y  par 
rapport  au  groupement  oxygéné 

Carbone  quaternaire  en  a  ou  y 

Carbone  tertiaire  ou  quaternaire  en  (3 

Azote  dans  les  aminés  grasses 

»  dans  les  aminés  aromatiques  ou  dans 
un  groupement  CN 


—  i3,5x  10-7 

—  i3,5 

—  16 

—  5 

—  58 

—  4»      X  «o-7 


Influence  de  la. structure. 

Il  faut  ajouter  un  terme  correctif  relatif  à  la  structure  ; 
ce  terme  correctif  est  : 


Pour  un  dérivé  benzénique 

»  naphlalénique 

»  indénique  .... 

»  hexaméthylénique. 

»  élhylénique 

»  polyéthylénique. . , 


•  i5      x 

•  53,5 

■  77 
3i 

-  57 
•110      x 


Susceptibilité  magnétique  moléculaire  des  corps  minéraux  et  organiques  [Pascal  (I)]. 


Bibliographie  p.  a58. 


CORPS    ETUDIE. 


SOj  Anhydride  sulfureux à  160 

NHS  Ammoniaque » 

(CN)j  Cyanogène » 

N,03  Anhydride  azoteux » 

Ni  O4  Peroxyde  d'azote » 

CH,NH,  Méthylamine » 

CH3CI  Chlorure  de  méthyle à  c5 

C6  H,  Cl  Chlorobenzène 

C«  Hs  Br  Bromobenzène 

C6  Ht  I  lodobenzène 

CHtCl.CO,.C,H,  Chloroacétate  d  éthyle 

CH,Br.CO,.C,H,  Bromoacélate     »       

CH,I.CO,.C,Hs  Iodoacélate  »       

CH3.CO,.CsHs  Acétate  d'éthyle 

CH,  Ci  CO, .  C,  H»  Chloroacétate  d'éthyle 

CH,.CO.CH3  Acétone 

CH,Cl.CO  CH,  Chloroacétone 

C«  Ht  Benzène 

Ct  H3  Cl3  Trichlorobenzene 

C,HU  Hexane 

Ct  Hu  Octane 

Ci,,  Htj  Decane 

(CH3),=  C  =  CH  —  CH»  Triméthyléthylène. . . 

C6H10  Diallyle 

Cg  Hie  Octylène 

C»HU  Dimélbyl-2.4.hexadiène-a.4 

C6  Hs  CH3  Toluène 

CsHttCH,)»,,  Meta-Xylène 

CsH4(CH,),(ClH7)t  Para-Cymène 

CH3OH  Alcool  méthylique 


SUSCEPTIBILITE 
moléculaire  —  y^m. 


■  19OXIO-7 
190 

•  225 

■  l32 

253 
281 
333 

•  749 
856 

1000 

-  753 

■  864 
-1018 

-  575 

-  753 

-  35i 

-  53o 

-  574 
-1109 

-  796 
-1037 
-1297 

-  564 

-  574 

-  932 

-  819 

-  699 

-  821 
-1074 

-  228X10-7 


CORPS  ETUDIE. 


C,HsOH  Alcool  éthylique 

C3H7OH       i>      propylique 

C$H)7OH      »      ortylique 

CH3CHO  Aldéhyde  éthylique 

C2H,CHO        »        propylique 

Cj  H7  CHO        »        butylique 

C7H)tCHO      »        œnanthylique 

CH3.CO.Cj Hs  Méthylélhylcétone 

CH, .  CO .  C,  H7  Mélhylpropylcétone 

CHj.CO.CtH9  Mélhylbutylcétone 

CH3.CO.CtH,,  Méthylhexyleétone 

H  COj  H    Acide  formique 

CH3CO,II     »      acétique 

CtHsCOjH  »      propionique 

CH3NH,  Méthylamine 

Cs Htl NH,  Isoamylamine 

C6H5NH,  Aniline 

C6 Ht CH3NH  Méthylaniline 

C»HS(CH,),N  Diméthylaniline 

(CH3),S  Sulfure  de  méthyle 

(C,HS),S      »       d'éthyle 

(C3H7),S      »       de  propyle 

C, H„03  Paraldéhyde 

(CH,),CHCH,OH      Alcool  isobulylique. 

(CH,),COH 

(CH3),CHCH,CH,OH   » 

(CH,),C,H,COH 

C,H5CH,OH  » 

CtlItOH  Phénol 

C6H,— 0  — CH,  Anisol. 


SUSCEPTIBILITE 
moléculaire  =  X*- 


butylique  tertiaire. 

isoamylique 

amylique  tertiaire . 
benzylique 


—  357X10-7 

—  479 

—  1092 

—  23o 

—  354 

—  477 

—  849 

—  475 

—  599 

—  720 

—  972 

—  207 

—  329 

—  453 

—  281 

—  77o 

—  65 1 

—  795 

—  897 

—  468 

—  7<>7 

—  956 

—  897 

—  616 

—  617 
-733 

—  738 

—  764 

—  635 

—  756x10 
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Susceptibilité  magnétique  moléculaire  des  corps  organiques  [Pascal  (1)]  (suite). 


bibliographie  p.  ?.58. 


COHPS    ETO&lE. 


CeH,-~  0  —  C,HS  Phénétol 

CH4OH(OCKj)  Gaïacol 

C3HS-C6H3^^>CH2  Safrol  et  isosafroî 

C3H6— C«H3-OH— .OCH3Eugénoletisoeugénol 

CH3 

I- 
(CH3)2  =  C  =  CH(CH2)2-C  =  CHCHO  Citral.. 

C«H5CHO  Aldéhyde  benzoïque 

CH3 COCH2CH( CH3 ),  Méihy lisobutylcétone . . . . 

CH3CÛC(CH3)3  Méthylbutylcétone  tertiaire.... 

C«HiCOGH3  Àcétophénone 

(CH3)2CHC02H  Acide  isobutyrique 

(CH3)2CHCH2C02H  Acide  isovalérique 

^CH3)C02CH8CH(CH3)2  Acétate  d'isobutyle  . . . 

CH3 (  CH,  )7 CH  =  CH ( CHj  ), C02  H  Acide  oléique. 

(CH5;2CHCH2C02C2H5  Isovalérate  d'éthyle.... 

(CHaCOîCjlU^n^C-COîCjHsCitrated'éthyle. 

OH 

CHsCOïCHg-CH^CH,  Acétate  d'allyle 

liCOt(C,(,Hi7)  Formiate  de  géraniol 

C6HsCO;CH3  benzcate  de  mcthyle 

CHsCOjCjK;,       »        d'éthyle 

C6H.(OH)(C02CH3)  Salicylate  de  méthyJe.... 

C(,HiCOCl  Chlorure  do  benzoyle 

Acéthylacétale  d'éthyle  (préparation  ancienne). 
»  »         (  »  récente).. 

Méthylacétylacélate  d'éthj  le 

Éthylacétylacétate  »       

Isobutylacétylacétate     »       

Benzoylacétale  »       

Acétjlacétone  ancienne 

Méthylacélyiacétone 

C3H7C1  Chlorure  de  propyle 

CtHnCl        »       d'isoamyle 

C»H,7C1        »       d'octyie.. 

C2H5Br  Bromure  d'éthyle 

C3  H7  Br         »        de  propyle 

C3H-,  Br         s        d'isopropyle 

CsHisBr       »        d'isoamyle 

C2HtClj  Chlorure  d'éthylène 

C(HioCl2      -  »       d'amyiène 


msCSPTIRiLUK 
molécnlaire  =  }(B. 


83oX  lo: 
8a4 


•io63 

io3o 

-  633 

•  7*7 

-  733 

■  754 

-  592 

-  705 

-  822 
->i83 

■  949 
-1687 

■  5go 
-1*49 

-  853 

-  982 

-  9'9 

-  812. 

-  754 
781 
886 

-1014 
- 1 263 
- 1 200 

-  585 

-  676 

-  58i 

-  822 

-"97 

-  555 

-  675 

-  678 

-  9*4 

-  621 

-  991  Xio-1 


COhPS    ETUDIE. 


C2  Ht  Br2  Bromure  d  élhylène 

C5HnBrj        »         d'amyiène 

C8H)6Br2        »        d'octylène 

CHjCHCI2     Chlorure  d'éthylidène 

C^HgCHCU  »        d'amylidène 

CeHnCHCU        »        d'œnanlhylidène 

CHjCI  Chlorure  de  méthyle 

CH3  Br  Bromure  »  

CH3I    Iodure  »         

CH2C12  Chlorure  de  méthylène 

CH2Br2  Bromure  »  

CHC13    Chloroforme 

CH  Br3  Bromoforme 

CCU  Tétrachlorure  de  carbone 

C6H5CN  Cyanure  de  phényle 

C6H5CH,CN  Cyanure  de  benzyle 

CNCHiCOjC2H5  Cyanacétate  d'éthyle 

SC\(.CH3)2  Sulfate  neutre  de  méihyle 

N()3(C5H,t)  Azotate  d'amyle 

CH3NHj  Mélhylamine 

(C.H5)2NH2  Diéthylamine. 

C4H3  NHS  Isobutylainine 

(CVH9),NH  Diisobulylamino 

(C4il9)3N  Tnisobutylamine 

C5 H, ,  N H2  Isoamylamine 

fCïHn)jN  H  Diisoamyiamine •  ■  . 

(C.5H||  ,)3N  Tiiisoamylamine 

CjH6(XHï)j  Propylène  diamine 

C6H9i  C2n5)2(NH2)   Diéthylcyclohexylamine  . 

C3H7CN  Cyanure  de  propyle 

Cr,  Il5  N  H2  Aniline 

C6H5NHCH3  Méthylaniline 

C6H»(CII3)(NHï)  Orlhotoluidine 

C6H5N(r.H;j)2  Dimélhylaniline 

CjHgNHCjIIs  Élhylaniline 

C6H5N(CH3)(CH2C1>HS)  Méthylbenzylaniline. 

CSH5NHNH,  Phémlhydrazine 

C6Ht(CH)(NH1)  Anisidine 

C5II11N  Pîpéridine 

Quinoléine 


SUSCEPTIBILITE 
moléculaire  =  xu. 


-  825X10" 
II94 
1567 

•  598 

•  973 
-I2l4 

-  333 

•  596 

-  486 

-  686 

■  975 

-  607 

-  833 

-  684 

-  699 

-  82/| 

-  701 

-  648 

-  706 

-  281 

-  635 

-  642 
-1141 
-i633 

-  77o 
-i386 
-2001 

-  Go  5 

1297 

-  5.4 

-  65i 

•  775 

-  782 

-  897 

-  895 

■1376 

737 

-  839 

■  669 


890X  n 


Tables  internationales. 
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Susceptibilité  moléculaire  des  corps  organiques  [Pascal  (2)]. 


CORPS    ETUDIE. 


Aminoazobenzène. 
Aminoazotoluène . 

Chrysoïdine 

Oxvazobcnzène.. . 


SUSCEPTIBILITE 
moléculaire  =:yM. 


-I277X  IO- 
•l48l 

i3 1 5 

-1037x10- 


CORPS    ETUDIE. 


Méthoxyazobenzène. . . . 
Bcnzène-azo-  (3-naphtol . 

/>-azoanisol 

p-azophénétol 


SUSCEPTIBILITE 
moléculaire  =  "/M 


i?.38xio-' 
•i466 

i537 
-1786X  I0~: 


CORPS    ETUDIE. 


/;-azoanisol  rouge  (*)... 
p-azophénétol  rouge  (*). 

Aurïne 

Fuchsine . 


SUSCEPTIBILITE 
moléculaire  —  )JM. 


—  1 2 1  O  X  1 0~7 

—  I  j(io 
-1679 

— 23ooxio-7 


(*)  Obtenus  par  fusion  et  refroidissement  des  azoanisol  et  azophénctol. 


Susceptibilité  magnétique  moléculaire 
des  corps  organiques  [Pasc\l  (.3)]. 


CORPS    ETUDIE. 


Monochlorhydrine  a.  de  la 
glycérine 

Dichlorhydrine  ai  de  la 
glycérine 

Éthylène  perchloré 


SUSCEPTIBILITE 
moléculaire  =  /,,■ 


-6g5x  10-7 

-834xio-7 
-877X10-7 


Susceptibilité   magnétique  moléculaire 
des  corps  organiques  [Pascal  (4)]. 


CORPS    ETUDIE. 


Cydohexane 

Cyclohexanol 

Cinéol  (eucalyplol; 


SUSCEPTIBILITE 
moléculaire  =  yM 


7  10X10" 

7  38xiO" 

I2IIXI0" 


Susceptibilité  magnétique 
des  corps  organiques  [Jolley  (2)] 


SUBSTANCE   ET   DENSITE. 


densité 

Alcool 0.70 

Alcool  amyliquc...  0,81") 

Benzène o,85 

Luxor  huile 0,8 

Elher  méthyliquc.  0,723 


SUSCEPTIIHLITE 
maKiiéliquc  =  V. 


-  0,78    X 10" 

— 0,9*9 
—0,962 

— o,5o4 
—o,785xio-'! 


Bibliographie  (  p.  a53  à  258  ).  —  [  B.  et  H.]  H.  E.  J.  G.  du  Bois  et  K.  Honda,  K.  Akad.  Wet.  Amst.,  18,  599.  —  C.  Chéneveau,  /.  Phys., 
9,  164.  —  [G.  et  B.]  T.  Gnesotto  et  M.  Binoiiinotto,  /st.  Ven.,  69,  i38s.  -  K.  Honda  (i),  Ann.  Physik.,  32,  io45;  (2),  Physik  Z.,U, 
1080.  (Susceptibilité  et  poids  atomique.)  —  A.-C.  Jolley  (i),  El.  Lond.,  65,  1021;  (2),  Phil.  Mag.,  20,  357.  —  [O.  et  P.]  H.-K.  Onnes 
et  A.  Perrier  (i),  K.  Akad.  Wet.  Amst.,  18,  8i3  ;  (2),  Corn.  Physic.  Lab.  Leid.,  116,  19.  -  P.  Pascal  (i),  Ann.  Chim.  Phys.,  19,  5; 
(2),  Comptes  rendus,  150,  1168;  (3),  Bl.  Soc   chim.,  7,  19;  (4),  Bl.  Soc.  chim.,  7,  45. 


Phénomènes  magnéto-optiques. 


Bibliographie  p.  260. 


Influence  du  champ  magnétique  sur  la  durée   des  raies  spectrales  émises  par  les  vapeurs  lumineuses 

dans  l'étincelle  électrique  (Hemsaleoh). 


■o  (S 

a.  ^ 
a  s  « 


a.  -i  ■* 


3570/23 
358i,32 
3608,99 
3618,92 
363i ,62 

3647,99 
368o,o3 
368-, 68 
3705,70 
3709,37 
3720,07 
3735,22 
3749,6i 


SANS   CHAMP    MAGNETIQUE. 


Intensités 
relatives. 


4 
5 
5 
5 
5 
6 
2 
.} 
2 
3 
8 

io 
10 


berëes 
en  microsecondes. 


I72 

195 
172 
l8l 
187 
189 
170 

\-o 

196 
192 
225 

a  36 

224 


AVEC   CHAMP  MAGNETIQUE. 


Intensités 
relatives. 


Durées 
en  microsecondes 


i3g 
.76 
126 
1  Jo 
.46 
i53 
i38 
1 38 
170 
167 
218 
224 
204 


COEFFICIENT 

de  diminution 

des  durées. 

-  S  a 

S  |  s 

h   0    a 

■0  se 

O     t.     j, 

—  9     « 

«î! 

<  z  '- 
a.  —  — 

0,81 

3758,36 

0,90 

3820,56 

0,73 

3826,04 

o,83 

3834,37 

0,78 

4045,90 

0,81 

jo63,63 

0,8. 

4<>7i,79 

0,81 

1528, 78 

0,87 

4871 ,8i 

0,87 

4891,26 

o,97 

4919,87 

o,95 

4957,62 

°,9> 

~ 

SANS   CHAMP    MAGNKTIQUE. 


Inleosilrs 
rclalives. 


5 

6 

8 

4 
10 

7 
5 
3 
1 

2 
2 


Durées 
en  microsecondes 


2l5 
244 

238 
221 

275 
248 
23g 
.87 
i5y 
i65 
169 
175 


AVEC  CHAMP  MAGNETIQUE. 


Intensités 
relatives. 


2 

3 

4 

■>. 

6 

3 

3 

o 
000 
000 
000 
000 


Duréo» 
en  microsecondes. 


202 
234 
221 
221 
256 
226 
220 
95 

48 
5o 

47 

4y 


Mahlke. 


<*.   E  -o 


0,94 
O,90 
0,93 
I  ,00 
0,93 

<>,9' 
0,92 
o,5i 
o,3o 
o,3o 
0,28 
0.28 


Magnetooptik.  —  Magneto-opties.  —  Magnéto-optique.  — •  Magnetoottica. 


259 


Biréfringence  magnétique  du  nitrobenzène  pour  la  lumière 
jaune  de  mercure  à  16", 3  [C.  et  M.  (1)].  Bibl.  p.  260. 

Biréfringence  magnétique C  =  2,53  x  io~12 


C  déterminé  par  la  formule. 


r  =  Cx/xHj 


Biréfringence  magnétique  des  liquides  organiques 
[C.  et  M.  (2)].  Bibl.  p.  260. 

Pour  la   lumière  jaune  \  —  h^. 


t-  =  le  retard  exprimé  en  longueurs  d'onde  ; 

l  =  l'épaisseur  du  liquide  (en  centimètres); 
H  =  le  champ  magnétique  (en  gauss). 

Variation  avec  la  température  de  la  biréfringence  magné- 
tique de  la  nitrobenzine  et  de  la  naphtaline  monobromée  * 
[Cet  M  (3)].  Bibl.  p.  2fi0. 

Nitrobenzine. 

Biréfringence  p 
Température.  en  minutes. 

&,i 128,6 

1 4 , 1 1  ■>.  1 , 4 

14,9 •  121 

23,3 1 12,8 

3i,3 ioG,8 

4', 7 99. 3 

53,9 9°, 9 

1 — -)  ■ 

Naphtaline  monobromée  a.. 

Biréfringence  p 
Température.  en  minutes. 

11",  8 117 

4""i9 io3,9 


LIQUIDES. 


Benzine. 

»      monocliloréc. 

»      monobromée 

Toluène 

M-Xylène 

0       »       

Salol 

a-bromonaphtaline . 
Chloronaphtaline  . . . 

Bétol 

Sulfure  de  carbone. 


TEMPt 

RATURE. 

0 

18, 

3 

■20 

'  j, 

/ 

'7 

j 

14 

16, 

2 

16 

'7 

13, 

2 

18 

.5 

5 

RAPPORT 

de  la  biréfringence 

à  celle  de  la  nitrobenz^Dc 

a  la  même  température. 


-t-o,a33 

-HO, 288 

+  o,2">; 
-+-0,245 
-+-0,278 

-HO,25o 
-t-0,62 

+°,99 
+  1,08 

-M  ,6 
—0,196 


Variation  de  la  biréfringence  magnétique  avec  la  longueur 
d'onde  [C.  et  M.  (3)].  Bibl.  p.  260. 

Rapport  p  entre  la  biréfringence  de  la  nitrobenzine  pour  la 
radiation  considérée  et  la  biréfringence  pour  le  jaune  X  =  5779. 

Longueur  d'onde  X..     6563     5779    5461     4861     4358 

Valeurs  de  p 0,87        1       1,08     1,26     1 ,47 

Valeurs  de  (3xX...       571       578      089      61 3 


>4i 


Rotation  magnétique  du  plan  de  polarisation  dans  les  cristaux  liquides  (Vieth). 

Etlier  amylique  act.  de  l'acide  anisilydènamino-a-métliylcinnamique.  Bibliographe  p.  260. 


ROTATION    A   GAUCHE. 

ROTATION 

A    DROITE. 

*^^"- 

OBSERVATION. 

Champ   magnétique 

Rotation  magnétique 

Rotation   en   degrés 

Rotation  magnétique 

Kolation  en   degrés 

en  gauss. 

de  la  couche. 

par  millimelres. 

de  la  couche. 

par  millimètres. 

5ooo 

0,022 

1,21 

0,  l32 

7,*9 

La   rotation    naturelle  à   droite 

7000 

o,o32 

',77 

0, 193 

10,70 

de  celte  substance  est  58oo  degrés 

9000 

0,042 

2,32 

0,257 

14,20 

par  millimètre  pour  lumière  jaune 

I  IO0O 

<>,<>Î9 

2,64 

0 ,  307 

16,96 

monochromatique  (suivant 

i3ooo 

o,o58 

3,20 

0,368 

20,33 

Franke). 

Phénomène  de   Kerr 
Rotation  du  plan  de  polarisation  par  réflexion  d'une  face  polie  d'un  pôle  d'un  aimant  (Tokmaczkw). 

(Champ  magnétique  =  26000  C.G.S.  —   Lumière  :  Arc  de  carbone). 


Bibliographie  p.  260. 


Miroir  d'acier  pour  lumière  blanche   ( Moyenne  de  33  valeurs) 

Alliage  de  Geissler  n"  32  (58,9  Cin-a6,5  Mn-+-i4,6  Al),  pour  lumière  blanche  (Moyenne  de  58  valeurs).. 

Filtre  de  lumière  de  Landoll  X  =  4/|8uIJ-  (Moyenne  de  19  valeurs) 

»  de  Tichonoff  X  =  4  ôoV-V-  »  


Botalion. 
36',  5  ±  i',42 
-12",  3  ±26" 

44', -5  ±2',  2 


Mahlke. 
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Hall'sches  Phànomen.  —  Halls  phenomenen.  —  Phénomène  de  Hall.  —  Fenomeno  di  Hall. 


Phénomène  de  Kerr  (Loria). 

c  =  rotation  du  plan  de  polarisation  en  minutes  ;  a  —  longueur  d'onde  en  [iu.  ;  H 

=  champ  magnétique  en  kibgauss. 

RELATION 

ENTRE    ROTATION    ET    LONGUEUR     D'ONDK. 

RELATION    ENTRE    ROTATION    ET    CHAMP. 

CUPRSFERRITE 

M  AONÉTITE, 

iNVAR(64Fe-f-36Ni). 

CUPRIFERRITE. 

MAGNÉT1TK. 

invar  (64Fe+36Ni). 

H  = io, a5. 

H  =n,5C. 

H  =i3,3o. 

A  =  477^. 

X  =  57/^1». 

x  =  574^. 

X. 

t. 

A. 

t. 

X. 

e. 

H. 

e. 

H. 

e. 

H. 

e. 

436 

-M 

,3» 

436 

— 3,8i 

436 

-11,78 

0,93 

-t-o,85 

2,10 

-+-2,07 

o,54 

—    I  ,02 

477 

-1-1 

75 

44a 

— 3,i5 

477 

-.2,48 

2,25 

-+-.,34 

3,4o 

-+-3,37 

1,80 

-    3,67 

539 

4-1 

28 

453 

—  1  ,52 

539 

— l3,22 

4,47 

-+-1 ,56 

5,8- 

+  4,54 

3,20 

-  6,17 

574 

•4-0 

4< 

404 

0 

574 

— i3,66 

7. '9 

-+-1 ,63 

8,87 

+4,43 

6,32 

— 11 ,o3 

599 

— 0 

36 

477 

-M,  06 

599 

—  •3,74 

9,32 

-h  i,C>6 

10,82 

4-4,57 

10,37 

— T3,36 

637 

— 0 

95 

5io 

+  3,07 

637 

—  13,72 

10,  i5 

-hi,75 

u,56 

-+-4,45 

12,60 

-'3,7» 

688 

— 0 

78 

53y 

+3,84 

688 

— 13 ,5  4 

- 

- 

- 

i3.3o 

— i3,66 

- 

574 

+4,45 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

i4.,5i 

— >3,65 

- 

599 

+3,94 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

637 

+3,32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

688 

-+-2,5o 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

Bibliographie.  - 

—  [C.  et  M.]  A.  CoTTONet  H   Mouton  (i),  Comptes  rendus,  151,  862  ;  (a),  Ànn.  Chim.  Physic  ,19,  175;  (3),  Ann   Chim. 

Physic,  20,  19/4. 

—  G.-A.  Hemsalecii,  Comptes  rendus,  151,  ~bo.  —  St.  Loria,  à'.  Akad 

.  Wet.  Amst.,  18,  840.  —  M.-S.  Tokmaczbw, 

/.    Soc.   Physic. 

Chim.,   Saint-Pétersbourg,  (1),  37,   i5.  —  G.  Vieth,  Physik.  Z.,  11,  5a 

7- 

Phénomène  de  Hall. 

Variation  du  phénomène  de  Hall  avec  la  température  (A.-VV.  Smith,  Ph/sic.  Rev..  80,  1. 

Constante  du  phénomène  de  Hall  R  =  — -,  ou  E  la  différence  de  potentiel  de  l'effet  de 

H  x  1 

\M,  rf  l'épaisseur  du  matériel  en  centimètres, 

Il  le  champ  magnétique  et  I  le  courant  éleclriq 

ue. 

MÉTAL. 

ÉPAISSEUR 

rfXlO». 

COURANT 

électrique  --1 

TEMPÉRA- 
TURE. 

Rxio', 

MÉTAL. 

ÉPAISSEUR 
il  X  io«. 

COURANT 
électrique  =1. 

TEMPÉRA- 
TURE. 

R  xio*. 

cm 

9,3 

0,104 

0 
—  I90 

-+-    23 

—  2,22 

—  2,02 

Zinc 

cm 

28,7 

0,265 

0 
—  190 

-+-    25 

-t-10,9 

-+-  6,3 

27,1 

0,265 

—  190 

-+-    23 

—  6,5 

-  5,4 

23,0 

0,265       < 

—  I90 

-f-    25 

—  i>92 

—  3,20 

Palladiun 

1 

6,65 
9,5 

0,104 

0,  io3 
0, 102 

—  I90 

-+-    23 

-190 

-f-    23 

-io,9 

-  8,6 

-  9,2 

-  8,4 

1 

0,244 

0,179 
0,189 

o,i53 

0,IÔ2 

0,  io3 

O,  102 
0,103 

23 
22 
22 
22 

4i,o 

48,7 
59,8 
4o,o 

Or 

37,7 

0 , 265     ■ 

—  190 

-+-  a5 

—  7,25 

—  7,°4 

Mahlke. 
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•201 


Variation  du  phénomène  de  Hall  avec 

la  température  (A.-W.  Smith)  (suite). 

Nickel  i  Kahi.b.u'.m 

)• 

I 

c 

3     • 
M   " 
tfl    - 

2  X 
<  — 

'er  (Kah 
5  § 

3  c 

0  z 

LfcAUM). 

Fer  électroly  tique  (Bu  ri 

ÏESS). 

X 

Cobalt  1  K 

lll.U.UM 

)■ 

a 
s    . 

V)    £ 

2  X 

S'il 

—     C 

0  s 

■e 

< 

H 

b 
X 

1 

#^ 

—   a 

■Se    ;£ 

S    £ 

H 

b 

X 
es 

3     . 
c/)    S 

2  X 

S*" 
\% 

3  r 
c  r 

1 

•< 

•a   ï 

%    ? 

a   " 

H 

3     ■ 
M  "- 

œ   - 

2  X 

<  — 

•M 

COURANT 
électrique  =  1.  | 

1 

< 

'£  * 

S    3 
M 

"0 
X 

0 

0 

n 

0 

2,87 

0, 108 

190 

1,85 

3,3a 

0,  io3 

— ;  '  9° 

0,75 

14,8 

0,  i<>5 

23 

6,6 

6,34 

0,  io3 

190 

i,5i 

18,5 

0,  io3 

-+-  «3 

'2,7 

8,9 

0, 10  j 

■+■  >■>. 

n, 0 

14,8 

0,  io3 

100 

1.3 , 5 

21,3 

0 , 1  o3 

-+-    23 

5,88 

.8,5 

0,104 

100 

if),  3 

8,9 

0 . 1 0.4 

100 

18,9 

14,8 

0,104 

184 

*4j" 

21,3 

0, 104 

100 

8,65 

a,87 

0,  io'î 

184 

23,4 

3,3a 

0, 10^ 

.84 

«9»  « 

i4,8 

0, 104 

3oo 

19,3 

6,34 

0,104 

184 

i3,6 

a  ,  Jo 

0,1 04 

3oo 

40,8 

3,3a 

0,  loi 

3oo 

5o,4 

.3,3 

o,I0/| 

:>4o 

i3ç> 

6,34 

0, 104 

3  00 

21,2 

2,^9 

0,  lo/j 

355 

56, 0 

9>°4 

0,  io5 

-»45 

167 

.3,3 

0, 104 

664 

229 

6,34 

0,  !05 

5iG 

48,3 

',J9 

0,  io3 

385 

58,9 

9,°> 

0,  loi 

654 

243 

.3,3 

0, 104 

75o 

302 

6,34 

0,104 

660 

«9,4 

',59 

0,104 

3g5 

>9,9 

9»°4 

0,  io5 

735 

3i9 

i3,3 

0,104 

810 

162 

6,34 

0.104 

840 

■  58 

2,5g 

0.  [04 

410 

4 1  > 

9  M 

0 , .  0  5 

79ti 

120 

i3,3 

0,104 

85o 

3o 

21 ,3 

0,  io5 

960 

200 

2,5«) 

0, 104 

496 

0,7 

9.°4 

0,  io5 

835 

3a,8 

21 ,3 

0,  io5 

io3o 

170 

9.  °4 

0,  loi 

900 

9>° 

2., 3 

0 , 1 0  *> 

I  100 

60 

Magnéto-élasticité. 


Constante  magnéto-élastique  de  Joule  (allongement  d'un  fil  magnétique  par  l'effet  d'un  champ  magnétique  longitudinal). 

(G. -P.  Grimaldi  et  G.  Accolla,  Cim.,  II,  18,  474)- 

Un  (ii  de  fer  doux  de  Suède  recuit  charge  d'un  poids  de  18,750  kg  par  mm*  dans  un  champ  de 

S/ 
9,7  C.G.S.  a  un  allongement  relatif -y  =  —  0,16  x  10-*. 


20,3 


=  —  0,71  x  to- 


Fer  doux.  —   Relation  entre  la  tors 

ion,  la  charge  et  le 

champ  magnétique.  (W.  Brown,  Se.  proc. 

R.    Dub 

.  Soc.,  12,    484- 

CHAMP 
magnétique 
au  long  du  n 

(Un  ni  Je  for  doux,  traversé  par  un  courant  de  tOO  ampère*  par  cm' 
dant  un  champ  magnétique  ett  charge  d'un  poids  de  n  grammes 
par  cm'X  ios;  la  lorsion  du  fll  «si  pour 

1  e  (Il   de  fe 
grammes 
courant  df 
pour 

r  chargé'dun  poids  de  fos 

lar  cm1  est  passé  par  un 

a  ampéros,  la  lorsion  est 

Pour  nis  d'une  secliun 

de  s  X10- 

>  cm1  la  tension  «si  pour 

en  C.G.S. 

. 

n  —  o,5. 

n  =  1 , 0. 

n  =  1 , .') . 

n  =  2. 

n  =  3. 

a  =  90. 

a  =  190. 

a  =  38o. 

s  =6,06. 

s  =  n,39 

s  =  20,6. 

«  =  34,7. 

S  =  53,9. 

o,45... 

i8,6(*> 

.7 

16 

l5 

12,5 

10,2 

25 

39,5 

6 

7,5 

8,5 

10 

12 

0,75. .. 

3o 

22 

.8,5 

i6,5 

i4,5 

"2,7 

27 

4o,5 

n 

8,5 

10 

12 

'4,5 

1,0.... 

35 

29 

24 , 5 

20 

'7,5 

n,5 

28,5 

4' 

7,7 

9,5 

u,5 

i3,5 

'7 

.,5.... 

39 

36 

33.5 

29,5 

24 

17 

3i 

42,5 

10 

",7 

'4,5 

i6,5 

21 

2,0.... 

40,2 

37,5 

35,5 

33,5 

29 

i8,5 

33,5 

44 

.2,5 

'4,5 

'7 

'9 

a3,5 

2,5.... 

4o,5 

38 

36 

34 

29*5 

■9 

35,5 

45,7 

'4 

.6 

18 

21 

25,5 

3,o. ..  . 

4o 

37,2 

35,2 

33,5 

29 

'8,7 

37 

47 

i3,5 

1 5,5 

'7,7 

22 

27 

4,o 

38,2 

35,5 

33,5 

32 

27,5 

i8,5 

39 

49,5 

i3 

14,5 

'7 

22 

28 

G,o. . . . 

34 

3.,8 

3o 

28,5 

24.5 

'7 

4o,5 

53,5 

1 1 ,5 

.3 

i5,5 

20 

26 

9,o.... 

28 

26,4 

25 

23,5 

20,5 

i5 

37,5 

57,5 

9,5 

1 1 

■  3,5 

'7 

22,5 

12,0. ... 

23 

ai,  5 

20 

'9 

»7 

i3 

34 

57,5 

7,5 

9 

11 

•  4,5 

'9 

i4,o 

'9,5 

.8 

17 

16 

'4,5 

ii,5 

32 

55,5 

6 

7,5 

9,5 

12,5 

'7 

(*)  L'unité  de  ces  valeurs  correspond  à  une  torsion  de  88  secondes. 
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Magnetostriktion.  —  Stress  in  magnetic  field.  —  Magnéto-élasticité.  —  Magneto-élasticità. 


Torsion  du  nickel  dans  un  champ  magnétique  (W.  Brown,  Se.  proc.  R.  Dub.  Soc,  12,  5o3). 
Relation  entre  la  torsion,  la  dureté  et  la  charge  d'un  fil  de  nickel  pour  différents  champs  magnétiques. 


CHAROK 

DURETÉ. 

du  ni. 
grammes  : 

^cni1  Xios. 

o,5 

i,5 

H.( 

')•• 

3,0 

1       o,5 

Hf 

'•5 

'       3,o 

f       °>5 

Df 

1,5 

3,o 

o,5 

Hf- 

i,5 

3,o 

o,5 

H, 

i,5 
3,o 

TORSION, 
si  le  fil  est  suspendu  dans  un  champ  magnétique  longitudinal  de  i'inlensll». 


0,45, 


26 

18 
8 

28,5 

17,5 

9,5 

28.5 
16 
9,* 

26,5 
i5,5 

7 

21 
i5 
6,5 


1. 


36,5 

22 

12 

32,5 

21,5 

11 ,5 

32 

20,5 
io,5 

28 

19 

8 

22 

.7,5 
7,5 


49 

3o,5 

16,2 

4', 5 

28 

i5 

38 
27 
'4 

3i,5 

23 

10 

21 
10 


59,2 

38,5 
21,8 

49,8 
34,5 
19 

43,2 

32,2 

17,8 

34,5 

27 

i3 


23 

12 


7' 
55 
32,5 

60 
45 
26,5 

5«,2 

41 

24,2 
39,5 

33,5 
17,5 

28,5 

27 

l5,2 


86 

68 
42,8 

66,5 

55 

34,5 

56,8 

49 
3o,5 

43 

39 
22 

3i 

29,5 

18 


10. 


93,8 

84 
58 

73,5 

67 

46 

6i,5 

58,8 
39,2 

47 

45,2 

28 

33,5 

3>. 

22 


13. 


94,5 

95 
70,8 

75 

76 
56 

62,5 

66 
46,5 

48 

5o 

34,5 

34 

34 
26 


16. 


9', 5 

101 ,5 

81,2 

74 
82 
65,2 

60,8 
70,5 
53,5 

47,5 

32,2 

40 

33,5 
35 

29 


20. 


86 
105 

93,2 

70,8 
84 

76 

58,5 

71 

6i,5 

45 
53 
46 

32,5 

36 

33 


25. 


79,5 
102 
106 

66,5 

81 
86 

56 

68,5 

70,5 

43 
5i 
53,2 

3i,5 

36 

37,5 


30. 


74 

95,8 
1.4 

62,5 

77 
93 

53,5 
65,2 
76 

4i 
48,5 

57,8 

3o,2 
35,5 
4i 


35. 


69 
89,5 
116 

59 
73 
94 

5l,2 

62,2 
78,6 

39,5 
46,8 
59 

29,5 
34,5 
42,5 


40. 


64,5 
84 
n3 

55,5 
69,2 
90 

49 

59,2 

76,5 

37,5 

45 

58,2 

28,5 
33,8 
42,2 


45. 


61 

78,5 
107,2 

52,5 
65,5 
87 

47 
56,5 

74 

36 
43,5 

57,5 

27,5 

33 

4i,8 


50. 


57,5 

73,5 

101,8 

49 
62 

84 

45 
53,5 

71,5 

34,5 

42 

56,5 

27 

32 

4i 


(*)  Les  indices  des  symboles  H  sont  proportionnels  au  poids,  dont  les  fils  étaient  chargés,  quand  ils  furent  trempés. 


Relation  entre  la  torsion,  la  longueur  et  la  charge  d'un  fil  de  nickel  pour  différents  champs  magnétiques. 

(W.  Brown,  Se.  proc.  fi.  Dub.  Soc,  12,  507). 


LONGUEUR 

du  m, 


226. 


I«l  . 


i3. 


CHARGE 

du 

ni, 

irraranies  : 

cm* 

Xws. 

O 

5 

I 

5 

3 

0 

0 

0.6 

_ 

0 

3 

1 

5 

3 

0 

0 

5 

1 

,5 

3 

0 

TORSION, 
si  le  fll  est  suspendu  dans  un  champ  magnétique  longitudinal  de  l'intensité. 


0,45. 


1 1 
6 

27 

i5 

10 

5 

io,5 

7 
3,5 


1. 

2. 

3. 

5. 

7. 

10. 

13. 

16. 

20. 

25. 

30. 

35. 

40. 

45. 

9.3 

3o,5 

36 

43,5 

49,5 

56 

59T5 

59,8 

58,5 

56 

53 

5i  ,2 

49,2 

47,5 

14,5 

20,5 

26,2 

35,5 

43,2 

52 

58,2 

62 

64,5 

65 

63 

61 

59 

57 

8 

12 

l5,2 

22 

28,5 

37,2 

45 

5i,5 

58,8 

65 

70 

72,5 

72,5 

70,5 

29,5 

34 

37,5 

42,5 

45 

46 

45,5 

44,3 

43 

4i,5 

39,5 

38 

36,5 

35 

18 

24,8 

3o 

37 

42 

47 

T9,5 

5o 

48,5 

46,2 

44,5 

43 

4i,5 

4o 

i3 

I« 

22,8 

3o,8 

37 

44,5 

49,5 

52,5 

54,5 

54 

52 

5o,5 

49 

47,5 

7 

10,  5 

'4 

20,5 

26 

34 

40 

45,5 

5o,5 

55,5 

58,5 

60 

60,8 

60 

12,3 

•  5,5 

18 

22,5 

25,5 

28,5 

3o 

3o 

29,5 

27,5 

26,5 

25,5 

24,5 

24 

8,5 

11,2 

14 

18,5 

22,5 

26,5 

29 

3i 

32,5 

3a, 5 

3i,8 

3o,8 

29,5 

28,5 

4,5 

6,5 

8,5 

12,5 

i5,8 

20 

24 

27,2 

3o,5 

34 

36 

37 

37 

36,8 

50. 


45,5 

55 

67,5 

33,5 

39 
46 

59 

23,2 

27,5 

36.2 
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Relations  entre  le  champ  magnétique 

et  la  torsion  d'un  fil  de  nickel  pour  différentes  intensités  du  courant  passant  par  le  fil. 

(  W    Brown.  p.  5i2). 

TORSION, 

INTENSITÉ 

»i  le  RI  est  suspendu  dans  un  champ  magnétique  longitudinal  de  l'iniensiie. 

du  courant 
en  amp.  :  cm». 

__^~v^ 

""* 

0,45 

1. 

2, 

3. 

5. 

7. 

10. 

13. 

16. 

20. 

25. 

30. 

35. 

10. 

45. 

50. 

5o 

'9 

21 

24 

■>■! 

32 

36 

4o 

41 

39,5 

38 

36,5 

34,5 

32,  5 

3o,5 

29 

27 

IOO 

3i 

35 

43 

32 

66 

7  1 

80 

82 

80 

/  / 

73 

69 

65 

61 

58 

54 

IJO 

/    f 

44 

5o 

63 , 5 

79 

100 

1 10 

12. 1 

123 

120 

1 15 

109 

10! 

97 

9? 

86 

81 

•200 

-»7 

65 

85 

109 

i33 

•  46 

160 

164 

1 5() 

I  52 

1  ï  4 

i36 

128 

1 22 

1 15 

io8,5 

Relation  entre  la  torsion 

et  la  section  au  travers  d'un  fil  de  nickel  pour  différents  champs 

magnétiques  (p.  5i3). 

TORSION, 

SECTION 

si  le  fil  est  suspendu  dans  un  champ  magnétique  longitudinal  de  l'intensité. 

au 

^v. 

travers  du  lil 
cra'X'o-». 

0,45. 

1. 

0 

3. 

5. 

7. 

10. 

13. 

10. 

20. 

25. 

30. 

35. 

40. 

45. 

50. 

6,i 

9 

■  4 

23,5 

33 

49, 5 

63 

7» 

87 

85,5 

8i,5 

77 

7'2,2 

67,5 

63 

58,5 

54,5 

n,7 

•  4 

20 

3i 

4o 

56 

68,5 

82 

90 

«9 

85 

80 

7  5 

70 

66 

61 ,5 

57,5 

•5,9 

25 

3o,5 

4o,5 

48,5 

62 

73,5 

85 

92 

91 

87,5 

8-2,5 

78 

73 

68 

63,5 

5g,5 

'20,8 

3o 

36 

46 

55 

67 

/  / 

*9 

95 

94,5 

9°.  5 

85 

80 

75 

70,5 

66 

62 

26,3 

4' 

47 

56 

63,5 

75 

83,5 

93 

98 

97,5 

94 

89 

83,5 

79 

73,2 

69 

65 

L'unité  des  valeurs  pour  la  lorsio 

n  corres 

pond  à 

jn  angle  de  88  secondes. 

Mahlke. 


Indices  de  réfraction  dans  le  spectre  électrique. 

(Méthode  de  Drude  par  les  ondes  stationnaires .) 

-  esl  la  demi-longueur  d'onde  dans  l'air  en  millimètres  ;  «,,  n2,  n2,  nr  sont  les  indices  à  1-°  calculés  d'après  la  position 

du  premier. 

du  deuxième,  du  troisième  nœud  et  d'après  la  position  relative  des  deux  premiers. 

(A.-R.  Colley,  Phy.ùk.  Z.,  11,  326-33ij. 

Benzène 

Toluène 

Acétone 

\ 

>H  =  «n  — 0,0006  (t  —  17). 

//(  =  /(17  —  0,00076  (t  —   17  ). 

"t=  «n  — o,oi29(< 

-17)- 

n,  ou  nr 

nr. 

/!,. 

/),. 

>K- 

«i- 

/(,. 

"r- 

349,08 

1,5117 

1,5119 

1 ,  56i 

i,54J 

1 ,  529 

_ 

_ 

- 

348,70 

1 , 5 101 

1 ,5076 

1,529 

i,534 

1,539 

4,6566 

4, 6389 

4,6382 

346, o3 

I  ,5l2l 

1 , 5o86 

1 ,553 

1 ,55o 

' ,  547 

- 

- 

- 

343,56 

- 

c 

1 ,556 

i,547 

i,538       • 

4 ,6705 

4,6552 

4,65oi 

342,94 

I ,5l2j 

1 ,5i 12 

i,538 

i,538 

.1,539 

— 

— 

"" 

Boll. 
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Elektriches  Spektrum.  —  Electric  spectrum.  —  Spectre  électrique.  —  Spettro  elettrico. 


Indices  de  réfraction  dans  le  spectre  électrique  (A. -F 

.  Colley)  (suite). 

Benzène. 

Toluène. 

Acétone. 

2 

ni^/tn  — 0,006  (t  —  17). 

nt—  n17-0| 00076  (t 

-17). 

nt  =  «17  —  0 , 0 1 29  (  t 

-17). 

"r- 

n,  ou  n2. 

"r- 

«.. 

nr 

n„. 

n,. 

«,. 

341,34 

„ 

_ 

i,54i 

1,545 

1,549 

4,6568 

4,654g 

4,6429 

34o, 10 

1 ,5lI2 

1,5087 

i,54i 

l,54i 

i,54l 

- 

- 

- 

338,35 

- 

- 

i,548 

i  ,55o 

i,55i 

4,6936 

4 , 660  ! 

4,6354 

336,8o 

1 ,5io8 

1 , 5087 

i,547 

i,544 

i,54i 

- 

- 

- 

335,i8 

1 ,  5  !  22 

1 , 5i 34 

i,538 

1,547 

i,556 

4,6475 

4,6495 

4,6472 

334,43 

- 

- 

i,555 

i,55o 

i,546 

4,6654 

4,6599 

4,656i 

333,8o 

- 

- 

1 ,56o 

1 ,556 

1 ,552 

4,6878 

4,6701 

4,65ig 

332,56 

- 

- 

i,55i 

1,554 

i,557 

4,6626 

4,6636 

4,6419 

332,17 

i,5l35 

i,5'47 

i,539 

i,554 

1,557 

4,6167 

4,6358 

4,65i7 

33i,57 

- 

- 

J,545 

1,547 

1,549 

4,6397 

4,6387 

4, 6402 

33o,i2 

- 

- 

i,546 

i,548 

i,549 

4,644" 

4,65o6 

4,652.5 

329,24 

- 

- 

1,553 

i,55o 

.,548 

4,6822 

4,6744 

4,6666 

3»9,79 

1,5172 

1,5177 

i,55i3 

i,55i3 

I ,5522 

- 

- 

- 

3o7,55 

I,5l2l 

1 ,5i32 

1 , 55 1 2 

1 ,55(2 

1,5494 

- 

- 

- 

290,08 

i,5i36 

1 ,5 1 46 

i,55i3 

i,55i3 

I,55i5 

- 

- 

- 

274,00 

1,507 

î,5o8 

i,558 

i,544 

i,53o 

- 

- 

- 

266,27 

1  ,522 

1 ,5oi 

i,55i 

1,547 

i,54o 

- 

- 

- 

264,99 

1,528 

1 ,5i5 

>,575 

i,556 

1,53? 

- 

- 

- 

263, 3o 

1 ,5o6 

•,5i9 

i,547 

i,54i 

i,535 

- 

- 

- 

261 ,82 

1 ,5io 

i,5o8 

i,547 

i,542 

i,537 

- 

- 

- 

260, 4' 

1,527 

1 ,5o6 

i,558 

i,49 

.,539 

- 

- 

- 

259,67 

i,523 

i,5o5 

i,564 

i,55i 

i,538 

- 

- 

- 

258,59 

i,5o5 

1 ,5oi 

i,554 

.,548 

1,542 

- 

- 

- 

*57,73 

«,498 

1 ,5o6 

i,536 

i,543 

i,55o 

- 

- 

- 

257,08 

1 ,5o5 

i,5o6 

i,543 

i,54o 

.,537 

- 

- 

- 

254,o6 

i,5oi 

i,5oi 

i,549 

i,542 

i,535 

- 

— 

— 

Pétrole  du  commerce  ((/■&•=  o,82i5),  nt—  nn  —  0,00037  ('  —  »")•  (N.  Obolensky,  Phjrsik.  Z.,  11,  436.) 

X 

X 

\ 

—  . 
0 

»,. 

»,. 

ï 

»,. 

«j. 

1 

".. 

nv 

464,68 

1 , 4649 

i,464o 

45o,28 

.,4581 

.,458. 

409 , 5o 

i,4434 

1,4527 

463,75 

',4727 

1,4666 

447,91 

',4579 

i,4579 

jo8,66 

i,4496 

1 ,4546 

462,92 

1,4669 

1 ,463o 

442,24 

i,4558 

i,4558 

4o5,ig 

i,4454 

> , 1537 

462 , 52 

1,4571 

1,4620 

436,o4 

i,4563 

i,4563 

4o4,55 

1 , 4600 

1,4568 

46., 59 

1,4529 

1,4090 

426,96 

1,4546 

i,4546 

4o3,7i 

1,432 

i,4575 

459,84 

i,456o 

i,4584 

421 ,46 

«,455i 

i,455i 

402, 56 

1,4476 

.,4534 

459,46 

1,4578 

1,4593 

418,45 

i,455i 

1 ,455i 

401,24 

i,4497 

i,4562 

458,6g 

1,4608 

1 ,4599 

4M.74 

1,455g 

i,4559 

4oo,33 

1 ,4657 

i,4564 

437,5i 

i.4594 

1 ,45g3 

4i3,55 

1 , 456o 

i,456o 

399,66 

i,45i. 

i,4576 

455,6. 

i,4583 

i,4583 

4u,89 

1,4622 

1,4*87 

398,19 

1,4686 

i,4562 

45i,35 

i,4566 

i,4566 

4.C73 

>,468S 

1,4618 

395,74 

1,4609 

1.4526 

Bon 
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M-1-    —  '■       ■■    M-      ■"- 

Pétrole  du  commerce  (N. 

Obolenski)  {suite 

• 

X 

à 

X 

3 

",• 

n5. 

ni- 

1 

«,. 

n.. 

nr 

2 

/?,. 

HS. 

«... 

38i,i3 

>,47°4 

1,4640 

i,46M 

34o,45 

1,4570 

«,4592 

'-4597 

3i6,32 

r ,45i8 

1,4540 

1,4549 

38o,o»> 

1.4733 

1,4638 

'  ,4590 

338,22 

1,4786 

i,4/3o 

1,4720 

309,09 

i,4">7i 

i,^56o 

1,4556 

3:6,44 

1,4640 

',4579 

1 ,4554 

337,75 

1,483c 

i,i"77 

1,4725 

3o8,o6 

i  ,4665 

1 ,4582 

1   4563 

371,84 

1,46c  8 

1 , Î608 

// 

337,02 

..4785 

1,471* 

1,470;» 

307,19 

i,4638 

1,455g 

i,4547 

367,82 

i,4593 

1,4593 

// 

336,io 

i,47i4 

• . ;677 

i,4657 

3o6,58 

1,458g 

i,4564 

i,4358 

366,33 

1,4616 

1 ,46i6 

// 

335,3g 

i,{53o 

1 , î  5  36 

1 ,45-25 

3»4 ,  °.p 

>t 

i,4553 

.,4553 

363,i5 

i,588 

i,588 

rr 

334,4') 

1 , 465o 

1 , 464 1 

1,463g 

3o2 . 26 

tt 

.,4554 

i,4554 

36i,83 

1,4495 

1 ,4555 

i,4  368 

334,o6 

',4777 

1 ,4652 

1,46-4 

3oo,oo 

// 

1,4558 

i,4558 

359,83 

1,461» 

«,456g 

i,4556 

333,8o 

',4798 

i,4658 

1,4528 

299,22 

ff 

1,4553 

i,4553 

358,28 

1,4678 

1,4667 

i:466o 

333,52 

1,4761 

1,46.1 

1,45-4 

29e , 1 5 

tt 

1,4556 

i,455C 

356,66 

i,4-49 

i ,4680 

1,4656 

333,o6 

i,46oi 

I  ,  \  J22 

1,45:6 

294,38 

if 

1.4536 

1 ,4556 

355,69 

[,4655 

1 ,4625 

.,46.7 

332,55 

1.447» 

t ,|5o9 

i,45i4 

290,60 

» 

i,455i 

i  .  1  >5i 

352,75 

1,4684 

1 ,4604 

1,4593 

332,1 1 

- ,4549 

(/,5i4 

i,45o6 

287,90 

i,468i 

i,46i3 

1,4596 

35o,32 

1,4823 

i(4646 

i,4587 

3a5,o8 

1,4655 

1 ,4622 

",4591 

285,64 

1 , î7ji 

1,4663 

1,462 5 

346,29 

1,4575 

'.4597 

1,4620 

3i3, 12 

1 ,4635 

1,4611 

i,458o 

•283,96 

i,4648 

1 ,  }<>oS 

i,4587 

343,84 

i,4{56 

1,4542 

1,45:4 

3j>o,o5 

i",46i4 

1,4592 

1,456g 

281,78 

i,47o3 

i,i(i47 

1 ,4625 

Boll. 


RADIOACTIVITÉ. 


I.  —  Constantes  des  corps  radioactifs. 


Constantes. 

Poids  atomique  (') 

Poids  atomique  (s) 

Point  de  fusion  (3) 

Point  d'ébullition  (76oram)  (3). 
Température    critique    (') 


(ip  =  47  45omm) 104", 5 


Valeurs. 
220 
220 

-  7i° 

—  62° 


1.  Émanation  du  radium. 

Constantes.  Valeurs. 

Chaleur  moléculaire  de  vapo- 
risation (•>) 4i53(V' 

Volume    spécifique   au  poinl 

d'ébullition  (*) 0,2281 

Coefficient  de  diffusion  dans 
l'air  (5) o,  ioi5 


(')  Ram3ay  et  Gray,  C.  fi.,  151,  126.  -  (5)  Debiernk,  C.  fi-,  150,  1740.  - 
(3)  RAMSAYet  Gray,  Z.  physik.  Chem.,  70,  121.  —  (*)  G.  Rudorf,  Ann.  Physik,3i. 
421.  —  (')  Chaumat,  Diplôme  d'études  supérieures,  Paris. 


p.  Tensions  de  vapeur  (millimètres  de  Hg)  (3). 


Température 

Tempépature 

absolue. 

P- 

absolue. 

P- 

202,6. . 

5oo 

321,7. .. 

20000 

•212,4-. 

800 

334,5... 

2  5  000 

217,2.. 

1000 

346,o... 

3oooo 

234,5.. 

2000 

349,o... 

3  5  000 

255,3.. 

4ooo 

3-64,7.  •• 

4oooo 

262 , 8 . . 

5ooo 

372,0... 

45ooo 

290 , 3 . . 

10000 

■i — ,    r 

J  /  /  ,  J  ■  •  • 

4745o 

307,6. . 

1  3O0O 

(  température  critique  ) . 

2.   Émanation  de  l'actinium. 
(G.  Bruhat,  Diplômes  d'études  supérieures,  Paris). 


Coefficients  de  diffusion. 


Unités  C.G.S. 


Dans  l'hydrogène 0,412 

Dans  l'air 0,077 


3.   Dégagement  de  chaleur  des  corps  radioactifs- 
Pechblendes. 


Ra 

Ra 

Ra 

64  p.  100 

u 

64  p.   100 
U. 

64  p.  100 
U. 

Chaleur  dégagée 

(cal.-gr.-h.). 

1 10 

io« 

u6,4±o3 

7,1.10-5 

5,45.  iO~5 

5.85. 10   5 

C) 

0) 

r-) 

0) 

(3) 

(3) 

(')  W.  Duane,  fiadium,  7,  2G5.  —  (')  H.  Petterson,  Ark.  Mat. 
Astr.  Fysik,  6,  26.—  (')  H. -H.  Poolk,  Phil.  Mag.  [(i],  19,  326. 
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4.  Constantes  de  temps  X  et  périodes  de  désaetivation  (T)  (*,). 


Substances. 


Uranium  (l) 

Aadium  (*) 

Émanation  du  radium  (») 

RaD(») 

RaE(») 

Polonium  (6) 


X. 

Unités. 

T. 

Unités 

0,0282 

jour-1 

24,6 

jours 

» 

» 

■744 

ans 

» 

M 

3,85  ±1  p.  100 

jours 

1,33.10-' 

Sec-« 

i6,5±o,5 

ans 

» 

l> 

5 

jours 

» 

» 

148 

jours 

(*)  Si  I,  est   l'activité  d'une    substance  au  temps  zéro  et  I,  son  activité  au   temps  t  I^I^e  u,  X  est  la  constante  de  temps  de  la 
substance.  La   période  de  désaetivation  T  est  le  temps  nécessaire  pour  que  l'activité  tombe  à  la  moitié  de  sa  valeur  primitive.  On  a 

o,693 
•k 
(')  F.  SoDDYet  A.-S.  Russell,  Phil.  Mag.  [6],  19,  847.  —  (')  Gray  et  Ramsay,  Proc.  Chem.  Soc.  London,  26,  s5.  —  (3)  M»* P.  Curie, 
Radium,  7,  37.  —  (»)  (s)  G.  Antonoff,  Phil.  Mag.  [6],  19,  83;  et  83o.  -  («)  J.-W.  Watkrs,  Phil.  Mag.,  [6]  19,  906. 

» 

II.  —  Rayons  a. 


1 .  Production  d'hélium  par  les  substances  radioactives. 


SUBSTANCES. 


Radium  (') 

Uranium  (*) 

Thorium  (*) 

Uranium  (*)  en  équi- 
libre  


He, 

produit  en 
millimètre!  cubei 

par  irimoet,  p«r  année. 


o,463  (par jour) 
2,75.10-* 
3,   1.10-* 

1 1 . io-* 


SUBSTANCES. 


Radium  (*)  en  équi- 
libre   

Thorianite  (»)  (du 
pays  de  Galles). 

Thorianite  (')  (or- 
dinaire)  

Pechblende  (»).... 


u,o, 

poar  100. 

ThO, 

pour  100. 

1 

» 

24,5 

65,44 

i3,i 

37,6 

72,5 

» 

He, 

produit  en 

millimètre)  cubet, 

par  gramme*,  par  année. 


i58 

3 , 70 . 1 o-* 

2,79. io-s 
3. 16".  10-5 


2.  Émission  des  particules  a. 


SUBSTANCES. 


Uranium  (*) 

Uranium  (*)  purifié 

Uranium  (*) 

Thorium  (*) 


NOMBRE 

des  particule» 

par  gramme 

et  par  aecondea. 


7,36.io* 
2,37.  iov- 
9,  6.104 
2.  7.10» 


(')  J.  Dkwar,  Proc.  fi.  Soc.  London  [A],  83,  407.  —  (»)  H.  Geiger,  E.  Rutherford,  Phil.  Mag.,  [6],  20,  697.  —  (s)  R.-J.  Strutt, 
Proc.  fi.  Sac.  London,  [A],  84,  388.  —  (»)  J.-N.  Brown,  Proc.  fi.  Soc.  London  [A],  84,  154.  —  (s)  H.  Geiger,  E.  Rutherford, 
Phil.  Mag.,  [6],  20,  698. 


3.  Parcours  des  particules  a. 


Source 
du  rayonnement. 

Uranium  (6) 

Radium  (7) 

Émanation  (7; . . . 
Radium  A  (').... 

Radium  (7) 

Radium  F  (7).... 


Parcours  dans  l'air, 
en  centimètres. 

2,70 
3,5o 
4,33 

4,83 
7,06 
3,86 


(6)  H  Geiger,  E.  Rutherford,  Phil. 
Mag.  [6],  20,  698.  —  (')  H.  Geiger, 
Physik,  Z,  11,  684. 


4.  Coefficient  de  dispersion  des  particules  a. 
(H.  Geiger,  Proc.  fi.  Soc.  London  [AJ,  83,  502.) 


Substances. 

Poids  atomique. 

Au 

'97 

Sn 

•■9 

Ag 

108 

Cu 

64 

Al 

27 

Coefficient  de  dispersion 
en  degrés. 

a>' 
1,5 

i,5 
1 . 1 
0.6 


Dispersion  atomique, 
valeurs  relatives. 

1 ,00 
o,56 
o,53 
o,3o 
o,  106 


(  *  )  Le  coefficient  de  dispersion  est  mesuré  par  l'angle  le  plus  probable  dont  est  déviée  une 
particule  a  traversant  une  épaisseur  de  métal  équivalente  à  ic"  d'air.  La  dispersion  atomique 
indique  l'angle  le  plus  probable  dont  est  déviée  une  particule  a.  traversant  un  atome  de  métal. 


5.  Variation  de  vitesse  des  particules  a  traversant  la  matière  (mica).  (H.  Geiger,  Proc.  R.  Soc.  London  [A],  83,  5o6). 


Epaisseur  équivalente 

Epaisseur  équivalente 

en  centimètres  d'air. 

Vitesse  relative. 

en  centimètres  d'air. 

Vitesse  relative 

0,9° 

o,953 

5,8i 

o,55t 

',93 

0,886 

6,08 

o,49 

3,oo 

0,918 

6,57 

°,'h 

3,66 

0,767 

6,80 

°,*9 

4,79 

0,681 

Remarques. 

Source  du  rayonnement  :  radium  C. 
Unités  :  fitesse  d'expulsion  =  1. 
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III.  —  Rayons  [3. 


Coefficients  d'absorption. 


M. 


M. 


Àl(i).    RaD.    i3o       AI(').    ThD.      i6,3 
Ai(').    ThA.    m        Al(').     »aC.      i3,5 

Al(').    RaB.      75        Al(').    RaE.  4 

Al(l).    RaE.     43,3    Cu(«).    RaE.  164 
Al(').  Act.C.     23,5 

-  =  11,9  P0lir  des  rayons  £J  du  Ra 
de  vitesses  =  2,77  io,0cm-sec.(3). 


S. 


>>. 


X,  coefficient  d'ab- 
sorption en  cm-1. 

M,  métal  absor- 
bant. 

S,  source  du  rayon- 
nement. 

p,  densité  de  la 
matière  absor- 
bante. 


(')  A.-F.  Kovarik,  Phil.  Mag.  [6],  20,  853. 

C)  G.-N.  Antonoff,  Phil.  Mag.  [6],   19,  83o. 

(')  J.-A.  Crowther,  Proc.  Camb.  Phil.  Soc,  15,  455. 


IV.  —  Rayons  /. 


Coefficients  d'absorption 

en  cm- '. 


SUBSTANCES 
d'abord  IrtYersées. 


Plomb  .  . 
Étain  . . . 
Graphite 

Vide 


SUBSTANCES   ABSOBBANTES. 


Paraffine. 


o,o32 
o,o37 
o,o37 

0,0^0 


MgO>. 


0,070 
0,071 

0,073 

0,078 


/.Il 


0,212 
o,238 
0.255 

0,231 


Pb. 


0,498 


F.  SODDY,  W. 

et '752. 


M.  Soddy,  A.- S.  Russell,  Phil.  Mag.  [6],  19,  755 


V.  —  Radioactivité  de  minéraux. 


1.  Teneur  en  radium  de  minéraux. 


Minéral. 
Andésite 


Localité. 


Gr.  deRa  pourl». 


Padang 5,i 


10 


-M 


Augile  andésite Lœngi  Landei i,3   .10-" 

Augite  andésite    .   ..  Ayer  Kolbing o,56.io_lî 

Granitite Rivière  Pasies 1 , 5  .  io-'* 

Granitite Sœngei  Lumani 3,i   .io~ls 


Minéral.  Localité.  Gr.de  Ra  pour  1». 

Diorite Abœr  Tampœrœngo. .      o,3o.iq-" 

Diabase Sibœmkang 0,34.  io~15 

Basalte Volcan  Asar i3      .  io-1* 

Quarz  porphyrite. . . .  Rivière  Malakœlan.. .       i,3  .  10"12 

Granit Sibcembcem 2,5  .io-'s 


E.-H.  Blchner,  Aon.  Akad.  V.  Westench.  Amsterdam,  13,  364- 


2.  Radioactivité  de  minéraux  (A.  Piutti,  Soc.  R.  Napoli  [u\],  16,  33). 


MINERAL. 


Cartonite  

Cartonite 

Cartonite 

Torbernite 

Autunite 

Autunite 

Cotunnite 

Galène 

Galène 

Galène 

Galène  et  blende 

Titanite 

Titanite 


LOCALITE. 


Saint-Miguel  (Colorado) 

Comté  de  Montrose  (Colorado), 

Colorado 

Saint-Day  (Cornewall) 

Sassonia 

Les  Riaux  (Sain  l-Symphorien). 
Vésuve  (avril  1906) 

»  

»  

»  

Monte  Somma  (Vésuve). . . . 

Isola  d'Iscliia 

Renfrew  (Canada) 


COMPOSITION. 


K2Q.  aUjOjVjCv  3H20. 


Cu(U02)2P2088H20. 

Ca(U02)2PtO»8H20. 

» 

PbCI2. 

PbS. 


PbS  +  ZnS. 
CaO.TiOjSiCv 


RADIOACTIVITE 
en  ll.U.  pour  200  1.  de  minéral 

Rayons  $y.        Rayons  a^Y- 


io-3. i83 
109 
45,4 
324 
267 
i65 

477 

206 

122 

96 


10' 


.1434 

885 

596 
2708 
1645 
1371 

799 
1575 

7i3 

5i4 
o 

3,4 
2,4 


RADIOACTIVITÉ 

en-^.li.  pour  200  gr.  de  minéral 

après  calrlnalioo. 


Rayons  0Y. 

Rayon»  a^y. 

// 

// 

//  ■ 

// 

10  3.   33 

I0~3 

590 

2G7 

2125 

203 

Ô72 

142 

1289 

89 

"9 

169 

1029 

// 

tr 

rt 

rt 

O 

O 

// 

3,3 

O 

2,3 
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3.  Radioactivité  de  roches  d'origines  diverses  (Environs  de  Rome  et  de  Napîes,  Toscane,  Vilerbe  et  Ticchiana). 

{Voir  R.  Nasim  et  M. -G.  Levi,  Gazz.  C/iirn.,  40,  114.) 

4.  Radioactivité  de  minéraux  (comparés  à  U02).  (A.  Piurn,  Gazz.  c/ùm.,  40,  472  et  480). 


Zircons. 


LOCALITES. 


Vésuve  (Monte  Somma). . . . 

Ceylan 

Henderson  Co  (N.Carolina) 

Saiïagran 

Connecticut 

Madagascar 

Caldos  (Brésil) 

Expally  (variété  verdàtre). . 

Groenland 

Eganville  (Ontario,  Canada) 

Brevig  (Norvège; 

Miask  (Oural) 

Expally  (variété  rosaire). . . 
Diego-Suarez  (Madagascar; 
Renfrew  (Ontario,  Canada). 
Novale  (Valdagno-Vicenza). 

Eonedo  (variété  graila) 

Tasmanie 

Loncdo  (variété  rose  brun) 


RADIO- 
ACTIVITÉ. 


Minéraux  divers. 


-«  92,6 
53,i 

44,9 
25,5 
23,5 
u,5 
8,3 
6,37 
6,11 
4,1 3 

3,4 1 

3,i6 

2,68 

',94 
1 ,02 

0,74 
0,64 
o,5i 

o,34 


MINERAUX. 


Tourmaline  verdàtre 

Castor 

Tourmaline 

Spodurnène 

Béryl  verdàtre 

Tourmaline  verdàtre 

»  

Castor 

Tourmaline  noire  .  • . 

Pollux 

»         

Tourmaline 

»  

»  rubellite 
»  rosée 

Pollux 

Kunzite 

Lépidolite 

Tourmaline  rosée.. . . 

Aibite 


LOCALITES. 


Maharilra  (Madagascar) 

Elbe  (île  d' ) 

Diamantina  (Brésil) 

Minas  Geraes  (Brésil) 

S.  Pierro  in  Campo  (Elbe) 

Ambohimanarivo  (Madagascar). 

Col  de  Girabal  (  Ariège) 

Elbe  (ilo  d') 

Pierpont  (New- York) , 

Haddam  (Connecticut) 

Hebron  (Maine) 

Aubrun  (Maine) 

Minas  Geraes  (Brésil ) 

Antsibare  (Madagascar) 

Pola  (Californie) 

Ambohimanarivo  (Madagascar)  . 

S.  Pierro  in  Campo  (Elbe) 

Pala  (Californie) 

Hebron  (Marne) 

Elbe  (île  d') 

Maharitra  (Madagascar; 


RADIO- 
ACTIVITÉ. 


10 


3    4,12 

',9 
',04 
o,9i 
o,C6 
o,5 
o,46 
o,4 
>,4 
o,36 
0,298 
0,298 
0,29 
0,28 
0,21 

0,203 

0,2 

0,2 

0,18 
0,17 
o,i56 


5.  Radioactivité  des  sels  de  potassium. 

Teneur               Activité.  Rapport  : 

en  métal                Unités  Teneur 

Sel.                    pour  100.           arbitraires.  Activité. 

S04K2 4i,gi                    37,8  1  18 

Kl 23,58                   21  112 

KBr 32,87                  27,8  118 

KG 32,48                  42,2  12$ 

KF 67,32                  54,0  123 

CIO3K 28,91                  25,5  110 

NO3K 38,6g                  3o,6  126 

(E.  Henriot,  C.  H.,  151,  1751). 


6.  Teneur  en  radium  de  différents  charbons. 

Gramme  de  Ra 
par  gramme 
Charbon.  de  charbon. 

Noix  de  coco 0,4.  io~I! 

Noix  de  coco o,3. 10-" 

Noix  du  Brésil 1 ,3.  io-14 

Charbon  de  bois o,3.  io~12 

(John  Satterlev,  Proc.  Çamb.  Phil.  Soc,  15,  544 )- 
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7.  Radioactivité  des  produits  d'éruption  de  l'Etna  (en  mars  1910)  (A   Piutti  et  G.  Magli,  Soc.  Roy.  Napoli  [III],  18,  162] 
(  1)  Valeur  moyenne  de  !a  radioactivité  comparée  à  celle  de  U02.  —  (2)  Valeurs  calculées  en  unités  U. 


PROtH'ITS. 


Sable  fin  des  cratères  les  plus  élevés, 
recueilli  à  l'extrémité  NE  de  la  cre- 
vasse   

Sable  en  petits  grains  recueilli  à  l'Ouest, 
à  moitié  de  la  crevasse * 

Lave  sortie  des  bords  de  la  crevasse . . . 

Lave  recueillie  a  l'Est  de  la  bouche  de 
sortie 

Lave  de  la  coulée  inférieure 

Lave  de  la  coulée  supérieure 

Lave  recueillie  vers  la  moitié  de  la  coulée. 

Ponce  (?)  recueillie  vers  la  moitié  de  la 
coulée 

Scories  a  à  3oom  de  la  bouche  avec  subli- 
mations blanches 

Scories  b  sur  lesquelles  se  trouvent  des 
sublimations  blanches  produites  par 
des  fumeroles 

Sublimations  blanches  sur  la  scorie  a.. . 
»  »  b . . . 


(i: 


(2) 


io-3  o,o3 

io-3  0,026 

0,0 

0,0 

o,  ift 

0,14 

o,iG 

0,14 

o,235 

0,21 

o,3i 

0,27 

o,o 

0,0 

0,27 

0,23 

o,235 

0,21 

0, 16 

0,l4 

o,63 

0,57 

2,08 

1,83 

PRODUITS. 


Sublimations  blanches  à  l'Ouest  de  la 
bouche  de  sortie  des  laves 

Sublimations  blanches  à  l'Est  de  la  bou- 
che de  sortie  des  laves 

Sublimations  blanches  sur  scorie  préle- 
vée aux  deux  tiers  de  la  crevasse. . . . 

Sublimations  jaunes  à  l'Ouest  de  la 
bouche  de  sortie  des  laves 

Sublimations  jaunes  près  du  cratère  du 
Diable,  au  Nord 

Sublimations  jaunes  à  l'Ouest  de  la 
bouche  de  sortie  des  laves 

Sublimations  jaunes  au-dessus  du  cratère 
du  Diable 

Sublimations  rouges  près  du  cratère  du 
Diable,  au  Nord 

Sublimations  rouges  au-dessous  de  la 
bouche  du  cratère 

Sublimations  rougeâlres  sur  la  lave  re- 
cueillie à  l'Est  de  la  bouche  de  sortie. 


(1) 

1 

IO~3    0 

,20 

l 

M 

0 

,3i 

I 

38 

0 

,52 

0 

97 

0 

42 

I 

OJ 

3 

12 

a 

53 

0 

(2) 


0,18 

o,9'2 
0,27 

1 ,21 

0,46 

o,85 

0,37 

0,92 

3,74 
2,a3 
0,64 


ELECTRONIQUE  ET  IONISATION 


Valeurs  dee.1010 
unités  C. G. S.  é-st. 

4.65 

4,6: 

4,69 

4,65 

4,90i6(?).. 


Charge  électrique  élémentaire  c. 

Auteurs.  Bibliographie. 

R.  A.  Millikan PMI.  Mag..  [6],  19,  228. 

L.  Begeman Phys.  P.ev. ,  30,  1 3 1 . 

»         » 

»         » 

R.  A.  Millikan Physik  Z.,  11,  1 108. 


Rapport  de  la  charge  à  la  masse  pour  un  électron  —  ■ 
i"  D'après  le  phénomène  de  Zeemann  (H.  Nagasaka,  Jrc/i.  Se  phys.  nat.  Gen^  [4],  30,  121). 


RAIES 

du 

spectre. 


D, 

D, 
b, 


REMARQUES. 


Effet  longitudinal. 


Effet  transversal. 


±,0- 
m 

unilë 
C.G.  S. 
c-mg. 


1,762 
1,734 
«,776 

•',790 
i,8i5 


RAIES 

du 
spectre. 


He  X6678 
»  A5876 
»    A5016 

Ne  X58S3 

AuX,83B 


REMARQUES. 


Triplet. 


Quadruplet. 


-î.o-' 
m 

RAIES 

unité 

du 

ces. 

spectre. 

e-ms. 

1,74 

A"  ).5835 

',70 

HgXs?:.) 

1,86 

HgX«6i 

1,80 

HgXsui 

',79 

REMARQUES. 


Quadruplet. 

Nonuplet. 

Nonuplet  effet  longitudinal. 

Nonuplet  effet  transversal. 


£,o- 
m 

unité 

G. G. S. 

é-n>f. 


1,78 

1,83 

1,816 

i,?8o 
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Rapport  de  la  charge  à  la  masse  pour  un  électron  —  (en  fonction  de  la  vitesse)  (suite) 

2°  Pour  les  particules  cathodiques  (C.  A.  Prootor,  Phjrs.  Rcv.,  30,  50,  6o  ;  [i  rapport  de  la  vitesse  de  l'électron  à  celle  delà  lumière, 

(  1  )  valeurs  tirées  de  la  formule  de  Lorenlz,  (2)  de  celle  de  Max  Abraham. 


(D- 

(2). 

VALEURS 
trouvées. 

P- 

(1). 

(2). 

VALEURS 
trouvées. 

P- 

(D- 

m- 

VALEURS 
trouvées. 

0,43?. 

1,927 

1,886 

i,738 

o,2.85 

1 ,875 

i,858 

1  ,79" 

0,1  ',0 

i,853 

«,84a 

)  ,835 

0,4o8 

1,922 

1  ,885 

i,755 

0,229 

1,888 

1  1^77 

1,838 

0,123 

1,871 

1,867 

1,856 

0,387 

i,ç)o3 

1,873 

',757 

0,187 

1 ,861 

i,854 

1,828 

faible  (?) 

// 

tf 

1,85g 

0,34l 

1,896 

1,872 

i,783 

0,157 

1,871 

1 ,  866 

1,848 

tf 

tf 

'/ 

// 

Rayons  cathodiques. 


1.   Coefficient?  d'absorption 


Par  différents  gaz 

(H.  Baerwald, 

Bcr.  Dtsclt.  Phys.Ges.,  12, 1 5g). 


GAZ. 


Air... 
II.... . 
NY... 
02.... 

xo2.. 
co . . . 
SGV.. 

co,... 


0,00*91 
o,ooo32" 

0,00276 
o,oo338 
o ,  00  î  J  5 
o,oo233 
0,0066 5 
0,00  j 29 


M 


0,00010; 
o  ,0001  7. 
o,oooio5 

O , OOO I I 2 

o, 000 io5 
0,000089 
n,oooi t I 
0,000104 


X  coefficient  d'absorption 
unités  arbitraires,  M  poids 
moléculaire  du  gaz.  Pression 
du  gaz  =  i""n 


Par  l'hélium  (J.  Korinson,  Pliysik.  Z.,  11,  12). 


P. 

A. 

V. 

P. 

A. 

V. 

P. 

\. 

V. 

P. 

0  ,0022 

75,65 

6 

0,0022 

1  S  ,  9  ' 

10 

o,oo34 

6,76 

167 

0,0045 

0,0045 

23,22 

10 

o,oo33 

5,65 

20,5 

o,oo32 

1  ,81 

.67 

0,0040 

o,oo34 

23,56 

10 

0 .00+5 

7,46 

20, 5 

o,oo33 

3,53 

l660 

o,oo4o 

o,oo33 

'9 

f/ 

h 

tf 

.67 

o,oo3o 

i,46 

tf 

n 

A. 


1,18 

2,49 

0,26 


V  —  différence  de  potentiel  en  \olls  entre  la  cathode  et  une  électrode  éloignée  de  4"""- 
P  =  pression  en  millimètres  de  merenre,  X  coefficient  d'absorption  unités  arbitraires. 


2.  Coefficient  d'absorption  (X)  des  particules  cathodiques  produites  par  les  rayons  Rôntgen  homogènes 
(11.  T.  Heattv,  Proc.  Camb.  PAU.  .Soc,  15,  418-420). 

Dans  Pair  À  =  Dans  l'hydrogène  a  = 

Uadialeur 


X  unités  C.  G.  S 


Fe. 

87 ,  '. 


C11. 
5 1,9 


Zu. 


42,7        27,43 


Su. 

Fe. 

Cu. 

Zu. 

Zn. 

3,97 

17,03 

9,55 

7,7' 

o,5i 

Rayons  canaux. 


NATURE 

des 
électrodes. 


Sodium. 
Lithiimi. 


VITESSE 

■  le- 
rayon*. 


1  ,  76  i  o  • 
2,4o  IO1 


e 

m 

m 

M. 

Ulules  é-mg. 

"'o 

C.  G.  S. 

0,4    I(>3 

23 

2, 

1  ,i5  io3 

8 

i 

7 

NATURE 

des 
électrodes. 


Strontium. 


VITESSE 

des 

rayons. 


I  ,08  IO" 


m 
unités  é-mg 

c.  <;.  s. 


0,21  1  o- 


m 
m. 


90 


88 


(O.  Heichenheim,  liep.  Drit.  Ans.,  1909,  p.  125). 


e    =  charge  d'un  ion. 

m  =  sa  masse. 

m„—  masse    de    l'atome 

d'hydrogène. 
M  =  poids  atomique  du 

métal. 
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Rayons  Rontgen. 


1.  Coefficients  d'absorption  des  rayons  Rôntgen 
(N.-R.  Ham,  l'hys.  Rcv.,  30,  96). 

A  =  coefficient  d'absorption  en  cm-1  lire  de  I  =  l„e~'x,  I0  étant 
l'intensité  du  rayonnement  avant  qu'il  ait  traversé  le  métal  et  l  son 
intensité  après  en  avoir  traversé  xcm. 

V  =  différence  de  potentiel  employée  pour-  la  mesure. 


Pour  l'étain. 


o, 00238 

o, 00147 

0,00070 

o,ooo5i 

0,000909 

0,000909 


1 120 
11 39 
1  i.fo 
1 137 
1 1 5  a 
1144 


V. 


i43oo 

13700 
i43oo 
i43oo 
i43oo 
1 56oo 


plomb. 

X. 

à. 

V. 

0,000909 

1116 

17600 

0,000909 

1029 

2  1 000 

0,000909 

9" 

2/|800 

0,000909 

9°9 

2.4800 

0 , 000909 

860 

260OO 

// 

1/ 

n 

O,O0I2C 

o,oo2.5g 

0,00359 
o,oo52i 


).. 

V. 

4.2 

1  :">6oo 

393 

1  5  600 

38i 

i56oo 

376 

1  56oo 

// 

h 

a 

11 

i.  Coefficient  d'absorption  par  l'air  des  radiations  secondaires. 


METAL. 


Mn. 

AI.. 


cm- 


100 


environ  Goo 


a  coefficient  d'absorption,  p  densité 
de  la  substance  absorbante. 


G.-L.  Gi.asson,  Proc.    Camb.  Phil. 

Soc,  15,  4't°- 
G. -H.  Wiiaddington,  Proc.  Camb. 

Phil.  Soc,  15,  5*75. 


3.  Coefficients  d'absorption  par  l'air  des  radiations  tertiaires 
(G.-A.  Sadler,  Phil.  Mag.,  [6],  19,  347). 

Les  rayons  tertiaires  sont  obtenus  lorsque  des  rayons  secondaires 
homogènes  provenant  d'autres   substances  rencontrent   un   métal. 


radiateurs 

tertiaires. 


Pe. 
Cu 

Ag 
Al. 


RADIATEURS 
produisant  la  radiation  secondaire  homogène. 


38,9 


37 


ïn. 


35,8 
36,2 
35,4 


3  0,2 
3o,4 
3o,2 

'■'■9,<i 


26,4 


Sr. 


21,0 
20,8 
21,2 
20 


Mo. 


13,0 

1 5 , 2 

.3,4 

l5,2 


Rh. 


'0,9 

10,8 
10,3 


8,84 
8,81 
8,78 
8,90 


Sn. 


6,4l 
6,67 

6,63 
6,54 


4.  Logarithmes  d'opacité  de  plaques  photographiques  pour  les 
rayons  X  (J.  H.  Gardiner,  Jourti.  Hôntgen,  Soc,  6,  92). 

En  désignant  par  I  l'intensité  de  la  plaque  et  T  la  durée  d'expo- 
sition, le  logarithme  d'opacité,  log  — ,  est  proportionnel  à  la  masse 
d'argent  par  centimètre  carré  de  plaque. 

Les  nombres  donnés,  en  unités  arbitraires,  se  rapportent  à  des 
rayons  ayant  traversé  différentes  substances,  toutes  comparées  au 
platine. 


Platine  :  Charbon. .  . . 
»        Aluminium.. 

»        Fer 

»        Nickel 


i,654 

I  ,522 

',473 
2,371 


Platine  :  Argent 1 ,5o4 

»        Tantale 1 ,  104 

»        Or 1,16 

»        Uranium. ...  1  ,o85 


Thermions. 


i.  Rapport  de  la  charge  à  la  masse  —  pour  les  thermions  positifs  émis  par  différentes  substances  (unités  C.G.S.  é-mg  ). 


Métaux  et  alliages 
(O.-W.  Richardson  et  E.-R.  Hulbirt,  Phil.  Mag.,  [6],  20,  557). 


METAUX 
chauffés. 


Pt. 

Pd 

Cu, 

Ag 
Ni. 
Os. 
Au 


e 

e 

m 

m 

initial. 

permanent 

it 

387 

tr 

387 

tt 

366 

it 

342 

// 

38o 

// 

420 

X1\ 

415 

MKTAUX 

chauffes. 


Fe 

Ta 

Tu 

Lailoiv^  ■ 

Acier 

Nichrome 


e 
m 

initial. 


'99 
246 


e 
m 

permanent. 


485 
4oo 
a 
358 
343 
420 


Sels  divers. 


SUBSTANCES 
chauffées. 


So4Li2  (') 

So4Na,(') 

So4K2(>) 

S04Rb2  (i) 

S04Cs2  (') 

Phosphate  de  Al  (i). 


e 
m 


1  J98 

43o 

265 

101 

73 


6,a 

22, 5 
36,5 

96 

.4» 


M. 


7,oo 
2.3 ,0) 
39 , 1 5 
85,5 

i32,9 


VITESSE 
cm  :  sec. 


I,l'° 


(')  O.-W.  Riciiaivdson,  Phil.  Mag.,  [6],  20,  997. 
(2)  A.-E.  Garrett,  Phil.  Mag.,  [6],  20,  082. 
ni*  masse  du  thermion  a  été  calculée  en   prenant  e 
M  poids  atomique  du  métal  contenu  dans  le  sel  cha 


=  9,66. 10*. 
uffé. 
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Photo-électricité. 


)°  Charges  émises  par  le  Rubidium 
(L.  Dunoyer,  C.  R .,  150,  355). 

V,  pol'-nlie!  du  Diétal  ;  1,  murant  ohscr»c  en  ampères  X  m". 


1° 

Dans  l'obscurité. 

a"  A  îa 

r 

I. 

V. 

I. 

V. 

5o 

o,8 

—  9° 

9 

10 

6o 

1,2 

— 100 

'7 

—  20 

7» 

3,0 

—  IIO 

60,4 

— 3o 

So 

5 

— 4o 

i4,t>.  io' 

V 
38 
48,5 


■>."  Courant  photo-électrique  en  fonc- 
tion de  la  longueur  d'onde  >*  pour  le 
Sodium  (F.-K.  Richtmeyer,  Phys. 
Rev.,  30,  3fy/. 

Unités  arbitraires. 


X  en  i 


o,685 
0,596 
o,5î8 
o,483 


Courant. 


o,oji 
0,298 
3,44o 

8,49 


\  en  [i. 


0,462 
0,4*9 
o,4?o 


Courant. 


10  (maximum! 

7, 12 
4,64 


3°  Effet  photo-électrique,  coefficients  d'absorp- 
tion (J.  Robïnsow,  Ann.  Ph/s.,  31,  819). 

Si  I0  est  l'intensité  du  courant  photo-électrique 
dans  le  vide  et  I  l'intensité  dans  un  gaz  de  pression 
p  en  millimètres,  on  a  I  =  I0e_a'',  d  est  l'épaisseur 

de  la  couche  éclairée  et  le  Tableau  donne  -  pour 

P 
différents  gaz. 


Gaz.. 


H5. 

CO. 

N2. 

0\ 
3o,8 

Air. 

Ar. 

28 

43 

34,6 

33,4 

3o 

C(P 


Ionisation  (divers). 


i.  Ionisation  de  différents  gaz  (D.  Kleeman,  Proc.  R.  Soc.  J,ondcm  [A]  83,  532  et  84,  21)  unités  arbitraires. 


G\Z 

NATURE   DU   RAYONNEMENT. 

il». 

Air. 

00'. 

Oxyde 
d'éli.jle. 

CI.  ,!.i  lire 

d'élhvlc. 

Bromure 
d  tihyle. 

Clilo.o- 
forme. 

Induré 
Je  mélh >  le . 

Pun'ane. 

Benzène. 

Ravors  cathodiques  ''provenant 

0 , 1 59 
0,  i65 

I  ,0O 
I  ,00 

I  ,00 

// 
n 

1,08 

4,-8 
4,39 

1,23 

3,33 
3 .  24 

1 ,  33 

4,43 

4, 1i 

f/ 

r,3{ 

5,34 
1  à  2 

tf 
// 

i,3i 

u 
// 

J  ,20 

2.  Masse  de  l'ion  négatif  d'une  flamme  m  =  0,96.10-»  gr.  (G.  Mobeau.  Radium  7,  70). 


3.  Vitesse  des  ions  dans  l'air  (R.  T.  Lattey,  Proc.  Roy.  Soc.  London  [A],  84,  177). 
v  =  vitesse  en  centimètre  par  seconde;  X  -  champ  en  volt-cenlimètre;  p  —  pression  en  millimètre  de  Hg. 


IONS   TOSITIFS 


Valeur  de 
vX. 
P  ' 


Air  se**. 


I  121 


Air  humide. 


;8o 


ions  négatifs  (dans  l'air  sec). 


14,3 

ff 

f/ 

// 

.8,2 

18,6 


0,60 
0,888 
1 ,  i65 

i,4i5 
1  ,i85 
1 ,420 
0,875 
1 , 1 60 


118 
352 

1244 

2670 

389 

1075 

.3- 

292 


p- 


18,6 
24,5 


1,375 

1.385 

i,385 

.,54 

1,76 

2,o3 

2,03 

2,33 


V. 

P- 

X. 

V. 

645 

28,8 

I 

90  5 

239 

n 

1,24 

i34 

218 

n 

1,715 

294 

339 

n 

>,9i 

412 

45i 

n 

2,20 

800 

II 20 

11 

2,3o 

932 

i34o 

n 

2,38 

920 

2»J0 

a 

* 

" 

«8,5       |     i,7i5 


daus  l'air  humide  (tension  de  vapeur  de  l'eau 
99,4       I!     i9>3       |     *,3o  110 


18 


2,29 


i3 


J.  Saphores. 


Elektrisches  Spektrum.  —  Electric  Spectrum.  —  Spectre  électrique.  —  Spettro  elettrico 


2T73 


Ionisation   (divers)   (suite). 


i.  Mobilité  d'ions. 


SIGNE 
les  ions. 


GAZ. 


hexane. . 
hexane. 
air  sec. 
CO»  sec. 


MOBILITK 
toit-1,  cm',  sec-1 1. 


G.o3. I0~4 
4- I7-10-* 
2.04. (O-4 
1 .01 . 10-* 


AUTEURS. 

SIGNE 
des  ions. 

C) 



C) 

— 

(•) 

-+- 

(*) 

GAZ. 


air  humide... 
CO»  humide.. 
Argon 


MOBILITES. 


1,64 

o ,  8of) 

',37 


AUTEURS. 


(*) 
(*■) 

(3) 


(')   G.  Jaffé,    Ann.    Physik,  32,  177.    —    C)   Alois  F.  Covarik,    Phys.   Rev.,  30,  445. 
(3)  F.  Franck,  Ber.  Dtsch.  Physik.  Ges.,  12,  291. 


S.  Coefficients  de  recomb!n»tson 
d'ions  dans  l'air  (nnilés  arbi- 
traires) (P.  Piiilipps,  Rep.  Brit. 
Ass.,  1909,  p.  4«7)- 


TEMPERATURES. 


15. 
100. 

1 55. 

178. 


VALEURS 
Irouvees. 


I  ,00 

o,5o 

0,40 

0,36 


VALEURS 
d'Krikson. 


I  ,00 

o,5i 

o,4o5 

0,38 


6.  Coefficient  (K)  de  diffusion  des  Ions  (E.  Salles,  C.  R.,  151,  712). 


i°  Dans  différents  gaz  (pression  atmosphérique). 

20  Dans  l'air  et  l'azote  sous 

différentes 

pressions 

GAZ. 

K  ions  + 

K  ions  — 

moyenne. 

K- 

RAPPORT  —■ 

K  -+- 

GAZ. 

PRESSION 
en  millira 

K  IONS  + 

pxK+. 

K  ions  — 

P  x  K_- 

Air 

0,032 
0,025 

0,029 

o,o3o 
0,022 

0,042 
0 ,  026 

0,0414 
0,04 1 
0,027 

0,037 

o,0255 

o,o35 

o,o35 

0,02.4 

1 ,3i 

1,04 

» ,  4 1 

i,36 
1,22 

Air 

» 

Azote 

» 

» 
» 

758 
1028 

760 
1000 
1120 

l302 

o,o32 
0,022 

0,029 

0,023 
0,020 

23,2 
21,8 

21,8 

?.3 
22,4 

0,042 
0,027 
0,041 
0,028 

0,026 

3i  ,8 

co* 

3o,4 

N 

3i,i 

0 

3i,3 

Air  (1028""";.  . 

33,9 

Électricité  atmosphérique. 

(G.-A.  Carse  et  D.-Mc.  Owan,  Proc.  R.  Soc.  Ed.,  80,  464)- 


Conductibilité  de  l'air. 


2.     Charge  de  la  Terre,  champ  électrique  atmosphérique. 


LOCALITE. 


Edimbourg 
Sidney.  . . . 
Peebles  (cam-j 
pagne. . 


EPOQUE. 


Mai-juin  1909 
? 


CONDUCTIBILITE 

unités  C.G.a. 

él.-sl. 


2  X    10    •' 

1  x  10-5 
I  X  10-* 


CHARGE 

niojcnne 

par  cm3 

unités  él.-  st. 


46,2. 10 

47,5 
56,5 

94,8 


VALEUR 
niaxima. 


60,5.4  0- 
78,9 

64,4 
100 


, VALEUR 
minima. 


24,2. I0~5 

-»-8,9 
48,6 

88,9 


COURANT 

moyen 

par  cm* 

unîtes  él.-sl. 


0,37. 

0,41 

0,87 

2,58 


COURANT 
maximum. 


o,7J. io~s 
0,89 
0,92 
3,59 


CHAMP 

c   E 

COURANT 

au  niveau 

<  J 

5  1 

du  sol 

minimum. 

en 

x  « 
0  S 

X    = 

volt  :cm. 

E 

0,12. IO~5 

i/5 

228 

92 

0,00 

'79 

298 

109 

0,83 

2 1 2 

24l 

184 

1 ,47 

357 

377 

335 

0) 

r-) 
(s) 


(')  29  observations  en  6  jours  sons  un   toit  à  Kdimbourg.  —  (2)  Même  localité  sur  l'herbe  (  j8  expériences,  8  jours).  —  (3)  A  3km  de 
la  ville,  17  observations,  le  17  juin.  A  4'"",5oo  de  la  ville,  3o  observations,  3  jours. 


Tables  internationales. 
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Atomgewichte.  —  Atomic  Weights.  —  Poids  atomiques    —  Pesi  atomici. 


POIDS 


ELEMENT. 


Argent  (voir  Lithium). 

Azote 

Calcium 


Chlore 


Hélium  . . . 
Hydrogène 


Iridium  . 
Krypton. 
Lithium. 


Mercure.. 
Néodyme. 


Néon 

» 


Phosphore. 


Platine. 

» 


METHODE    UTILISEE 
pour  la  détermination  du  poids  atooiiqjjr. 


Transf.  de  solution  de  H l  de  litre  connu  en  I,  en  Agi 
Décomposition  de  NjO*  par  Fe  au  rouge. 

Transformation  de  CaBr,  en  2AgBr. 

» 

Détermination  de  la  densité  du  gaz  H  Cl. 

Détermination  de  la  densité. 

Comparaison  des  poids  atomiques  de  l'hydrogène 

obtenus  par  différentes  méthodes. 

» 

» 

Analyse  du  chloroiridale  de  potassium. 

Méthode  des  densités  limites  (Berthelot). 

i°  Transformation  de  LiCI  en  AgCl 


GRANDEUR  MESURÉE. 


LiCIO». 


Élecliolyse  du  chlorure  mercurique. 

Transf.  de  NdCl3  en  AgCl,  2  séries. 

» 

Détermination  de  la  densité. 

» 

Analyse  du  phosphate  d'argent  P04Ag3. 

» 

a.  Analyse  du  Chloroplatinale  de  potasse  PtCl6K,. 

» 
» 

b.  Analyse  du  Bromoplatinate  de  potasse TlBr6K5. 

D 

» 

» 

c.  Analyse  du  Chloroplatinale  d'amm.  PtCl6(NHt),. 

» 

d.  Analyse  du  Bromoplatinate  d'amm.  PtEr6(NHv)2. 


Uoignallon. 


Ag  :  1 
N,:  2  0, 

CaBr,  :  2AgBr 

» 

Poids  du  litre  de  H  Cl 

Densité  normale 

1°  Met.  chimique 
2"  Densités  limites 
3°  C"  critiques 
4°  Vol.  moléculaires 

Ir  :  KC1 


LiCI  :  AgCl 

LiCI  :  Ag 

40  :  LiCI 

40:Ag 

Hg  :  Cl, 

1"  NdCI3  :  3AgCI 

2°  NdCI3:  3Ag 

Densité  normale 

Densité  limite 

3AgBr  :  PC\Ag, 

1 

* 
1"...    Pt:4AgCI 

2° 

..     Pt:aAgCl 

3° 

. .     Pt  :  2Ag 

4" 

..    Pt:4Ag 

i° 

...     Pt:4AgBr 

2° 

..     Pt:2AgBr 

3° 

..    Pt:4Ag 

4° 

..    Pt  :  2Ag 

i° 

..    Pt  :  6AgCl 

2" 

..    Pt  :  6Ag 

1" 

..     Pt:6AgBr 

2°. 

..    Pt:6Ag 

Valeur  moyenne. 


0,849904  ±0,000011 
0,4378o6  ±  0,000086 

o, 5322325  ±  o,ooooo55 

» 

1,63939. 
0,1782 

// 
// 
// 
// 

non  indiquée 


0,29^786  ±  o,ooooo5 
o , 392992  ±  o , ooooo5 
1 , 50968  ±  o , 000045 
o,5933oi  ±0,000017 

2,82899  ±0,00039 

0,582876  ±  0,00002.5 
0,774437  ±0,000021 

o , 9002 
0,9011 

I  ,34562  ±0,00004 


0,34049 
0,68104 
0,90486 

0,45240 

0,25989 
0,51977 

0,45240 

0,90482 
0,22699 

o,3oi5g 
0,17325 
o,3oi6o 


±  0,00006 
±0,00009 
±0,00010 
±  0,00006 
±o,oooo3 
±0,00006 
±  0,00008 
±  o,oooi3 
±o,oooi3 
±  o , 00008 
±  0,00004 
±  o , 00006 
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ATOMIQUES. 


NOMBRE 
d'expérience» 


i3 

7 

6 

» 

28 


2  auteurs 
5         » 

3  » 
i         » 

non  indiqué. 

2 

7 
7 
6 
6 


20 

9 


9 
// 


i3 

M 
i3 

12 

6 
6 
6 
6 
5 
5 
3 
3 


POIDS 
atomique  moyen 


non  indiqué  par  l'auteur. 

N  =  14  ,oio  ±  o,ooo3 

Ca  =  40,0702  ±  0,0007 
Ca  =  40,066   ±0,0007 

Q  =  35,466 

He  =  3,994 

= 1,00775  ±  0,000125 

=  1 ,00775  ±0,00001 
=  1 , 00768  ±  o , 00008 
= I ,00765 

Ir  =  192,90 

Kr  =  82,92  ±  0,04 

Li  =  6.9401  ±0,0002 

Li  =  6,9390  ±  0,0002 

Li  =  6,939 

Ag  =  107,871  ±  o,oo3 

Hg  =  2oo,63  ±  0,02 

Nd  =  144,272  ±  o,oi  i 
Nd  =  144,268  ±0,007 


Ne 


20 , 200 


P  =  3i,o4 
P  =  3i,o3 
P  =  3i ,02 

Pt  =  195,21  ±  0,004 
Pt  =  195,24  ±0,026 
Pt  =  195,23  ±  0,02 
Pt  =  195,22  ±  o,o3 

Pt  =  195,23  ±0,02 

Pl  =  195,22  ±o,o3 
Pt  =  195,22  ±  o,o3 
Pt  =  195,23  ±o,o3 
Pt  =  195,22  ±  0,01 
Pt  =  195,22  ±  o,o5 
Pt  =  195,22  ±  0,04 
Pt  :=  195,21  ±  0,01 


BASK. 


BIBLIOGRAPHIE. 


non  indiquée. 

0  =  16 

Ag  =  107,88 
Ag  =  107,87 

Poids  du  lilro  d'air  normal 
1,292785 

Densiié  de  loiys^ne 

1  ,42762 

o  =  16 


non  indiquée. 

C*  R  =  22,  J12 

Ag  =  107,88 

Ag  =  107,88 

0=i6 

v 

Cl  =  35,46 

ci  =  35,457 

Hg=  107,88 

densité  limite  de  l'oiygène 
1  ,4  762 

Ag  =  107,88 
Ag  =  107,87 
Ag  =  io7,86 


en  prenant  le9 
nombres  delà  Com- 
mission inter 


G. -P.  Baxter,  /.  Am.  Chem.  Soc,  37,  1602. 

P. -A.  Guye  et  G.  Dranqinine,  J.  Chim.  Physiq.,  VIII,  4;3. 

Th.-W.   Richards   et  O.   Hôniqschmid,  /.  Am.   Soc,  32,   473  et 
Monatsh.  Wien.,  XXXI,  389. 

0.  Scheuer,  J.  Chim.  Physiq.,  VIII,  p.  289. 

E.-H.  Watsor  et  F. -P.  Burt,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  832. 
G.  Jones,  J.  Am.  Chem.  Soc.  32,  517. 


E.-H.  Archibald,  Rep.  Brit.  Au.  For.,  191,  455. 

H.-E.  Watson,  J.  Chem.  Soc    Lond..  97,  833. 

Th.-\V.   Kichards  et   H. -H.  Willard,    J.  Am.   Soc,    32,    3i    et 
Z.  anorg.  Chem.,  66,  287. 


C.-W.  Easlf.y,  J.  Am.  Soc,  32,  1117. 

G. -P.  Baxter  et  H.  C.  Chapin,  Proc.  Am.  Acad.,  46,  2i5. 

» 

H.-E.  Watson  et  F.-P.  Burt,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  832. 


G.-P.  Baxter  et  G.-Jonks,  Proc.  Am.  Acad.,Vb,  07  et  Z.  anorg. 
Chem.  66,  121. 


>  E.-H.  Archibald,  Z.  anorg.  Chem.,  66,  197. 
nationales  des  poids 

atomiques 

pour  Ag  et  Cl. 


Bourion. 
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ÉLÉMENT. 

MÉTHODE   UTILISÉE 
pour  la  dclermin&tlof]  du  poids  aiomiquc 

GRANDEUR  MESURÉE. 

Désignation. 

Valeur  moyenne. 

Radium  B  

Détermination  de  —  pour  le  radium  B 
m  r 

provenant  du  radium  A. 
a.  Transformation  du  sultate  en  oxyde,  2  séries. 
b .  Transformation  de  l'oxalate  en  oxyde. 

c  Transformation  de  l'acétylacétonate  en  oxyde. 

Réduction  de  SeOj  en  Se  parSOj. 

a.  Transformation  de  SrBrj  en  2ÂgBr. 
» 

b.  Transformation  de  SrCls  en  2ÂgCl. 

» 

c.  Transformation  de  SrBrj  en  SrSO*. 

d.  Transformation  de  SrClj  en  SrSCv 

Transformation  de  TaClj  en  TajCv 

a.  Trans.  du  nitrate  basique  2Te  Os  H  NO,  en  TeOj 

/      Titration      )  ,,    .,         ,.        (  rP.  Brauuer. 
/     1          17  m   n.     f  1  acide  oxalique  <    „n                 , 

b.  '   par  KMn04    /                    M      j  2°Braunermod. 

(  et  retour  par  )  l'hyposulBle. . .    3°           » 

a.  Transformation  de  V03Na  en  NaCl. 

,    |  i°  Transformation  de  VOCl3  en  VC!3 
|  2°  Transformation  de  Vs06  en  V,03. 

Détermination  des  densités  (par  d'autres  auteurs). 

e 
m 

1"...  R,(SOt)i:  RsO, 

2° .  .  .               »                       » 

i°...   R,(C,OOi:  RtO, 

2". . .           »              » 

Ri(C,H,0,),:  R,0, 

Se02  :  Se 

1". . .  SrBrj  :  2 Ag 
2". . .   SrBrs  :  2AgBr 
i°...  SrCls  :  2Ag 
2e...  SrCI,  :  2AgCl 

SrBrj:  SrSO; 

SrCI.:  SrSO' 

TajOj  :  2TaCl6 
iTeOj.HNO,:  TeO, 

1"...  VO,Na 

2°...  Cl,:  VOCh 
3°...  V,Os 

Dens.  limites,  M.  Berthelot. 

49,7 

non  indiquée. 

» 
» 
» 

» 

i  ,4o367  ±0,00001 3 

1 , 1 470    ±  0 ,00002 
0 , 658g2  ±  0 , 000026 

0,73490  ±0,000023 

o,553 11  ±0,000026 
1,3471    ±0.00006 
o,863i  i5  ±0,000012 

0,61735  ±  0,009 

après  10  fractionnements 
1  ,20l57  ±0,00006 

// 
// 
// 

121,967  ±o,oi5 

6i,3348  ±0,0087 
182,6465  ±0,1967 

_ 

Scandlum 

»        

i) 

Sélénium 

Strontium 

»        ... 

»         .... 

» 

M                .   . 

» 

Tantale 

Tellure 

J)          

» 

Vanadium 

î' 

»         

Xénon 
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NOMBRE 
d'expérience». 

POIDS 

atomique  moyen. 

// 

Ra.B  =  ig4 

5 
5 
4 
4 

Se  =  45,22  ±  o,u 
Sc  =  47,i7±o,i4 
Se  =  45,  t5  ±0,20 
Se  =  45,o5  ±o,i5 

non  indiqué. 

moyenne  Se  =  45 , 1 5 
Se  =  45,12 

10 

Se  =  79,273  ±  0,026 

6 
5 
3 
5 
3 
4 

Sr  =  87,645  ±o,oo3 
Sr  =  87,653  ±0,004 
Sr  =  87,642±o,oi7 
Sr  =  87,645  ±  0,002 
Sr  =  87.629  ±  0,021 
Sr  =  87,661  ±0,078 

8 

Ta  =  i8r,5a±o,o4 

7 
3 

7 
8 

Te  =  124,32  ±  0,08 
Te  =  127,73  ±0,11 
Te  =  127,62  ±0,22 
Te  =  127,56  ±  0, 11 
moyenne  des  3  dernières  127,61 

5 

V=  50,967  ±  0,06 

i3 

4 

V=  5i  ,061  ±  0,024 
V  =  5i,374±o,o33 

2 

X  =  l3o,22  ±  0,  lO 

BASF.. 


BIBLIOGRAPHIE. 


I        —  pour  l'H 

!  m  r  W.  Makorvrr  et  E.-J.  Evans,  Phil.  Mag.  [6],  20,  886. 

|  =  9,6x  10».  H  =  1 .  ' 


0  =  16 


0=16 

0  =  16 

Ag  =  107,880 

Cl  =  35,46 

Ba  =  79,916 

S  =  3a ,  07 

// 

0  =  16,  Cl  =  35,46 


16 


Na  =  23,  Cl  =  35,4 

Ag  =  107,88 

0  =  16 

Cl  =  35,46 

C'«  R  =  22,412 


R.-J.  Meykr  et  H.  Winter,  Z.  anorg.  Chem.,  67,  4'3-4'o- 


B.  Korma  et  H.  Frf.hlik,  fi.  Ceské  Akad.,  XIX',  13,  II. 

E.  Thorpe  et  A. -G.  Francis,   Proc.  fi.  Soc.    Lond.   [A],  83,   .77 
et  Z.  anorg.  Chem.,  66,  4'3. 


C.-W.  Balke,  /.  Cliem.  Soc,  32,  1127. 

W.-H.  Funt,  Ain.  J.  .Se. ,30,  200. 

W.  Marckwald  et  A.  Foizik,  fier.  Dtsch.  Chem.  Ges.,  43,  1710. 

D.-G.-A.  Adam.  J.  Am.  Chem.  Soc,  32,  i6i3. 

W.  Prandtl  et  B    Bleyer,  Z.  anorg.  Chem.,  67,  257. 

H.-E.  Watson,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  833. 

Bourion. 
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ATOMISTIQUE. 


Rayon  d'attraction  moléculaire. 


Le  rayon  d'attraction  moléculaire  R  est  le  tiers  de  l'épaisseur  d'une  lame  mince  mesurée  directement  à  l'interféromètre. 

R  =  2      x  10-7  cm (Pellicule  d'une  solution  d'oléale  de  sodium.)  )      C.-W.  Chamberlain, 

r  ,5  x  io-7  cm (Couche  d'iodure  d'argent  sur  un  lingot  d'argent.)     (    Physic.  Rev.,  31,  182. 


Formule  :  R  =  (  ^=)  :  (-jrfr)-  (R--D.  Kleemann,  Phil.  Mag.  [6],  19,  843. 


Rx  10"  cm. 

R  x  108  cm. 

T. 

T. 

T. 

RxlO'cm. 

Chlorobemene. 

K.lher. 

Korm.  lie  mrihyle 

CCI*. 

C«  ll«. 

Acét.  d  éthyle. 

3o3 

// 

3,02 

353 

4,80 

4,52 

4,5i 

423 

4,iO 

3i3 

3,88 

3,00 

363 

4,60 

4,52 

4,23 

433 

4,36 

3^3 

3,99 

2,97 

373 

4,64 

4,48 

3,98 

443 

4,  a4 

333 

4,12 

2,86 

383 

4,44 

4,36 

3,67 

453 

4,12 

343 

3,94 

// 

3g3 

4,36 

4,24 

3,46 

463 

4,08 

T  est  la  température  absolue  ;  p  la  densité  ;  X  la  tension  superficielle  (  Ramsay  et  Schirlds,  Phil.  Trans.,  184,  647,  1893)  ; 
L,  la  chaleur  latente  de  vaporisation  de  l'unité  de  niasse  (Mills,  /.  Physic.  Chem.,  8,  4°5,  1904) 


Constante  d'Avogadro. 


(Edmond  Baikr  et  Marcel  Moulin,  C.  R.,  151,  86.) 
Nombre   de   molécules   par   molécule- gramme   : 

Nxio-«  =  67,        Nxio-»=4i,        Nxio-«=3o 
par  la  mesure  du  rapport  (<?:E)  dç  l'éclat  du  ciel  à  l'éclat  du  soleil  pour  les  raies  é(vert),  D(jaune),  C(rouge). 


(Karl  Rappenbcker,  Z.  pysik.  Chem.,  72,  718.) 
N  xio-"=62.        (Calculé  au  moyen  de  la  théorie  du  frottement  des  gaz  de  Reinganum.) 


Oscillations   propres   des    éléments. 

(F. -A.  Lindehann,  Physik.  Z.,  11,  612.) 


KLEMENTS. 


Pb 
Sn 
Cd 
Sb 


v  x  10". 


1,2 

2,7 
2,7 

3.1 


ÉLÉMENTS.  V  X  10" 


Pt. 

Ag. 
Zn. 
Mg 


3,i 
3,3 

3,7 
5,i 


ELEMENTS. 


Cil 

Al 
Cr 
I. 


v  x  10" 


5,3 

6,8 
7,3 


ELEMENTS. 


S., 
Si 


graphite . 
diamant . 


v  x  10". 


5,5 
10,7 
22,6 
27,6 


OBSERVATION. 


Ces  nombres  ont  été  déter- 
minés par  la  variation  des 
chaleurs  atomiques  avec 
la  température. 
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Diamètre  des  molécules. 

(W.  Sutherland,  Phil.  Mag.  [6],  19,  26.) 


MOLECULES 

He 

H' 

NO 

A 

He 


<j  x  108  cm. 


',92 

•2,17 
2,5g 
2,66 


MOLECULES. 


0*.. 

co. 

Air . 
CO* 


o  x  108  cm. 


2,71 

2,74 
2,86 

2,90 


MOLECULES. 


N*... 

c»iij 

N*0. 

Cl*.  . 


<j  x  tO8  cm. 


2,95 
3,3i 

3,33 
3,76 


N  =  2,77  x  io19  (Rutherfobd). 
N<j»  =  3.3o6cm'  (Jeans). 

N  nombre  de  molécules  par  cm3; 
<j  diamètre  des  molééules. 


2,923 


(Mesuré  par  l'absorption  des  rayons  cathodiques;  James  Kobinson,  l'hysik.  Z.,  11,  12.) 


Diamètre  des  atomes. 
(Richard  Lorenz,  Z.  phjsik.  Chem.,  78,  224.) 


ATOMES 

<j  x  108  cm. 

ATOMES. 

a  x  108  cm. 

ATOMES. 

u  x  108  cm. 

3     /w 

a  =  0,882  x  io~»  l  / -y  (Reinganum). 

s,    diamètre  de  l'atome  ; 
M,  poids  atomique  ; 

d,  densité  de  l'élément  à  l'état  liquide  à  la 
température  d'ébullilion  normale. 

Cs 

3,36 

3,38 

3,i4 
2,53 

Li 

2,01 

'.9i 

2,28 

2,60 

Br 

2,52 

2,33 
•,99 

2,  5l 

Rb 

Ag 

CI 

K 

Tl 

H 

Na 

I 

OH 

Diamètre  des  ions. 
(Richard  Lorenz,  Z.  physik.  Chem.,  78,  254.) 


Cs- 
Rb 

Na- 


<j  x  10"  cm. 


2,22 
2,24 
2,24 
3,48 


IONS 

Li+.... 
Ag*-.  .. 
ti+.  . . . 
I- 


s  x  108  cm. 


•2,78 
2 ,  28 
2 ,  26 


IONS. 


Br-. 

Cl-. 

H-.. 

OH-, 


<j  x  10*  cm. 


2,24 
2,3o 
0,46 

0,87 


U  = 


k 


3lKTT)N 

(Einstein,  Ann.  Phjsik.,  17,  549.) 

a,    diamètre    de    l'ion  ; 

U,  mobilité  absolue  ; 

K,  champ  électrique  appliqué  à  l'électrolyle  ; 

ij,  coefficient  de  frottement. 


Dimensions  moléculaires  relatives  rapportées  à  l'hélium  (calculées  à  partir  des  données  de  la  viscosité). 

(A.-O.  Rankine,  Proc.  Roj.  ,Sbc.  Lond.  [AJ,  84,   192.) 


Rapport  des  rayons 

Rapport  des  volumes 

Rapport  des  densités  atomiques. . . . 


He. 


1 ,00 
1 ,00 


Ne. 


'  ,79 

2,83 


1,53 
3,59 
2,81 


1 ,65 

4,53 
4,63 


\e 


1,83 
6, 11 
5,4o 
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Diffusion. 


Diffusion.  —  Diffusion. 


Diffusions. 


VITESSES    DE    DIFFUSION. 


I.  —  Gaz  et  vapeurs. 


Vitesse  de  diffusion  de  l'hélium  (H  -E.  Watson,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  812)  (à  travers  un  lube  vide  de  silice  fondnc/ 


Pression  -  d'atmosphère: 


Température  1200°  ;  Epaisseur  des  parois  =  om,n,  35  ; 

Vitesse  de  diffusion  :  icm]  en  3  heures. 


Surface  =  e>i™\ 


Coefficient  de  din'usion  des  vapeurs  d'éther  éthylique  à  l'air  libre  1  A.  Naccari,  Cim.  [Y],  19). 
Valeurs  obtenues  par  la  mesure  du  volume  v  de  vapeur  fourni  par  le  liquide  placé  dans  un  récipient  à  parois  verticales.  Le 

K  P 

t- —  lys.  nat.  n =,  (loi  de  Stephan  et  formule  de  Winckelmann),  dans  laquelle 

»(i  +  ii)  P  —  r  r  n 


coefficient  K  est  tiré  de  la  formule  v 


v=  volume  de  vapeur  en  centimètres  cubes  fourni  en  1  seconde  par  icn>'  de  la  surface  du  liquide;  K  =  coefficient  de  diffusion  dans  l'air; 
A  =  distance  en  centimètres  du  niveau  du  liquide  aux  bords  du  récipient  ;  K  =  tension  maxima  de  la  vapeur  de  l'élher  a  la  température  T; 
a  =  coefficient  de  dilatation  cubique  du   gai. 


h. 


K. 


REMARQUES. 


6,59. 
10,29. 

.3,93. 

G,  20. 
1 6 , 2  5 . 


ij,44 


H.58 

i4,75 
14,80 


p.  56. 

0,0823 
o,o833 

o,0795 

0,0829 


Moyenne  de  10  expériences. 
»  11  » 

»  5  » 


Influence  de  l'électrisation  sur  le  coefficient  de  diffusion. 


ÉLECTRISATION. 


à  1700  volts., 
non  électrisé 

à  1700  volts., 
non  électrisé. 


i4,85 
M,67 

13,72 
13,71 


0,0792 
0,0790 

0,0793 
0,0793 


REMARQUES. 


Moyenne  de  3  expériences. 


A. 


T. 


K. 


REMARQUES. 


p.   59. 


cm 
10,37. 

10, 3i. 

10,21 . 

10,22. 

10,25. 

10,28. 
10, 10. 
10,28. 
10,10. 
10,02. 


",90 

0 , 080 1 

(3,24 

0,0807 

'3,9' 

0,0814 

14,37 

0,0827 

10,34 

o,o83o 

■7,°4 

0,0842 

18,57 

0,0846 

ai  ,53 

o,o865 

23,38 

0,0874 

25,07 

0,0880 

Moyenne  de  4  expériences. 
»  3  » 

«  4  » 

»  3  » 

«  4  " 


II.  —  Coefficient  de  diffusion  en  solutions  aqueuses  (L.-W 

(  mesures  faites  entre  9"  et  200  et  ramenées  à  220  au  moyen 

c  =  concentration  en  molécules  par  litre  ;        A  — 

Coefficient  de  température. 

'Calcule  au  moyen  du 

coeMcienl   de  diffusion 

entre  9*  et  20°. I 

Sucre  de  canne o,o32 

Lactose o ,  o3î 

Maltose o,o3» 

Kafûnose o,o32 

Dextrine o,o35 

Arabinose o,o44  (?) 

Nicotine 0,016  (?) 

(')  c  =  o,o5 ;  (*)  c  =  o, iî5. 


.  Oiioi.m,  Z.  phjstk.  Chem.,  70,  399,  401) 
du  coefficient  de  température), 
grammes  par  jour. 


c  =  0,075. 

0,1. 

0,2.           0,25. 

0,5. 

1,0. 

1,5. 

2,0. 

Â  =0,378 

o,38o 

0,369 

0,355 

0,32D 

o,3oi 

0,275 

• 

0,369 
o,364 

o,36i 

o,348 

0,328 

o,3m  C») 

o,3o8 

o,3o4(I)   0,297 

0, 104 

0,  io3 
0,56g 
o,456 

0,1017 
o,552 

0,0983 

0,520 

0,370 

0,0924 
0,273 

J. 
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III.  —  Coefficient  de  diffusion  des  colloïdes  (H.-H.  Kasarnowski,  Thèse,  fiàle,  40 
[trouvés  au  voisinage  de  j8°  et  ramenés  à  18°  par  la  formule  K  =  K0(i  -+-  it)  où  a  =  0,028]. 

Méthode  :  Mesures  directes  (Graham). 


Maximum.  Minimum. 

Ovalbumine 0,060  o,o58 

Ovomucoïde 

Pepsine 0,077  0,062 


Moyenne. 
0,059 
0,044 
0,070 


Maximum. 

Présure 0,068 

In  vertine o ,  o36 

Émulsine. o,o3g 


Minimum. 

Moyenne 

0,064 

o,o6G 

o,o3i 

o,o33 

o,o33 

o,o36 

IV.  —  Pouvoir  de  diffusion  des  matières  colorantes  (L.  Vignon,  C.  R.,  150,  620J. 

Le  tube  de  diffusion  A  contient  iocm'  de  solution  aqueuse  de  matière  colorante  à  1  pour  1000. 
Le  vase  extérieur  B  contient  aSo""'  d'eau  distillée. 


Quantité 
initiale  en  A. 

g 

Acide  picrique 0,01 

Dinitro-a-naphtol o,ooi5 

Jaune  naphtol  S 0,01 

Orangé  II 0,01 

Rouge  Congo 0,01 

Noir  diamine  B.H o,oi 

Bleu  diamine  3R 0,01 

Rouge  de  St-Denis 0,01 

Vert  diamine 0,01 


Fraction  diffusée  en  B 

après  24  heures 
à  tempérât,  ordinaire. 

pour  100 
59,50 

29,64 

3o,6'2 

24,75 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


Quantité 
initiale  en  A. 

I 

Vert  malachite 0,01 

Fuchsine 0,01 

Bleu  de  diphénylamine.. . .  0,01 

Vert  mélhyle 0,01 

Rhodamine 0,01 

Éosine 0,01 

Bleu  de  méthylène o,oi 

Safranine  G 0,01 


Fraction  diffusée  en  B 

après  24  heures 

à  tempérât,  ordinaire. 

pour  100. 

3,12. 

27,35 

0,00 

6,65 

18,86 

2,00 

o,99 
o,5o 


J.  Nannan. 


PRESSION    OSMOTIQUE 


Solutions  diverses  dans  la  pyridine  (Wendell  Garret  VVilcox,  /.  Physic.  C/iem.,  14,  576). 

c  =  nombre  de  litres  de  solution  contenant  i  molécule-gramme  du  corps  dissous. 

p  =  pression  osmotique  en  gr  :  cm'.  Appareil  :  osmornètre  à  membrane  de  caoutchouc. 


Solution  de  sucrose 

Solution  d'azotate  d'argent 

Solution  de  chlorure  de  lithium 

( 

Jans  la  pyr 

idine  à  23" 

dans  la  pyridine  à  26°, 

dans  la  pyridine  à  26° 

c. 

P- 

c. 

P 

c. 

P- 

c.  • 

P- 

c. 

P 

C. 

P- 

52,0 

.6,1 

56 

12,0 

56,i 

i6,5 

60,1 

'4,5 

49,5 

9,4 

55,9 

9,o 

52,5 

l3,2 

56,2 

8,8 

57,8 

18, 3 

62,0 

'4,5 

5o,5 

10,0 

56, 0 

8,3 

52,5 

1 5,6 

56,4 

12 

58, 0 

'7,2 

63,7 

12,3 

5i  ,3 

12,6 

56,2 

i4,o 

52,6 

■  3,8 

56,6 

9,5 

58,o 

18,0 

63,8 

ij,5 

5i,3 

13,2 

56,2 

10,2 

53,7 

14,6 

V 

6,0 

58, . 

18,0 

63,9 

12,5 

52  , 0 

1 3,i 

56,7 

<o,4 

54,8 

17,5 

58,7 

6,0 

58,6 

17,2 

64,o 

'  ' ,° 

52,0 

3,4 

57,7 

11,6 

54,8 

i5,i 

60, 1 

11,0 

59,2 

'4,7 

53,0 

i3,6 

58, 0 

10,0 

55 

'0,7 

60,7 

7,o 

59,3 

i6,5 

53,0 

i5,5 

59,o 

10, 5 

55 

io,5 

60,0 

'4,8 

53,9 

'0,7 

59,2 

10,  ■> 

55 

12,2 

60,0 

12,8 

54,6 

12,0 

59,5 

10,0 

55 

.2,6 

60,0 

ii,3 

51,9 

10,2 

A.-W.  Porter. 
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DEGRÉ 

D'ASSOCIATION. 

Degré  d'association  des  liquides. 

(W.-E. 

Turner  et  E.- 

\V.  Merry,  / 

Chan 

.  .Soc.  Lond.,  97,  2069-2083). 

M 

=  poids 

moléculaire;  T  —  température;  h  —  ascension   capill 

lire  ;  r  -. 

=  rayon   en   millimètres;   0  =  densité;   y  =  tension   superfi- 

cielle 

K,  et 

K,  =  constantes  du  liq 

jide;  K  =  moye 

une  des  constantes  du 

liquide;  x  =  degré  d'association. 

T. 

h. 

/■. 

P- 

Y- 

K,. 

K,. 

K. 

X. 

T. 

h. 

r. 

P- 

V, 

K,. 

K,. 

K. 

X. 

n- 

Propyli 

imine, 

M  = 

59. 

Tribenzylamine, 

M  = 

287. 

10 

3,646 

0,1779 

0,7271 

23, i3 

- 

- 

- 

- 

9> 

3,707 

0,  i85o 

0,9912 

33,34 

- 

- 

- 

- 

20 

3,5o6 

» 

0,7183 

21,98 

i,83 

1  ,85 

i,84 

1,24 

IOJ 

3,628 

» 

0,9850 

32,43 

3,42 

3,4o 

3,41 

o,49 

3o 

3,368 

» 

0,7081 

20, 8e 

» 

i,84 

i,835 

» 

120 

3,5o4 

» 

o,974i 

3o,97 

3,59 

3,46 

3,525 

o,47 

45 

3,i64 

0, 1780 

0,6894 

I9,o4 

1,82 

1,86 

1,84 

» 

■  35 

3,378 

0, i85i 

0,9632 

29,54 

3,57 

3,59 

3,58 

0,46 

DIpropylamine, 

M  =  101. 

Phéoylhydrazine,        M  =  108. 

20 
3o 
45 
60 

3,462 
3,334 
3,  i52 
2,962 

°,'779 
» 

0, 1780 

» 

0,7390 

o,7?99 
0,7164 

0,7023 

22,32 
21  ,23 
«9>72 
18,17 

2,42 
2,27 
2,37 

2,14 
2 , 3 1 
2,33 

2.28 

2,29 
2,35 

0,90 

0,89 

0,86 

20 
3o 
45 
60 

4,572 
4,48o 

4,322 

4,179 

0,  i85o 

» 

H 

• ,0978 
1,0899 

«,0777 
1 ,o653 

45,55 
44, 3i 
4a,  37 
4o,4o 

2,18 

2,47 

2,23 

2, 16 

2,27 
2,16 

2,17 

2,37 

2,195 

o,97 
o,85 

o,95 

Tripropylamine, 

M  =  i43. 

20 

i  ,  S  4  l 

o,  i85o 

0,7571 

22,96 

- 

- 

- 

- 

Diméthylnitrosoamine,        M  =  74. 

3o 

4"> 
60 

75 

3,238 

3»o79 

2,919 

2 ,  760 

0 ,  1 8  H 

» 
» 

o,7i93 
o,7373 

0,7232 

0,71 3o 

22,  03 

2<1  ,  6  1 

19,22 

'7,87 

■i ,  56 
2,64 
2,63 

'2,1)1 

2,43 
2,63 
2,65 

» 

2,495 
2,635 
2,64 
2,63 

0,78 

0,72 

» 
» 

20 
3o 
45 
60 

4,269 

4,i73 
4,020 
3,858 

0,  i85o 
» 
» 
» 

i,oo5g 
0,9965 
0,98.3 
0,9654 

38,97 

37,73 
35,8o 
33,8o 

',74 
1,85 

1  ,94 

i,75 
1,86 

i,93 

',745 
i,855 
i,935 

',34 
1 ,22 
i,i5 

Iso-Amylamine, 

M  =  87. 

~i 

3,692 

» 

0,9*9' 

3 1,80 

'.97 

1,92 

',945 

i,l4 

20 
3o 

3,462 

3,352 

0, i85i 

» 

o,75o5 
o,74i7 

23,59 

22,57 

',99 

1,92 

«,955 

i,i3 

Diéthylnitrosoamine,        M  =  102. 

45 

3,i  84 

» 

0,7277 

21,04 

2,o3 

■2,o3 

2,03 

1,07 

20 

3,838 

0, i85o 

0,9422 

32,8 

- 

- 

- 

- 

60 

3,oi8 

» 

0,7128 

19,53 

•2 ,  00 

» 

2,016 

1,08 

3o 

3,758 

» 

o,933i 

3i,82 

',79 

i,77 

1,78 

1 ,3o 

20 
3o 

3 ,  399 
3,3io 

Tr 

0, 1 85 1 

» 

iamylao 

0,7859 
0,7790 

îine, 
24,25 
a3, 4 1 

M  =  2 
3,09 

27. 

3,12 

3,  io5 

o,56 

45 
60 
75 

3,628 
3.490 
3 , 3  5o 

0,  i85i 

» 

o,9i97 
0,9061 
0,8919 

30,28 
28,71 

27,13 

1,90 

',97 
2,01 

•,»9 
2,00 

2,02 

i,895 
',985 

2,Ol5 

.,18 

1,10 

1,08 

45 
60 

3, 172 
3,o34 

» 
» 

0,7676 

o,7568 

22 , 1 1 

20,85 

3,i8 
3,i4 

3,11 
3,07 

3,i45 
3 , 1 1 5 

o,55 
o,56 

Phénylméthylnitrosoamlne,        M  =  i36. 

75 

2,892 

» 

o,746i 

M>,59 

3,20 

3, '7 

3,i85 

o,54 

20 

4,394 

o,i85o 

1,1275 

44,96 

- 

- 

- 

60 

1~> 

9° 

10") 

4,268 

t ,  1 5o 
4,023 
3 ,  890 

Di 

o,i777 

0,1778 

« 

phényla 
1,0 547 
1 ,o435 
1 ,oi26 
1,0217 

mine, 

3g,23 

:i7-77 
36,23 
34,66 

M  = 

2,37 
2,55 
2,63 

69. 

2,66 
2,46 
2,55 

2 , 5 1 5 

2,5o5 
2,59 

",77 
0,78 

o,74 

3o 
45 
60 
75 
90 

4,3io 
4,182 

4,048 
3,916 
3,782 

» 

» 

» 

1,1187 
1 , io55 

',0919 
1 ,0782 
1,0644 

43,75 
4i,95 
4o,  n 
38, 3i 
36,53 

2,38 
2,40 

2,49 
2,45 

2,47 

2,30 

2,43 

2,5l 

2,48 
2,55 

2,34 

2,4i5 
2 ,  5o 
2,465 

2,5t 

0,86 
0,82 
0,78 
0,80 
0,78 

Dibenzylamine, 

M  =197. 

Benzylamine,        M  =  107. 

20 

'.,362 

0,  1850 

1 ,0276 

40,68 

- 

- 

- 

- 

20 

4,388 

0,  i83o 

0,9813 

39,07 

- 

- 

- 

- 

3o 

i/280 

» 

i,oi99 

3g,6i 

2,90 

2,71 

2,8o5 

o,C6 

3o 

4,298 

» 

o,9727 

37,94 

2,09 

2,07 

2,08 

1  ,o3 

45 

i  •  '  5o 

» 

1 ,oo83 

38,oi 

2,92 

2,78 

2,85 

o,64 

45 

4, .55 

<> 

0,9397 

36,17 

2,19 

2,05 

2,12 

1 ,00 

60 

4,026 

» 

0,9963 

36, 4o 

2,93 

2,82 

2,875 

o,6> 

60 

},oi5 

,> 

o,9463 

34,49 

2,12 

2,o5 

2,o85 

t  ,o3 

;> 

3,894 

» 

0,9844 

34,79 

3,oi 

2,99 

3,oo 

o,5g 

75 

3,872 

» 

f>,9338 

32,8i 

2,28 

2,17 

2,225 

o,97 

A.-W.  Porter. 
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T. 

h. 

/•. 

P- 

Y- 

K,. 

K,. 

K. 

X. 

T. 

1 
h 

;•. 

P- 

V. 

A- 

K3. 

K. 

X. 

Degré  d'association  des  liquides 

1  (suite). 

Formamide,        M  =  45. 

AcétaniUde,        M  =  i35. 

20 

5,8i2 

0,1772 

1 , i35o 

57,35 

- 

- 

- 

- 

120 

3,938 

0,1778 

1 ,0261 

35,24 

- 

- 

- 

- 

3o 

5,770 

V 

1,1267 

56, 5i 

o,65 

0,61 

o,63 

6,18 

i3o 

3,868 

» 

',0179 

34,34 

1,86 

i,88 

',87 

1,31 

45 

5,704 

0,1773 

1,1142 

55,27 

o,64 

o,65 

0,66 

5,76 

i45 

3 ,762 

u 

i,oo55 

32,99 

1,87 

«,8g 

1,88 

1,20 

60 

5,634 

» 

i, ioi5 

53, 9i 

0,73 

0,73 

o,74 

4,85 

160 

3,652 

0,1779 

o,9933 

3i  ,65 

i,88 

',93 

1,905 

i,i7 

75 

5,529 

» 

1,0892 

52,36 

o,q3 

o,q4 

o,q5 

3,34 

Méthylacétanilide,        M  -  149. 

Acétamide,        M  =  59. 

io5 

3,524 

0, i85o 

1 ,oo36 

32,09 

- 

- 

- 

- 

85 

4,3oo 

0,  i85o 

0,9986 

38, 96 

_ 

_ 

_ 

_ 

n5 

3,448 

o,i85i 

°,995' 

3i ,  i5 

2,1 4 

2,22 

2,18 

0,96 

95 

4,226 

» 

0,990-i 

37,98 

i,.8 

1,14 

1 ,16 

2,47 

120 

3,4o6 

» 

o,99'o 

3o,65 

2,22 

2,21 

2,215 

0,94 

io5 

4,i47 

» 

0,9822 

36,96 

[,24 

',17 

1,205 

2,33 

i3o 

3,33o 

» 

0,9828 

29,7' 

2,24 

2,24 

2,24 

0,92 

120 

4,020 

» 

0,9703 

35,3g 

i,3> 

1,27 

1,29 

a-,  11 

i45 

3,206 

» 

0,9703 

28,24 

2,33 

2,27 

2,3o 

0,88 

Propionamide,        M  =  73. 

EthylacétaniUde,        M  =  i63. 

80 

3,796 

0,1778 

o,9597 

3i,77 

- 

_ 

_ 

- 

60 

3,8oo 

0, i85o 

o,9938 

34,27 

- 

- 

- 

- 

90 

3,718 

0,1779 

o,95i7 

3o,88 

1,29 

i,33 

i,3i 

2,06 

75 

3,68i 

» 

o,9798 

32,73 

2,46 

2,46 

2,46 

o,8o 

io5 

3,599 

» 

o,9395 

29,5o 

i,35 

1 ,3i 

i,33 

2,01 

90 

3,554 

» 

0,9657 

3i ,  i5 

2,58 

2,49 

2,535 

0,76 

120 

3,478 

» 

0,9272 

28,14 

i,36 

1,37 

i,365 

i,94 

io5 

3,424 

o,i85i 

0,9116 

29,58 

2,59 

2, 60 

2,5g5 

o,74 

Laetamide,        M  =  89. 

Etnyiuréthane,        M  =  89. 

80 

4,27a 

o,i85o 

i,i38i 

44,12 

- 

- 

- 

- 

60 

3,3i4 

o,i85i 

1,0459 

3«,47 

- 

— 

- 

- 

90 

4,226 

n 

1 , i3oi 

43,34 

1,06 

1,04 

i  ,o5 

2,87 

75 

3,2o5 

» 

1 ,o3i3 

3o,oi 

!,5l 

i,48 

i,495 

1  ,G9 

io5 

4,152 

» 

1,1181 

42,1 3 

1,12 

.,.3 

1,  125 

2,5g 

90 

3,095 

» 

1 ,0162 

28,56 

1 ,53 

i,5i 

1,52 

1 ,65 

120 

4,076 

» 

1 , 1 062 

40,91 

I,i3 

i,i5 

1,14 

2,54 

io5 

2,980 

» 

1 ,ooo5 

27,07 

i,58 

i,56 

1,57 

1,57 

Benzamlde,        M  =  121. 

Phényluréthane,        M  =  i65. 

i3o 

3,886 

0,  i85o 

',0792 

38, 06 

- 

- 

- 

- 

60 

3,68o 

o,  i85o 

',0792 

36, 04 



_ 

— 

mm 

140 

3,846 

» 

1,0717 

37,4o 

i,ii 

r,o8 

1,095 

2,70 

75 

3,576 

» 

1 ,0677 

34,65 

2,18 

2,  l5 

2,i65 

o,97 

i5o 

3,8o4 

» 

1 ,0641 

36,43 

1 ,  16 

1 ,26 

1 ,21 

2,32 

9° 

3,468 

o,i85i 

i,o538 

33,i8 

2,25 

2,19 

2,22 

o,93 

160 

3,756 

» 

1 ,o565 

36,01 

',29 

1,25 

',^7 

2,l6 

io5 

3,354 

» 

' ,o3go 

31,67 

2,39 

2,41 

2,4o 

o,83 

170 

3,702 

» 

1,0489 

35,25 

',43 

i,|3 

1,43 

i,8« 

Acétonltrile,        M  =  4 1 . 

Phénylacétamide,        M  =  i35. 

160 

3,644 

0,  i85o 

«,°'79 

33,66 

_ 

_ 

_ 

20 

~ 

~ 

~ 

~~ 

— 

— 

~* 

*~ 

170 

3,587 

» 

I  ,0105 

32,89 

i,58 

1 ,5i 

1,545 

1 ,61 

3o 
45 

1,47 
1 ,53 

i,73 
i,63 

180 

5,5m 

» 

1,0029 

32,  o5 

i,77 

1,70 

i,735 

i,35 

60 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

i,56 

1,58 

Salicylamide,        M  =137. 

Proplonltrile,        M  =  55. 

140 

3,785 

0, i85o 

','749 

4o.35 

- 

- 

- 

- 

i5o 

3,746 

» 

1 , 1 663 

39  Aï 

1,22 

1,18 

1 ,20 

2,35 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

160 

3,700 

» 

','578 

38, 87 

1,40 

1,36 

i,38 

!,9o 

3o 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

i,63 

1,48 

170 

3,648 

» 

i,i493 

38, 04 

1 ,55 

i,55 

1,55 

i,5g 

45 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

i,63 

i,4« 

60 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,66 

',44 

For  manillde ,         M  =  1 2 1 . 

60 

3,871 

o,  i85o 

1 , 1 1 15 

39,o4 

- 

_ 

- 

- 

Aniline,        M  =  93. 

75 

3,79° 

» 

',097' 

37,73 

',49 

i,48 

1,485 

',69 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9° 

3,700 

i> 

1 ,0866 

36,48 

i,55 

1 ,55 

1,55 

1,60 

45 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,695 

1,40 

io5 

3,599 

» 

1,0743 

35,o8 

1,75 

1,70 

1,725 

1,36 

75 

— 

— 

— 

— 

— 

-* 

2,005 

•,09 

A.-W.  Porter. 
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T.    h. 


20 
3o 

4' 
Go 


20 

3o 

45 
(io 


20 

3o 
(io 


20 

3o 

43 

fio 


20 

3o 

45 

(io 


h. 


Degré  d'association  des  liquides  (suite). 


Lactonitrile, 


M  = 


4,o}<) 

0,  i85o 

",987" 

36.38 

- 

- 

- 

3,989 

)) 

0,9788 

35,43 

1,27 

I,2i 

i,2Î5 

3,879 

» 

0,96)6 

33,99 

i,3i 

1,33 

1 , 3  2 

> .  70J 

» 

<t,()V)". 

32,5  i 

1  ,"■■'•' 

1 ,3o 

i,32.5 

Butyronitrile,        M  =  (in.. 


3,892 

°, 

1780 

0,7936 

26,97 

- 

- 

- 

3 ,  780 

)) 

0,7842 

25,88 

1,73 

',7f> 

1,715 

3,Go8 

", 

'779 

0,7701 

it\ ,  2  5 

-    >  /  / 

>  •  79 

',78 

3,43i 

» 

0,7556 

22,62 

«,7« 

'.77 

1  -775 

Iso-Butylacétonitrile, 


M  =  97- 


3,637 

°, 

l85o 

o,8o38 

26,53 

- 

- 

- 

3,548 

» 

0,7955 

25, 61 

1 ,8o 

1,81 

1 ,8o5 

3,4io 

0. 

l8",i 

0,7827 

2.'|,23 

i,83 

i,85 

.,84 

3,268 

)) 

0,7699 

22,8, 

1,89 

',87 

1,88 

>,■>! 
2  ,  O  i 

2,o3 


1,38 
1 ,3o 
i.3i 


1,27 
1 ,24 


Nitrile  phénylglycolique, 


M  =  r33 


K. 

X. 

20 
30 

4» 
60 


4 , 5 1 5 

°, 

.776 

1 , 1 165 

43,9' 

- 

- 

- 

4,45o 

» 

1,1086 

42,98 

1,78 

',87 

1,82.5 

4,346 

» 

1 ,0966 

i  ' ,  52 

1,87 

',89 

1,88 

i,?-34 

0, 

'777 

1,0844 

40,02 

1,96 

1.93 

i,945 

o-Toluonitrile, 


M  =  ir 


20 
3o 
45 
60 


4,189 

0, 18  10 

o,9955 

37,84 

- 

- 

- 

4, 100 

» 

0,9863 

36,70 

2,21 

2,21 

2,21 

3,961 

» 

o,9737 

35,oo 

2,25 

2,33 

2,29 

3,809 

i> 

0,9596 

33,17 

2,45 

2,27 

2,36 

3,656 

» 

0,9.481 

3.,  {6 

9,39 

2,32 

2,355 

Benzonitrile,        M  =  io3. 


4 ,  I07 

0, 

1776 

1 ,oo5i 

38 ,  59 

- 

- 

- 

4,3i5 

0, 

'777 

o,9974 

37,5i 

',93 

',9> 

',94 

4,176 

» 

0,9831 

35,78 

2,o3 

2,08 

2,o55 

4,010 

0, 

.778 

0,9692 

33,89 

2,32 

2 , 2  '> 

2,285 

Phénylacétonitrile,        M  =  117. 


4,488 

o,  i85o 

1 ,0157 

4 1,36 

- 

- 

- 

4,404 

» 

1 ,0076 

40,27 

2,09 

2,07 

2,08 

4,276 

» 

o,9939 

38,53 

2,1  j 

2,  l3 

2,i35 

4,i36 

» 

o,9792 

36,75 

2,32 

2,29 

2 , 3 1 5 

1,14 

i,o5 
0,89 


1  ,o3 

o,99 
0,88 


m-Toluonitrile,         M  =  1 1- 


'J.0 

3o 
45 
(io 
75 


4,089 

0,1778 

1  ,o3i6 

36,79 

- 

- 

- 

4,012 

» 

1  ,0235 

35,8i 

1,84 

1,84 

1,84 

3 ,  890 

» 

1 ,0122 

34,34 

',9' 

i,9' 

',9' 

3,760 

» 

o,9997 

32,78 

2,o3 

',99 

2,01 

3,624 

o,i779 

0,9872 

3i  ,22 

'-,07 

2,05 

2 ,  06 

p-  Toi  uo  nitrile, 


M 


11: 


3o 
45 
60 


4,112 

0, ,85o 

0,9785 

36, 5 1 

- 

- 

- 

3,978 

» 

0,9640 

34,8o 

2,22 

2,21 

2,2l5 

3,846 

» 

o,95i2 

33,2o 

2,  i3 

2,22 

2,175 

3,701 

» 

0,9390 

3i  ,54 

2,29 

2,17 

2,2.3 

1,25 

1  ,20 

i,.4 


o,94 
0,89 
o,85 
o,85 


1,24 

','7 
1,08 
1,04 


o,94 
o,96 
o)93 


Degré  d'association 

du  Bromure  de  phénylbenzylméthyl- 

propylammonium. 

E.  VVkoekind  et  Y.  Paschke, 
Z. physik.  Clicni .,  73, 122. 

(c  =  concentration  en  grammes  dans  lo^m3 
de  chloroforme  à  25°). 

c 0,0736     à  0,01392 

•*•' 0,00715  à  0,00762 

Moyenne 0,00751 


Liquides  divers. 


SUBSTAN 


Cyanure  d'éihylène  (  '  ) 

»                 » 
Formamide  (  '  ) 

«  . .    

»  

» 

»  

Triméthylcarbinol  (*). 


T. 

X. 

80,1-99,5 

7>'-»7 

99,5-118,2 

6,63 

2,1-  5,3 

6,75 

5,3-19,9 

6,07 

'9,9-34,5 

5,86 

34,5-49,9 

5,37 

49,9-59,5 

5,17 

35-47 

1,388 

SUBSTANCE. 


Triméthylcarbinol  (*) 

Acide  P-dimétbylacrylique(3) 

» 

» 

» 

Oxygène  liquide  (  '  ) 

»  


47-80 
1 10,0 
137,0 
i55,o 
177,0 
-198,3 
193,93 


x. 


«,3o4 

I  ,52 

i,38 
1 , 3 1 

',29 
o,44 
0,27 


(')  P.  Waldkn.  Z.  physik.  Chem.,  75,  555.  -  (J)  W.  H.  G.  Atkins,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond.,  26,  343. 
Chem.  7.,  44,    i5<i.  —  (4)   F.  Dolezalek,  Z.  physik.  Chem.,  71,  199. 


(3)  Fred.  H.  Get.man,  Am. 
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Degré  d'association  des  liquides  (suite). 


Degré  d'association  (-c)  de  l'eau  (M  =  18,016)  dans  divers  solvants  (G.  Bruni,  Accad.  Padova,  26,  i34). 
T°  =  Température  de  congélation  du  solvant,  AT"  =  Abaissement  du  point  de  congélation, 


SOLVANT. 


Bromoforme 

T°=78". 


Bromure  d'éîhy'lène 
T°=  io°o. 


CONCEN- 
TRATION. 


Vératrol 
T  =  22°  5. 


Diméthylaniline 

T  =  2°0. 


I 


o,oio5 
0,0142 
0,0174 
0,0196 
0,0196 

0,0144 
0,0146 
0,0228 

0,0252 
O,0286 

o(o53g 

o,i45 

o,  182 

0,287 

0,293 

0,446 

o,45i 

0,616 

0,620 

o,995 
1 ,121 

o,o3o5 
o,o3og 
o,o35o 


M. 


18,9 
20,4 
22,7 
22 , 5 
23,5 

21 ,2 
21 ,5 
22,4 
22,8 

23,2 

17,6 

'9.7 
20,0 

21,3 
21  ,8 

23,5 
23,o 
24,6 
24,8 
28,6 
3o,o 

22, 1 
22,4 
23,8 


,o5 

,13 
,26 
,25 
,3o 

,•8 
t'9 

M 

,27 
,^9 

,98 
,08 

," 

,18 

,21 
,3o 

,28 

,37 
,38 

,59 

,67 

,23 

,24 

,32 


At° 


0,08 

0,10 
O,  1  ! 
0,125 
O,  12 

0,08 
0,08 
0,I">. 

o,  i3 
0,145 

0,195 

o,47 

o,58 

0,86 

0,86 

1,21 

1,255 

1 ,60 

1,595 

2 ,  22  3 

2,385 

0,08 
0,08 
o,o85 


SOLVANT. 


p-toluidine 
T"=  43°4. 


CONCKN- 
THATION. 


Oxalute  neutre 
de  méthyle 
T  =  4o°8. 


Succinate  neutre 
de  méthyle 
T  =  i9°5. 


1 


0,119 
0,196 
0,290 
o,4o5 
o,54i 
0,723 
0,780 
i,o<o 
1 ,061 
1 ,460 

0,0825 

0,159 

o,37i 
0,446 

«,877 
1 ,080 
1 ,3io 
1 ,820 

o,0236 
o ,  270 
o,546 
0,609 
o,845 
1 ,33o 
2,  i3o 


M. 

X. 

18,8 

1,04 

20,  I 

1,1a 

21  ,3 

1,18 

21  ,5 

>,i9 

22,0 

1 ,22 

23,0 

1,28 

23,  1 

1,28 

24,3 

1 ,35 

24,2 

i,34 

24,4 

i,35 

20,6 

i,'4 

22.7 

1 ,26 

24,7 

i,37 

25,9 

',44 

3o,o 

1,67 

3i,o 

1,7a 

33,7 

.,87 

35,9 

i,99 

21 ,3 

1,18 

22,0 

1,22 

22,6 

1  ,25 

22,8 

1,27 

24,3 

i,35 

27,5 

.,53 

32,5 

1,80 

At° 


0,335 
o,5i5 
0,72 

°,995 

i,3o 

1,66 

1,785 

2,26 

2,32 

3,o5 

0,20 
o,35 
0,75 
0,86 
1,46 
',74 
i,94 
2,53 

o,6i5 
0,68 
i,335 
i,48 

i,93 
2,68 
3,63 


Degré  d'association  de  l'alcool  (M  =  60)  dans  : 

;     o,443 
I     0,719 

1,121 


Vératrol 

T=  22°5. 


Succinate  neutre 

de  méthyle 

T  =  i9»5. 


Bromure  d'étliylène 
T=  io°. 


',977 
2,257 
4,126 
5,o83 

0,262 
0,401 
0,469 
','92 
i,494 
2,291 
3,198 

0,294 

o,3o4 
0,362 
0,609 
o,8i3 

0,929 
1 ,532 

',739 
3,o36 
3,633 


49,7 
5o,8 
53, t 
55,9 
57,8 
64,4 
69,2 
46,i 
45,8 

47,7 
5i,6 

53,4 
54,3 
58,7 

49,2 
49,8 
5o,8 

55,7 
62,2 
65, o 

79,6 
85,5 

"9,4 
i34,3 


,08 
,10 
,i5 
,21 
,25 
,4o 
,5o 

,00 

o,99 
,02 

,12 

,16 

18 

,28 

,07 
,08 
,io 
,21 
,35 

,4' 

,66 

,86 

2,5g 

2,92 


o,!)7 
0,903 
1,35 
2,26 

2,495 

4,io 

4,70 

o,3i5 

o,485 

o,545 

1,28 

i,55 

2,34 

3,02 

0,705 

0,72 

0,84 

1,29 

1,54 

i,685 

2,27 

2,40 

3,oo 

3,i9 


Degré  d'association  de  l'acide  acétique  (M  =  46)  dans  : 

0,173  99/)  1,66  o,2o5 

o,255  io3,7  1,73  0,29 

0,677  "1,1  1,90  0,70 

1,291  122,8  2,o5  1,24 

2,366  i3o,7  2,18  2,i35 

4,i3i  142,9  2,38  3,4i 

4,921  i49,4  2,49  3,885 


Bromure  d'éthylène 
T  =  io°o. 


Vératrol 

T  =  22°5. 


Succinate  neutre 

de  méthyle 

T  =  i9"5. 


o,389 
0,462 
i,i56 
2,53g 
3,409 
4,708 
4,954 

0,421 
o,6i5 
0,898 
i,5io 
3,on 
3,334 


63,8 

62,9 
68,1 

75,5 

79.6 
83,6 

84,i 

60,6 

60,9 

64,7 
67,5 

77,3 

77,4 


1 ,06 
1  ,o5 
i,i3 

1 ,26 
i,33 

',3g 
i,4o 

1 ,01 
1 ,01 
1,08 
1,12 
',29 
•,29 


0,39 

o,47 
i,o85 
2,  i5 
2,74 
3,6o 

3,77 

0,385 
o,56 

o,77 
1,24 
2, 16 
2,39 


A.-W.  Porter. 
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Degré  d'association  des  liquides  (suite). 


Degré  d'association  (x)  de  divers  liquides  dans  divers  solvants  (G   Bruni,  Accad.  Padova,  26,  1 34 )  (suite). 


SOLVANT. 


CONCEN- 
TRATION. 


M. 


iT" 


SOLVANT. 


CONCEN- 
TRATION. 


M. 


AT» 


Degré  d'association  du  Phénol  (M  =  94)  dans 


Diméthylsuccinate 
T  =  19"'). 


0,3-8 

93,2 

o,99 

0,225 

(.,478 

94,2 

i  ,0; 

0,28 

1,338 

97,o 

i,o3 

0,765 

i,349 

96,G 

!  ,02 

0,775 

',497 

96,6 

I  ,02 

0,86 

2,870 

1 00 , 4 

1 ,06 

1,585 

3 ,  609 

100,6 

1 ,06 

',99 

3 ,  622 

101,1 

f,°7 

',99 

4 , 1 23 

101 ,2 

1,07 

2 ,  26 

Bromure  d'éthylène 
T  =  io°o. 


0,232 

0,271 

o,56; 
1 ,096 
1,743 
2,34i 
3,o37 
3,2io 
4,176 


9^,9 

9»,9 

99,8 

1 04 ,  3 

111,4 
117,3 
124,0 

125,8 
'35,7 


1  ,02 

1  ,o3 

1  ,06 

1,11 

.,.8 

1  ,25 

',32 

',34 

1,44 

o,3i 
o,33 

0,67 

','M 
i,845 
2,355 
2,89 

3,oi 
3,63 


Degré  d'association  calculé  par  les  valeurs  de  la  fluidité  (E.-C.  Bingham,  Am.  Chem.  J.,  48,  3o6). 

T  obs.  est  la  température  quand  la  fluidité  o  =  3oo.  T  cale,  est  la  température  pour  laquelle  o  serait  égal  à  3oo  si  les  lois 
d'addition  pouvaient  s'appliquer. 


Deçré  d'association  .r  = 


T  observée 
T  calculée 


CORPS. 


Eau 

Diméthylcétcne 

Diélhylcétone 

Méthyléthylcétone 

Méthylpropylcétone  . . . 
Acide  acétique 

»      propionique  . .  . . 

»      butyrique 

»      isobutyrique. . . . 

Anhydride  acétique.. . . 

»  propionique 

Benzène  

Toluène 

Ethylben/ène 


T  OBS. 

9  =  300. 


358,5 
289,5 
326,5 
3i5,6 
33o,o 

4o7,9 
4<>S,  5 
426,5 

4'6,7 

388,1 
402,4 
348,1 
347,5 
362, 1 


T  CALC 

9  =  300. 


162,7 
207,5 

285,4 
260 ,  o 
283,4 
236,3 
261,7 
287,1 
278,9 
3o9,9 
360,7 
3o3,7 

329,1 
3)4,5 


x 

9=r  300. 


2,20 
,0.3 
,14 
,21 

,'7 
,73 
,55 

,48 

,49 
,35 

," 
,M 
,06 
.02 


x 

9  =  200 

calculé  anté- 
rieurement. 


2 , 3 1 

I  .23 

'.'4 

I  ,22 

.,,6 
',77 
' ,  "'7 
1 ,5i 
i,5i 

1,2  5 

1,12 

i,'7+ 
1  ,06+ 
1 ,  02+ 


CORPS. 


o-xylène 

«i-xylène 

/3-xylène 

Alcool  méthylique  . . . 

»      élhylique 

>>       amylique  actif. 
»  »        inacti 

»      allylique 

Formiate  de  méthyle  . 

»         delhyle.  . . . 

»         depropyle.. 

Acétate  de  méthyle  . . 

»       d'éthyle 

»       de  propyle.. . 


T  OBS. 

T  CALC. 

x 

9  =  300. 

9  —  300. 

9  =  300. 

377,  'J 

354,5 

I.OC, 

35  3,5 

334,5 

.  ,0O  + 

357,1 

35-1,3 

I  ,00+ 

336,9 

188,1 

',79 

J7  '  ,5 

..3,5 

'  >/  t 

4f>8,7 

-'89,7 

",i« 

4  1  5 , 5 

289,7 

i.3o 

078,7 

i34,6 

1,61 

297,5 

236,3 

1 ,  26 

3", 4 

261,7 

','9 

333, 9 

287,. 

1  ,  16 

3o6,o 

261,7 

'.'7 

3->(),S 

'«7,i 

. ,  1  •>. 

343,0 

3.2,5 

'  .09 

X 

9  =  200 
calculé  anté- 
rieurement. 


1,07  + 
.  ,0O+ 
I  ,00+ 

1,84 

.,83 

'  ,54 
1 ,  55 

1,69 

1,2  5 

1 ,  '  9 
','7 
'■'7 

1,12 
1,11 


Degré  d'association  de  la  vapeur  d'acide  acétique  (calculé  à  partir  de  la  densité  de  vapeur) 

(K.  Druckrr  et  G.  Uluianx,  T..  physik.  Chem.,  74,  608). 

[concentration  des  molécules  doubles  (  CH,CO;  Il  )3] 
[concentration  des  molécules  simples  (CH3COjH)] 


.  .0 

95/> 
80,2 


ENTRE  LES  PRESSIONS 


0,2088  —  0,5760 
0,2297—O,4lI7 

o, 1954 — 0^2560 


X  (  MOYENNE  ). 


0,1 I . I03 
0,25. I O3 

0,60. 103 


REMARQUES. 


=:  O,  12.  I03  J 

0,3 1.  io3.; 


0,1  . 103 
0,21 . io3 
0,57. io3 


A.-W.  Porter. 


Verdampiung.  —  Vaporisation.  —  Vaporisation.  —  Vaporizzazione . 


287 


MÉLANGES  —  CHANGEMENTS  D'ÉTAT 


I.  —  Vitesse  d'évaporation. 


Vitesse  d'évaporation  du  brome  en  solution-dans  une  solution 

aqueuse  de  bromure  de  potassium. 
(H. -G.  van  NamkcI  Graham  Edgar,  Z.  physik.  C/iem.,13,  108). 

Méthode  spéciale.  La  solution  contenant  4oo8  KBr  et  o'nol,ot 

à  o"101^  Br  par  litre  so  trouve  dans  un  becherglas(diam.  itcm,5, 

capacité  i',25.  La  vitesse  d'évaporation  K  est  à  peu  près  propor- 

v     Ci 
tionnelle  à  la  concentration  du  brome,  donc  :  K=  —  l  jt-- 

Ut         V'I 

v   =  volume  (constant)  de  la  solution. 

C,=  concentration  du  brome  au  commencement  )  de   l'intervalle 

Cj=  concentration  du  brome  à  la  fin  )     de  temps  Ai. 

Température  =  25". 


!og  7^  Pour 


V. 

K.     M 

=  1  minute. 

cm' 
5oo 

4,38(') 

. 

48o 

4,55 

• 

46o 

4,70 

0,0044 

45o 

4.77C1) 

. 

44o 

4,84 

0,0048 

420 

4,96 

o,oo5i 

4oo 

5,o6(M 

o,oo55 

38o 

5,i5 

0,0059 

Remarques. 
Knnx=4,52,      Kmin=4>°9 

Km*i  =  5 ,  47»    Kmin  =  4  )  66 

"•m»x  —  5  ,27,      Kmin  ~  -t,oo 


(')  Ces  valeurs  sont  expérimentales;  les  autres  ont  été  trouvées 
par  interpolation  graphique. 


Vitesse  d'évaporation  de  substances  organiques  liquides. 
[(P.  Vaillant,  C.  /?.,  150,  21 5).  (Méthode  de  l'auteur).] 

Surface  d'évaporation  =  2ucm*.  —  Température  =  18°  à  23°. 

q    =  quantité  de  liquide  (en  grammes  )  évaporée  par  seconde. 
FJ()=  tension  de  vapeur  maxima. 
M    =  poids  moléculaire. 

La  valeur  de  ——  est  à  peu  près  constante,  excepté  pour  l'eau. 
MF3 

Substance.  \\,„.  q  x  106. 

Eau 14,4  11,2 

Sulfure  de  carbone 298  680 

Tétrachlorure  de  carbone 91  i3i 

Isopentane 57,0*  1 4  5o 


Substance.  F30.  j  x  iof. 

Hexane 120  171 

Benzène 75  io5 

Heptane 22  27,6 

Alcool  méthylique g5  82 

Alcool  éthylique 44  3g, 7 

Alcool  propylique 1 5 . 2  12,2 

Alcool  butylique 4,2  2,8 

Alcool  isobutylique 8,6  5,g3 

Chloroforme 160  476 

Bromure  d'éthylo 387  1678 

Iodure  d'éthyle 110  45o 

Oxyde  d'éthyle 433  \  160 

Acétone 180  298 

Benzène 8,8  u,a 


Êvaporalioti  dans  des  tubes  cylindriques  (p.  691). 
(32cm  de  haut,  2e"  de  rayon). 

3 -•<»>  (=)"■• 

dq  =  quantité  évaporée  dans  le  temps  dt  ;    F  =  tension  maximunr 
de  la  vapeur;   M  =  poids  moléculaire  de  la  vapeur. 
Substance.              Température. 

Oxyde  d'éthyle ao°  7 

Pentane  (iso) 17,0 

Bromure  d'éthyle 17,2 

Sulfure  de  carbone 18,0 

s  »      22,0 

Chloroforme 18,4 

»  22,  \ 

Acélone 18,7 

»      22,0 

Iodure  d'éthyle i5,o 

1  16,2 

Hexane  normal 22,8 

Hexaméthylène 18,7 

Benzène 18,0 

»      21,6 

Alcool  méthylique 21,0 

Tétrachlorure  de  carbone.  11.  \ 

Toluène 21,2 

Benzène  chloré 23,1 


<  io-s. 

n. 

279 

0,41 

293 

o,43 

274 

o,38 

282 

o,44 

281 

0,41 

270 

o,4* 

266 

o,4o 

279 

o,44 

280 

o,45 

236 

o,44 

241 

0,40 

293 

0.49 

25 1 

o,4o 

285 

0,40 

278 

0,42 

288 

0,45 

247 

0,39 

299 

o,38 

283 

o,3j 

Évaporation  dans  des  vases  cylindriques  de  diamètre  =  3tm,  8  fermés  par  disques  percés  d'orifices  centraux  de  diamètre  D  (p.  1049) 
P  =  milligrammes  de  liquide  évaporés  en  1  minute;  d  =  distance  de  la  surface  du  liquide  à  l'orifice,  en  centimètres. 


Substance. 


Éthcr. 


D  en  cm. 

3 

2 
1 
o,5 


2,10. 


£=200 

227 
202 

'9? 


rf  =  i,66. 

P        e 
-  =  260 

266 
227 
204 


d  =  1  ,aa. 

5=3io 

joli 
241 
208 


d  =  0,78. 

P       , 

D  =  4°° 

3;8 

260 

21 1 


d  =  0,34. 
P        n 

402 
•270 
2  I  i 
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Dampfdrucke  (Mischungen).  —  Vapour  Pressures  (Mixtures). 


Vitesse  d'évaporation  {suite). 
Évaporalion  dans  des  vases  cylindriques  de  diamètre  =  3cm,8  fermés  par  disques  percés  d'orifices  centraux  de  diamètre  D  (suite). 


Substance. 


Chloroforme 


Benzène. 


D  en  cm. 

3 

2 
I 

0,5 
o 

2 

o,5 


d  =  i,66. 


5=84 

85 


P 

D  =  .02 


D 


// 
75 

28,6 
a8.3 

22, 0 
20,0 


95 

82 

76 
32,8 

32,0 

24,6 

21  ,6 


d  =  1,22. 

=  120 

108 
89 
7« 

4>,2 

37)6 
25,6 

22,4 


5-* 

128 

92 
80 

52,0 

39,o 
27,0 
23/, 


d  =  0,34. 
=  209 

i4i 
95 
82 

64,8 
45,2 
28,0 
23,6 


Évaporalion  dans  des  vases  de  diamètre  respectif  D'  mais  d'orifice  identique  =  ocm,8;  d  (voir  la  Table  précédente)  =  i€m. 

D .  Élher. 

3,8 f  =  188 

2,8 i36 

i,9 118 

1,1 80 


Chloroforme. 

Benzèn 

P 
ij=79 

P 

g  =24,0 

74 

23,6 

7« 

a3,2 

59 

22,2 

II.  —  Tensions  de  vapeur  de  mélanges  binaires. 


J.-N.  Brônsted,  X.  physik.  C/iem.,  68,  708. 

H,0-f-HîS04. 

Sur  imo1 
du  mélange  mol. 

I^SO^.                     ir(ï=2o").  it(*  =  3o»). 

mm  mm 

0,02175 0,959  0,961 

0,04255 0,878  0,880 

a, 08010 0,716  0,718 

0,1110 o,545  o,563 

0,2014 0,201  0,217 

0,2742 0,068  °)074 


Francis  C.  Kraiskopf,  /■  Physic.  Client.,  14 
(Méthode  dynamique)  (page  495). 


H20-+-NaCl  (page  5o4). 


T.  NaCI. 

o  t 

4o,o 100 

40,0 100 

4o,o 100 

40,0 100 

60,0 100 

60,0 100 

60 , o .  .  .  .  .  1 00 

60 , o . . . . .  I 00 


H20. 

s 
5,102 

10,40 

15,89 

22,73 

5,o45 

io,  4o 

15,89 


H,0 


H,0. 


4o,o 100 

4o,o 100 

4o,o 100 

40,0 100 

4o,0 100 


T. 


H,0 
H,0. 


4o. ..... .      100 

4o 100 

4o 100 


-KCI  (page  5o5). 
KCI. 

8*674 
i3,3i3 
19,585 
22,454 
28,54 

sucre  (page  5o6). 

Sucre. 

20 
40 
60 


P. 

mm 
52,95  ±0,02 

5«,79  — o»02 
5o,2r  ±0,14 
4g,5o±o,o8 
48,io±o,oi 


54,38  ±o,o5 
53,76  ±  0,01 
53,34  ±o,o3 


22 


w 


mm 

55,67  —  °,°5 
51,77  ±  o,o3 
49,4c  ±0,02 
47,36 

i44,o3±o,i8 
l37,94±o,25 
132,09  ±  o,34 
i25,38±o,38 


E.  Baur,  Z.  Eleklroch.,  16,  3oi 
(Méthode  dynamique). 

eau  +  acide  sulfurique. 


HjSO*.., 


Densité. 

T 

P 


1 ,8/, 

250° 

î"m,oo3 
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Tensions  de  vapeur  de 
K.  Drucker  et  ft.  Moles,  Z.  plijsik.  C/iem.,  75- 
a  eau  -+-  b  acide  isobutyrique  (page  433). 

Concentration  37,5  pour  100  de  b. 

T.               """""                ~"  P. 

o  mm 

23,02 21,6 

29,02 3o,6 

a  eau-t-  b  glycérine  (page  416). 
Pour  100  de  b.  P(T  =  25°). 

i5,5 23,o 

25 22,0 

35 ; 20,2 

5o 17,4 

60 14,8 

75 io,5 

83 8,0 

9'i 4,o 

98 0,4 

A.Doroszewsky  et E. Polansky  ,  Z. physik.  Client  ,  73,  19Ô 
(Méthode  dynamique). 

a  eau  +  b  alcool  méthylique. 

PourlOOdeô.           T(P  =  700°"=).     T(P  =  760°"").  T(P  =  800-"). 

000 

o 97, 7^                100,0  ioi,44 

10 89,51                  91,72  93, ij 

20 83,97                  86, iG  87,57 

3o 80,00                  82,17  83,56 

4o 76,97                  79,io  80,48 

5o  74,44                  76,54  77,9' 

60 72,17                  7^,29  75,65 

7° 69,98                  72,08  73,44 

80 67,77                  69,87  71,22 

9° 65,32                  67,40  68,75 

100 62,53                  64,57  65,92 

a  eau  -+-  b  alcool  éthylique. 

PourlOOdeô.  •        T(P  =  700""").     T(P  =  760m,,,).  T(P  =  800°"")- 

000 

o 97, 7'1                100,0  101,44 

•o 89,28                  91,47  92,86 

20 84,89                  87,05  88,43 

3o 82,42                   84,58  85,94 

4o 81,00                   83, i3  84,49 

5o 79,78       81,91  83,26 

60 78,02       81, 04  82:38 

70 78,00        So, 14  8r  ,47 

80 77,22        79,32  80,64 

90 76,46        78,54  79,86 

95,57 76,16        78,23  79,54 

100 76,26        78,35  79,66 


mélanges  binaires  (suite). 


a  eau  +  b  alcool  propyllque  normal. 
PourlOOdei.        T(P  =  700°"»).     T(P  =  7G0U"°).      T(P^  800""). 

mm                                 mm  mm 

9,92 89,23            91,39  92,79 

19,99 86,80            88,98  90,35 

29,99 86,22                  88,38  89,76 

4o,o4 85,99                  88,17  89,53 

49,96 85,82                  87,98  89,34 

59,98 85,70                  87, 85  89,21 

69,91 85, 60                  87,76  89,12 

80,02 85, 81                  87,97  89,33 

9°, 02 87,20                  8g,38  90,74 

100 95,09                  97,26  98, 63 

M. -S.  Vrevsky,  /.  Soc.  Physic.  C/tim.,  St-I'et.,  42,  (i),  1 

(Méthode  dynamique  de  Zawidzki). 

P  =  tension  de  vapeur  toi  a  le  ;  pb—  tension  de  vapeur  parti  elle  de  b. 

a  eau  +  b  alcool  méthylique. 

Pour  100 

en  molécules  de  b.  P(T  =  39°,90).         ph(T  =  39°,90). 

mm  mm 

100 260,7  260,7 

86,07 235,3  225,2 

68,99 207,5  186,8 

55,8o 1  8  5 , 7  i58,4 

•Î7,  °4, '73,1  'i',6 

4o, 14 160,5  127,7 

3i  ,06. i43,7  108,8 

27,31 i36,4  100,6 

23,83 129,6  92,34 

21,07., '22,4  85,19 

17,85 n4,o  75,5i 

14,99 io5,3  66, 12 

o 54,7  o 

Pour  100 
en  molécules  de  b.  P(T  =  59°,M).  p„(T  =  59°,44). 

100,00 609,3  609,3 

85,86 5j7,o  526,9 

78,46   53o,4  486,6 

69,2-3 497,2  439,4 

55,47 45o,6  373,7 

47,08 420,4  335,6 

39,80 393,6  3oi,y 

33,24 368,7  272,1 

27,40 342,4  240,2 

22, 17 3i7,o  210, 1 

o i45,4  o 

a  eau  +  b  alcool  éthylique. 

Pour  100 
en  molécules  de  b.  P(T  =  39°,76).  •       />,,(T  =  390,76). 

100,00 i>9,8  129,8 

(j5,52 loi  ,4  125 , 5 

93,90 '3i,5  123,6 

77,96 129,2  io5,o 

60,89 12.5,3  9°,°8 


Tables  internationales. 
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Dampfdrucke  (Mischungen).  —  Vapour  Pressures  (Mixtures). 


Tensions  de  vapeur  de 

a  eau  -+-  b  alcool  éthylique  (suite). 
Pour  100 
en  molécules  de  b.  P(T  =  39°,76).         p,, ( T  =  39°,76 ) . 

mm  ni  m 

48, 08 121,9  81,9 

44,3' 119,5  78,7 

36,77 "5,7  73,36 

26,18 110,2  66,45 

23,33 108,6  63, 81 

22,08 107,3  63,o 

18, 3i 104,4  ^9,7 

1 5 ,  48 101,2  55,8 

M, 52 99.4  53,98 

9,94 90,5  44,55 

8,o3 84,7  io, 1 

0,89 81,4  37, 1 

o 54,3  o 

Pour  100 
en  molécules  de  b.  P(T  =  54°,81).  />t(T  =  54*,81). 

100,00 275,2  275,2 

91,45 275,9  25>,3 

61  ,67 265,7  191,3 

61,02 264,6  '87,9 

47,88 256,6  168,2 

26,71 237,3  «39,7 

9.3,75 233,9  i36,3 

2 1 ,  20 228 ,1  1 3o ,  6 

11,57 20  {,2  102,8 

9. '6 ••■  '92,9  9'.7 

o 1 16,6  o 

Pour  100 
en  molécules  de  b.  P(T  =  74°,79).  />t(T  =  74*,79). 

100,00 653,o  653,o 

8g,65 654,3  586,6 

79,5g 65i,o  532,i 

64,78 64o,5  466,9 

53,44 623,4  420,1 

49»'3 615,9  402,3 

36,48 590,9  357,7 

26,28 566,6  326,8 

'9,?o 539,5  298,3 

i5,4o 5i9,7  273,8 

14,20 5i3,7  266,8 

i3, 17 5o8,5  258,5 

8,95 469,2  21/,,  1 

o 286,9  o 

Maxim  a  de  la  tension  de  vapeur  (eau,  alcool  clliylique). 

Pour  100 

en  molécules  de  b.  T.  P. 

94,i 39,76  i3i,3 

91,5 54,8i  275,9 

89,8 74,79  656,6 


mélanges  binaires  [suite). 

a  eau  +  b  alcool  propylique  normal. 

Pour  100 
en  molécules  de  b.  P(T  =  30',35).        ph(l  =  30°,35). 

mm  mm 

0 32,2  O 

8,66 45,6  i6,3 

i5,77 47,"  '7,2 

3g,o2 47,9  i8,5 

39,27 47,<>  '8,3 

4',M ■••         47,o  18,0 

55,56 47,o  '9,8 

100 28,5  28,5 


Pour  100 
en  molécules  de  b. 


o.  .  .  . 

9,04- 
'5,97- 
30,47. 
40,62. 
4','4- 
47,82. 
55,56. 

73, 9°- 

82,01 . 

100. .. . 


P(T  =  49»,92). 
91,8 

i36,4 
.        '38,7 

i3g,i 

'3g, 7 
'4o,4 
•  '38,9 
'38,4 
129,3 
121,3 
90,0 


Pour  100 
en  molécules  de  b. 


P(T  =  65°,94). 

o 195,6 

8,87 292,7 

'5,8i 296,1 

3o,28 299,2 

41,14 3oi  ,0 

4 1,74 3oo,6 

42,02 3oo,6 

47,82 3oo,o 


55, 56. 

73,90. 

82,01 . 

1 00 ... . 


297,4 
277,8 
261 ,2 
198,8 


Pour  100 
en  molécules  de  b 


P(T  =  79°,80). 

o 352,6 

8,56 53o,o 

i5,58. . , 53g, 6 

3o,  12 547,o 

4',  '4- 548,i 

42,02 548,5 

42,87 549,7 

47,82 545,7 

55,56 54i,7 

73,90 5o6,6 

82,01 479,2 

100 374,6 


/»§(T  =  49-.92). 
o 

49,2 
5', 7 
54,6 

57,' 
57,4 
58,4 
60,2 
68,4 
72,1 
90,0 

A(T  =  65',94). 

o 

io5,5 

io8,5 

"9,i 
125,7 

125,5 
125,5 
128,7 
i35,i 
i53,i 
162,2 
198,8 

p»(T  =  65«,9i). 
o 

'87,7 
'99,9 
222 , 1 
23o,3 
232,0 
235,7 
?.38,8 

25l,4 

288,2 
3o8,o 

374,6 
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Tensions  de  vapeur  de  mélanges  binaires  {suite). 


a  eau  +  b  aleool  propylique  normal 
Maxima  de  la  tension  de  vapeur  eau  h- alcool  propylique  normal. 


Pour  100 

en  molécules  de  b.  T. 

43,17 97.19 

4^,8 79,8o 

4i  ,7-  ■  -  • 65»94 

4o,9 49.9» 

3g,2 3o,35 


P. 

Young 

mm 

549,7 

3oo,6 

140,0 

47,o 


B.-D.  Steele  et  L.-S.  Bagsteb,  /.  Cliem.  Soc.  Lond.,  97,  261 4 
SOi  ag  pour  1004-HBr  71  pour  100. 


0 
-76,0. 

—71... 

—66,5. 

-62,7- 


241 
307 

379 

458 


0 
—58,5. 

-54,4. 
-49,8. 


56o 
667 
8r5 


E.  Vanstone,  J.  Cliem.  Soc.  Lond.,  97,  432. 

a  bornéol  +  b  camphre. 
1.  Méthode  dynamique,  courant  d'air. 


Mol.  de  a 
pour  100. 


10. 
20. 
3o. 
40. 
5o. 
60. 
70. 
80. 

9«- 
100. 


Tension 

T. 

de  vapeur  tolale 

0 
10,1 

mm 
3o,/c2 

10,1 

27,86 

10,0 

27,18 

10, 1 

25, 0', 

10,0 

23,98 

10,1 

20,88 

10,0 

'9-9  4 

10,1 

18,20 

10,1 

'7,86 

io,o 

i5,oj 

2.  Méthode  statique,  baromètre. 


20. 
ao. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 


78,6 

6,10 

97,0 

i5,9o 

97,4 

16,04 

1 10,6 

28,13 

i3i  .6 

66,90 

i3i  ,8 

67 ,  5o 

1 56 ,  2 

>59,4o 

A.  Faucon,  Ann.  Chim.  P/ijsiq.,  [8j,  19,   129 
(Méthode  tensimètre). 

<7eau-t-i  acide  butyrique  normal  (suite). 
Pour  100  de  b. 
en  poids,    en  molécules. 


0 

0 

10 

2,20 

25 

6,4 

35 

9,6 

60 

23,4 

75 

38,o 

85 

52,6 

100 

ioo 

T  =  o«). 

P(T=18*,2). 

P(T=58V 

mm 

mm 

mm 

4,57 

i5,520 

l4o,Il 

4,5o 

15,198 

l42,04 

4,37 

14,746 

143,01 

4,18 

14,101 

"4o,94 

3,79 

12,424 

i34,95 

2,96 

10,240 

123,21 

2,26 

9,200 

— 

0,12 

0,700 

9,5o 

R.  Maier,  Ann.  Phpik.,  31,  434 
(Méthode  manomètre  différentiel). 


eau  4-  sucre. 


Molécules  de  sucre 
en  1000»  d'eau. 

0,9669 
0,5097 
o,3i56 

o, l37J 


Abaissement 
de  la  tension  de  vapeur. 

mm 
0,07885 

0,04164 
0,02545 
0,01 102 


A.  Scuukarew,  Z.  pliysik.  C/iem.,  71,   101 
(Méthode  statique,  baromètre). 


a  eau  ■+-  b  phénol. 


Pour  100  de  b. 


P  (  T  =  G9° 
mm 
223,0 


Ii,9° 223,7 

20  à  70 224      (en  moyenne) 

80,89 21 1 ,3 

96,76 175,5 

Écarts o""n,2-imm,7. 

a  hexane  +  b  alcool  méthylique. 
Pour  100  de  b.  P(T  =  43°,8). 

o 290,8 

i6,3 509 

21,4 529 

3i,o5 539 

45  à  82 553      (en  moyenne) 

100 3o9,5 


Écarts o 


mm    n    ~mm    *, 
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Dampfdrucke  (Mischungen).  —  Vapour  Pressures  (mixtures). 


Tensions  de  vapeur  de 
a  eau-+-  b  acétylacétone. 
Pour  100  de  b.  P(T  =  91°,2). 

o... 5o4mm    (T  =  89°) 

",77 637, o 

19,56 638,4 

24,12 642,2 

3g  à  80 648      (en  moyenne) 

1 00 1 86 , 3 

Écarts omm,5-3mm. 

a  eau-f-  b  nicotine  (T  =  59°,6). 

Pression  constante,  pour  les  mélanges  de  17  à  82  pour  100  de 
nicotine,  i3omm  à  i38mm. 


mélanges  binaires  {suite). 

a  chloroforme  -+-  b  acétone  (page  672). 


M. -A.  Rosanoff  et  C.-W.  Easlev,    Z.  phjsik.  C/iem.,  68. 

(Tension  de  vapeur  totale  P  =  yCio""".) 

Mélanges   do   X   parts   a   et    (1  — X)   b. 

a  tétrachlorure  de  carbone  -+-  b  benzène  (page  664 ). 


X. 


T. 


Pa- 
mm 
120,2 


o,  1 364 79,36 

0,4037 77,97  33o,6 

0,7^3 77,07  556,9 

a  sulfure  de  carbone  -4-  b  acétone  (page  668). 

X.  T.  Pm. 

0,0476 5i,4o  '40,6 

0,2912 4'  ,36  4oi  ,4 

0,8023 39,59  54i,8 

0,9683 43,46  673,4 


X. 

0,1410. 

,425c 
0,8625. 


T. 

58°  34 

o,425o 62,84 


63  ,08 


63,4 
267 , 4 
684,7 


a  chlorure  d'éthylène  -+-  b  benzène  (page  675). 


X. 


T. 


0,223g 80,90 

0,5280 81,86 


7979- 


82,70 


Pa- 

i63,2 
3g3 ,  ). 
596,8 


a  sulfure  de  carbone  -1-  b  tétrachlorure  de  carbone  (page  678). 


o,  1 106 70, 3i 

o,2585 63,78 

o,663o. :.......       52,25 


Pa- 

202,0 
376,4 
63o,o 


a  acide  acétique  -+-  b  benzène  (page  682) 


X.  T. 

o,546i 88,96 

0,7007 93,99 

0,8077.... 99,44 

o,9353 109, 5 1 


Pa- 
0,2248 

o ,  3 1 4 1 

0,4224 
0,68 3 ( 


III.  —  Tensions  de  vapeur  de  solutions  saturées. 


Solutions    aqueuses   saturées 

(A.   Speranski,  Z.  pliysik.  Chem.,  70,  52i). 

Méthode  :  lensimètre. 


T. 


NaNO.,. 


0 

23,8 

mm 
16,27 

25,8 

18,35 

27,8 

20, 41 

29,8 

22,67 

3i,8 

23,25 

T. 

P. 

23°88 

mm 
16,79 

24,15 

17,02 

27,48 

20,72 

3i ,  1 

25,43 

34,4 

3o,6i 

37,2 

35,75 

NaCl. 


34,8 
35,8 
36,8 

37,8 


0 

4o,  3i 

42,23 
43,89 
45,32 
47,24 


29,57 
3i  ,06 
32, 81 
3-î,57 


P. 

mm 
42,29 

46,79 

31  ,0 

54,92 
6o,59 


KC1. 


T 

0 
23 , 2 

26 

3 

29 

34 

32 

21 

35 

7 

T 

i 

> 

22 

7 

•26 

>8 

29 

11 

3i 

17 

34 

63 

T 

20 

> 

8 

23 

17 

23 

1 

28 

16 

P. 

T. 

min 

18, 58 

38U,36 

22,09 

41,87 

23,88 

43,11 

30,28 

47,89 

36, 5o 

5i ,  1 

Acide  tartrique 

« 

P. 

T. 

mm 
18,43 

38f,o5 

21,95 

4', 7 

23,4o 

4  3 ,  22 

28 ,  I  I 

4^,3i 

33,32 

P. 

Résorcine. 

T. 

mm 

'5,97 

0 
3i  ,17 

18,17 

35,12 

20,16 

38,i 

23,62 

4o,33 

P. 

mm 
4l,79 

5o,  10 
58,65 
67,36 

78,6 


P. 

mm 

39,  >9 
46,63 
49,88 
57,6 


P. 

mm 
27,54 

33,19 

38,20 
42,18 
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Tensions  de  vapeur  de 
Solutions  aqueuses  saturées. 

(Johann  Rayman, 
Dissertation  aus  dem  I  Client,  fnst.  d.  Univ.  Budapest,  rj). 

Méthode  statique:  baromètre. 


solutions  saturées  {suite). 

Uréthane  -+-  anhydride  carbonique 

(Pli.  KoHNSTAftm  et  J.-C.    Rkedeiis,  Arch.  ncer. 


Solutions  aqueuses 

P. 

p. 

P. 

P. 

saturées  de  : 

(T  =  o°). 

(T  =  io°). 

(T  =  20°). 

(T  =  3o°). 

* 

mm 

m  m 

mm 

mm 

Formiate  de  méthyle 

.     .80,7 

296,3 

45i  ,7 

729,8 

»        d'éthyle... 

74,6 

123,4 

202  ,  1 

3i2,8 

s       de  propyle 

•25,0 

46,0 

79,8 

i3i,9 

Acétate  de  méthyle 

0i,3 

104,4 

169,3 

264,0 

»        d'éthyle... 

9.8,4 

49,9 

85,4 

i4o,>. 

»       de  propyle 

12,0 

22,9 

4i,8 

72,5 

Propionate  de  méth. 

9.5,5 

46,2 

79,3 

l3'2,0 

»       d'éthyle... 

12,9 

9.4,6 

45,o 

78,0 

»       de  propyle 

7,3 

14,2 

26,9 

48,5 

Oxyde  d'éthyle. ... 

1 85 ,  i 

292,7 

445,o 

652, 1 

Sulfure  d'élhyle — 

20,6 

36,9 

62,9 

io5,3 

C6  H4  Cl2  -4-  C6  H4  Br2 

(H.-R.  Kruyt,  Proc.  K.Akad.  JVet.,  Amst.,  13,  210). 

Composition 
en  mol.  pour  100. 


Pour 

les  3  phases. 

T. 

P. 

0 
58,5 

mm 

9,64 

62,0 

10,32 

69,8 

11,96 

76,0 

12,39 

83, 0 

12 ,  OO 

de  la  phase 

u  mélange. 

gazeuse. 

26,1 

8,5 

4«,95 

12,2 

59,â 

23,7 

75,2 

26,8 

93,0 

46,0 

Se.   ex.    Tint.,    [2],    15, 


Pour  les  3  pliases. 
P. 

kg:  cm2 

65, 1 5 
69,55 
73,85 
74,  o5 
74,20 
74,35 
75,00 

75,70 
76,30 

77,35 


T 

< 

26 

) 

28 

9 

3i 

n 

/ 

3 1 

8 

3i 

9 

32 

o5 

32 

4 

33 

0 

33 

4 

33 

95 

Pour  les  3  phases. 
T. 


34,5 

34,9 

34,9 

35,25 

35,8 

35,85 

36,i 

36,6 

37,1 


p 

kg:  cm' 

78 

3o 

79 

10 

79 

.5 

79 

85 

80 

65 

80 

80 

Si 

20 

82 

3o- 

82 

80 

83 

1  3  max 

Points  quadruples 

(A.  Smits  et  H.-L.  de  Leeuw,  Proc.  K.  Akad.  IVet., 
Amst.,  13,  324). 

Système.  Température. 

Acétaldéhyde  solide  -4-  paraldéhyde  solide 
■+■  liquide  -t-  gaz ± —  1 23 

Cristaux  mixtes  (paraldéhyde)  -4- cristaux 
mixtes  (métaldéhyde) -+- liquide -4- gaz  . .         -4-   12,9 

Cristaux  mixtes  (acétaldéhyde)  -4-  cristaux 
mixtes  (métaldéhyde)  -4-  liquide  -4-  gaz  . .        —122,8 


IV.  —  Tensions  de  vapeur  et  tensions  partielles  de  mélanges  ternaires. 


Ph.    Stegmuller,    Z.    Elektroclt.,    16,    89. 
H20-+-HI-+-I>.       Méthode  dynamique. 


Concentration 

Tension 

partielle 

en  mol. 

par  L. 

en 

atm. 

HI. 

!.. 

Température. 

HI. 

I,. 

5,8 

. 

3 1,6 

0,112 

. 

5,8 

o,58 

» 

. 

0,120 

5,8 

','9 

» 

0,2ll5 

5,8 

5  3 , 2 

o,8-3 

5,8 

o,58 

» 

0,87 

0 ,0a 

5,8 

1,19 

» 

0,87 

1,13 

5,8 

. 

81,6 

6,0 

5,8 

o,58 

» 

6,6 

3  ,23 

5,8 

',■9 

» 

6,6 

6,2 

4,62 

. 

3i,6 

0,012 

4,62 

0,67 

» 

0,19 

4,62 

55,2 

0,1 1 

Concentration 
en  mol.  par  L. 


Tension  partielle 
en  atm. 


HI. 

4,62 
4,62 
4,62 


0,67 
0,67 


Température. 
0 
55,2 

81,6 

» 


III. 


o,863 


I2. 

o,934 


4,56 


K.  Bucii,  Z.  physik.  Chcm.,  70. 


H2 

0  +  NH3H 

Concentration 

en 

mol 

.  par  L. 

NH3. 

C02. 

3,73 

i,9' 

4,6i 

1,91 

3,97 

2,00 

3,97 

9.  ,oC5 

co2 


T  =  9.5°  (page  75). 

Tension  partielle 
en  millimètres  de  Hg. 


NH3. 

8,85 
23,3 
n,33 

9,42 


C02. 

11,16 

2,88 

8,52 

I2,4l 
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Siedepunkte  (Mischungea).  —  Boiling  Points  (mixtures). 


Tensions  de  vapeur  et  tensions  partielles  de  mélanges  ternaires  {suite) 
K.  Buch,  Z.p/ijsik.  Chem.,  70. 
H20  -+-  HH3+  C,  H6OH.        T  =  25"  (i8°)  (pago  83 
Concentration 


en  molécules  par  litre. 


NH3. 
t,oo8 
0,988 
0,969 
o,929 
0,9*5 

o,9>7 
0,900 

o,493 
0,480 

0,246 
0,917 


C6H5OH. 
o 
o,245 

o,492 

0,980 

t  ,o3 

1,024 

i,33 

0,260 

o ,  5 1  fi 

0,260 

1,024 


Tension  partielle 

en  millimètres  de  Hg. 

NH3. 

i3,56 

ii,47 

9,9i 

7,90 

7,/6 

7,35 

6,49 
4,99 
4,o8 
2,08 
5,oi  (T=i8°) 


K.  Naumann,  Z.  Elektroch.,  16,   191 
H20-hKCN-hH,S04.     T  =  25°. 


Concentration 
en  molécules  par  L. 


Pages. 


KCN. 


195 0,091 

» 0,087 

» 0,01 

196 1,0 

197 0,1 

» 0,01 

» o,oo5 

» 0,001 


H,SCv 

0,094 
o,i35 
o,oi3 

» 
» 
» 
» 


Tension 

de  vapeur 

deHCN. 

mm 
7,oi 
6,509 
o,568 
o,36i8 
o,i3a4 
0,04270 
0,01910 
o,oi35i 


V.  —  Point  d'ébullition  de  mélanges. 


Eau.  —  Chlorate  de  sodium  N'a  Cl  0$ 
(Bïrgee  Carlson,  K/asofi  Festschrift,  Stockholm,  p.  25 1). 

Grammes  de   NaCI03 

Point  d'ébullition.  par  litre  de  solution. 

0  F 

101 ,2 l65 

106,4 5ia 

110,7 8i5 

u5,o 990 

118,0 1120 

12!  ,5  (l) 1210 

(■)  Point  d'ébullition  de  la  solution  saturée. 
F.  Pour  la  densité  de  ces  solutions,  voir  p.  3;g. 

Eau.  —  Alcool  méthylique 

(À.-G.  Dorosevsïy  et  E.-W.  Polijansk'y, 

J.  Soc.  Phrtic.  Chem.,  St-Pét,  42,  (1),  (page  U7). 

Poids  d'alcool 
pour  100.  P  =  700—.     P  =  760™-       P  =  800"». 

000 
o 97,72  100,  101,44 

10 89,51  91,72  93,14 

20 83,97  86>'6  87,57 

3o 80,00  82,17  83,56 

4o 76.97  79. «o  *>,48 

5o.... 74,44  76.54  77. 9« 

60 72,17  74,29  75>65 

70 69,98  72,08  73,44 

80 67,77  69,87  71,22 

90 65,32  67,40  68,75 

100 62,53  64,57  65,92 

l7«n  «  M60  /.  Ts»o 

jj!i  =  i,oo6i,       :p5-  =  0,9961,       =— =  1,010,. 

1700  J!»00  MOO 


Eau.  —  Alcool  éthylique  (page  117). 
Poids  d'alcool 

pour  100.                  P  =  700"".  P  =  760".  P  =  800"". 

0  0  0 

0 97,72  100  iot,44 

«° 89,28  91,47  92,86 

20 84,89  87,05  88,43 

3o 82,42  84,58  85,94 

4o 81,00  83, i3  84,49 

5o 79,78  81,91  83,26 

60 78,92  81, oj  82,38 

70 78,03  80, 14  81,47 

80 77,22  79,32  80,64 

.90 76,46  78,54  79,86 

95,57 76,16  78,23  79,54 

100 76,26  78,35  79,66 

^  =  ,,0060,       ^  =  0,9962,       ^  =  ,,0098. 

MOO                                         1»00  1700 

Eau,  —  Alcool  propyllque  (page  117). 
Poids  d'alcool 

pour  100.                  P  =  700"".  P  =  760""".  P  =  800l"m. 
000 

o 97,72  100  101,44 

9,92 89,22  91,39  92,79 

19,99 86,80  88.98  oo,35 

29,99 86,22  88,38  89,76 

40,04 85,99  88,17  89,53 

49,96 «5,82  87,98  89,34 

59,98 85, 70  87,85  89,21 

69,91 85,6o  87,76  89,12 

80,02 85, 81  87,97  89,33 

90,02 87,20  89,38  90,74 

100 95,09  97,26  98,63 

M60                  r                  T76O           „  c                  ''«00  o 

—  =  1,0060,         =—  =0,9962,        =—  =  1,0098. 

MOO                                              1*00  MOO 
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Point  d'ébullition  de  mélanges  {suite) 


Eau.  —  Alcool  isopropylique  (page  i45o). 

Poids  d'alcool 

pour  100.  P^TOO""".      P=3  7G0™m.      P  =  800" 


97,72 
86,81 
8-2,55 


o 

10,01 

20 , 02 

•29,53 81,21 

39,98 80, 5o 

49,97 80,02 

59,99 79, 59 

69,97 79,o6 

79,94 78,56 

89,94 78,36 

100 8o,35 


100 
89,04 

84,76 
83,35 
82,60 

82,14 
81,70 

81,17 
80, 6t 
8o,43 
82,42 


o 

101,44 
90,25 

86,12 

84,67 
83,g3 

83,47 
83, 02 
82,49 
81 ,92 
8., 76 
83,72 


T760  _ 

=-^  =  1,0060, 

■I  700 


T76O  /.->  '800  

T — =°,996j,       ~ —  =  1,0097. 

^800  *700 


Eau.  —  Triméthylcarbinol  (page  i45o) 

Poids  d'alcool 

pour  100.  P  =  700""".      I 


o 97,72 

9,9' 83, 8r 

'9,97 79,82 

29,96 79, '5 

39,92 78,87 

49,96 78,82 

59,88 78, 7' 

69,98 78,56 

79,86 •..  78,21 

9°, °3 77,9° 

100 8046 


=  7G0m" 

o 

100 

85,97 
81,89 

81,19 
80,91 
80,86 
80,76 
80,62 
80 , 3 1 

79,96 
82,57 


^180  „„c  T7(i0 

rp-  =  1,0059,        .7—  =  °,9963, 

J  700  1800 


700 


P  =  800""". 

101,44 

87,19 

83,20 
82,53 
82,25 
82,16 
82  ,06 

8i,94 
81,60 
81,26 
83,86 

=  1,0095. 


(P  =  76omm). 


Concentration  en  pour  100 
de   phénylhydrazine  (poids) 


T. 

o 

104. 

106. 
1.4. 

170. 

243. 


liquide. 

de  la  vapeur. 

49,7 
68,9 

1 
r,6 

9', 9 
97,5 
100 

4,i 
4o 
100 

Eau.  —  Phénylhydrazine. 
(J.-J.  Blanksma,  Client.  IVeekb.,  7,  423). 


Alcool  éthylique.  —  Aldéhyde. 

(H.-L.  deLEEuw,  thèse  Amsterdam;  A.  Smits  elH.-L.  Leeuw, 

Proc.  Akad.  Wet.  Amst.,  13,  333). 

P  =  97"""  (thèse,  p.  3o). 

Concentration  en  mol.  pour  100 
d'aldéhyde 


T. 
0 
-23,9 

i5,7 

-7,3 

-  ',5 

h  3,6 

5,4 

7,8 

8,5 

'i,' 

'j,9 

21,2 

•22,3 

23,3 20,3 

25,i i5,5 

27,8 10,2 

29,7 

29,9 


du  liquide.       de  la  vapeur. 


100 
66,4 
53,8 
5i,6 

46,5 

4o,9 

36,9 
3i,6 

24,8 


6,9 


P  =  398mra  (thèse,  p.  26). 


5,8. 
11,0. 

i5,9- 

21,9- 

29,2. 
32,3. 
37,2. 
45,4- 
53,2. 
62,8. 


100 


2.0 , 1 

23,3 

29,6 

3Ï   n 

)0,i 

48,8  à  48,9 

37 ,7 

65,3 

76,t 


94,« 
9',° 
79,5 

67,8 
65,3 


38,8 
o-i,3 
24,1 


81,2 

. 

69,7 

57,8 

5i  ,5 

95,5 

42,3 

. 

34,6 

9', 7 

22,6 

67,1 

",4 

44,5 

0 

• 

c,  p.  26). 

100 

. 

81,2 

. 

69,7 

. 

57,8 

. 

48,2 

95,8 

34,6 

85,2 

20,5 

69,1 

10,8 

5i ,  1 

0 
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Ebullioskopie.  —  Ebullioscopy.  —  Ebullioscopie.  —  Ebullioscopia 


Point  d'ébullition  de  mélanges  (suite). 

M. -A.  Rosanoff  ei  C.-W.  Easley,  Z.  Physik.  Client.  68. 

1  —  x  mol.                                   x  mol. 

P  =  76omm. 

Benzène.                     Chlorure  d'éthylène.     page  675 

80,04 0                               » 

i  —  x  mol.                                   x  mol. 

81,86 0,5280                      » 

Benzène.               Tétrachlorure  de  carbone,    page  664 

83,66 1                                » 

0 

Tétrachlorure  de  carbone.     Sulfure  de  carbone,      page  678 

77,97 o,4o57                           » 

76,69 0                              » 

76,69 «                                     " 

63,78 o,2585 

« 

Acétone.                    Sulfure  de  carbone.         page  668 

Benzène.                      Acide  acétique.        page  682 

43,98 o,i858                           » 

80,24  .                            0                              » 

3q,34 o,536o                           » 

84,72 0,3549 

4o,45 0,8799                           » 

46,34 1                                     » 

99,44 0,8077                     » 

ioo,5i o,o353                         « 

Aeétone.                         Chloroforme.            page  672 
56,20 0                                   » 

G.   H.  Leopold,  Z.  physik.  Cliem.,  71,  85. 

61,60 0,3367                          " 

Aniline.                                             Acide  chlorhydrique. 

64,36 0,7340                          » 

61, 32 1                                     » 

5i  mol.  d'aniline 244°, 8 

Mélange  à  point  d'ébullition  constant. 

VI.  —  Ebullioscopie. 

Élévation  du  point  d'ébullition  sou»  diverses  pressions  (K.  Druckeh,  Z.  physik.  Cliem.,  74,  616;. 

Substance  dissoute  =  Camphre. 

Alcool  éthylique. 

t  —  Température  d'ébullition  sous  diverses  pressions,  ea  degrés  C. 

E=  Élévation  moléculaire  du  point  d'ébullition  (mol.  p.  ioo<™'). 

t.                  E  max.            E  min.         E  moyen.             E'. 

E'=                   »                                  »                        calculée  par  la 

0 

RT1 
formule  de  van  't  HolT,  E'  = 

78,0 I  ,12                   I  ,11                   1,12                   1 ,  14 

IV 

68, c i,i                 1 ,04               i  ,04               i  ,04 

Benzène. 

61,0 1,04               i,o                 1,01               0,98 

t.                  E  max.           E  min.         E  moyen.             E'. 

5l,5 1,0                0,92              0,93               0,89 

0 

4o,o 0,88               0,82              o,84               0,82 

79,5.....      2,71              2,61              2,68             2,66" 

71,0 2,5                2,47              2.48              2,47 

Chloroforme. 

58,5 2,3                2,i5              2,17              2,23 

52,o 2,1                 1,9/)              2,02              2,12 

61,0 3,91              3,88              3,91              3,83 

42,0 1,90              1,89              1,90              1,92 

5i,o 3,76              3,6o              3,70              3,55 

3o,o 1,82              1,80              1,81               1,78 

4o,o 3,44              3,4                3,45              3,25 

18,0 i,5a              i,58              1,60              1,60 

3o,o 3,i4              3,o8              3,io              2,98 

Chloroforme  (W.-E.-S.  Turner,  /.  Cliem^  Soc.y  Lond.,  97,  1 1 88 ;  Proc.  Client.  Soc.,  Lo/id.,  26,  i34). 

Poids                         Poids                                   Poids                         Élévation  du                   Élévation 

Corps  dissous.                        moléculaire.         du  corps  dissous.                   du  solvant.               point  d'ébullition.            moléculaire. 

es                             k           t                       00 

Diphénylarûine . 1 69 , 1              0,989  -i,i5o                42,82-70,05              0,324-0,618              38,1-39  4 

Anthracène 178,1               0,996-1,0475               35,o5-62,02               0, 363-0,646               38,o-io,5 

Méthylacétanilide M9,'               0,9245-1,628                 30,48-69,17               0,382-0,821               38, 0-41,0 

Élévation  moléculaire  du  point  d'ébullition,  1 

al<nir  moyenne 39,0 

Th.  Strengers. 
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Ebullioscopie  (suite). 
Triméthylcarblnol  (W.-R.-G.  Atkins,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond., 
L'élévation  moléculaire  du  point  d'ébullition  est  :   17,45. 


J,  343). 


Poids  moléculaires  déterminés  à  l'aide  de  rébullioscopie  et  à  l'aide  du  coefficient  de  température  de  l'énergie 

superficielle  moléculaire  (P.  Walden,  Z.  physik.  Chcm.,  75). 

M  =  poids  moléculairt  théorique  ;  M'  =  poids  moléculaire  d'après  la  méthode  ébullioscopique  ;  M"  =  poids  moléculaire  calculé  d'après 
la  formule  M"  =Mx  où  x  —  constante  d'association  ;  àt  =  intervalle  de  température  où  Ton  a  déterminé  M"  ;  L  sa  solvant  emplové  et 
constante  employée  pour  le  calcul  de  M';  c  =  concentration  en  grammes  de  substance  par  ioo<  de  solvant. 


Pages. 

560. 
561. 
562. 

» 
563. 
562. 
565. 
066. 

» 
573. 


Substances.  M. 

Tristéarine 890,9 


Ricinoléale  d'isobutyle. 


» 
354,o 


Tétrabromure  d'acétylène..     346, o 
Tripalmitine 806,8 


Cyanure  d'étylène 80, o5 


575. 


» 
» 
» 
Formamide 

» 

» 


Acétone  ...  17,2 
Chloroforme.  36, o 
Acétone....   17,2 

Acétone 

Acétone ....   17,2 
Chloroforme.  36,o('j 
Chloroforme.  36, o(*) 

»  n 

«  » 

»  » 

»  » 


i  5 ,  o3 


(')  Les  solutions  concentrées  donent  un  M'  plus  faible 
*  Les  valeurs  marquées  de  *  sont  douteuses. 


c. 

M. 

0            0 

M'. 

M  ". 

• 

57,7-105,5 

178-214  * 

2,42  -  6,99 

. 

8 i 5-925 

3,43  -  5,71 

. 

887-873 

. 

4,94  -12,54 

3,8-362 

23,o-  85,3 

182  * 

8,5o  — i 7,31 

35/-349 

. 

55,7-i 1 5, 3 

190-228  * 

2,29  -12,00 

760-904 

2,437-  5,768 

704-751 

. 

0,587 

. 

82,25 

. 

1 , 1 16 

. 

95,47 

• 

2,06 

. 

102,4 

2,02 

. 

111,2 

4,906 

. 

144 

0,981 

168 

2,1-  5,3 

(3o4) 

. 

5,3-19,9 

273 

. 

19,9-34,5 

264 

34,5-49,9 

242 

49,9-59,6 

233 

—  (2)  L'association  augmente  dans  les  solutions  plus  concentrées. 


VII.  —  Gaz  et  vapeurs.  —  Écarts  aux  lois  des  gaz  parfaits. 


K.  Drucker  el  G.  (Jllmann,  Z.  p/ijrsik.  Chem.,  74,  567. 
Si  pv  est  le  produit  du  volume  et  de  la  pression  observée  pour  une  vapeur  et  pnvn  celui  calculé  en  supposant  que  la  vapeur  se 
comporte  comme  un  gaz  parfait,  le  rapport  q  =  —  est  une  mesure  de  1  écart  pour  ;oo  de  la  vapeur  comparée  a  un  gaz  parlait 

p„  Vr 


Dans  un  grand  nombre  de  cas, 

l'absorption  par  la  paroi 

de  verre  a  une 

influence  considérable  qui  a  été  étudiée  par 

l'introduction 

de  laine  de  verre  de  surface  connue. 

p  =  tension  de  vapeur  en  millimètres  mercure  de  < 

>•  C. 

/  =  la  surface  absorbante  du  verre  (surfs 

ce  intér 

leure  du 

tube  -f-  surface  de 

la  laine  de  verre) 

en  cm'. 

£  sa  température.  —  p  =  page  de  l'article 

original 

Chloroforme 

t             P.           f. 

'/■ 

t. 

P-           f. 

</• 

t. 

P- 

f- 

q- 

lavé  avoc  de  l'acide  sulfuriqne 

5o°        23.5,7       1 58 

98,5 

~>0" 

483,3     3320 

89,4 

45%  4 

'77, 3 

3376 

53,9 

et  de  l'eau  et  séché  (CaCl2), 

3  \  1 , 3       lia 

98,1 

5(>7,4     33o9 

85,2 

178,3 

3354 

45,8 

point  d'ébull.  59", 9  —  60", oC. 

425,2         90 

97,8 

520,7     3298 

77,4 

.78,8 

333i 

41,9 

à  733mm  de  pression. 

53i,7         70 

91,8 

>25,5     3286 

69,9 

79°,  8 

184,4 

226 

99,6 

198,5     35 16 

96,7 

(P-597) 

229,4 

180 

99,0 

t.                p.               f.              q. 

233,o     3468 

96,1 

Alcool  éthyllque. 

261,4 

157 

98,5 

5o"         157,0      248        99,7 

277,:$     343-2 

9>,o 

45",  4 

170,3     3.497 

77,8 

307 , 0 

i35 

98,9 

(p. 593)     190,4       2i3        99,2 

343,9     3378 

93,8 

(p. 698)     172,3    3467 

70,1 

364,5 

1 12 

97,9 

21 3, 5       181         98,7 

45i,o    3337 

9', 6 

176,3     34o>. 

59,7 

454,3 

90,0 

97,5 
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Kritische  Daten.  —  Critical  Constants.  —  Données  critiques.  —  Dati  critici. 


Gaz  et  vapeurs.  —  Écarts  aux  lois  des  gaz  parfaits  (suite). 


Alcool  éthylique  (suite). 


t. 

79°,  8 

(p.598) 


(p.  6oo) 


108",  2 
(p.598) 


23i,6 
263,o 
3i6,3 

39o,9 
44;,' 
5ig,5 
617,0 
293,8 
336,8 
4o3, 1 

496>7 
565, o 

653,7 

253,o 

288,9 

345,1 


/• 
74 
3509 
3467 
3422 
3376 
3354 
333i 
33og 
5io6 
5o66 

5020 

4973 
4957 

4929 
35o9 
3467 
3402 


1- 
9*i,9 
97,6 
96,9 
96,8 
95,2 
94,8 
,93,8 
92,5 
94,5 

93,9 
93,2 

91-5 
90,2 

88,7 
98,5 

98,5 
97,9 


t.               p.              /■  q. 

io8°,2     43o,3       3376  96,7 

486,i   3354  96,0 

576,0   333 1  96,0 

660,8   33  f  3  g5,o 

Acide  acétique. 

Point  de  fusion  i6°,6,  purifié  par 

congélations  répétées  et  par 
distillation. 

8o°,  2      128,9        271  59,0 

(p. 601)     148,4        226  56,5 

'77,5         179  54,i 

194.3  i55  5 1 ,6 

208.4  i34  47,4 
8o°         1 Î99       1886  38,2 

(p.  602)     i63,3       i83o  32,5 

173.5  1780  27,5 
175,8   1775  24,3 

181.6  1734  21,4 


t. 
80" 


95°,  4 
(p. 600) 


95°,  5 

(p.  601) 


P- 
184,8 
189,2 

192,7 
146,5 

'74,4 

209,7 
235,7 
270, 1 
3i3,4 
345,3 
187,3 
204,7 
229,6 
261,3 

277,1 
291,3 
3i3,7 
3i8,4 


/■ 

1710 

1690 

1680 

276 

226 

•79 
i55 

•  34 

1 12 

9° 
1920 
1870 
i83o 
1780 
1775 
'743 
1710 
1690 


q- 

18,1 
14,8 
11,2 
66,9 

65,9 
62,6 

6i,4 
60,2 
58,3 
5i,4 
49,0 

46,9 
43,8 

39,8 
36,7 
32,9 
29,5 
23,3 


(IO° 

(p. 601) 


I  12",  2 

(  p.  600) 


P- 

33o,8 

217,2 
242,6 
277,5 
326,6 
359,3 
296,6 
434,6 
468,4 
5oo,4 
i58,8 
r69,3 
'99,o 

238,2 

270,3 
36», 7 
437,6 
549,2 


/• 
1680 
1920 
1870 
■  83, 
1780 
1756 
1734 
1710 
1690 
1680 

294 
271 

226 

'79 
i55 

112 

90 

67 


1- 
i8,5 
55,5 
53,8 
5i,3 
48,i 
46,i 
43,4 
39,6 

3g,' 
27,2 
72,6 
7', 4 
69,9 
66,8 
66,  r 
63,2 
61 ,2 
57,8 


VIII.  —  Données  critiques. 


Substances  pures. 


Substance. 


Argon 

Ammoniac 

Hydrogène  sulfuré. 
Éther  éthylique. . . 

Acétylène 

Cyanogène 


TV 

0 

—  122,44 

— l32,I 

—  99,6 
-'93,59 

-  35,5 

—  128,3 


P». 

alm 
47,996 

iii,3 
88,3 

6i,5 
59,6 


Bibliographie. 

C.-A.  Crommeli.n,  Verh.  K.  Akad.  IVet.  Amst.,  (3),  18,  935. 
T.-E.-Ç.   Scheffeb,  Z.  physik.  Chem.,  71,  694. 

»  s 

J.-B.  Young,  Phil.   Mag.,  [6],  20,  8o3. 
E.  Cabdoso  et  G.  Baume,  C.  fi.,   151,  1 43 . 


Diamètre  rectiligne  de  l'oxygène  (E.  Mathias  et  H.  Kamerlingh  Onnes,  C.  fi.,  151,  474)- 
d  —  densité  du  liquide  ;        d'  =  densité  de  la  vapeur  saturée  ;        y  —  ordonnée  du  diamètre  = 


t.                   d.                 d' .  /observé,  y  calculé. 
0 

— 210,4  ',2746  0,0001  0,6373        Admis. 

—182,0  i,i4'5  o,oo5i  0,5733    0,5730 

—  1 54 , 5 1  0,9758  o,o385  0,5072    0,5107 

— 140,2  0,8742  o,o8o5  0,4773    o,4783 


t. 

o 

—  '29,9 

— 123,3 

—  120,4 


d. 

0,7781 
0,6779 
o,6o32 


d'. 

O, l320 

0,2022 
0,2701 


.y  observé,    /calculé. 
o,455o        o,455o 


o,44oo 
o,4366 


y  calculé  =  o,  1608 —  0,002265^;  à  /  critique  =  —  1180,  5  on   trouve   A  (densité  critique)  0,4292. 
Le  coefficient  angulaire  du  diamètre   tanga  =  0,002265. 

(0  =  273°,!  —  118", 5). 


0  tanga 
réduit  :  a  =  —  =  o,8i5 


Admis. 
o,4335 


Solutions  saturées  de  sels  dans  de  l'alcool  méthyllque  ou  éthylique. 
Solvant  :  alcool  méthyllque  (  M .  Centnerzwer,  Z.  physik.   Cliem.,  72,  437). 

Sel KC1.         NaCI.  KBr.  BaBr,.         NaBr.         HgCI2.         CaCI,.  Kl. 

Élévation  de  la  température  critique. . .        o°  [",2  i°,2  o°,7  5",o  2°,6  4°,6  2t^ 

Solvant  :  alcool  éthylique  (D.  Tvrer,  /.   Chem.  Soc.  Londo/t,  97,  627). 
Sel  dissous Nal;  Température  critique 261", 5;  Densité os,  365  ±  o,oo5  =  icm\ 
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IX.  —  Cristallisation. 


Température  de  cristallisation  spontanée 
(M"'  J.  Isaac,  Proc.  R.  Soc,  Lond.,  [A],  84,  356). 

Benzylaniline  —  Azobenzène. 

Mélanges  de  r  pour  ioo  de  benzylaniline. 


Température 
de 
cristal! is.  spontanée. 


Température 
de 
x.  cristallis.  spontanée.      x. 

0  0  o  o 

o  ......     58,5  à  56,5       70,1 3?. 22 

9,975 5i  52,2      80,028 17,5  à  18,4 

20,04    48,5       48  82,042 18  18,2 

3o  43,5       42  84,421 18  18,2 

40.19    39,6      38,5      85  18 

5o,o8 35,5       34,7       89, 563 20, 5 

60.20    28  3o  94,81 3 26,5      26 

65,20    26  100  3o 


(G.  Fouquet,  C.  R.,  150,  281.) 
Eau  —  Saccharose. 

a    =  grammes  de  sucre  pour  ioo»  de  solution. 

b    —         »  »  •        d'eau. 

c    =  »  »  »         d'eau  dans  la  solution  saturée  à 

la  température  de  cristallisation. 
d    —  grammes  de  sucre  en  excédent  pour  100e  d'eau  au  moment  de 

la  cristallisation. 
Ts  =  température  de  saturation. 
Te  =  »  de  cristallisation. 


Ts. 


Te. 


c. 


a.  b. 

78.7  369,4  8i,5  3i  221,3  i48,i 

79.8  395  86,5  44,2  247  '48 
80,8  420,8  91  54,4  271,6  149,2 
82,4  468,1  97,5  69,5  3i8,7  149,4 
83  488,2  100  75  339,8  i48,3 
84,8  557,9  •  88,5  406,9  i5o,3 
85,i  571,1             .  92  428,8  142,3 


Pression  de  cristallisation. 
(E.-W.  Sciimidt,  Z.  p/iysik.  Chem.,  75.  3io.) 

La  pression  de  cristallisation  est  la  pression  (kilogramme  par 
centimètre  carré)  pour  laquelle  un  liquide  à  la  température  T 
cristallise  spontanément. 

Pression  de  cristallisation  à 

Substances.  20"  C.  10"  C.  60"  C. 

Nitrobenzène 1000  2000  3ooo 

Cyanure  de  benzyle i5oo  v>5oo               » 

Benzaldéhydo.    1 5oo  25oo               » 

Aldéhyde  amsique i5oo  a5po             » 

La  glycérine  à  o"  ne  cristallise  pas  sous  3oook"  par  cm'. 


Vitesse  de  cristallisation 
(Robert  Marc,  Z.  phjsik.  Chcm.,  73,  685). 

Études  sur  l'influence  du  traitement  des  germes  cristallins 
de  K2SO4  sur  la  vitesse  de  cristallisation  de  ce  sel  {voir 
l'original). 

Influence  des  impuretés  sur  la  vitesse  de  cristallisation 
(H.  Freundlich,  Z.  phjsik.  Chem.,  75,  25i). 


Sub- 
stances. 


1 

o 


c 

(S 


« 

c 
o 
c    c 

o    -CB 

ca  xi 


o 


o 


lîll 

Z    es 
I 
8 


Go.                       b.  \c. 

59,5  Pyrocaléchine o,25-8 

Anhydride  benzoïque  o,5  -8 
56,4  Dibenzyle 

Tryphényl  méthane . 

Lépidène 

112,5  Phénanthrène 

Dibenzyle 

Benzophénone 

Triphénylméthane  . . 

Lépidène 

Isobidésyl 

65,4  Dibenzyle 

Triphénylméthane  . . 

Lépidène 

Isobidésyl 


-4 

-4 

-4? 

-4 

-4 

-4 

-4 

-4 

-4 

-4 

-4 

-4 

-4 


k. 
17,16 
14.81 
io,33 
.8,5 
3i,6 
18,21 


n. 

o,4645 

o ,  56(>9 

o,56 

o,535i 

0,362 

o-386 


14,76    0,6569 


12, D 

i4,  i3 

61,12 

66,0 

17,0 

25,88 

42,14 

45,5 


o,79 

0,4526 

o,3453 

0,2754 

o,53 

o,4494 
0,2392 
0,1872 


Go  =  vitesse  de  cristallisation  d'un  liquide  pur  en  surfusion. 

G  =  vitesse  de  cristallisation  d  un  liquide  mélangé  à  une  autre 
substance  de  concentration  c. 

Go  —  G  =  k.C  où  k  et  n  sont  des  constantes. 

b     —  substance  additionnée. 

Ac  =  intervalle  de  concentration  de  b  en  molécules  par  100  molé- 
cules de  substance  pure. 

I     —  température  où  les  expériences  sont  faites. 


Variation  de  la  vitesse  de  cristallisation  avec  la  température 
(G.  Tamman,  Gedenkboek,  J.-M.  van  Bemmelen,  Helder, 
298-299). 

Méta-bromonitrobenzène. 

D'après  les  expériences  de  Bogojavvlensky. 


Température  du  bain. 
0 
3o 

25 

20 
i5 
10 

5 

o 


Vitesse  de  cristallisation 
en  millimètres  par  minute. 

Ô70±32 

652±6 

644±3 

6o5±7 

601  ±8 

58o±9 

56 1  dfc  1 


Th.  Strengers. 


:iOO 


Schmelzpunkte  (Mischungen  ).  —  Melting  Points  (mixtures). 


Meta  —  bromonitrobenzène. 

D'après  les  expériences  de  Jenrlrycliowoski. 

Vitesse  de  cristallisation 
Température  du  bain.  en  millimètres  par  minute. 


Cristallisation  (suiie). 

Commencement  de  la 
cristallisation   spontanée. 


33 
•28 
20 


689+11 
68o±io 
66g±:io 


Meta  —  chloronitrobenzône. 
D'après  les  expériences  de  Bogojawlensky. 

Vitesse  de  cristallisation 


Température  du  bain. 


3o 

25 

20 
i5 
10 


en  millimètres  par  minute. 

8i3±6 
9o5±:i  1 
855±5 
845±5 
8i6±i2 


Températures  et  pressions  de  la  cristallisation  spontanée    de 
l'eau  (G.  Tamman,  Z.  physik.  Chem.,  72,  618). 

A.8  =  différence  entre  la  température  de  fusion  de  la  glace  et  la  tem- 
pérature de  cristallisation  spontanée  pour  les  pressions  indiquées. 

Commencement  de  la  Sut-fusion. 

cristallisation   spontanée. -""^ — -~ —      «■  — - 

Nature        Temps 

de  en 

la  glace*,    minutes. 

I  4 


Pression 

en  kilog. 

Température. 

A6. 

55o 

-  7%  <•) 

0 
3,o 

555 

— 11,0     » 

7,o 

Pression 

en  kilog. 

Température. 

5-9 

-".O  (') 

935 

— 13,7     » 

1 1  ■  3 

—  1 5 , 0     » 

1 1 1 5 

— i3,o     » 

i363 

-i8,5     » 

1695 

—  26 , 0     » 

1705 

—•24,0     » 

200^ 

23 , 0      » 

2220 

— 24,5     » 

2240 

— 32,0       » 

2243 

— 32,0       » 

2345 

— 34,5      » 

2348 

—36 , 5     .» 

2448 

— 4o,o     » 

2479 

-38,5  (») 

2712 

-40,0  (3) 

2811 

—38,o     » 

2900 

— 32,o     » 

2976 

— 28,0     » 

2980 

—37,0     » 

3o58 

— 35,o     » 

3 125 

— 3t ,0     » 

Surfusion 

Nature 

Temps 

de 

en 

A8. 

la  glace*. 

minutes. 

0 
6,9 

» 

5 

6,0 

» 

2 

6,0 

» 

2 

4,0 

» 

3 

6,9 

« 

4 

io,3 

»  . 

1 1 

8,3 

» 

6 

3,6 

» 

4 

2,5 

» 

3 

10,0 

m 

12 

10,0 

» 

i3 

l3,2 

» 

24 

l5,2 

» 

26 

'9,'i 

» 

3o 

17,9 

» 

20 

20,  [ 

» 

35 

18,5 

» 

3o 

12,2 

)> 

7 

9,0 

» 

22 

18,0 

» 

8 

l6,2 

» 

i5 

12,5 

» 

'4 

(')  La  pression  augmente;  (')  La  pression  augmente  d'abord,  puis 
diminue;  (3)  La  pression  diminue;  (*)   Voir  le  Mémoire  original. 


X.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires;  éléments. 


Ag  -+-  Cd  (G.  Bruni  et  E.  Quercigh,  Z.  anorg.  Chem.,  68,  199). 

Cristallisation 


A.t.  p.  100 
Ag- 


o. . . 
1 . . . 
3... 

4... 
7,5. 

12,5. 

i5... 

'7,5. 
20. . . 
3o... 
4o... 
5o... 
60... 
70... 
80.., 
90... 
100. . . 


primaire 

commencement. 
0 

321 

33i 

345 
362 
4*6 

485 
5o6 

325 

545 
6o3 

658 
-'12 

77' 
826 
873 
920 
961 


fin. 
0 

321 
321 
321 

345 
345 
345 
345 

344 
345 
586 
634 

709 

736 

793 
854 
910 

961 


secondaire 


commencement. 


345 
345 
345 


fin. 


321 

324 
34o 


At. 


Ag  -+-  Na  (E.  Quercigh,  Z.  a/torg.  Chem..  68,  3o2). 

Cristallisation 
p.  100  Na. 


o. . . 

8,2. 

11,4. 
i3,8. 

«7,7. 
29.  •• 
39... 
49,5. 
59,6. 
63... 
70... 
75... 
80... 
85... 

9<>-.- 

95... 

too. . . 


commencement. 
0 
961,5 

894 

873 

845 

825 

772 

764 
748 
745 
742 
73o 
725 
722 
7.3 
665 


fin. 

o 


97,5 

97 

97 

97,5 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97,5 

97,5 
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Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires;  éléments  (suite). 
|Au  +-Co  (W.  Waiil,  Z.  anorg.  Chem.,  66,  64). 


p.  100  d'Au 


Commencement  de  la  cristallisation. 


Arrêts  de  la  température. 


o. 

5. 
i5. 
3o. 
5o. 
65. 
8o. 
9°. 

100. 


1493 
1467 

M37 
i375 
129.5 
12  4  2 
1  1  .{o 

995  point  eutectique. 
1017 
io(V, 


A» 


Te  (diagramme-)  (G.  Pei.lini  et  E.  Quercigh, 
Rend.  Accad.  Une.  [V],  19,  II,  4  «  7  >- 
Arrêt 

Temp.  de 
transformation       Points 
deAgTe.       eulectiques. 


349 
35i 
35a 
352 
35 1 
35i 
35i 
35i 
35 1 
35i 
35 1 
35i 
35o 
347 
347 


At.    ( 

'".onimenceinent 

correspondant 

p.  100 

de  la 

à  la  formation 

d'Ag. 

cristallisation. 

de  AgTe. 

0 

0 

0 

45 1 

— 

5 

435 

— 

10 

422 

— 

20 

392 

— 

3o 

3(1', 

— 

3 1 

3i5 

— 

33,3 

— 

— 

35 

35; 

— 

4o 

38o 

— 

44 

412 

— 

46 

436 

— 

48 

4)1 

44  ï 

5o 

47° 

443 

55 

Ï66 

44" 

60 

672 

j|36 

63 

786 

44  a 

66,7 

9^9 

— 

7° 

— 

— 

74 

— 

— 

76 

— 

— 

80 

— 

— 

85 

— 

— 

88 

— 

— 

90 

855 

— 

95 

9'7 

— 

98 

939 

— 

100 

96. 

— 

4  12 
412 
4 12 
4 12 
41 2 

4  «2 
412 


872 
87  I 
872 
872 
872 
872 
872 
873 
8-2 


lii  -+-  Ph  (diagramme)  (William  Edward  Barlow,  /.  Am. 
Chem.  Soc,  32,  1393). 


pour   10"  lii. 


O. 

10. 

20. 

27 . 


Durée  de  la 

rèls  de 

la  tein 

léralurc. 

cristal),  eutectique 

l". 

'2'. 

Unité  r  15*. 

3o7 

— 



297 , 3 

? 

— 

260 ,  G 

■? 

— 

232,6 

9 



pour  100  Bt. 

33,33.. 

4o 

42,85.. 

5o 

5j 

63,5... 

n 

75 

85 

1 00 


1". 

o 

204 

'77,3 

170,6 

M4,4 
126,9 
i5o,5 
178,5 
i98,3 
229,4 
271,2 


0. 


Durée  de  la 
cristall.  eutectique 

Unité  :  15". 


122  (surfusion)  >   1 


119        » 

— 

117,2       » 

7 

121,7 

13 

123,2 

26 

124,3 

22 

124,3 

16 

124,8 

— 

124,8 

I 

Cd-t-Te  (diagramme)  (M.  Kobavashi,  Mern.  Col.  Se.  Eng. 
Kyot.  2,  357  ;  Z.  anorg.  Chem.,  69,  3). 

Cristallisation 


p.  100  de  Te. 


commencement. 


o. .  .  . 
1,0.. 

20,0. . 
5o , o . . 

55,t7. 
63,42. 
81, 6t. 

94,44. 
1 00 ... . 


6920 


104l ,3 
IOOI 

8i5 

604 


fin. 
0 

322 
322 
322 
321 

366,5 

4o8 

437 

437 

437 


An  j- Te  (diagramme)  (G.  Fellini  et  fi.  Quercigh, 
Rend.  Accad.  Une.  [V],  19,  II,  447). 


At.  p.  100  d'An. 


Commencement 
de  la  cristallisation. 


o.  .  . 

2.  .  . 

5... 
to. . . 
12. . . 
i5... 
20. . . 

25... 

3o... 
33,3. 
4o... 
45... 
5o. . . 
55... 
60... 
65... 
70... 
80.. 
90.., 
95.. 
98.., 
100. . 


431 

443 

435 

422 

426 
444 
445 
46t 
464 
457 

5oo 
6i5 

? 

79' 

839 
908 

967 
1010 
io45 
1064 


Point  eutectique. 

o 

4i5 
416 
4i6 
4i6 

4'7 
416 
4i5 

414 

446 

447 
447 
447 
447 
447 
447 
447 
447 
4Î7 
4i7 
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Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (mixtures). 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires;  éléments  (suite)'. 


C.d -t- Pb  (diagramme)  (William-Edward  Barlow, 
J.  Am.  Chem.  Soc,  32,  i3g3). 


pour  100  Cd. 

o 

10 

i5 

i6,5.... 
18 

20 

30 

4o„.... 

5o 

6o 


70. 
80. 

90- 
100. 


Premier  arrêt, 
o 
327  ,0 

271,0 

252,0 
249,2 

^48,4 
253,5 
265,o 
272,6 
275,5 
278,4 
281,6 
290,2 
3oi  ,0 
320,7 


Arrêt 
eutectique. 

0 
246,5 
245,6 
247,3 
247,3 
247,3 

247,' 
247,2 
245,6 
245,6 
246,2 
246,8 
245,6 


Durée  de  la 

crist.  eutect. 

Unité  15". 

10 

17 

18,5 

21 

'9 
i5 
1 1 
10 

8,5 
6 

4 
i,75 


Cu  -+- Pb  (diagramme)  (J.  Giolitti  et  M.  Marantonio, 
Gazz.  C/iim.,  40,  1,57). 
2'  arrêt  de  la 
température. 


Pour  100 
de  Pb. 

10 
20 
4o 
60 
80 
90 


Commencement 

de  la 
cristallisation. 

io38 
1000 


9'9 


3"  arrêt  de  la 
température. 


Temp. 

0 
949 
948 

949 
949 
947 


Durée. 

(  minutes) 
2,25 

5 
i3 


Temp.       Durée. 

o       (minutes) 

1 ,5 


323 
3i3 
323 
323 
323 
323 


Cu  -+-  Sb  (diagramme)  (N.  Pahavvno  et  E.  Kiriani, 

Rend.  R.  Accad    Linc.  [V]  19,  1,  83gï. 

Cristallisation 

Température 

fin.         eutectique. 
o 

—  526 

—  528 

— o  528 


pour  100 

—  1, 

de  Sb. 

commenc 

98,46 

604 

96,93 

396 

93,86 

577 

38 

670 

34 

640 

32 

63o 

20 

83o 

10 

993 

6 

1010 

Température 
de  transformation. 


664 
63o 


620 
622 
622 


4o5 
4oo 
420 
420 
420 


Cd  -i-  Li  (G.  Masing  et  G.  Tammann.  Z.  anorg.  Chem.,  67,  ig5). 

Cristallisation 


At.  p.  100  de  Cd. 


100. . . 
86,9. 

67,7. 
58,8. 


commencement. 
0 

32  1 

453 


5o5 
536 


fin. 
0 

321 

4o8 
5o5 
526 


Cristallisation 


Al.  p.  100  de  Cd. 
4l,o.... 


22, 1 
o. . 


commencement. 

o 

525 
325 
•79 


fin. 

o 

5o3 
3o3 
179 


Cd  -t-  Zn  (G.  Bruni,  C.  Sandonnini  et  E.  Quercigh, 

Z.  anorg.  Chem.,  68,  76). 

Commencement 

At.  p.  100  de  Cd.  de  la  cristallisation.        Point  eutectique. 

o  o 

o 420  — 

5 -. ...  394  263 

i5 364  260 

3o 332  262 

5o 3o8  262 

65 289  262 

73,5 262  262 

85 289  262 

95 3 10  262 

97, 5 3i5  - 

99- 3|8  — 

100 321  — 

Fe  -t-  Ni  (diagramme)  (Kudolf  Bukr  et  Emil  Schuz, 

Metall.,  7,  4 1 5  ). 

Courbe  de  fusion  :  pyints  particuliers. 

Point  de  fusior  du  Ni  pur 14  35". 

Minimum  de  la  courbe 1 435" . 

Concentration  70  p.  100  Ni(FeNi2?). 

Courbe  de  transformation  : 

Transformation  du  Ni  pur 365°. 

Maximum  de  la  courbe 61 8°. 

Concentration  70  p.  100  Ni(FeNis?). 
Limiles  de  la  transformation  réversible  100  et  29  p.  100  Ni 

u  irréversible  29  p.  100  et  o  p.  100  Ni. 

Fe -+- P  (N.  Konstantinow,  Z.  anorg.  Chem.,  66,  218). 


Commencement 

p.  100  de  P.      de  la  cristallisation. 

0 
i5o5 


Point  de 
transformation. 


Point 
eutectique 


0,1.. 

1,0.. 
2,1.. 

6,9.. 
10,0. . 
10,6. . 
12,2.. 
14,0.. 
i5,o. . 
i5,6.. 
16,4.. 
17,0.. 
18,0.. 

>9,«.. 
21 , o . . 


M'80 
i43o 
1210 
1025 
io35 
1 1 13 
n  38 
1 1  $5 
u  65 
1222 
1260 
i3oo 
i328 
i345 


— 

935 

— 

1020' 

— 

I020 

— 

1 020 

— 

1025 

— 

1025 

I037 

n55 

ioi5 

1 158 

— 

n  58 

— 

1 120 

— 

120 
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Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires;  éléments  (suite). 


Hg-+-Te  (diagramme)  (G.  Pellini,  Gazz.  C/iim.,  40,b,  48). 


At.  p.  100  de  Te. 

i  oo 

95 

9° 

87)8... 

80 

jj 

70 

66,6.... 
60 


Commencement 

de  la  cristallisation. 
0 

45i 

43i 
422 

464 
493 
535 

548 


Température 
eutectique. 

—  0 
4l4 
4.3 
4o8,5 

4M 
4io 
4o8 
4o8 
4 1 3 


Na  -1- Te  (diagramme)  (G.  Pellini  et  E.  Quercigh,  Rendic. 
R.  Accad.  d.  Lincei  [V],  19,  II,  35?.). 

Arrêt  corresp.  à  la  formation 

Commencement    du  Na3Te,  de 
At  p.  100  de  la  deux  couches 

de  Na.        cristallisation.  liquides. 


o.  .  .  .  .  . 

2 

5 

10 

i5 

17 

20 , 

22 , 5 ... . 
25 

27 

28,57.. 

3o 

3i  ,5. . . . 
33,3. . . 

35 

37,5.... 

4o 

42,5   ... 

45 

47,5... 
48,5... 
5o...... 

52,5. . . 

55 

57,5... 

60 

62,5. . . 
66,7... 

7^ 

80.... 

90 

95 

99 

100 


452 

446 

439 

4^7 
408 

423 
43o 
435 
436 
435 
435 
435 
435 
436 
432 
412 
389 
34' 

33 1 
34o 
38i 
483 

579 
7i5 
868 

959 
860 
740 
56o 


435 
436 
435 
435 
435 
435 
436 


du  Na3Te,, 

de 

Points 

Na2Te  +  Te. 

eutectiq 

: 

0 
4o3 

— 

4o3 

— 

4o3 

— 

4oa 

— 

4o3 

— 

4o3 

— 

4o3 

— 

401 

— 

399 

— 

3g5 

— 

3i5 

— 

3l2 

— 

3i7 

— 

3i7 

— 

3.7 

— 

3i7 

— 

3i7 

— 

3i7 

— 

3i8 

— 0 

3.7 

348 

3.7 

348 

3i7 

347 

3.9 

348 

348 


98 

97,5 
97,5 
97 
97,5 


In 


I  (A.  Thiel  et  H.  Kcelch,  Z.anorg.  Chem.,  66,  3o9). 


Atomes  de  I,  par  1  at.  de  In. 

2,93 

2,72 

2,63 

2,49 

2,4o 

2,32 

2,27 


*/■ 

2,19- 
2,05. 

2,01 . 

',92. 
',90. 

1,88. 
i,79- 


Commencement 

de  la  cristallisation, 
o       o 

•95~I97 

182 

170 

157 

148 

147 
i63-i6i 

184 

208 
209-209 , 5 

205 

2i3,5 
225-228 
240-250 


1 ,68 270-275-285 

'.54 290-297 

i,4o 3t5 

1,27 338-339,5 

0,89 (352) 


Li 


p.  100  de  Li. 

100. . . . 

93,6.. 

77,6.. 
33,4.. 

*,9-- 

o. . . . 


Na  (G.  Masing  et  G.  Tammann,  Z.  anorg. 
Chem.,  67,  188). 


Commencement 

de  la  cristallisation, 
o 

179 

164 


97 


Arrêts  de  la  température. 


162 
162 
160 
161 


94 
94 
95,5 


Sn  -+-  Te  (diagramme)  (M,  Kobayashi, 
Mem.  Col.  Se.  Eng.  Kyot.,  2,  36 1  ;  Z.  anorg.  Chem.,  69,  7) 

Commencement 
de  la  cristallisation. 


pour  100  de  Te. 


o. . . 

o,5. 

1 . . . 

5... 
10. . . 
3o... 
5o... 

52... 

60... 
80... 
90... 

95... 
100. . . 


395,5 
470,5 

579,5 

638 

7i3,5 

775,5 

780,5 

728 

473 

4o4 

422,5 

437 


Arrêt 

de  la  température 
0 

232 


232 
23l 

23l,5 

23i  ,5 

232 
225,5 

392 

393 

393,5 

393 
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Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (mixtures] 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires;  éléments  (suite). 


le  (F.  M.  Jaeger,  Verh.  K.  Akad.  Wel. 
Jmst.,  (3),  18,  6 io). 

Cristallisation 


\t.  pour  100  S. 


O. 

5. 

io. 

15. 

20. 

25. 

3o. 

35. 
40. 

45. 
5o. 
55. 
6o. 
65. 
66, 
70. 

75- 
8o. 
85. 

9°- 

95. 

98. 

100. 


67. 


commencement. 

0 
452,5 

44o 

435 

43i 

426 

421. 

4  •  3 

401 

3g4 

389 

387 

385 

374 

368 

366 

36i 

348 

339 

288 


n5 


fin. 
o 

437 

43o 
423 


io3 
102 
106 
104 
io5 
io5 
109 
101 
io5 
io5 
to8 
109 
1 10 
108 
)09 
1 10 


Li  -f-  K  (G.  Masing  et  G.  Tammann,  Z.  anorg. 
C/iem.,  67,  188). 

Arrêts  de  la  température. 


100  de  Li. 


Commencement 
de  la  cristallisation 


92,9- 
44,8. 

6,7- 
o. . . 


1" 

0 
166 

■  65 

167 


60 
58 
60 


60 


Li  -+-  Sn  (mêmes  auteurs,  p.  192). 


100. . . 
94,6. 
78.3. 
72,3 
56,i. 
40,4. 
35,6. 
20,0. 

9,3- 
o. . . 


232 
2l4 

3i4 
36o 
455 
465 

312 

680 

? 

•79 


3i8 
3ig 

458 
458 
i75 


M?  -+-  Zn  (G.  Bruni.  C.  Sandonnini  et  E.  Quercigii, 
Z.  anorg.  C/iem.,  68,  79). 


At. 


100  de  Mg. 
5 


/  >  - 
i5. 


25... 

33,3. 


Commencement 
de  la  cristallisation. 
0 
389 

363 
483 
563 
589 


Température 
euiectique. 
0 
363 

363 
364 
36 1 

-  MgZn2 


Pour  les  mélanges  MgZn2-+-  Cd 
et  MgZn2  -+-  Cd  -+-  Zn  (voir  pages  3o5  el  3a8). 

Ni  -+-  S  (diagramme)  (K.  Bornemann,  MetalL,  7,  667). 

Points  particuliers  : 

Point  euiectique 644° 

Concentration  :  21, 5  p.  100  S. 

L'eulectique  se  compose  de  cristaux  mixtes. 

a.  avec  o,5  p.  100  S. 

b.  avec  24,2  p.  100  S. 

Point  de  fusion  de  Ni3S2 787". 

Point  de  transformation  de  Ni3S2 552°. 

Point  de  transformation  des  cristaux  mixtes  de  Ni 

et  Ni3S2 532°. 

Points  de  transformation  des  cristaux   mixtes  de 

Ni3S2  H-  S 520°  et  5oo". 

Température  de  formation  de  Ni6S5 55o°. 

Pb  -+-  Zn  (diagramme)  (Th.  Arnemann,  Métall.,  7,  204). 
Points  particuliers  : 

Point  de  congélation  de  la  solution  saturée  de  Pb  en 
Zn(8,5  p.  100  Pb) 4180. 

Concentration  de  la  solution  saturée  de  Zn  en  Pb  à 
4i 8°  :  3,4  p.  100  Zn. 

Point  eutectique 317". 

Concentration  euiectique  98,8  p.  100  Pb,  contenant 
'es  deux  composants  purs. 

S  -H  Te  (diagramme)  (G.  Pellini,  Gazz.  C/um.  40, a,  383). 


At. 

de  S. 


214 

0 

210 

2 

212 

5 

21  1 

10 

— 

20 

— 

3o 

— 

4o 

— 

5o 

— 

60 

Commenc. 
delà  cristal. 
0 
45i 

44i,5 
435 

43i,5 

420 

409 

497,5 
387,5 
368 


Tempér. 
eutectique. 


lo3 
io5,5 


108 
109 
1  io,5 


At. 
de  S. 

70 

75 
80 

90 
95 
98 

99 
100 


Commenc. 
de  la  cristal. 

3  47°,  5 
349 

321 

298 
212 
i63 

i'9 


Tempér. 
eutectique 
o 
1  10 

107 

io6,5 

108 

107 

107,5 

110 
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XI.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires;  élément-combinaison. 


Cl  ■+■  S02  (diagramme)  (A.  Smits  et  W'.-J.  de  Moov, 
Proc.  A.  Akad.  IVet.  Arnst.,  13,  34o). 

Point  de  fusion  du  chlore —  100",  45 

»  S02 —    7j",6 

Point  eutectique  ±1, 5  p.  100  mol.S02—  102°, 3  (à  l'obscurité). 


S  +  NHj  (0.  Ruit.  /.  angew.  Cltem.,  23,  i83o). 

o  o 

Courbe  de  fusion  entre  —77,7  et  —84,5 
Point  eutectique  16, 3  pour  100  S.  — 79,7 
Maximum  (aplati)  24  pour  100  S.     —78,3 


Cd  +  CdCI2 
(A.-H.-W.  Ate.v,  Z.  ph/sik.  C/iem.,  73,  5()3). 


Pour  100, 
en  mol.  de  Cd. 


3,5 

7,8 

12,5 

14,0 
I5,i 

l5,2 

16,2 

16,2 


Commencement 
de  la  solidification. 


568 
562 
556 

544 

53o  (eutectique) 

569 

C02 

60  5 

633 

635 


Cd  -+-  MgZn-2  (G.  Bruni,  C.  Sandonmni  et  E.  Qukrcigii, 

68,  80). 


Z .   anorg.  Client . 


Atomes,  pour  100. 


Mg. 

33,3 
3o,8 
27,3 

22,3 

1  , ,  3 
6,65 

2,5 

1,67 


Zn. 

66,7 
61,6 
54,5 

44,6 

28,6 

i3,3 

5,o 

,33 


Cd. 


7,6 
18,1 
33,i 

57,i 
80,0! 
92,5 
95,o 


Commencement 

de  la 
cristallisation. 


Cristallisation 
eutectique. 


589 

549 
5o8 


Pour  le  diagramme  Mg 


po 

346 
280 
3o6 
3io 
Zn,  voir  page  3o4- 


246 
285 
286 
281 
280 
281 


Bi-f-Cu3Sb  (diagramme)  (A.  Parravano  et  E.  Kiriaxi, 
Rend.  Accad.  Une.,  [V],  19,  II,  71). 
Commencement         Arrêts  de  la  température. 


(La  phase  solide  ne  contient  pas  de  CdCl). 


our  100, 

d 

:  la 

. — 

- 

de  Ri. 

cristallisation. 

1". 
0 

0 

3». 

2 

657 

64o 

398 

269 

10 

648 

64o 

390 

269 

20 

640 

3(j2 

269 

3o 

64  0 

3g5 

269 

4o 

64o 

Î93 

269 

"(O 

640 

390 

269 

60 

64o 

3<jo 

269 

7o 

64  0 

390 

269 

80 

(j|0 

. 

269 

90 

64o 

269 

9> 

XII.  —  Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires;  composés  inorganiques  (*). 


Mol.  pour  100 
NaCI. 


(M.  Zkmczizny   et  F.   Ra.mb.vsii,  Z.  anorg.   Client.,  65). 
LiCl  -+-NaCl  (p.  4ioj. 

Cristallisation 


Commencement.       Fin. 

O  II 

5go  OSo 

552  (miiiim.) 


8,83 

••*7,°° 552 

54,32 635  (io5 

8i,34 743  GgS 

Série  conlinue  de  cristaux  mixtes.    —  Second  arrêt  de  la 
température  à  3o<>"  environ. 


Mol.  pour  100 
NaCI. 


22,86. 

45,04. 

65, 00 
8 1 , 90 . 


NaCl-f-RbCl  (p.  414). 

Cristallisation 

Commencement.        Fin. 

O  D 

63o  54.1 

54i  54i  (eutect.) 

«4  '  54 1 

7^6  54 1 


LÎCÏ-+-KCI  (p.  4o5). 

Cristallisation 


Mol.  pour  100 
KCI. 


12,81. 

24,80. 

'.o,47- 
56, 10. 
68,08. 
86,!-. 


Commencement. 
0 
552 

Fin. 
35i 

477 
352 

35a 

j'>i  (  eutect.) 

492 

3  )?. 

''94 

J  J2 

71  > 

)  >o 

Mol.  pour  100. 
KhCI. 

7,74 

28,10. ... , 

44,75 

<>6,77 

89,o5 


LiCl  -+-  RbCl  (p.  407). 

Cristal  I  i;-a  lion 


Commenceme 

nt. 

1  in. 

0 

11 

579,5 

3t2 

45o 

3l2 

3  12 

3 12  (eutect 

527 

3 12 

672 

ii  i 

(*)  Pour  les  solutions  aqueuses,   voir  aussi  page  334. 


Tables  internationales. 
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Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires;  composés  inorganiques  (suite). 
(M.  Zemczuzny  et  F.  Rambasii)  (suite). 


NaCl-t-CsCl  (p.  420). 

Cristallisation 


Mol.  pour  100 
NaCl. 


Commencement.       Fin. 


18, i5. 

34,5o. 
5o . 00 . 
72,00. 
88,00. 


56o 
493 
58o 
701 

772 


493 

493  (eutoct.) 

493 

493 

493 


A  45 1",  transformation  polymorphe. 


KCl-+-RbCI(p.  412). 

Cristallisation 

Commencement. 
0 
728 

7^o 
6o,35 75o 

79,20 76i 

Série  continue  de  solutions  solides. 


Mol.  pour  100. 

i5,55.... 
42,68.... 


Fin. 

0 
726 

73 1 

738 

75o 


Mol.  pour  100 
KCI. 


KCl  +  CsCl(p.  418). 

Cristallisation 

Commencement.        Fin. 


ii,46 

33,96 

59,93 

83,97 

Série  de  solutions  solides. 


633 
616 

635 

729 


623 

6i6(minira.) 

637 


M  2 


Mol.  pour  100 
RbCl. 


ii,5 

32,  çj3 

5n, 85 

87,87 

Série  de  solutions  solides. 


RbCl-f-CsCl(p.  416). 

Cristallisation 

Commencement. 
0 


635 
644 
671 
709 


Fin. 

o 

635  (minim.) 

640 

660 

698 


C.aO 
Points  particuliers 


Alt03  (diagramme)  (R.  Neumann,  Stald  u,  E.,  30,  1 5 13 ; 


Points  eulcctiques. 

I 

II 
III 


Maxima  de  la  courbe  :   14000 
»  1590" 

Concentration  p.  100 
Température.  A.'  03- 

t385°  47,6 

i385  54,8 

i5-5  64,5 


Composition  :  5CaO,  3Al203 
»  CaO,  A1,03 

Le  mélange  se  compose  de  : 

3CaO,    Al203-h5CaO,  3A1203 

5 CaO,  3A1203-+-    CaO,    Al203 

CaO,   AI203-h3CaO,  5Ai203 


CaO  -t-  Fe203  (diagramme) 
(E.-J.  Kohlmevlr  et  S.  Hilpert,  Metali,  7,  227; 


HgCI2  h  HgRr,  (J.-S.  van  Nest,  Z.  Krist.,  47,  263). 

HgClj  Température 

pour  100.  de  fusion.               Modification. 

0 

1 00 ,  00 265 

9', 97 237 

75,91 234    f                 Mod.  I 

74 ,24 2.33     1              Prismatique 

71,66 228    i               suivant//?. 

5i,o3 220     1 

43,77 2'9     / 

28,72 214     J           Mod.  inlerméd. 

27,59 21  i     >             Prismatique 

23,89 212    )               suivant». 

9,12 219    )                 Mod.  II 

o..    222     (         Tables  suivant  c. 


HgRr2  -4-  Hgl2  (même  auteur). 

llglj  (jaune)  Température 

pour  100.  de  fusion.               Modification. 

o 

o 222 

9,97 2o5 

18,86 205 

23,66 207 

33, 1 5 205 

4i  ,o5 2o5 

5i  ,70 207 

69,97 •  210 

70,71 2l3 

76,58 212 

77,63 214 

80 ,  09 2 1 5 

100,00 245      | 

llgl3(  rouge). 

97,12 243     }                 Mod.  111 

100,00 j          Hexaèdre  a  et  c. 


Mod.  II 
Tables  suivant  c. 
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FeS 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires;  composés  inorganiques  (suite). 

Na2SOt-H  K2SO*  [(diagramme)  (R.  Nacken,  Centr.  Min.,  a65)] 
Miscibilité  complète. 


NflîS  (F.  Thomas,  Metall.,  7,  706) 
Solidification. 
Composition. 

FeS,  NasS 

a  Fe  S,  Na2  S 

3FeS,  NaiS 


Commencement. 

o 

66 1 
685 
835 


Fin. 
0 
661 

660 

665-6700 


Minimum 20  mol.  pour  100  KtSOi,  83o 

Trajet  de  la  cristallisation . .  60  »  »        912-8900 

*  »  ..  7.5  »  »        970-942 

»  »  . .  85  »  »       1010-970 


NaOH  ■+■  KOH  (G.  von  Hevesy,  Z.  phjsik.  Chem.,  73,  676). 


KOH 
pour  100. 

100 

96,2 

9'-,  7 
86,9 
80,0 

7'.7 
64,6 
55,6 

52,1 

5o,4 

46,9 
42,3 
3i,i 
3s  ,o 

23,9 
18,8 

6,7 
o 


Cristallisation 


Transformation. 


Commenc*. 

36o° 
35o 
345 
325 

297 
264 
233 
200 

191 

188 
i85 

199 

2l3 

228 
245 
259 
292 
3i8 


Fin. 
o 
36o 

347 
34i 

3l2 

286 

25o 
242 

198 

«9i 
188 
i85 
195 
2o3 

2l5 
232 
245 
28l 

3i8 


Commenc'. 
o 
246 

243 

23  £ 
219 

208 

«97 
190 
i85 
180 
180 


Fin. 
0 
246 

243 

227 

2l5 

207 

197 
187 
i85 
180 
180 


Les  températures  de  fin  de  transformation  sont  incertaines. 


KOH 

pour  100. 

100 
95,2 
87,4 

79.° 
73,8 

6<;,t 
55,9 

5l,2 

48,3 
40,0 

3i,4 
22,7 
20, 1 
i3,6 

9,« 
4,5 
o 
*  La  valeu 
graphique 


KOH  ■+■  RbOH  (même  auteur,  679). 
Cristallisation.  Transformation. 


Commenc*. 

36o° 

382 

395 

399 
398 
373 
327 
3o6 
309 

321 

334 

344 
348 
35i 
35o 
33a 
3oi 
r  2i3  de  l'ori 


Fin. 
o 

3Co 

38o 
393 
399 
397 
37i 
324 
3o4 
307 
3i7 
327 
339 

344 
35o 
35o 
328 
3oi 
ginal  est 


Commenc'. 

o 

2I8 

247 
248 

244 
243 
236 
■>3o 
216 

215 
225 

233 
9.40 
242 

248 

248 
247 
244 

probablement 


Fin. 

o 

248 

247 

246 

243*(max. 

243 

235 

228 

2l5 

21 5  (mir. 
222 

23 1 

239 

242 

248(niax./ 
247 
245 

244 
une  erreur  typo- 


)l 


NaOH  +  RbOH  (même  auteur,  681). 


RbOH 

pour  100. 


loo. . . 
95,0., 
9i,4- 
85,9.. 
83,i., 
75,2. 
68,0. 
60,6. 
53,2. 
5o,i. 
48,2. 

46,4- 
38,8. 
3o;7. 
22,4. 
i3,3. 
6,8. 


Cristallisation 

Commencement.    Fin. 
o  o 

3oi        3oi 

280        276 

270 

255 

242 

267 

272 

278 

268        266 

244        239 

237        235 

249        246 

261        254 

273        264 

284        280 

290        288 

3o5        3oo 

3i8        3i8 


Arrêt  eutectique 

Durée. 


Température 
o 


241 
241 
241 
24 1 
2.41 
240 


3o 

«19 

«57 

83 

20 

32 


Transformation 

Commencement, 
o 

245 
200 
172 

171 

171 

171 


171 

188 
202 
207 

211 

227 
240 

254 
268 
276 
3oo 


Fin. 
o 

245 
189 

172 

'71 
171 
171 

170 

170  (i) 

182 

200 
202 
204 
223 
236 

a5i 

266 
272 
3oo 


Lacune  entre  9 1,4  et  60, 6  pour  100  RbOH.—  Le  maximum  près  de  2780  correspond  probablement  à  une  combinaison  RbOH,  2  Na  00 
(')  Maximum  de  la  température  de  fusion  et  minimum  de  la  température  de  transformation. 
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Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires;  composés  inorganiques  (suite). 
Na^SO*  -T-  CaSOi  (G.  Calcagm  et  G.  Mancini,  Rend.  Accad.  Une,  [V],  19,  II,  4*4), 


Na2SO, 

Commenc'dela 

Temp. 

Na.SO, 

Commenc'dela 

Temp. 

Na2SO, 

Coromenc'de  la 

i\'a,S04 

Commenc'dela 

pour  100. 

cristallisation. 

etitectique. 

pour  100. 

cristallisation. 

eutectique. 

pour  100. 

cristallisation. 

pour  100. 

cristallisation. 

0 

.370" 

0 

5l 

» 

0 
9'7 

72 

947 

85,2 

944 

■9,4 

iid5 

9<4 

5  2 

918 

9'7 

73 

948 

86,9 

943 

20 

II  52 

gi3 

53 

920 

917 

74 

948 

90 

935 

■28,5 

1 1 22 

9'7 

57,8 

92  5 

91" 

75,8 

949 

92 

929 

33 

1080 

9'7 

61,7 

93 1 

■ 

77 

949 

93,6 

923 

4', 6 

ioo5 

917 

65,5 

938 

• 

79 

948 

99,2 

893 

45,7 

9J7 

9'7 

67,5 

939 

• 

80 

949 

100 

887 

47, 8 

9I0 

9»7 

69,2 

944 

. 

82,6 

949 

49,8 

923 

9'7 

/i 

946 

83,5 

946 

NaN03  -+-  NaNOî  (diagramme)  (G.  Bruni  et  D.  Meneghini,  Gazz.  Chim.,  40,  a,  684). 

Pour  100  de  Na  N  03 

dans  le  mélange,      dans  les  cristaux  mixtes 


Pour  lOOde.NaNO;, 
dans  le  mélange,      dans  les  cristaux  mixtes. 


3,95 

6,4 

1 1 .35 
i6,3 


3i,o5 

36 

10,9 

43,35 

45,8 


'4,7 
29,2 


38,3 


Température 
de  solidification. 
0 
284  ,  5  Val.  extrapolée.  48,3 

28l,5  5o,75 

278  53,2 

274  55,65 

267  58 , 1 

259  60,6 

25i  70,45 

233  8o,3 

226  90 , 1 5 

224,5  95,07 

224  100 

223 


56 


;4 


Température 
de  solidification. 
•  •  o 

222 
22 1 , 5 

22.3 
2  25 
230 

a35 

249 
267 

288 

297 
3 12 


(H. -S.  van  Klooster,  Z.  anorg. 
T  Commencement  de  la  cristallisation.  —  E  Température  eutectiq 
KPOj-t-KBO,  (p.  123). 


Chem.,  69  et  Thèse  Grôningen). 

ue  (en  descendant).  —  Em  Température  eutectique  (en  montant). 
NaBOs  +  KBO,  (p.  i3i). 


KPO 


3P 

100. 

î>5- 

90. 
85. 
65. 
60. 
5o. 
4o. 
35. 
3o. 

25. 

i5. 

10. 

o. 


100. 


T. 

0 
810 

752 

681 

708 

848 

885 

87, 

85o 

800 

i:° 

844 
891 

9' 5 

947 


E. 

o 

677 

681 
676 


727 
770 
766 

7o5 
677 


NaPC-r-NaBOîCp.  127). 


NaPOjp.  100. 

IOO 

80 

70 

60..... 
5o 


610 

608  (?) 

796  (?) 
800 

774  (?) 


NaPOjp.  100. 

3<> 

20 

10 

o 


T. 

864°(?) 
866 
922 
966 


NaBO,p.  100. 

100 

9o 

70 

5o 

3o 

10 

o 


T. 

966U 

944 
882 
85o 
886 

929 
947- 


966 
936 

85o 
857 
918 
997 


LiB02-*-NaB02(p.  132). 


LiBO 


2P- 

IOO. 

90. 
70. 
5o. 
3o. 
10. 
o. 


100. 


843 
808 
734 

795 
9'9 
966 


r>4o 

65 1 
63g 
573 
55o 


Em. 

n 

65 1 

654 
65o 
648 
648 


LiSi03p.  100. 

IOO 

90 

80 


I,i2Si03  -+■ 
T. 

1188° 

1184 

1169 


ZnSi03(p.  i43). 
LiSi03p.  100. 


70. 

10. 

o. 


u3o 
i353 
•4i9 
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Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires;  composés  inorganiques  (suite). 


(H.-S.   ^AN   Klooster)    (suite). 
ZnSi03-f-CdSi03(p.  146). 


ZnSi03p.  100. 

100 

90 


5o. 

3o. 

10. 

o. 


«419 

i38i 
1276 
117/, 
io5> 

1 144 

1 1 55 


Na,Si03p.  100. 

1 00 , 

80 

60 

4o 

•>.o 

o 


Na2SiO,-+-NaB02(p.  i53] 
T. 

0 

1 56 

94o 

870 

9^4 

966 


Li,Si03p.  100. 


Li2Si03-t-LtB02(p.  149). 


100. 
90. 
80. 
60. 
5o. 
3o. 
io. 
o. 


1188 

n5o 
iio3 

946 

885 

801 
843 


737 

779 
785 

76a 


MOi 


SiO.p.  100. 
49,2... 


58,5. 
6i,3. 
6G,7. 


82,1. 
88,1. 
90,8. 


Si02  (p.  140). 

T. 

o 
141  5 

1243 

Il59 

io83 

1188 

1 157-1 135 

îo83 

985 

1081  (?) 


1164 
1  i3G 


E. 

0 

806 
81 5 
78a 

737 


Em. 


804 
802 
802 
8o3 


E. 

0 

(?) 

101 5 

1010 
1008 


948 
94' 
948 
94o 


Transformations 


100,0. 

99- •• 

97- •• 
94,5. 
91... 

[6,6. 
o. . . 


762 
85o 

937 
1008 


700 

(199 
688 
687 
G90 
io5o 
10  56 


i. 

0 
589 

590 

jgi 

590 

592 


ir. 

0 
572 

578 

570 

»76 

569 


LijO  ■+  Si02. 
(R.  Rieke  et  K.  Endell,  Spr.,  43,  685). 


Si  O,  p.  100. 


70 

66,7  =  Li2O.Si02... 

65 

60,0 

57,5  =  3Li20.2Si02 

55 

52,5 

5o,o  =  2LiOjSi02  . . 
47,8 


Commencement 

delà  cristallisation. 
0 

Il52 

1180 
1170 
io58 

998 
1070 
1180 

I2l5 
1200 


Point 

eutectique. 
0 
g5o 

io35 

1025 

998 
1000 

995 


PbO-+-Si02  (diagramme). 
(S.  Hilpert  et  R.  Nacken,  Ber.  Dtsch.  Chem.  Ges.,  43,  2565;. 

Na;SiO;-)-KiSi04  (diagramme) (F. Thomas,  Metall.,  7,  706). 

0 
Point  de  fusion  Na4SiOt 1040 

»  KiSiCH 913 

Minimum  de  la  courbe  : 
5op.  iooKtSiOi  -+-  5op.  tooNa4Si04 743 


NaiWOj  +  NajSiOj  (p.  i55). 

Le  liquide 
..\'a,WOt  p.  100.        setrouble.    Équilibre. 


4CaO.P2O5-f-CaO.SiO.  (Hermann  Blome,  Metall.,  7). 

Point  de  fusion  du  mélange 

4CaO.P205-H  CaO.Si02  (combinaison)...     17000  (p.  704». 
4CaO.P205-+-2CaO.Si02  (diagramme)  (p.  664). 


4CaO.P20, 
pour  10(1. 


100. . . 
80... 
68,0. 
6c... 
31,7- 


Point 
de  fusion. 

1870 

i55o  1e1  minimum. 
1710  1"  maximum. 
i65o  2e  minimum. 
1780  2e  maximum. 


(B.  KarandéeI'F,  Z.  anorg.  Chem.,  68). 
CaSiO,  +  CaP2  (p.  190). 


CaF, 
molécules  p.  100. 


o. 
20. 
4o. 
5o. 
60. 
80. 
90. 
100. 


Commencement 

de  la  cristallisation. 
0 
[  joi 

1293 

1196 

1127 

iaio 

1338 

i363 

1378 


Arrêt 

eutectique. 
0 


..37 
1126 
1127 
n3o 
1143 
n3S 
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Schmelzpunkte  ( Miscfcnnge» ).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  binaires;  composés  inorganiques  (suite). 


(B.  KarandÉeff,  Z.  anorg.  Chem.,  b8)  (suite). 

CaSi03-i-CaCi8(p.  194). 

Arrêts  eulectiques 


CaCl2 
moiéeules  p.  100. 


o. 

iO. 

3o. 
5o. 
60. 
80. 

9à- 
100. 


Commencement 

de  la  cristallisation. 
o 
1 5o  ï 

[464 
1 29^ 

1 170 


(?) 

772 


I. 

o 

761 

766 

7«6 
754 
761 

766 


n. 


Û99 

709 


(P.  Lebedew,  Ann.  Inst.  Pol.  P.-le-Gr.,  13). 
CaSi03-+-CaS  (diagramme) (p.  616). 
Commencement    Transition  complète    Décomposition 


CaS 
mol.  p.  Î00. 

o 

5 

10 

i3,8... 

i5 

20 

*5 

<o 

37 

5o 


delà 

cristallisution. 
0 

l5t2 

i4g2 
1482 
1496 

1489 

(421 

«443 
1443 
i43i 
i398 


dans  la 
phase  solide. 

a 
l5l2 

l4-2 


1404 

>4o4 


i3G4 
1370 


des  dissolutions 

solides. 
0 

!  222 
I23o 

i3oi 

1290 
I200 
Il48 


MgSi03- 


MgSiO, 
mol.  p.  100. 


MnSiOs  (diagrainnSe)  (p.  627). 

Commencement    Transition  complète 


o.. . 

8,6. 

12,5. 


de  la 

cristallisation, 
c 
1210 

I  2'z3 

1237,5 


dans  la 

phase  solide 
0 
1210 

1216 


Commencement    Transition  complète 


MgSiO, 


mol. 


100. 


17,2. 

25... 

4i,6. 
5o... 

58,5. 

75... 

83,3. 

100. . . 


de  la 

dans  la 

cristallisation. 

phase  solide 

0 

0 

1256 

1222 

1270 

1229 

i3i3 

1280 

i328,6 

i3o4 

J368 

. 

«437 

i395 

i45o 

. 

i535 

1535 

CaSiOj-i-  BaSi03  (diagramme)  (p.  633). 


CaSiOj 
moléciiies  p.  100. 


Commencement    Transition  complète 


de  la 
cristallisation. 


dans  la 

phase  solide. 
0 


o. . . . 
6,25. 

25.... 

38,4.. 
65,5.. 
75.... 
8. ,3.. 
87,5.. 
too. . . . 


«438 

>438 

i337 

. 

1228 

. 

1172 

n3o 

1080 

1024 

1040 

. 

1279 

1220 

.393 

. 

i455 

j383 

l5l2 

l5l2 

MnSi03-i-  BaSiOj  (diagramme)  (p.  633). 

Commencement 

de  la 
cristallisation. 


Ba  Si  02 
molécules  p.  100. 

3 

6 

12,5. . . 

90 

1 00 


1188 
.i73 
n37 
£363 
i438 


XIII. 


Points  de  tusion  de  mélanges  binaires  d'une  substance  inorganique  et  d'une  substance  organique  ( 


*). 


(M.-J.  Schrodlb,  Vharm.  fFeekbi.,  47, 604.) 
Eau  +  chlorhydrate  de  cocaïne. 


Pour  100 

o,  ï . . 
0,2.. 
o,3. . 
0,4.. 
o,5. . 
0,6.. 


Temp. 
de  c>ng. 

o 

—0,021 
— o,o3t 
—0,041 
— o,o52 
— 0,062 
—0,073 


Pour  100. 

0,8. 
o,9- 
>,o 

.,5. 
2,0. 
5,8. 


Temp. 
de  coug. 

— o,o83 
—0,094 
— o. io5 
— o, 116 
-0,172 

— 0,23l 

— o,56o 


(A.  F*ttON,  Ann.  Chim.  r!>jsiq.  [8],  19). 


Eam-  acide  Isobutyrique. 


Molécules 
pour  ICO  d'acide. 


Température 
de  congélation. 


0,00 o 

3,4 '      deux      ■  —  2,70 

11,8 /  couches  '  —  2,95 

56,o f   liquides  f  —  3, 61 

87,3 — 12, 5o 

100,0 —80,00 


Eau  -r  acide  butyrique-//. 


Molécules 
poiir  100  d'acide. 


0,00 

2,9° 

>7,20 

5g,  14  (eut.>. 

82,7° 

100,00 


Température 

de  congélation. 
0 
o  00 

•  -   2,70 

•  —  3,07 
.     -i3,4o 

—  1 n , 00 

—  3.12 


*  n  ••••  les  solntions  aqueuses  diluées,  voir  page  335. 

{ 
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Points  de  fusion  de  mélanges  binaires  d'une  substance  inorganique  et  d'une  substance  organique  (suite). 

(A.  Faucon,  Ann.  Chim.  Physiq.  [8],  19)  (suite). 


Eau  -+-  aoide  formique  (page  g5). 


Molécules 
pour  100  d'acide. 


Température 
de  congélation. 


0,00 0,00 

4,oi —  4,00 

i6,iG — i5,8o 


42,00  (eut.). 

69,86 

82,65 


100,00. 


-48,oo 
-17,80 

-  4,20 

-  8,5i 


Eau  -+-  acide  acétique  (page  95). 


Molécules 
pour  100  d'acide. 


Température 
de  congélation, 
o 
0,00 

—  5,3o 

—  12,10 


0,00 

5,35 

13.70 

23,21 —20H'0 

29,37  (eut.) — 27,00 

49,08 —11 ,3o 

64,70 —  2,01 

81,10 -+-  8,i5 

100,00 -(-16,68 


Eau-)- acide  propio nique  (page  96). 


Molécules 
pour  lOOd'acide. 


Température 
de  congélation. 


0,00 0,00 

7,5o —  G,  10 

16,70 —  i2,5o 

49,10 — 20,20 

63, 3o  (eut.) —29,40 

74,8o —26,90 

100,00 — 19, 3o 


(Rkzsô   Bai.lô,    Z.  phjsik.   C/icm.,   72,    4 
Magjr.  c/i.f.,  16,   i65.) 

Eau  — acide  acétique  (page  444). 

La 

Température         pa 
Acide  p.  100.                            décongélation.          1 

39  ; 

phase  solide 
est  formée 
-  des  cristaux 
nixtfes  type 

a 

P 

l 

0 

a 

1 

a  et  S 

v 

Acide  chlorhydrique 
Z.  phvsik. 

Mol.  p.  100              Tempér. 
l'aniline.            dcsolidiftcat. 

0 

-1- aniline  (G. -H 

Chenu,  71,Gi.) 

Mol.  p.  100 
d'aniline. 

55,5 

53,o 

49,8 

49,7 

I9,° 

12,0 

5,3..    . . 

Leopold, 

Tempér. 
de  solidificat. 

186, là  i86,3 

98,0... 
95,3... 
90,9... 

76,8... 
71,4... 
66,7... 
65,o... 

62,5... 
58,8... 

'  Dans  un 

...     -7l3 

49,9 
99,8 

...        i4i,5 

1 54 , 0 

164,6 
...       174,4 

tube  scellé. 

192,2 
i97,5 
198,6 

Eau  —  acide  formique  (page  445). 
Formation  de  ciistaux  mixtes. 

Eau  —  acide  propionique  (page  446). 

0-47 <>      —  8,7 

47-87 -8.7  —'9,o  (eut.) 

87-100 

■99,2(3) 

>99,o* 

198,7* 
-i-    11* 

—  ■>%* 

—  6'.* 

Eau  —  acide  butyrique  (pa#e  448). 
88,91 

—  1  I  2  j 'J 

o-Nitroioîuène  —  percxy de  d'azote  (J.-K.   Breithaupt,  Thèse,  Université  de  Genève,  38,  \\°\Hî). 


Première  série . 


Molécules 
pour  100 
lenitrotoluéne. 


100. . . . 

99,95. 
92,60. 
89,48. 
85,91. 
84,98. 
79 . 5 1 ■ 
76,72. 
66,01 . 


Température 

de 
congélation. 

o 
••  —  7 
..  -8,5 
..  —  9,5 
..  —io,5 
— 12,2 
..  -14,8 
..  —17,3 
..     —18,0 


Molécules 
pour  100 


Température 
de 


île  nitrololuène.      congélation. 


-3o,5 


63,52 

60,04. ..,. . 

r»4,64 

5o,i7 

45 

4i,7< 

3o,43 —48,5 

25,01 — 43 

20,52 —39,2 


-32,4 
— 36,o 
-45,9 
-47,o 
-5o,9 
— 5o,5 


Deuxième  série. 


Molécules 

pour  100 

de  nitrololuène. 


Température 

de 
congélation. 


Molécules  Température 

pour  100  de 

de  nitrotoluène.       congélation. 


1 00 ... . 
83,52. 
82,18. 
80,64. 
73,71. 
7i,56. 
70,04. 
69,01. 


—  7 
-i4,  « 

[5,0 

—21,5 
-20,8 

—  23,2 
-24,8 

—  26,5 


66,8.. 

56,99- 
5o,6.. 

47,49- 
43,6i. 
32,5.. 

22,49- 


— 3o,3 
-4i,3 
-46 
— 5i  ,1 

-r)2 

-49,5 
-4t,5 
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Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


Points  de  fusion  de  mélanges  binaires  d'une  substance  inorganique  et  d'une  substance  organique  {suite). 

Boris  N.  Mensciiutkin,  Ann.  Inst.  Pot.  P.-le-Gr.,  14  (diagrammes)  (  *j. 
Les  yaleurs  en  chiflïes  gras  se  rapportent  à  l'équilibre  mctaslable. 


SbCl3  +  /^-Xylène  (page  273). 

Solution  saturée. 
Molécules 
Température.       pour  100  SLCI3. 


14... 

H.7- 

10... 

7... 

'20 .  .  . 

3o . . . 
.',0... 

30... 

56... 

15... 
35... 
45... 
55... 
Go... 
65... 
70... 
65... 
58... 
6i,5. 
65... 
69... 
73... 


o 

5,6 
11,2 
18,6 

9)° 
M, 4 

71,8 

31, o 
50,0 
22,1 
32,2 
37,5 
43,1 

47,9 

53,i 

66,6 

78 

84,4 

86,7 

90,» 
94,3 
100 


SbBr3  4-/)-Xylène  (page  277). 

.Molécules 

pour  100  Sb  Br,. 

l4 o 

\i 5.5 

10 10,5 

3o 18,8 

40 '-'4,  S 

5o 33  ,9 

60 ...  4-5,6 

65 55,5 

G; .  ") 66 , 6 

GG,5 68,9 

!"> 75,8 

85.. 86,9 

88 91.  t 

9' 9'»" 

94 100 


SbCU-t-  /«-Xylène  (page  280). 
Solution  saturée. 
Molécules 
Température.        pour  100  SbClv 


— 43... 

— 20. . . 
—  5 . . . 
H-  5... 

-r    7,5. 

—15... 

-+-  5. . . 
— i5. . . 

25.  . . 

33... 

38... 

36,5. 

19... 

5o... 

60... 

68... 

70. . . 

73... 


o 

3,6 

8,2 

i6,5 

29,1 
42,2 
50 

27,2 

31,6 
40,0 

47, -i 
56,8 
66,6 
70,6 
64,3 

76,9 
83,5 

9',4 
94,3 
100 


SI)  Br3  +  /«-Xylène  (  page  282  ). 

Molécules 
pour  100  SbBra. 


-35... 


—  1  ). . . 

o.  .  .  . 

•+-5 

-4-IO.  .  . 
+13,5. 

—  5... 
-i-i5... 

35... 
45... 
53. . . 
65. . . 

7  5 . . . 

8  ; . . . 
90... 

9-1  •  •  • 


o 
2,0 

4,7 
lo,o 
20,3 

27, 5 
38,8 
50,0 
43,5 

47,7 
53,  G 

J7,'J 
62,2 
68,3 

7'M 
85,6 

!lV 
100 


SbCI3-t-o-Xylène  (page  284). 
Solution  saturée. 
Molécules 
Température.        pour  100  SbClj. 


—29. 
—35. 
— 20. 
—  10. 
o. 
-i-10. 


'9, 
8. 


2).  .  . 

3o... 
33,5. 
3i,5. 

5o. . . 
60... 
65... 
68... 
71... 


i3,4 
18,7 
26,4 
36,4 
5o,o 
43,0 
53,7 

J9,° 
66,6 
69,0 

78,  G 
85,4 

89,1 
92,6 
96,6 
100 


Sb  Br3  -+■  o-Xylène  (  page  286  ) 

Molécules 
pour  100  SbBr3 


—29. 
•1  ■» 

3J  . 

—  10. 
O. 


-IO. . . 

1 5 . . . 
20. . . 
24... 

22,5. 

0... 
20... 

4o. .. 
60... 
70... 

80... 

9<>-- 

94... 


o 

8,7 
i3, 3 
21,8 
28,0 
37,0 
5o,o 

52,  (t 

46,0 
51,4 

58,i 
66,6 

7*, 7 
8l,3 

93,o 

100 


SbCU-i-  Cymène  (page  288). 

Solution  saturée. 

Molécules 
pour  100  Sb  CI,. 


—73. 
-76,i 
— 5o. 
— 3o. 
— 20.: 
— 10. 
-  3, 
-+-10. 

20. 

3o. 

35. 


4o. 

0. 

30. 

5o. 
60. 
65. 

70- 
73. 


o 

1,2 

.4,6 

9,3 

■  3,6 

20,5 

'■«9, 2 
33,8 
39,0 
47,3 
53,2 

«3,7 
50,9 
61,0 

7i,7 
80,0 
85,3 
93,8 
100 


SbBr3-+-  Cymène  (  page  290). 

Molécules 
pour  100  SbBr,. 


—  ;J. 

—77- 
—60. 

-40. 
—2.0. 

—  10. 

o. 

-r-  5. 
+10. 

-  7. 
20. 
40. 
60. 
70. 
80. 
9<>- 
9i- 


o 

0,8 
i,G 
3,4 

7,' 
12, 1 

21,5 

28,3 
50,0 
26,5 

32,2 

J9 , 5 
5o,5 
Go,  4 

74,1 
90.8 
100 


(*)  Voir  aussi  les  tables  p.  332-333  et  3/|i-34'i. 
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Points  de  fusion  de  mélanges  binaires  d'une  substance  inorganique  et  dune  substance  organique  {suite). 


SbCl3-+-  Mésitylène  (page  309). 


Température, 
o 

-54,4...- 
—55,6.... 

-3o 

—  10 

-MO 

3o 

38 

45 

55 

65 

73 

75,5. . . . 

7° 

58,5 

63 

68 

7° 

73 


Solution  saturée. 

Molécule» 
pour  100  Sb  CI.,. 


o 

0,8 
■2,6 
5,1 

12,2 

25,8 
35,9 

38,5 
43,3 
5o,o 

5g»  4 
66 , 6 

78,. 

87,1 
89,2 

93,9 
96,2 
100 


SbBr3-+-  Mésitylène  (p.  307), 


Température, 
o 
-54,4.... 

— 3 3,2. . . . 

— 3o 

—  10 

H-  I O 

'20 

29 

40 

5o 

60 

67 

69,5.... 

69 

61 

70 

80 

90 

94 


Solution  saturée. 
Molécules 

pour  100  SbBr,. 


o 

0,7 
1,2 

3,2 
10,2 

'5,7 
22,6 
28,3 
35,o 
44,o 
55, 1 
66,6 
70,4 
64,5 
71,5 
81.0 

94,?- 
100 


SbCI3-+-Pseudocymène(p.  Sog). 


Température. 
0 
—57,4.... 
—60 


Solution  saturée. 

Molécules 
pour  100  SbCI,. 


—  2J. 

—  IO. 

—  1. 

0. 
—15. 

—  5. 
4-15, 

35. 

5o. 

56. 

5i. 

60 

65. 

70. 

-3. 


o 
10,8 

14,1 

20,9 
3o,3 

41,8 
50,0 
33,1 

35,3 
40,0 
46,6 
55,  2 
66,6 
78,8 
84,4 
89,1 
95,-4 
100 


SbBr3-+-Pseudocymène  (p.  3 1 1  ) 

Solution  saturée. 

Molécules 

Température.       pour  100  Sb  Br,. 
o 
—57,4 


—58,8. 
-4o... 
— 20. . 
— 10. . . 
—  5. .  . 
-+-  5... 
-MO... 
—15... 
-+-  5... 
-t-  1 . . . 
25.  . 


36. 

-10. 

10. 

30. 

4o. 
60 

7°- 
80. 

90. 
93. 


o 

3,4 

4,8 

8,3 

i3,o 

17,1 

3i,8 

50,0 

29  4 

36,2 

36,8 

47,2 

66,6 

47,6 

50,8 

55,2 

58,2 

66,8 

72,8 

80,6 

92,7 
100 


Boris  N.  Mensciiutkin,  /.  .Soc.  Phfsic.  Cliim.  St-Pét.,  42. 


AICl3-t-Nitrobenïène  (page  58). 


Molécules 
pour  100  Al  Ci, 

o 

4,1.... 

9,5.... 
i3,5. . . . 
16,8.... 
21,1.... 
28,8.  ... 
3o , 3 . . . . 

32,  i 

34,7.... 
37,5.... 

4 1 , 1 

45,9 

47,7.... 
5o , o . . . . 

5i,7 

53,6.... 
56, o.... 


Température 

de 

solidification. 

o 

5,5 

/ 

4 

2 
10 
i5 
20 

9.5,5(1) 
33 
45 
55 
65 
75 
85 
88 

90 
88 
82 

72 


(2) 


Molécules 
pour  100  Al  CI,. 


57,8. 
59,6. 
60,8. 
62 , 1 . 
63,8. 
65,9. 
68,6. 
70,7- 
73,7. 
78,7. 
88,9. 
1 00 . . . 


Température 

de 

solidification. 

o 
62 

52 

70 
90 

IIO 

i?.o 
i5o 
160 
170 
180 
190 
'94 


Molécules 
pour  100  Al  CI,. 


AK'l3  -4-  o-Chloronitrobenzène. 


o.,  . 
11,8. 
•8,4. 

23,1. 


J2,  i 

27 
21 

i5 


25,8. 
28,8. 

3',9- 
35,2. 
38,7. 
4^,0. 

47,4. 
5o,o. 
52,8. 
55,7. 
58,5. 
59,7- 
61, 9- 
64,5. 
69,0. 

7', 9- 
75,6. 

77,6. 
100. . . 


Température 

de 

solidification. 

o 
2  5 

35 

45 

",r, 

65 
"5 

85 

89  (") 
83 

69 

90 
1 10 
i3o 
i5o 
160 
170 
i75 
194 


AlCU-f  /72-Chloronltrobenzènc 

Température 
Molécules  de 

pour  100  Al  CI,.  solidification. 

0 
o 44,5 

12,4 4o 

19, ° ■••         36 

23,8 5o 

27,7 r'0 

3 1 ,8 70 

36, o 80 

40,7 90 

46,o 100 

5o,o. 104  (*) 

52,7. 100 

56,6 90 

5<),8 81 

6i,3 100 

63,9 '20 

67,7 140 

73,4- 160 

100 194 


(')   Transformation    de   A1C13.2C6H5N02.    —    (5)    Température   de   fusion    de   Al  CI3.CC  ll5NO,. 
A1CI,.C6U4N02CI.  —  («)  Température  de  fusion  de  Al  CI3.C6H5NO,CI. 


(3)   Température   de   fusion    de 


Tables  internationales. 


Th.  Strengers. 


40 


Uk 


Schmeizpankte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (mixtures). 


Points  de  fusion  de  mélanges  binaires  d'une  substance  inorganique  et  d'une  substance  organique  {suite). 


AI  Cl  3  -h  ^ -Chloronltrobenzène. 

Température 

de 

solidification. 

o 

83,5 

78 

73 

68 

80 


Molécules 
pourlÛ0AlCl3. 

o ...... . 

8,3 

i4,6 

19.5 

*5,i 

3o,o 

35,o 

40,2 

45,8 

48,i 


90 

(00 
I  10 
120 
12,1 


Ôo,o 126  (') 

5i,9 

54,> 


6o,3. . 
62 , 1 . . 
63,o. 
64,4.. 
66,7.. 
70/2. 
75,3.. 
80,0. 
83,8. 
89,5. 
95,6. 
1 00 . . . 


124 
120 
1 10 
100 

94 
1 10 

î'iS 

140 
■  55 
170 
180 
i85 
190 
193 
«94 


AICI3+  o-Bromonitrobenzène. 

o. 


'0,9. 

i8,5. 

24,3. 

26,8. 

29,5. 

32,4. 

35,2. 

38/2. 

4i,2. 

44,8. 

48,o 

5o,o. 

52,8. 

54,9- 
56.8. 


38,5 

3?. 

26 

20 

3o 

4o 

5o 

60 

70 

80 

9° 
97 
100  (») 

97 
9o 
So 


Molécules 
pour  100  MCI, 

J  /  »/  •  ■  -  ' 
53,9.... 
60,3. .. . 
62,0.    ..    . 

64,0  — 
66,6.... 
69,6.... 
73,2.... 
78,0.... 
84,o.... 
100 


Température 

de 

solidification. 
0 

90 

100 

I  10 

120 

i3o 
140 
i5o 
160 
170 
180 


«94 

AICI3  -+-  w-Bromonitrobenzène. 
54,7 


o. . . 

9>5- 
16,9. 
18,0. 
22 , 2 . 
26,5. 
3o,9 
35,4- 
4o,2. 
45,8. 

47,7- 
5o,o. 
52,5. 
54,6. 

5.7,6- 

59/>. 
61 ,5. 
63,6. 
66,1. 
69,2. 
73,2. 
78,0. 
84,0. 
9^,3. 
100. . . 


47 
5o 
60 

70 
80 

9" 
100 
110 
1 13 

"G  (») 

u3 

107 

97 
1 10 
120 
i3o 
i4o 

Ir)0 

160 
170 
180 


19° 

194 

Al  C!3  -+- 1>  Bromonurouetizéae. 


o. . . 
io,8. 
18,1. 
24,5. 
3o,2. 

33,9. 


124,5 

"7 

1 1 1 
io5 

99 
1 10 


Molécules 
pour  100  Al  Cl, 

37,6.... 
4i,5.... 
46,2.... 
47,8.... 
5o,o. . . . 
52,9.... 
54,6.... 
58,5.... 

6l ,2. .. . 
62,7 

63,6.... 
65,5.... 

67,7.... 
70,5.... 
73,8.... 
78,0.... 
84,0.... 
92,3.... 

[OO 

AIC'13 


O.  . 

I . . 

1,6 

2,6 

4,' 
6,6 

11,2 

21,0 

3i,4 
36,3 
42,4 
47,5 
5o,o 
53,5 

57,4 
62,  t 
63,i 
65,  o 
68,7 
74,i 
8i,9 
86,4. 

89,7 

94,4 

100. . 


Température 

de 

solidification. 
0 
120 

i3o 

Mo 

143 
•      i45     (*) 

.43 

140 

i3o 

120 
.        n3 

120 

i3o 

140 

i5o 

160 

170 

180 

190 

I9i 

o-Mithylnitrobenzène. 

-  8,5 


-  9,3 
o 

-MO 
20 

3o 

40 

5o 


I  6 


85 
95 
99, 5(6) 

9° 

70 

45 
70 

95 
120 
•  45 
170 
180 
i85 
190 
194 


AICI3-1-  w-Méthylnitrobenzène. 


Molécules 
pour  lOOAlCl,. 

0 

7,9 

9,9 

i3,6 

20,8 

24,8 

29,5 

34,5 

4»,2 

44,8 

47,4 

5o,o 

53,5 

57,4 

62,1 

63 , 1 

65,o 

68,7 

7<>,7 

100 


Température 

de 
solidification. 
0 
16 

i3 
20 

27 

34 

35     (7) 

5o 

65 

80 

90 
95 

99, 5 (8) 

90 
70 

45 
70 

95 
120 
t3o 
«94 


AICI3  -+-  /---Méthylnitrobenzène. 
....        52,5 

4: 


o. . 
9,3 

l5,2 
'9,2, 

23,9 
29,5 

35,3, 

4i,9. 

46,9. 
5o,o. 

52,4- 
54,i. 
58,9. 
62.3. 
64^6. 
67,0. 
70,0. 

73,9- 
80,4. 

86,3. 

9<i4. 
100. . . 


42 

37 
5o 
65 
80 

95 

io5 

109 

io5 

100 

80 

60 

45 

75 

io5 

i35 

i65 

180 

190 

'94 


(•) 


(')  Température  tje  fusion  de  AICl3.CjHsNO,Cl.  —  (')  Température  de  fusion  de  AlCl,.C6H5NO,Br.  —  (*)  Température  de  fusion  ? 
de  AlClj.CjHsNOjBr.  —  (')  Température  de  fusion  de  AlCI3.C6HsNO,Br.  —  (s)  Transformation  de  AlCI3.2C,H,NO,.  -   (s)  Tempéra- 
ture de  fusion  Al  CI,. G,  H,  NO,.  -  (')  Transformation  de  AICI3.2C$H4CH3NO,.  —  (•)  Température  de  fusion  de  A1CI,.C6H,CH3N0,.  — 
(•)  Température  de  fusion  de  Al  CIj.CjHjCHjNO,. 
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3i5 


I 

?    Points  de 

i 

usion  de  mélanges  binaires  d'une  substance  inorganique  et  d'une  substance  organique  {suite). 

Al  Br  j  +  Benzophénone 

Température 

Température 

Mol.            Temp.  de  la  solidifie. 

(page 

l302). 

Molécules                         de 

Molécules                        de 

pour  100 „                    .. 

Température 

pour  100  Al  CI,.          solidification. 

pour  100  Al  Br3.          solidification. 

Al  CI,.         Commenc'.          Fin. 

Molécules 

de 

0 

0 

0                     0 

pour  100  AlBr3. 

solidification. 

29,8 80 

4o,i H-3o 

25,o. . .    +40            —  7,5 

0 

48 

5o i3o  (>) 

63,6 Go 

33,o. . .        60              —  7,5 
48,7...        93  (•) 

i8,3 

38  (eu».) 

3o,6 

39,6 

5o 

90 
120 

142  (M 

74,9 ,6° 

87,1 i85 

61 ,0. . .        40 

Al Br3-+-  Chlorure  de  benzoyle 
(page  i3i5). 

Pas  de  combinaison. 
AlCl3  +  CMorare  de  benzoyle 

67,2 

100 
38  (eut.) 

78,3 

9°, 7 

70 
90 

Al  Br3  + Bromure  d'éthylène 

(page  i3i2). 

6.5:..    —  2,5          —  5° 

1 00 

96 

CjHtBrt  (page  i3o8). 

Mol.            Temp.  de  la  solidifie. 

l3,0.  .  .     —   5       (eut.) 

Al  Cl]  +  Bensophénone 

Molécules 

pour  100 — . 

24,6.    .        3o 

(page 

j3o5). 

AIC13.          Commer.c'.            Fin. 

4o,o...        70 

Molécules 

pour  100  Al  Br3. 

0 

5o,o...        90  (*) 

|  pctir  IOOAICIj. 

0 10 

0 -  °'5 

65,5...          7     ci".) 

0 

48 

8,4 6 

7,9...    -  4               -   7,5 

12,7.  .  .      —    7,5  (eut.) 

79,4...        60 

20 

3q.5  (eut.) 

(')  Comb.  AIBr3.C6HsCOC6Hs.  -  (J)  Comb.  AlCI3  CjHjCOCjH 

5.  —  (3)  Comb.  A1CI3.C6H5C0CI    —  («)  Comb.   \lBr3.C6H5COCI. 

Points  de  fuùon  de  combinaisons  de  Ai  Cl,,  AlBr,  SbC,l3  et  Sb 

Br3  avec  des  substances  apparut»  ant  à  la  série  aromatique  (*) 

<  Bohis  N.  Mbnsciuitkin,  Ann.  Inst.  Poi.  P.le-Cr.).  Méthode  :  Analyse  thermique. 

Tomes.     Pages 

Substances.              Points  de  fusion. 

Tornes.     Pages.                       Substances.                Points  de  fusion. 

13            9 

AlBrl.G&H,GOC(H|                i4î° 

604                aSbCla.CjHjCsHn                  7°5 

14 

A!CI3.C6H5COC6H}                 i3o 

6o5                 SbBr,.C«H,C,Hi,             — 15     »«- 

*       •     •    ■     »  •                                compose. 

270 

2SbClj.C6H6                        79 

14        252                SbCI,.C,Ht(CH,),  para    56 

27/» 

2SbBr3.C6C6                        92,5 

253               2SbCI3.C6H4(CH3)î     »           70 

281 

SbC!3.C6HsCÏ                         4,5 

254              2SbBra.CsLU(CH3)i    »          67,5 

288 

SbCl3.C6H5Br                  6,5-7  ■«<■*• 

•      •     ■                                  »       /  compose. 

257              2SbCI3.CfiH4(CH3),  meta        38 

296 

SbCl3.C6H6l                        —a     » 

258                SbC!3.C6H4(CH3)2       »         7-8        » 

4i5 

SbCl3.C6ll5NO,                    -6 

260               SbBr,.C,Ht(CH,),       »           i3,5 

SbCI3.CsH4(N02)î  mêla          28,5 

262                SbCU.CsH^CHs^  oriho       19 

557 

A1CI3.C6H5C0C1                     93 

262               aSbCI,.C,H4(CH,),      »          33,8 

56; 

AlBr3.C6H5COCI                     90 

264               SbBr,.C6H4(CH,),      »          24 

570 

SbCI3.C6U5CH3                  i5-i6     » 

266          SbC]3.C6H4(CH3)(C3H7)  para  5-6        » 

570 

2SbCI3.C4H6CH3                     42,5 

266        2SbCI3.C6H;(CH3)fC3H7)            40 

J72 

SbBr3.C6H5CH3                       9    » 

267          SbBr3.C6H4(CH3)(C3H7)            10        » 

672 

2SbBr3.C6H6GH3                38-3g    » 

292          aSbCI,.C,H,(CH,),     1-3-5        75,5 

578 

SbCl,.C6H5C,Hs                     39 

293            SbCl,.C,Hj(CH,),     1-3-5        43         » 

582 

2SbCI3.C6HsC,H6                    37 

294          2SbBr3.C6ll3(CH3)3     1-3-5        69, 5 

585 

SbBr3.C6H8C,H5                     33     » 

294           SbBr,.C,H,(CH,)i    t-3-5      38-39    » 

588 

SbCla.G6H5CsH7                       i,5 

296          2SbCls.Ç6H3(CH3)3    1-2-4        56 

589 

aSbClj.C6H,G3H7                9-10    » 

296           SbClj.C6Hs(CH3)3     1-2-4          0        » 

595 

SbBr3.C6H6C3H7                      1     » 

298          2SbBr,.C6H3(CH3)3     1-2-4        36        » 

6o3 

SbCI3.C6H6CsH,,                 —20,5 

299            SbBr,.C.H,(Crl,),     1-2-4         i3 

(*)   Voir  aussi 

1,                , 

les  pages  précédentes  3i2,  3i3,  3i4. 
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Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


XIV.  —  Points  de  fusion  de  mélanges  binaires  et  ternaires  organiques. 


W.-R.-G.  Atkins,  Proc.  C/iem.  Soc,  Lond.,  26,  337. 

o-Nltrophénol  ■+- p- toluldlne.  —  Température  eulectique  :  i5°,6. 

Phénol -t-p-toluidine.  —  Température  de  fusion  de  la  combi- 
naison :  280, 5  ou  3o",  dépendant  de  la  forme  cristalline. 

Phénol  -+-  Diphénylamine.  —  Température  eulectique  :  i8°,i. 

Phénol  -+-  Urée.  —  Température  de  fusion  de  la  combinaison  :6i°. 


J.  Schmidlin  et  R.  Lang,  lier.  Dtscli.  Chem.  Ces.,  43,  2806. 
Diagrammes  des  systèmes  : 

Phénol  +  Acétone; 
Résorcine  +  Acétone  ; 
Pyrogalol  -1-  Acétone; 
Pyrocatéchlne  +  Acétone: 
Phénol  +  Cyclohexanone. 


Mélanges  de  substances  actives  avec  des  substances  inactives 
(Otto  Scheuer,  Z.  physik.  Chem.,  72). 


Pages. 


Substance  active. 


Noms. 


Points 

de 
fusion. 


5i5.. 

Diéthyldiacétyltartrate. 

-1-67,0 

027. . 

> 

» 

328 . . 

» 

* 

53o.. 

» 

1 

53i.. 

» 

» 

532.. 

/-menthol. 

-♦-42,0 

534. 

» 

» 

535.. 

» 

• 

536.. 

1 

» 

Substance  inactive. 

Points 
Noms.  de  fusion. 

o 
Nilrobenzène h-  5 ,7 

«/-nitrotoluène.. .  -hi6,i 

Bromure d'élhylène  -1-  9,95 

Phénol -1-40,0 

Naphtaline -t-80,  i 

Nitrobenzène +5,7 

Naphtaline -h  80,1 

Anélhol -t-21,3 

Méthylurélhane . . .  -t-54,o 


Mélange  eutect. 


/    P.   100.    \ 
\subst.  act.  / 


100. 
ibst.  act. 

mol 

i3,32 
i3,8o 
i3,3g 
28,80 
5o,o 
8,78 
83, o 
35,8o 
80,0 


Indication 

de  combinaisons 

dans  la  phase  solide- 


Température 
eulectique. 

o 
—   1,65 

■+■  9.85 

■+•   '.95 

-24,i5 

-H3,o 

-f-  2,6 

H-3i,7 

-(- 1 3 ,9     menth.-anéthol  —  1  :  get2:  3, 


60-80  mol.  tari. 


à  5  et  5o-go  p.  100  menthol. 


-32,  i5     io-3o  mol.  p.  100 menthol. 


Acétaldéhyde  +  Alcool  éthyllque  (diagramme). 

(H.-L.  de  Leeuw,  Thèse  Amsterdam,  1910,  p.  60  et  A.  Shits  et 
H.-L.  de  Leeuw,  Proc.  K.  Akad.  Wet.  Amst.,  13,  338). 

Aldéhyde.  Température 

Molécules  p.  100.  .  de  fusion  complète. 

o 

100 — 123,3 

90, 3i —125,4 

83,90 —127,6 

80,13 (<-l32?) 

77,34 —126,0 

74,45 —  1 26,o5 

66,01 — 1*4,3 

59,70 —123,5 

5o,73 —122.3 

44,53 —125,3 

3g ,  5o —  1 28 ,  o5 

34,33 —123,2 

29,25 — 126,8 

25,o6 — 13*,2 

17,32 — i3o,6 

9,78 —120,6 

o —  H4,9 


Phénol  -+-  Phénylhydrazine 

(R.  Cuisa  et  A.  Bernardi,  Gazz.  Clam.,  40,  h,  i5g). 

Phénol.  Température 

Molécules  p.  100.  de  congélation. 

98,4o 4i?68 

<)i,7° 37>7° 

93,22 37,25 

90,01 33,8o 

87,59 29,80 

86,20 28,95 

86,10 27,55 

82,70 23,6o 

81 .02 i9,o5 

79i52 18,06 

77,20 19,10 

75,10 '9)65 

74,80.. 22,35 

68,42 26,40 

62,15 34,90 

56,79 39.5o 

5i  ,32 40,  t5 

48,07 4i;35 

44,87 ..  4o,25 

41,67 39,35 

38,42 36,55 
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Cyclohexane  +  Pipéridine 

(L.  Mascarki.li  et  A.  Constantin») 


Points  de  fusion  de  mélanges  binaires  et  ternaires  organiques  (suite). 

Azobenzène  +  Benzylaniline  ('). 
(M"e  F.  Isaac,  Proc.  R.  Soc.  London  [A.],  84,  348). 
Température 


Cazz.  Chim.,  40,  I,  40- 


Cyclohexane. 

Molécules 

p.  1 00- 


100  ..  . 

97,36 

93,9° 
90, 26 

87,21 

83,44 

8i,5; 
75,50 

65,23 
58, 9G 
55,70 
5i  ,01 
46,33 
22,62 
1  5 , 2 1 
7,96 


Température 

de 

congélation. 

0 

6,2 

5,4 

4,1 

3,i 
2,1 
0,6 

—  0,1 

—  2,6 

—  5,5 

—  7-8 

—  ii,fi 

-i3,4 

—  17,0 

—  2F  ,5 

—  23,2 

—  20,  I 

—  16,6 

— 13  ,0 


Azobenzène 
p   100. 

! OO  .  .  . 


90,023 
88,6l  . 
80,076 


70  ...  . 
59,8l. 

5o  . . . . 

49, 9'- • 
4o.... 

34,8.. 
29,868 
20,054 

•9,972 
19,122 
•7,958 
15.579 

i5 

10,437 
5,187 
5,oi8 
2,5o6 
o  .  . .  . 


de  congelât, 
o 
66 

G  2 , 5 

61 ,5 

58 

53,5 

48 

42,6 

35 
33 
3o,5 

27 

27 
26,5 

27 

29 

28,5 

3i 

33 

33 

34,5 

35,5 


de  fusion  (5).' 
0 
66 


54 


46 
42 

37 

32,4 

3z,5 

29 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
35,5 


Cristaux  mixtes 
déposés  de  la  solution  benzénique. 


Azobenzène 
p.  100. 


Temp. 

de 
fusion. 


93,893 60 


91,23. 
93,33  . 
83,32, 
66,07  ■ 
5-  5- 

55,4.. 
56, 95. 
54 ,64  . 


59)6 

56,9 

48,i 

4o,8 

37,75 

37 

35,5 

33,5 

46,5 3o,25 


(')  Méthode  spéciale,  voir  J.  Chem.,  Soc, 
C)  Les  températures  de  fusion  ne  concorde 


Lond.,  93.  I, 
ni  pa<*  avec  les 


9-< 


1  (1908). 

températures  de  congélation. 


N.-N.  Nagornow,  Z.physik.  C/icni.,75,  58o  (diagramme);  y.  Soc.  Pliysic.  C/nm.Si-Pét. 

p-  Dichlorobenzène  -+-  p-  Chloroiodobenzène. 
/?-C6H4CI,  -+-/>-C6H»CII. 

Tempérât,  de  la  solidification. 


/.Dichlorobenzène  -+-  />-Diiodobenzëne. 

p-ClUClt-t-p-CHiU. 


Molécules 
p.  100. 


Température 

de  comm. 
de  solidificat. 


o 128 

6,5 124,3 

20 ,  o 116 

3o,o 1 10 


4o,o 102,5 


30, o , 

65,.. 
75,o. 
86,0. 
95... 
100. . . 


95,5 

82 

67,5 

45  (cul.) 

5o,5 

52,- 


L 


Les  composants  no  sont  pas  miscibles  à 
Pélal  solide. 


,42,  1161;  Jnn.  Inst.  Pol.P.-le-Gr..  13,  43 1 
p-  Chloroiodobenzène  -+-  p-  Diiodobenzène. 
/>-ÇsHiClI-+-/>-C8HJ,. 


C.H.CI, 


Les  composants  sont  miscibles  à  l'état 
solide. 


CtH4CII. 

Molécules 

p.  100. 

o  . .  . . 
10  ... . 

«9,9--. 
29,5... 

4o,i  .. 
5o,4... 
59,8... 
70,0  . . . 


Tempérât,  de  la  solidification. 

Commencement.         h'm. 
..      1280 

122 

11 


■/,7 
1  io,3 


48° 

52 

57 
^9 
59 
59 


103 

••  97 

..  87 

..  78,5 

79,7 67 

86 59      (P  'I"  ir«n«f.j     . 

90 58,5 

94,9 -'7.3 

100 53 

Les  composants  sont  partiellement  mis- 
cibles à  l'état  solide. 

C«rUClI-+-20n,0lp.  iooCsIUij. 
CtHJ,     -Hi5         »        C,H4CII. 
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Points  de  fusion 

N.-N.  Nagornow,  Z.physik.  C/iem.,75,  58o 

p-DIbromobenzène  -t-  p-Diiodobenzène. 
/?-C6H;Br2  -+-/J-Cf>H4l2. 

C6H4Brr  Température     Oistalli- 

Molécules  d<*  commencer,     sation 

p.  100.                  de  la  solidifie,     eutect. 
o  o 

o 128 

io,3 123,5  72,5 

•24,8 1 16  75 

4o, f 107  78 

49,0 99,7  8o 

60 , 6 90  80 

69.O 80  80,0  («"M 

74,9 80,4 

85,i 82,3 

90,0 83, o 

94,8 84,5 

100 87,1 

De  !oo-f>9mo1  p.  100  CbH',Br2,  les  compo- 
sants sont  miscibles  a  létat  solide;  du  côté 
du  CcHjIj,  pas  de  miscibilité. 


de  mélanges  binaires  et  ternaire?  organiques  (suite). 

(diagramme  );  /.'.Soc.  Physic.  Chim.  St-Pé:.,  42,  1 161  \Âim.  Inst.  Pol.  P.-le-Gr.,  13,  43 1 

p-Dibroraobenzéne-t-/>-BronioiodobeMène. 
p-CsIUBr,  H-/;-C6H4BrI. 
C6H4Br,.  Température 


Molécules  de  comm1 

p.  100.  de  solidificat. 

o 

° 89,9 

10,0 88,8 

-0,1 87,4 

3o,  t 86,5 

4o,  1 86,0 

5o,o 85,4 

60 , 0 85  , 1  (min.) 

69,9 85,i 

8o,o 85,4 

9°,i 86,3 

100 87, 1 

Les  composants  sont  miscibles  à  l'état 
solide. 


/?-Bromoiodobenzène+/?-Tjiiodobenzène. 
p-CtH4BrI-+-/>-C6H4Iî. 

C,H4BrI. 

Molécules 
p.  100. 


Température 

de  comm' 

de  solidificat. 
o 
o 128 

9,9 125,5 

20,0 123, o 

3o,o .  1 18.0 

4o,o 11 5, 5 

5o,o :  j  1 

60,0 106 

70,0 ioo,5 

96 

9', 3 


79i6 

9°,o 

95,o 90,5 

10° 89,9 

Les  composants  sont  miscibles  à  l'état 
solide. 


H.-R.  KniiYT,  Prcc.  K.  Akad.  tVet., 
Amst.,  13,  209. 

p-dibromobenzène  -+-  p-dichlorobenzène. 
p-CsHtBr2+^CeH4CU. 

Température 
de  commencement  de  la 


C6H,Brr 
Molécules 

p.  101). 


solidification. 


4,8 
21,7 
39,3 
59,5 
75,2 

9^,o 


56,3 
62,6 

7i,7 
78,3 

84,8 


fusion. 

53°,o-53°,i 
55" 

57 
60 

64 
?5 


F.  NokltïNU,  Ann.  Cliim.  Pliysiq. 

[8], 19,  486. 

Vanilline  -4-  f-vanilhne. 

o-vanilline  Point 

p.  100.  de  fusion. 

o 
80,0 


o 
10 
•20 
3o 
4o 
5o 
60 

7° 
80 

9° 


73,9 
67,8 
60,0 
5  2,0 
43,i 
33,o 
29,7 
33,7 
38,8 
43,8 


TsAtALOTOS  et  P. -A.  Guye,  J .   Cliim. 
p/ijsiq.,  8,  34o. 

Phénol  +  Benzène. 

Phénol.  Température 

Molécules  de 

p.  100.  congélation. 

o 
100 3g,5 

86,9.... 28,3 

75,3 21 ,6 

66,9 16 

63,5 i3,5 

58 11 

54,7 •••  7,7 

5o ,  1 3,6 

48,8 2,7 

46,3 o 

42,9 —1,8 

37,7 —4,5 

3i,8 —3,4 

^5,7 —i,5 

o +5,4 

Pas  île  composés  d'addition. 

Acétone  -+-  Chloroforme 

CHCI3.  Point 

Molécules  p.  100.     décongélation.  Surfusion. 

o  o 

100 — 52,3 

74,2 —93,5  4 

67,3 —99  3 

59,  « —95  18 

53,5 — 96*  22 

49-7 —92,5*  10 

*  Valeurs  douteuses  à  cause  de  la  grande 
surfusion. 


Benzène  -+-  Thiophène. 
Benzène. 
Molécules  Point 

p.  100.  de  congélation. 

o 
100 5,4 

81,9 —  2,5 

69,4 —  8,7 

60 , 2 —  1 3 , 8 

53,i —'7,4 

47,5 —20,8 

34,i -26,6 

23,5 — 3o 

•4,7 -32,7 

o —  37,1 

Mélange  isomorphe. 

Aniline  +  Chloroforme. 
Aniline.  Point 

Molécules  p  .100.  de  congélation. 

o 
100 —  6,8 

81 ,6 —'7, 1 

68,8 -26,4 

63,8 -29,7 

59,5 —32,  1 

52,4 —38, 4 

46,8 -43,3 

38,7 -54,7 

26,2 —71 

i5 — 67,6 

o -63 

Pas  de  composés  d'addition. 

Th.  Strengers. 


Points  de  fusion  (mélanges).  —  Punti  di  fusione  ( mescolanze) 
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Points  de  fusion  de  mélanges  binaires  et  ternaires  organiques  (.unie). 
Tsakai.otos  et  P.-A.-G'JYE  (suite). 
Nitrobenzène  ■+■  Éther  éthylique. 


Nitrobenzène. 
Molécules  p.  100. 

IOO 

9< 

83,0 

77>2 

7?- 

69,4 

66 , 8 

63 ,  * 

59-5 

56, 1 , 

53,3 , 

5o,6 

Ï4 

3/l,i 

«9,3 

23 , 7 

17,1 


Point 
de  congélation. 

o 

8,8 

4,i 

1,1 
.     —    2 
.     —     3 

.     —     5,3 

•  -     7,3 

•  -    9,2 

.  —   io,5 

—    12,5 

.  —  i3,8 

.  -   18 

.  —  23,7 

.  -    28 

.  —  3î,8 

.  -43,i 


Nitrobenzène. 
Molécules  p.  100. 


Point 
de  congélation. 


8,7 -63,5 

2,2 —112,9 

0,8 —111,3  (eut.) 

O —  1 1  %  ,  I 

Pas  de  combinaisons  moléculaires. 

R.  Kremann  et  F.  Hofmeiër,  Monaish. 
ïVicn.,  31,  202. 

Phénanthrène  +  Dinitrophénol. 


Phénanthrène 

p.  100. 

0,0 

2,9 

7,o 

«2,4 

i5, 1 

•9,8 

23,9 


Température 
de  fusion, 
o 
1 1 1 

. ..      109 

107 
...      .o/, 

101 
...  98 
■  •  •       96 


Phénanthrène 

p.  100 


27,5 
3i,6 
35,2 

39,7 

13,4 
44,3 
48,4 
48,5 
5i,7 
54,6 

57,7 
61,6 
65,7 


Température 
de  fusion, 
o 
...        93 
.  ..        90 
...        87 
.  .  .        82 
. ..       77 

.  .  .         é  / 

72 
...  74 
...  67 
. . .     62 

. . .  64 

. ..  08 

...  73 

...  7« 

. ..  83 


7^,9 

83,3 90 

89,4 96 

95,6 100 

100,0 io3 

Température  eutectique  :  61". 


Monométhylaniline      Chlorure  de  benzyle 


Chlorure 

de  benzyle. 

Moléc.  p.  100. 


Température 

de 

fusion. 


100,0 —     |l  ,2 

9r,,° —  44,8 

92,7 —  4*5,3 

88,2 -  .',7,3 

77,3 —   50,7 

74,7 -49-5 

7J,6 —  49,9 

7'  ,7 —  ">o,9 

—  5i  ,3 

-49,3 

—  48,8 

-48,8 

-  49,5 

—46,9 

—  47," 

-5l,2 


A.  Wroczïnski  et  P.-A.  Guye,  /.  C/iirn.  phjsiq.,  8 
2Cr,H6CHCI-^iC(iH6NHCH3 

Point  de  fusion  —  48", 5  (fort,  dissocié). 

3C6H3CHCl-r-2C6HgNHCH3 

Point  de  fusion  —  47", 5  (dissocié). 
iCsHsCHCl  +  iCsHsNHCHa 

Point  de  fusion  — 44"  (fortement  dissocié). 


69,6 

68 , 1 

66 ,  o 

04,8 

62,4 

6l,4 

^9,7 

58,7 •■■•• 

5i,5 -  44,8 

43,9 -44,« 

4', 3 -  43,3 

Combinaisons  moléculaires. 

3CGH5CHr.l-HiC6HsNHCIi3 

Point  de  fusion  —  49"  (fortement  dissocié). 


Iodure  d'éthyle  +  Oxyde  d'éthyle. 


Iodure. 
Mol.  p.  100. 


Température 
de  fusion. 


100,0 —  63,5 

94,8 —  63,6 

9', 7 —  64,4 

86,5 —  67,6 

83,2 

76,7 

76,3 

7^,2 

fi7,7 

05,2 

61 ,0 

^7,6 

55,i 87,6 

54,6 —  89,9 

5o,2 —  91,8 

46,7 -  97,2 


y",  ' 

-  73,1 

-  69,2 

-  72,5 

-  78,7 

-  77,' 

-  81,1 

-  85,5 


218. 

Iodure. 
Mol.  p.  100. 


46,4 
44,4 

4"  ,7 

38,5 
33,8 
33,5 

25,9 
«9,4 

[1,2 

8,6 
o 


Température 
de  fusion. 

.      -  93°8 

—  95,7 

•  —  97,9 

•  —  99,' 
.  -io3,5 
.      — io3,8 

—  n3,8 
.     —123,5 

—  1 22 , 5 
— 120,2 

•  —117,6 


Combinaisons  moléculaires. 

3C;H5I-hi(C,H5)20    P.  def.  -62°d. 
aCjHgl  +  tfCHsiîO    P.  def. -68  f.  d. 
ir,sH5I-+-i(C2H5)20    P.  de  f.  —  90  f.  d. 

Brome  +  Bromure  d'éthyle 


Br2. 
Mol.  p.  100. 


1 00 ,  o 
86,5 
74,2 
7o,o 
69,0 


Température 
de  fusion. 

o 

-  7,3 

-  21,1 

-  3 1,6 

-  3_>,8 

-  4«,7 


Th.  Strengers. 
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Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


Points  de  fusion  de  mélanges  binaires  et  ternaires  organiques  (suite). 
Brome  +  Bromure  d'éthyle  (A.  Wroczynski  et  P. -A.  Guve)  (suite). 


Br5. 

Mol.  p.  100. 


66,7 
52,7 

49,o 
43,3 
36,8 
33,i 


Température 
de  fusion, 
o 

-  42,7 

-  53,4 
-  78,5 

-  8i,5 

-84,1 

-  88,2 


Br,. 


Mol.  p.  100. 


Température 
de  fusion. 


29,5 —  91,2 

25,2 —  96,8 

23,o —  97,6 

2',9 —  99,6 

20,7 — 102,1 

;8,6 — 102,6 


Température 
de  fusion. 


Br, 
Mol.  p.  100. 

o 

i5,9 -107,6 

4,3 —ii6,5 

o — 1 1 5,5 


2C6H6Br 


Combinaisons. 
iBr2.    P.  de  f. 


74°  f-  d- 


J.-K.  Wood  et  J.-D.  Scott  (/. 
Acétate  d'éthyle  +  Aniline. 
Aniline.  Température 

Mol.  p.  100.  de  fusion. 

o 

6;9 

—  «4,9 

-  23,7 

-  25,6 

-  27 

—  27,6 

—  27,6 

—  3 1 , 1 

-29,8 

—  36,i 


100,0 
88,9 
77,8 
71,4 
73,2 
71,5 
70,8 
69,3 
69, 3 

<>7,7 
66,2  , 
6o,3 
58,o  , 
55,9, 


Che.m.  Soc,  Lond.,  97,  1 575 ;  en  partie  aussi 
3C6HBNH,-t  2CH,C0,C,H5 

Point  de  fusion  —  40°  fortement  dissocié. 

IC6H5NHt-MCH3C02CïH5 
Point  de  fusion  — 47%  5  fort,  dissocié. 

Camphre  +  Phénol  (diagramme). 


-  ^7,9 

—  39,9 

—  4o,5 

—  45,9 

55,9 —  44,9 

5a,3 -46,7 

52,25  

47,3 

49,1 


46,6. 

44,6 
21 ,5 
M,4 


—  47,2 

—  7',' 

—  55.8 

—  58,5 

—  59,5 

—  59 

—  93,7 

—  92,7 


5,2 —  86,8 

0,0 —  83,6 

Combinaisons  moléculaires. 

3C6H,NHs-hiCH3C02C!H5 
Point  de  fusion  —  270,  5  fort,  dissocié. 


Proc.  Chem.  Soc,  Lond.,  26,  194 ). 

Camphre.  Température 

Molécules  de 

pour  100.  congélation. 


Camphre. 
Molécules 
pour  100.- 


o,oo 

■,44 
2,85 
4,36 
6,04 

9,75 
i3,6i 
i4,5g 
16,42 
17,40 

'9,79 
20, 10  , 

21,19 

23,o5 

2j,>7  . 

27,97  ■ 
28°,  78  . 

29, 5o  . 

3i ,3i  . 
33, 5i  . 

38,i9  ■ 


Température 

de 

congélation. 

o 

4o,3 

39,0 
37,5 
36,1 
34,2 

29,7 
aS,o 
22,0 
«9,o 
16,1 
io,5 

7,9 
5,o 

-+-      2,4 

—  3,0 

—  '5,7 

—  22,5 

—  28,0 

—  3o,5  (eut.l 

—  25,7 

—  23,6 

—  20,4 


39,88 
43,84 
46,8o 

49,71 
5o,46 

5l,22 

55,28 

56,27 
56,48 
58,29 

59,21 

60,78 

61,67 

63, 02  . 

66,91 

70,87 

72,59. 

74,o6. 

74, 96  • 
77,43  . 
83, 14  . 
85,69. 
88,47. 
90,72  . 
93,65. 
100,00  . 


—  22,6 

—  20,0 

—  19,0 

—  20, 1 

—  18,7 

—  i9,o 

—  '9,3 

—  '6,7 

—  20, 1 

—  «5,9 

—  26,4 

—  32,0  (eut.!1 

—  13,8 

—  i3,5 

—  o,, 

-r-    29,5 

5o,7 
67,5 

77,o 

80,0 

88,0 
112,0 
128,0 
i4o,o 
i5r  ,0 
:58,o 
174,5 


(R.   Kremann.  Monatsh.  Wien,  8,  858)  o-  -4-  m  Nitranilines. 


Molécules 
pour  100. 


Commencement 

de  la 
cristallisation. 


o 
10 
20 

3o 


"4 
io5 

97 
9° 


Molécules 
pour  100. 


Commencement 

de  la 
cristallisation. 


40 
5o 
60 
70 


80 

74 
60 
5o 


Molécules 
pour  100. 


80 
9" 


Commencement 

de  la 
cristallisation, 
o 

56,5 

...       63 


n 


Température  eutectique  =  4; 


Th.  Strengers. 


Points  de  fusion  (mélanges).  —  Punti  di  fusione  (mescolanze). 
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Points  de  fusion  de  mélanges  binaires  et  ternaires  organiques  {suite). 
H.   Kremann,  Monatsh.  Wie/i,  8,  858  (suite). 


m- 

Molécules 
pour  100. 


/>-Nltr»nillnes. 

Commencement 

de  la 
cristallisation. 


o. 
i5. 

3o. 
4o. 
45. 
5o. 
6o. 
65. 
70. 


147 
■  34 
1 18 

iog 
io5 
ioo 

92 

86,5 
88,5 


m- 

Molécules 

pour  100. 


Commencement 

de  la 
crislallisatinn. 


73. 
85. 


94 

io4 

ioo 1 14 

Température  eutectique  =  86° 

o-  -+-  p-Nltranilln.es. 
O-  Commencement 

Molécules  de  la 

pour  100.  cristallisation. 

o 

o i47 

i5 i34 


Molécules 
pour  100. 

3o.... 
45.... 
6o.... 
70.... 
80.... 


Commencement 

d<*  la 
cristallisation. 
0 
124 

108 

89 

70 


9"- 
100. 


55 
64 
71 


Température  enteclique  52° 


J.-U.-P.  Valeton,  Verh.  K.  Akad.  fVe.t.  Âmst.,  18.  757  (diagrammes)  et  J.-C.  Hartogs,  Thèse  Jms/erdam,  1910,  p.  41. 


o-  4-  /w-Nitranilines. 


Molécules 
pour  100. 


Commencement 

de  la 
cristallisation. 


111,8 

io5, i 

99,» 

••••  92,6 

85,o 

76,0 

66,0 

61 ,0 

57,8 

52,0 

54,1 

61,5 

68,9 

Température  de  la  fin  de  la  crist.  dr  5i* 


0,0. 
10,7. 
20,3. 
3o,4. 
4o,i. 
5o,  1 . 

59.7. 

65, o. 

66,4. 
69,6. 
8o,o. 

89,9- 
100,0. 


m- 

m- 

Molécules 
pour  100. 


■p-Nltranlllnes. 

Commencemenl 

de  la 
cristallisation, 
e 


î48,0 

9,6 1.11,5 

20,2 i33.3 


3o,  1 . 

4o,o. 
5o,i. 
56,o. 
59,0. 
68,7. 

69,7. 
71,0. 

79-9- 
89,7. 


124,9 

1 1 5 ,  •>. 

io3  4 

93,8 

89,6 

93,i 
93  2 

94,4 
100,4 
106,2 


i'.!>,o. 111,8 

Température  de  la  fin  de  la  crist.  ±  890,  5. 


o-  -J-p-Nitranilines. 

o  Otmn'fncemenl 

Molécules  de  la 

pour  100.  cri-.tall!Salio". 

0 
0,0 148,0 

9,9    '4>,o 

20, 1 !  "43  , 1 


3o,  ( . 
4o,3. 
5o,3. 
59,8. 
65, o. 

69,7- 
70,1. 
75,0. 
80,0. 
8p,7- 


I24,3 
I  l5,2 

ioi, 2 

89,6 

81,1 

74,2 

7°, 4 
61 ,0 
55,o 

60,8 


100,0 68,<) 

Température  de  la  fin  de  la  crist.  ±  55". 


Mélanges  ternaires  des  p-  -+-  m-  -4-  o-Nitranlllnes  (fer/i.  p.  763). 


a.  Surface  de  fusion  de  p- 
Molécules  p.  100.  Commencement 


de  la 

P- 

m- 

0- 

solidification. 

92,3 

2,0 

5,7 

0 
i42,5 

86,6 

8,0 

5,4 

i38,3 

73,0 

6,8 

20 , 2 

127,3 

59,1 

2J,  5 

16,4 

"3,9 

49,5 

12.7 

37,  « 

toi, 7 

39,5 

15,2 

45,3 

89,8 

30,2 

17.6 

52,1 

70  8 

b.  Surface  de  fusion  de  m- 
Molécules  p.. 100. 


P' 

7,2 

5,9 
20 , 5 
17,3 


85,7 
70,3 
59,3 
5o,o 


7,i 
23,8 
20, 1 
32,7 


Commencement 

de  la 
solidification, 
o 
io3,4 

93,4 
84,7 
76,5 


Température  eutectique  ternaire  43\35. 


c.  Surface  de  fusion  de  o 
Molécules  p.  100. 


P- 

5,6 
5,3 

>i,4 
io,5 


m- 

3,8 

8,8 

8 , 3 

16,0 


9°, 6 
85,9 
8o,3 
73,5 


Commencement 

de  la 

solidification. 

o 

62,  1 

58,6 
53,9 
47,4 


^dblts  internationales 


Th.  Stvengers. 


•4' 
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Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melticg  Points  (Mixtures). 


Points  de  fusion  de  mélanges  binaires  et  ternaires  organiques  (suite). 

J.-C.  Hartogs,  Thèse  Amsterdam,  1910,  p.  33. 
-+-  o-Nitroformanilides  (diagramme  ). 
p-  Commencement 


Molécules  de  la 

pour  100.  solidification. 

0 
ioo,o 19a,  1 

9',' i«9;0 

82,7. i83,8 

74,3 178,5 

f>7,o '.  . . .  173,0 


P- 

Molécules 

pour  100. 


Commencement 

de  la 

solidification. 


6a, 6 168,3 

5i  ,2 161,0 

43,6 1 5 1 ,0 

35,o 14 1 ,6 

29,9 "3i,9 

25,4 »i9i6 


P- 

Molécules 

pour  100. 


Commencement 

de  la 

solidification. 

..      w3,8 


iî),o 

10,0 "7,1 

5,' 119,8 

0.0 122,4 

Tempéralu re  delà  fin  de  la  crist.  11  a0, 6. 


J.-.I.  Rinkes,  Thèse  Amsterdam,  1910;  A.-F.  Hoi.leman  et  J.-J.  Rinkks,  Verh. 


0-  -c-3romophénol  (diagramme). 


P- 

Molécules 
pour  100. 


Commencement 

de  la 

solidification. 


0,0  . 

3,8. 
10,6  . 
16,8. 
24,0. 
25,8. 

30.4  . 

34.5  . 
39,4. 
44,2. 
55,o. 
63,5. 
7i,3. 
81,8. 
85,3 

90,6 
100,0 


-+-  5,5 

-+-  3,3 

-  0,4 

-  4,6 

-  9,4 

-  10,6 

-  6,4 
■+-  0,9 
-+-  8,5 
-1-  16,2 

-  27,8 
-f-  36,2 

-+-  42,7 

-H  5o,6 

-4-  53,i 

■+•  57,4 

-4-  63,5 


Température  de  la  fin  de  la  crist.  —11",  7. 


o-  +  />-Iodophénol  (diagramme). 


P 

Molécules 
pour  100. 


0,0. , 

7,3.. 

16,1., 

3a, o. , 

37,4.. 
43,2. 
5o ,  2 . 

59,'. 

65,4. 
76,0. 

9' ,  « . 


Commencement 
de  la 
solidification. 
0 

4o,4 

. ...  37,2 
. ...  32,6 
. ...  3o,4 
. ...  39,o 
....  46,8 
....  55,2 
....  63,7 
. ...  69,2 
. ...  77,2 
....     87,0 


100,0. 92,0 

Température  de  la  fin  de  la  crist.  26", 


1. 


K.  Akad.  fVet.  Amst.  [3],  19,  69. 
o-  + />-Chlorophénol  (diagramme). 

p-  Commencement 

Molécules  de  la 

pour  100.  solidification. 

o 
0,0 -t-     8,8 

6,3 -+-     4,8 

i4,4 —    0,6 

26,7 —    9,8 

34,4 —  16,7 

47,3 -     8,9? 

54,9 ■+■    2,7 

5g,6 -f-    7,8 

66,4 i5,o 

74,o 22,1 

84,1 3i  ,0 

88,8 34,9 

94,7 38,9 

100,0 42,9 

Temp.  de  la  fin  de  la  crist.  2o°,2-2i°,o. 


J.-J.  Polak,  Rec.  Trav.  Chim.  P.B.,  29,  429  (diagramme). 
Benzène  /n-disulfoehlorure  +  Benzène  p-  disuiloehlorure. 

Température 


P- 

Molécules 
pour  100. 


0,0. 

4,3. 
10,8. 
19,0. 
27,6. 

4i,4- 


de 

solidification 

initiale. 

0 
60,0 

•        57,3 

53,8 

49,6 
.       5i,i 


de 

transition  ('). 

o 


eutectique. 

o 


47,o 
47,o 
46,8 


de 
fusion. 

o 
63,0 


09,2 


Température 


P- 

Molécules 
pour  100. 


de 

solidification 

initiale. 


55,4- 89,2 

66 , 2 1  o3 , 2 

76,3 116,2 

86,8 127,4 

92,1 i32,4 

100,0 t4o,8 


de 

transition  ('). 

o 
71,6 

71.2 


eutectique. 

o 
46,2 


de 

fusion. 


i3g 


(  '  )  Le  sulfochlorure  pava  a  un  point  de  transition  à  7i0,6. 


Th.  Strengers. 


Points  de  fusion  (mélanges).  —  Punti  di  fusione  (mescolanze). 
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Points  de  fusion  de  mélanges  binaires  et  ternaires  organiques  (suite). 

A)M-Nitrobenzène  dlazoéthylamino-/>-nurobenzène  ■+■  (B)/?-Nitrobenzène  diazoéthylamino-m-nitrobenzène. 
(C.  Smith  et  C.-H.  Watts,  /.  Chem.  Soc,  Lond.,  97,  5;o). 


Pour  100  Température 

en  A.  de  fusion. 

îoo 178,5-178,8 

95 176,6 

9° 169,1-169,8 

85 166,9-167, 2 

80 i64,5-i65,4 

75 159,6-160,4 

70 !  57 ,3-i 57 ,5 

65 i56,r-i56,5 

60 i56,4-'56,9 

55 1 56, 3-i  56  ,g 


Température  de  fusion 

des  mélanges 

chauffés  pendant  1  heure 

avec  du  benzène. 

0  o 

178.2-178,3 


159,3-159,7 


i56,3-i56,8 


Pour  100  Température 

en  A.  de  fusion. 

0  0 

5o i55,4-l56,2 

{5 '57,2 

4o 160,2-161 ,6 

35 i64,5-i65,5 

3o 166,8-167,4 

25 169,1-169,8 

20 176, 1-176,9 

'5 '77,6-'77,.9 

10 185,9-186, 1 

5 186,9-187,2 

o 193,2-193,4 


Température  de  fusion 

des  mélanges 

chanffés  pendant  1  heure 

avec  du  benzène. 

o  0 

1 55,i-i55,7 

160,4-160,9 


168,8-169,8 


192,0-192,6 


J.-J.  Suoborough  et  S.-H.  Beard,  /.  Chem.  Soc.,  Lond.,  97. 
m-Nitraniline -t-  r-Trlnitrobenzène,  p.  784. 


Molécules 

pour  ÎOO 

du  trinitro. 


Température 
de  fusion. 


100 122,0 

79-° "o3,o 

66,3 

6'. 7 

57,5 

54,3 


91  ,5 
94,o 
95,6 
96,0 


100,0. 
69,8. 

65,9 

62,3. 

59, '• 
57,6. 
55,5. 
53,7. 

52,0. 


12', 7 

■ 94,8 

9°, 9 

89,7 

9<>,5 

90,8 

92,7 

• 95,7. 

97,5 

5o,5 100,8 


100 122,0 

90,7 m,  5 

8i,4 102,0 

74,4 99>° 

68,8 102,5 

64,0 io6,5 

5g,8 109,0 

53,7 110,6 


Molécules 

pour  100 

du  trinitro. 


5i,5. 
49,5. 
44,o. 
39,3. 

3g^o. 
35,8. 


Température 
de  fusion. 

96°  5 


97,  J 
95,5 

95, 0 
95,0 
93,5 


p-Nitroaniline  +  ^-Trinitrobenzène,  p.  785. 

5o,o 101 ,0 

(9,8 100,2 

i9,3 102,0 

48,2 io3,4 

47,3 104,0 

45,7 106,6 

44,8 106,6 

43,8 108,0 

4^,4 108,7 

4o,4 iio,9 

7Y-Dipyridyl  -+-  s-Trinitrobeniène. 

5i  ,5 m  ,0 

48,8 111,0 

46,8 110,8 

44,5 110,4 

42,3 110,0 

39,4 108,8 

36,3 107,8 

34,1 106,2 


Molécules 

pour  100 

du  trinitro. 


Températur' 
de  fusion. 


3i,8. 
27,3. 
22,2. 

i5,9- 
9,1- 


9',° 

92 , 7 

9°, 7 
101  ,2 
io5,7 
n3,5 


1/ 


36,6 u5 

32,o 119,9 

23,o 128,0 

19, 6 i3o,9 

8,8 i39,8 

6.2 142,2 

3^2 143,6 

0,0 146,2 


104,6 

101 ,6 

98,8 

94,2 

93,o 

95,2 

1 00 , 3 

0,0 1 12,0 


3 1 , 9  . 

29,2. 

23,6  , 

22,4 

■9,' 

i5, 1  , 

14,0. 
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Schmelzpunkte  (Mischungen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


Points  de  fusion  de  mélanges  binaires  et  ternaires  or 

J.-C.  Hartogs,  Thèse  Amsterdam  1910.  33 

2.4-DlQitranHine  -s- f-Monoaltranillne  (diagramme). 

Commencement                                                     Commencement 
3.4-dinitriniline                              de  la                 2.4-dinitraniline                              de  ia 
pour  100.                             solidification.                pour  100.                             solidification. 

0                                                                                                                   u 

ganiques  (suite). 

■■    4  DinUranlllne  -!-  c-Mononltranlline 

^diagramme!. 

Commencement 
3.4-dinilraniIinc                            de  la 
pour  100.                              solidification. 

0 

9° '69,5 

90 

'69,4 

p-\-  o-Dichlorobenzène  (page  28). 

Temp.  de  la  solidifie. 

F.  van  DEB  FvlNDEN,  Thèse  Amsterdam. 

p  -t-  o-Chlorobromobenzène  (  page  67  ). 
Temp.  de  la  solidifie. 

p  ■+•  o-Dibromo 

Pour  iOO 
para. 

100. ...         ... 

benzène  (page  93). 
Temp.  de  la  solidifie. 

para.                      Commenc.             Fin. 
0 

para.                      Commenc.            Fin. 
0 

81,8 54, 'i 

71,7... 48,o 

46,4 29,0 

32.8 14,5 

21,8 —  i,3            — 18,5 

17,6 —  9,4            —18,6 

10,6 —17,8            —18, fi 

Commenc.              Fin. 

86°7 
80,4 

72,2 

64,9 
59  >° 
52,8 

42,8 

3i,9           +  o,3 

i5,8            •+•  o,3 

1.8                -t-   0,25 

6,7 

inobenzène  (  page  96  ). 

Temp.  de 

Pour  100      commenc. 

meta.        de  soiidif. 

0 
19,5               {3,2 

7.4,6             31,3 

12,1                  l5,2 

87,9 46,3 

69,1 35,5 

54,8 25,5 

47,5 19,5 

10,6. .......      —22,2            —23,4 

88,6 

75,o 

64,6 

57.0 

49,7 

39,2 

10,0 

0.0 

p  -h  0  -*-  w  DieMorobenzène  (page  28). 

Temp.  de 

Pour  100     Pour  100       Pour  100       commenc. 

para.          ortho.            rida          de  soiidif. 

0 
3o,g...     66,2               2,9                  1,4 

28,7...     63,4              7,9            —1 

27,3...     Go, 3            12,4            —2,7 

0  -+-p  -+•  'tt-Chlorobromobensène  (  page  69). 

Temp.  de 

Pour  100     Pour  100      Pour  100     commenc. 

para.         ortho.           meta.        de  s'>'idif. 

0 
62,1...     3t,4              6,5            41,4 

32,2. . .     64, 1               3,7            1 3,6 
29,8. . .     59,2             r 1,0            ri ,0 

/if  0  +  «j-Dlbro 

Pour  100     Pour  100 
para.          ortho. 

?9,y...      40,6 
3<>,o...     43,4 
20,0...     67,9 

d-  -t-  /- PipecoliD.es 

d.                                      Température 
Pour  100.                                  de  fusion. 

0 

(A.  Ladenburg  et  Sobbcki,  Ber.  Dtsc/i.  Cht 

d.                                   Température 

Pour  100.                                de  fusion. 

0 
64.  q —  6.65 

m.  Ges.,  43,  2375). 

d. 
Pour  100. 

53,3 

Température 
de  fusion. 
0 

-4,95 

—  4,0 

63 , 5 —6,5 

62, 3  . . .                              —  6,2 

5<>,o 

—  4,9 

61 . 1 —  5  .q5 

47,7 

45,6 

43,7 

-5,i 

-5,4 

68, () -     4,35 

5g  2                                    —  5  65 

57,4 —  5.35 

55  6                                    —  5  i5 

Th.  Strengers 
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XV.  —   Courbes  de  fusion 

de  mélanges  inorganiques 

ternaires,  etc 

Cm-Sn- 

-PI)  (J.   GiOLITTI 

et  M.  Marantonio,  6 

azz.  C/iim 

.  40,  1,  61). 

Comm' 

3'  arrêt. 

4' 

arrêt. 

5'  arrêt 

de  la 

■■■ 

pour  100  S 
8 

n.    pour  100 
i 

PI),     solidifie, 
o 

ioi5 

?.•  arrêt.          Tempérât. 
0                         0 

769 

Temps. 

< 

Tempérai 
0 

Temps. 

Tempérât. 
0 

Temps. 

i4 

i 

959 

. 

77^ 

3' 

. 

. 

4 

3 

1039 

. 

. 

. 

. 

. 

8 

3 

«00? 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

i4 

3 

939 

. 

765 

3' 

joo 

1res  bref 

. 

. 

4 

5 

1028 

888 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

8 

5 

988 

85o 

. 

. 

. 

. 

. 

(i 

5 

963 

836 

76i 

1' 

. 

. 

. 

. 

■4 

"> 

928 

822 

768 

3' 

. 

. 

. 

'7 

5 

883 

8o5 

770 

5' 

joo 

r 

. 

. 

ao 

) 

835 

785 

770 

7' 

)00 

2' 

. 

. 

^4 

5 

. 

768 

1?' 

>00 

. 

. 

4 

/ 

1012 

880 

. 

. 

. 

, 

, 

8 

/ 

978 

862 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

»4 

7 

905 

83o 

763 

3' 

5oo 

o'3o" 

. 

. 

4 

IO 

1008 

908 

. 

. 

. 

. 

. 

8 

IO 

965 

878 

^ 

. 

. 

. 

. 

. 

i4 

IO 

889 

845 

768 

3' 

. 

. 

. 

9.0 

IO 

800 

770 

i 

5oo 

i'45' 

3io 

bref 

4 

1 5 

979 

900 

• 

. 

• 

. 

3'9 

. 

9 

16 

920 

887 

763 

1' 

. 

. 

3ig 

. 

i4 

i5 

859 

8[2 

770 

3' 

• 

3i9 

2' 

ao 

8 

780 

. 

762 

6' 

5oo 

r 

3'9 

bref 

5 

20 

95o 

910 

. 

. 

3i9 

12 

20 

868 

762 

2' 

5oo 

1' 

3.9 

Bi-t-Cd-t- 

Pb  (  William  Edward  Barlow,  J.  Jm. 

C/iem.  Soc. 

,  82,  i4o3). 

pour  100 
Pb. 

0,0 

pour  100 
Bi. 

a5, o 

Arrèts  de  la  température. 

pour  100 
Pb. 
0,0 

pour  100 
Bi. 

75,o 

Arrêts  de  la  température 

267,0 

146,0 

•  >  • 

190,0 

146,0-145,0 

io,o 

22,5 

263 , 5 

ii5,o 

91 

5,o 

71,25 

170,4-169.7 

[35,8-i35,5 

9i,4 

20,0 

20,0 

260,0 

106,0 

a 

10,0 

67,5 

i56, 7-i55, 0 

i3o,6-i3o.o 

92,9' 

3o,o 

17,5 

259,0 

l52,0 

a 

i5,o 

63,75 

i34,6-i33,o 

124,6-12.4,6 

92,92 

4o,o 

i5,o 

257,0 

182,0 

b 

20,0 

60,0 

1*9.9-» '9>6 

"9,5-i'9:9 

92,9' 

5o,o 

i2,5 

255,0 

203  , 2 

b 

25, 0 

56,25 

127,6-126,0 

1 10,6-1 10, î 

91,2 

6o,o 

10,0 

252,0 

2l5,2 

b 

3o,o 

5a,5 

1 32,o-i 3/ ,0 

. 

92,0 

8o,o 

5,0 

236,5 

234,3 

b 

|0,O 

45,o 

147,0-146,0 

9^,7-  98,4 

88,  a 

88,o 

3.o 

268,0 

234,3 

h 

>0.0 

37,5 

'59,o-i59,o 

128,0-128.0 

b 

0,0 

5o,o 

'9',° 

'43,9 

. .  . 

60,0 

3o,o 

i65,4-i63,  » 

i65,4 

b 

[0,0 

45,o 

203,0 

"-r,9 

b 

70,0 

22,5 

210,0 

b 

b 

20,0 

4o,o 

21  I  ,0 

b 

b 

80,0 

ij,o 

249,5 

b 

b 

3o,o 

35,o 

2l8,6 

95,o 

b 

5o,o 

5o,o 

'44,4 

124,8 

. 

4o,o 

3o,o 

223  , 0 

r27,8 

b 

47,5 

47,5 

118,6 

100,0 

a 

5o,o 

a5,o 

225  , 5 

«65,4 

h 

45,o 

'(5,o 

i?.5,o 

108.0 

b 

6o,o 

20, o 

224,5 

192,0 

b 

4o,o 

40,0 

.180,2 

107,0 

b 

70,0 

i5,o 

2l6,0 

2 1 3 , 0 

b 

35,o 

35,o 

2  12,0 

107,0 

b 

8o,o 

ro,o 

24l,8 

216,2 

b 

27,3 

»7 . 5 

243,8 

107,0 

fi 

9<>,o 

5,o 

290,0 

b 

b 

20,0 

20 , 0 

260 , 0 

1 06 , 0 

b 
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Schmelzpunkte  ( Mischungen ) .  —  Melting  Points  (Mixtures). 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  inorganiques  ternaires,  etc.  ( 

Bi-t-Cd-t-Pb.  [William  Edward  Barlow  (suite)] 


suite). 


pour  100 
Pb. 

10,0 

pour  100  . 

lîi. 

10, o 

Arrêts 

de  la  température 

pour  100 

Pb. 

20,0 

pour  100 
Bi. 
20,0 

Arrêts  de  la  température. 

284,0 

b 

b 

260,0 

106,0 

a 

2J,0 

75,0 

198.3 

.24,8 

i5,o 

4o,o 

218.4 

1 16,0 

b 

2/},! 

7-2,3 

180,0 

97,o 

b 

10,0 

60,0 

i38,o 

1 33 ,6 

91,5 

9.2 ,  ) 

67,5 

l)4,o    1  "><> 

,0 

io8,5- 

108 

,0 

9i,6- 

5,o 

80,0 

>99rO 

i33,6 

b 

20 ,  o 

()0,() 

"9,5 

•  i'9>5 

91,6 

75,0 

0,0 

260 , 0 

9-47,3. 

. 

19, 'î 

58/. 

1  >.j,  1-1  >4 

.S 

M8,7- 

118 

,6 

b 

67,  S 

10,0 

241,8 

219,6 

ù 

i5,o 

45,o 

200 , 0 

..{,« 

9a.o 

60 ,0 

20,0 

9.24,5 

192,0 

b 

io,o 

3o,n 

a7j6,6-2{8 

,0 

a 

9',4 

45,o 

4o,o 

1 66 , 0 

n8,5 

9',  5 

5,o 

i5  ,0 

282 , 0 

a 

b 

3o.o 

60.0 

1 22 , 0 

102,0 

9',° 

66,66 
63,33 

33,33 
3i,6fi 

204,0 

124,8 
b 

h 

.5,<, 
0,0 

80,0 
95,0 

208,0 
253,o 

102,4 
146,0 

92,0 

6o,o 

3o,o 

165,4 

'65,4 

b 

24,1 

72,3 

180,0 

97,o 

9'?° 

5o,o 

25  ,0 

225  ,  5 

165,4 

b 

35,o 

61,75 

i3g,o 

io3,o 

9i,o 

4o,o 

■20,0 

2/(7,5 

b 

b 

48,7 

48,7 

i3o,o 

108,7 

9',o 

>0,O 

1  5,o 

264,0 

i65,3 

b 

56,o 

4i,8 

i56,o 

109,0 

a 

?.0,0 
IO,0 

ro,o 
5,o 

274 , 2 
992,0 

iÇ5,3 
i65,4 

b 
b 

65,5 
70,0 

32,7 
28,5 

i94,o 
218,0 

109,0 
b 

b 
b 

57, '4 
5o,o 

0,0 
1 2 , 5 

272,0 
255,o 

247,3 

203,2 

b 

80,0 
57,15 

19, 0 
4a,  85 

254,o 
170,6 

b 
124,8 

b 

• 

44,6 

4o,o 

22,0 

3o,o 

23g,8 

223,0 

167,0 
127,8 

b 
b 

56,o 
5o,o 

4i,8 
37,5 

t56,o 
i59,o 

109,0 
128,0 

b 
b 

2J,0 

56,25 

127,6 

110,6 

9'. 2 

4o,o 

3o,o 

223,0 

127,8 

b 

20,0 

65, 0 

i38,o-t38, 

8 

"7,7- 

«»7, 

6 

92,0 

35,o 

26,25 

240,0 

l32,0 

b 

10,0 

82,5 

210, 0-2 1 2 , 

0 

1 18,2-1 18 

0 

h 

20,0 

i5,o 

269,6 

i3i,o 

b 

9.5, 0 

0,0 

286,0 

^47,3 

a  =  La  température  mesurée  est  trop  basse  par  suite  de  la  surfusion. 
b  —  La  température  n'a  pas  été  mesurée. 

Les  arrêts  pour  les  mélanges  binaires  dans  cette  table  ne  s'accordent  pas  tout  à  fait  arec-les  valeurs  données  par  le  même  auteur  à  un 
autre  endroit  et  reproduites  pages  3oi  et  3o2. 


Cu  -+-  Fe 


Ni  [(diagramme),  (Rudolf  Vogel,  Z.  anorg.  Chem.,  67,   10)]. 

Températures  de  cristallisation 


Pour  100. 
Cu. 

Ni. 

d- 

C 

une  espé 

;c  de  ci 

istaux. 
Fin. 

simultanée  de 

deux  esp 

decrist. 

d'une 
Comr 

espèce  de  cristau 

Fe. 

jmmenc. 

Commette 

Fin. 

nenc.               Fin 

5o 

5o 

0 

i43o 

. 

U09 

/ 
4o 

4o 

20 

1372 

. 

H71 

n36 

35 

35 

3o 

i358 

. 

1208 

1 170 

33,3 

33,3 

33,3 

i345 

» 

12IO 

1190 

3o 

3o 

4o 

i36i 

1275 

. 

. 

27,5 

27,5 

45 

1372 

.3io 

. 

. 

20 

20 

60 

i397 

i33o 

. 

. 

10 

10 

80 

1423 

1388 

. 

. 

0 

0 

100 

1 45 1 

. 

. 

75 

0 

25 

i5oo 

. 

. 

72 

4 

24 

i465 

l.'jlO 

. 

. 

63 

16 

21 

i43o 

1298 

. 

. 

60 

20 

20 

1418 

Il88 

9 

42,8 

42,8 

«4,3 

■  385 

. 

1  ■  65 

n35 

Valeur  interpolée 

0 

100 

0 

io83 

. 

. 

.                       . 

45 

21 

34 

i393 

i333 

• 

■ 

Points  isolés 

45 

23 

32 

i377 

1342 

. 

• 
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Courbes  de  fusion  de  mélanges  inorganiques  ternaires,  etc.  (suite). 
Cu  -+-  Fe  -f-  Ni  [(diagramme),  Rudolf  Vogel  (suite)]. 

Températures  de  cristallisation 


Pour  100. 

d'une  espèce  de 

cristaux. 

sim ultanée  de  deux 

îsp.  de  crist. 

d'une  espèce  de  cristaux. 

Fe. 

Cu. 

Ni 

Commenc. 

Fin. 

Commenc. 

Pin. 

Commenc. 

Fin. 

0 

5o 

5o 

i3o5 

ia3a 

. 

. 

. 

. 

18 

4i 

4i 

i337 

1275 

• 

• 

. 

. 

22 

39 

39 

1343 

1265 

• 

• 

. 

. 

33,3 

33,3 

33, 

3 

.345 

« 

1210 

119° 

. 

. 

6o 

20 

20 

1418 

• 

1188 

? 

. 

. 

95 

2,5 

2, 

5 

l502 

1460 

. 

. 

. 

. 

22 

33 

45 

1337 

. 

1217 

? 

Point  isolé 

IOO 

o 

0 

i5a3 

. 

. 

. 

. 

4a, 8 

4*. 8 

•4, 

3 

t385 

. 

n65 

u35 

Valeur  interpolée 

20 

6o 

20 

i3io 

. 

1180 

u35 

. 

. 

16 

63 

21 

1288 

. 

1180 

11 20 

• 

. 

la 

66 

22 

1281 

. 

n83 

. 

? 

n3o 

8 

69 

23 

. 

. 

1255 

. 

? 

n3o 

4 

72 

24 

. 

. 

. 

. 

1 

25 1 

1125 

o 

75 

25 

I2l5 

1140 

• 

• 

■ 

- 

Bi  -t-  Cu  -+-  Sb  (V.  Paravano  et  E.  Viviani, 

Rend.  Accad.  Linc.  [V], 

19,  II  197  el  : 

>43). 

(Sb 

-t-Co»Sb-»-Bi). 

Pour  100. 

Arrêt  de  la 

temp. 

Temp.  de 

] 
Sb. 

Pour  100. 
Cu3Sb,   Bi. 

Arrêt  de  la  tem 

1.    Temp.  de 
— -   transfor- 
I.    ination. 

Tem  p. 
eotcct. 

Sb. 
8,0 

Cu,Sb.   Bi. 
72,0   20,0 

I. 

638 

II. 

5o3 

III. 

transfor- 
mation. 

390 

Temp. 
eutect. 

269 

I. 

IL   II 

3,5 

87,5    IO,0 

64o 

420 

395 

269 

4,0 

76,0   20,0 

640 

44o 

. 

395 

269 

5,o 

85, 0   10,0 

64  0 

45o 

390 

269 

4,0 

66,0   3o,o 

639 

440 

. 

392 

269 

9.o 

8l,0    10, 0 

639 

5i3 

388 

269 

7.o 

63,0   3o,o 

638 

5oo 

. 

387 

269 

i4,o 

76,0   10,0 

638 

549 

393 

269 

11,0 

59,0   3o,o 

637 

536 

. 

3g3 

269 

18,0 

72,0   10,0 

63i 

554 

269 

14,0 

56, 0   3o,o 

63 1 

543 

. 

. 

27,0 

63, 0   10,0 

608 

575 

18,0 

5a, 0   3o,o 

629 

55 1 

298 

. 

3a,  o 

58,o   10,0 

594 

58i   41 

53 

20  ,o 

5o,o   3o,o 

6i5 

553 

. 

, 

36,o 

54,o   10,0 

584 

498 

28,0 

42,0   3o,o 

589 

556 

428 

45,o 

45,0    10,0 

563 

502 

35,0 

35,o   3o,o 

55o 

470 

. 

. 

49,5 

4o,5   10,0 

548 

5o4 

42,0 

28,0   3o,5 

548 

481 

. 

. 

54,o 

36,o   10,0 

539 

5o6 

5o,o 

20,0   3o,o 

545 

487 

. 

. 

58  ,o 

32,0    io,o 

520 

5o8 

53,o 

17,0   3o,o 

490 

• 

. 

. 

63,o 

27,0   10,0 

5o8 

. 

56, 0 

14,0   3o,o 

5o8 

485 

, 

. 

68,o 

22,0   10,0 

5a5 

5oo 

63,o 

7,0   3o,o 

545 

464 

. 

. 

72,0 

18,0   10,0 

537 

498 

54,o 

6,0   40,0 

528 

476 

. 

. 

8i,o 

9,0   10,0 

563 

485 

48,o 

12,0   4o,o 

480 

. 

. 

. 

72,0 

8,0   20,0 

553 

486 

42,0 

18,0   40,0 

5io 

477 

. 

64,o 

16.0   20,0 

5a6 

493 

36, 0 

a4,o   4o, 0 

545 

465 

. 

56,  o 

24,0   20.0 

525 

498 

3o,o 

3o,o   40,0 

564 

445 

. 

. 

52,o 

28 , 0   ao , 0 

535. 

495 

24,0 

36, 0   40,0 

590 

56a 

420 

48,o 

32,o   20,0 

54o 

488 

18,0 

42,0   40,0 

614 

553 

. 

386 

269 

4o,o 

40,0   20,0 

548 

477 

12,0 

48,o   40,0 

63o 

542 

295 

. 

269 

32,0 

48,0   20,0 

582 

470 

6,0 

54,0   4°>° 

637 

. 

. 

390 

269 

24,0 

56,o   20,0 

604 

571    4': 

0 

5,o 

45,o   5o,o 

63o 

. 

. 

. 

269 

i6,o 

64,0   20,0 

63o 

545 

386 

2< 

»9 

10,0 

4o,o   5o,o 

628 

5o8 

295 

, 

269 

12,0 

68,0   20,0 

633 

53o 

390 

269 

20,0 

3o,o   5o,o 

598 

534 

• 

- 

269 

Th.  Strengers. 
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Schmelzpunkte  ( Mischungen ) .  —  Melting  Points  (  Mixtures V 


Courbes  de  fusion 

de  mélanges  inorganiques  ternaires,  etc.  (suite). 

(Sb-t 

-  Cu3Sb  h-  Bi)  (suite). 

(Cu  -t-CujSt 

-t-Bi;. 

Four  100. 

Arrêt  de  la  temp 

Temp.  de 

Pour  100. 

Arrêt  de 

ia  temp. 

Temp.  de 

transfor- 

Temp. 

eutect. 

Il        „ 

IM 

transfor- 

Temp. 
eutect. 

SI.. 

Cu3Sb.        Bi. 

I.         11.         III. 

mation. 

Cu 

Cii,Sb.        Bi. 

I. 

II. 

mation. 

jo.o 

20,0       5o.o 

547             |Jo 

. 

6 

80         14 

638 

392 

269 

35,0 

.  5,o      5o,o 

545            470 

12 

60            28 

635 

. 

4i5 

269 

4o,o 

10,0       5o,o 

47-. 

18 

4o         42 

654 

618 

418 

269 

45,» 

5,o      5o,o 

535          465 

269 

24 

20          56 

735 

6.7 

. 

269 

36,  d 

4,0       60 ,o 

465      435 

269 

•  4 

80             6 

638 

420 

269 

3'i,o 

8,0         60,0 

4-5      433 

269 

28 

60           12 

670 

620 

269 

•28,0 

I2j<)        Go,o 

5oo      425 

269 

42 

4o           18 

618 

418 

269 

24,0 

.6,0      Go,o 

558      4'o 

269 

56 

20           24 

6.7 

. 

269 

16,0 

24,0       '>o,o 

610      539       36o 

269 

20 

•>.4           56 

722 

618 

420 

268 

8,0 

32,o       Co,o 

63o      5ao      290 

269 

4o 

18            i> 

818 

617 

i'9 

269 

6,0 

24,0       70,0 

63y       5o5       288 

269 

60 

12           28 

. 

619 

. 

269 

12, u 

18,0       70,0 

628       5i5      334 

269 

80 

6          14 

1012 

6.8 

. 

269 

18,0 

12,0       70,0 

562       536      375 

269 

5 

5           90 

660 

548 

269 

24,0 

6,0       70,0 

496      4io 

269 

6 

14           80 

6i5 

420 

269 

16,0 

4,o      80,0 

470      36o 

269 

14 

6          80 

. 

595 

269 

1  2,0 

8,0      80,0 

517      335 

269 

10 

5o          4o 

620 

. 

4.5 

269 

8,0 

12,0      80,0 

63o      5 1 8      3o5 

269 

3o 

3o          40 

743 

620 

4.8 

269 

4,o 

16,0      80,0 

637       5 10      280 

269 

5o 

10          40 

880 

6.7 

269 

•2,0 

8,0      90,0 

6 1 5 

269 

10 

66          24 

620 

. 

4i8 

269 

4,0 

6,0      90,0 

. 

269 

20 

56          24 

618 

4.5 

269 

6,0 

4,0      90,0 

. 

269 

60 

28           12 

85o 

617 

416 

269 

8,0' 

2,0      90,0 

. 

269 

So 

■  4            6 

99° 

619 

269 

Zrn- 

Cd-^-MgZn,  (*)(G.  1 

tauM,  C.  Sandonnii 

u  et  fc 

.  (JJJERCICII,  Z. 

anorg.  Chem. 

68,83). 

Pour  100  Atom. 

Cr 

stallisation 

Pour  100  Atom 

Cristallisation 

Mg. 

Zn. 

Cd.            primaire,     secondaire. 

euter.t. 

Mg. 

Zn. 

Cd. 

primaire. 

secondaire. 

uutecl. 

5 

90 

5                 3gi 

344 

25g 

25 

60 

i5 

5n 

271 

256 

~*  5 

87,5 

'->                349 

349 

257 

2, 

5              77,5 

20 

336 

293 

256 

10 

85 

5                 390 

347 

257 

5 

75 

20 

325 

3o8 

256 

12,5 

82,5 

5                 4^0 

345 

254 

7, 

5              72 , 5 

20 

341 

3og 

256 

i5 

80 

>                 472 

342 

256 

10 

70 

20 

366 

307 

256 

20 

;î 

5                523 

34o 

259 

.5 

65 

20 

439 

299 

256 

25 

70 

5                547 

33o 

256 

20 

60 

20 

473 

283 

256 

3o 

65 

5                 562 

298 

239 

2, 

5              67,5 

3o 

3.4 

278 

256 

2,5 

87,5 

10                 362 

3n 

257 

5 

65 

3o 

3o. 

3oi 

257 

5 

85 

10                 345 

322 

■256 

/ , 

5              62,5 

3o 

34o 

292 

356 

7,5 

82,5 

10                 33g 

339 

256 

10 

60 

3o 

368 

290 

•256 

10 

80 

10                 377 

335 

■255 

12, 

5              57,5 

3o 

392 

288 

2.56 

i5 

75 

10                456 

328 

256 

i5 

55 

3o 

4 12 

2iJÎ    • 

256 

20 

70 

io                491 

3(5 

256 

20 

5o 

3o 

45o 

270 

256 

22,5 

67,5 

10                 5i4 

3oi 

257 

5 

55 

4o 

299 

288 

256 

25 

65 

10                525 

283 

256 

1    10 

5o 

4o          * 

36. 

v.86 

256 

2,5 

82,5 

(5                347 

298 

256 

if. 

45 

io 

400 

'>77 

256 

5 

80 

.5                33i 

3  20 

256 

2, 

5              47, 5 

5o 

277 

256 

10 

73 

■  5                38i 

3i8 

2  56 

5 

45 

»o 

•282 

•282 

257 

ii 

7« 

i5                 443 

3io 

256 

10 

4o 

5o 

357 

172 

p.57 

20 

65 

<j                -177 

290 

256 

i5 

3  "> 

»u 

^77 

280 

• 

(*)  F 

our  les  alliages  Ce 

-+-  Mg  Zna,  voir  page  3o5. 
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Courbes  de  fusion  de  mélanges  inorganiques  ternaires,  etc.  {suite). 

Zn  ■+-  Cd-t-  MgZni  (suite). 


Poui 

100  Alom. 

( 

Cristallisation 

Pour  100  A 

Mg. 

Zn. 

Cd. 

primaire. 

secondaire. 

eutecl. 

Mg. 

Zn. 

2,5 

37,5 

60 

268 

264 

?.56 

1 

'9 

5 

35 

60 

^99 

261 

257 

2 

18 

10 

3o 

60 

322 

274 

257 

3 

'7 

2,5 

32,5 

65 

264 

264 

258 

4 

16 

5 

3o 

65 

288 

262 

256 

5 

i5 

IO 

25 

65 

3i5 

278 

. 

1,5 

7,5 

a, 5 

27,5 

70 

267 

260 

256 

2 

7 

4 

2(j 

70 

270 

. 

256 

2,5 

6,5 

5 

25 

70 

280 

265 

a56 

'.5 

6 

i 

24 

!'-> 

263,5 

25g 

256 

1 

4 

a 

23 

T> 

263 

. 

258 

1 

i5 

3 

22 

7> 

267 

. 

258 

3 

i5 

4 

21 

75 

277 

268 

256 

5 

i5 

5 

20 

7â 

280 

272 

256 

Cristallisation 


Cd. 

80 
80 
80 
80 
8.» 

9' 

9' 

9« 

9», 5 

95 

84 

82 

80 


primaire,  secondaire,  eutect. 


279 
279 
279 
278 
278 
298 

299 
3oo 

302 

309 
281 
280 
280 


258 
261 
266 
272 


272 


250 
256 
256 
256 
256 
255 
256 
257 
255 

256 
256 
a56 


Fe-t-C H- S  (diagramme)  (Theodor  Liesching,  Metall,  7,  568). 

Mélanges  variant  de  0,08  à  4 -78  pour  i<">  de  carbone  et  de 
0,02  à  1,14  pour  100  de  soufre. 

La  température  du  commencement  de  solidification  du  mélange 
avec  1  pour  100  de  soufre  est  de  5o°  plus  basse  que  celle  du  mélange 
avec  0,0a  pour  100  de  soufre. 

Températures  eulecliques  :  mélange  à  1  pour  100  de  S  uoo"; 
mélange  à  0,02  pour  100  de  S  1  i3o". 

Point  de  formation  de  la  perlite  :  700"  (max.  721",  min.  68o°  ; 
33  déterminations)  ;  il  ne  dépend  pas  de  S. 


H20  +  K2S04  -i-Tli  (S04)s9H20, 
(Barre,  Thèse,  Paris;  C.  H.,  151,  233). 


K2SO, 
dans  100  p.  d'eau. 


Tli(SC\,),9H,0 
dans  100  p.  d'eau. 


o,  00 

0,2 

0,4 

0,6 

1,0 

1,2 

1,6 

2,0 

2,4 


Point  de 

congélation. 
0 
—  0,26 
«,26 
0,26 
o ,  26 
o ,  26 

0,27 
0,29 

o,3o 
o.3i 


Corps  de  fond. 
Na2HP04.2H,0 


J.  d'Ans  et  O.  Schreiner,  Z.  phrsik.  Chem.,  76. 
■  NajO  +  PjO,-,-+-  HjO  (p.  toi)  (diagramme). 


T  =  ?b°±  o°,o5. 

Corps  de  fond. 

Na,P04.i2rL_0 

»  

Na,P04.  la.HjO  -+-Na2HP04  iaH20. . 
Na,HP04.i2H20 


Dans  1000* de  solution. 
Mol.  Na.         Mol  PO,. 


NajHPO*.7H,0. 
Na,HP047H,0 


Na,HP042HiO. 


4,28 
2,/3 
3,4» 
2,62 
i,56 
5,63 
6,3i 
6,76 


o,o4o 

1,08 

i,33 

',09 

0,78 

3,87 
4,63 
4,88 


Dans  1000sd<:  solution. 

'Mol.Na.  Mol.  PO, 

6,19  4,68 

»              4 ,  °6  4 ,  °3 

»             4,88  6,40 

Une  solution  métastable  a  été  observée  avec  un  corps  de 
fond  inconnu. 

K20-+-  PjOs-h  H20(p.  io3),  (diagramme). 
T  =  2.5»  ±  o%  o5.  Dans  1000»  de  solution. 

Corps  de  fond.  Mol.  K.  Mol.PO,. 

K3PO4 9, '4  3,i3 

»       6,88  4.12 

6,80  4,08 

4,4a  2,94 

a, 90  a, 36 

i,48  i,46 

3,32  8,80 

HjO  (p.  io5)  (diagramme). 

Dans  1000»  de  solution. 
Mol.NH,.       Mol.PCy 

7,4a 


K2HP04 

» 
KH,PO* 


P<V 


NH4 

T=  25" ±  o°,  o5. 

Corps  de  foi>d 
(NH4)3P043H20 


(NH4)3P04.3H20 
(NH4)2HP04 


(NH4)2HP04. 


(NH4)jHP04-f-(NH4)H2P04. 
(NH4)H,P04 


2,95 
4,78 
6,48 
6,42 
7,16 

7, '4 
6,72. 
2,5o 
3, 10 


0,084 

0,46 

2,3a 

3,i6 

3,a3 

4,82 

4,83 

4,54 

a,  54 

7,86 


Na4Si04-nK4Si04-f-  Mn2Si04,  (F.  Thomas,  Metall.,  7,  706). 

Na4Si04 5o  parties  (en  poids) 

K4Si04 »  » 

Mn2Si04 »         o  à  10  pour  100 

Point  de  fusion  minimum  : 


Mn2Si04 


6  pour  100 


700° 


Tables  internationales. 
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Schmelzpunkte  (Mischuagen).  —  Melting  Points  (Mixtures). 


Courbes  de  fusion  de  mélanges  inorganiques  ternaires,  etc.  (suite). 

iPbO-f-o.iAUOi 


Hkrmann  Eisbnlohr,  Spr.,  43,  38g 
o,3RO 
o.7PbO 


o.  i  Al,03 


RO  = 
NatO. 
KtO.. 
BaO.. 
CaO.. 
MgO.. 


2Si0j  (verre  au  plomb). 

Foinl  de  fusion. 
Montre  de  Séger.       Celsius. 
019 
016-017 


oi5-oi6 

oi5 
oi3-oi4 


68on 
760 

790 
800 

85o 


P  = 
1,5  . 

1,75. 
2,0  . 

2,25. 
2,5o. 

2,75. 

3,o  . 


-/>SiOj. 

Point  de  fusion. 

Montre  de  Seger. 

Celsius 

018-019 

7000 

018 

710 

017 

740 

oi'6 

770 

ot6-oi5 

780 

oi5-oi6 

79» 

oi4-oi3 

84o 

RO-i-  A1203-h  SiOj  (diagramme)  R  =  Li,,  Na,,  K»,  Mg,  Be,  Ca,  Sr,  Ba,  Fe,  Mn,  Ti,  Zr. 
(Influence  des  fondants  sur  le  point  de  fusion  du  Kaolin)  (Reinholo  Ribke,  Spr.,  43,  214). 


2  pour  100. 


5  pour  100. 


Mélange  de  Kaolin  de  Zettlitz  avec(') 

=  1  mol.  AljO3.2SiO2.2HjO  -I-  mol 

Point  de  fusion  «  Z.-Kes;el  »  ( 2) 

Degrés  C 

Quantités  égaies  des  oxydes. 


Le  kaolin  contient  oxyde  pour  100. 

Point  de  fusion  «  Z.-Kegel  » 

Degrés  C 


BeO. 

MgO. 

CaO. 

RaO. 

0,24 

o,i3 

0,094 

0,027 

■+■  29 

3 1-32 

33 

34 

■  655 

1700 

1730 

1760 

0,1  uioL 

pour  100. 

o,96 

1,54 

2,l3 

5,6l 

—3a 

32 

-33 

■+•33 

1705 

1710 

1725 

1735 

BeO. 

MgO 

CaO. 

BaO. 

0,54 

o,34 

0,24 

0,09 

-4-20 

27 

3o 

-t-33 

■  535 

1610 

Î670 

1735 

0,2  mol 

pour  100. 

«.9« 

1,54 

4,16 

io,63 

-3o 

3o 

3i 

-f-3i 

i665 

1670 

1690 

1695 

Quantités  équimoléculaires  des  oxydes. 
(  '  )  Le  Kaolin  de  Zettlitz  se  compose  de  : 
SiO,  47, 24  P011*"  <oo  Al,0,  38,i7pourioo 

Fe,0,  0,96         »  MgO  trace  » 

K,Oetc.       1,07         »  —  i2,5S  » 


(')  Les  «Z.-Kegel»  sont  des  montres  de  Seger  améliorées.  Les 
températures  centigrades  ont  été  ajoutées  d'après  les  Tables  don- 
nées pour  les  Z.-Kegel  par  la  Chem.  tech.  Versuchsanstalt . 


1  AljOj-f-  3SiOj-t-  p.  100.. 
Point  de  fusion  Z.-Kegel.. . 
Degrés  C 


0,2  mol.  pour  100. 

SrO? 

6,84 


BaO. 

9.77 


MgO.  CuO. 

2,77  3,8o 

—  29  H-  3o  —  3 1  3a 

iG43  1675  i685  1710 

1  Al,Oj.  i5SiOi-t-o,2  mol.  BeO,  MgO,  CaO  ou  BaO  donne  un  point  de  fusion  Z.-Kegel  26-27  =  15950. 

0,5  moi.  pour  100, 


BeO. 

',74 

3o-3î 

1680 


AljOj  et  les  oxydes 
étaient  purs;  SiOj  était 
du  sable  purifié. 


1  AljOj-+-i5SiOj-t-  p.  100. 
Point  de  fusion  Z.-Kegel . . . 
Degrés  C  


Point  de  fusion  Z  -Kegel. 
Degrés  C 


Point  de  fusion  Z.-Kegel. 
Degrés  G  


BeO. 

1,23 

-h  18 
i495 

20-26 
«555 

20 

i53o 


MgO. 
',96 

—  »9 
i5o5 

—  26 

1370 

•+-  20 
i54o 


CaO. 

2,70 

18 

1490 

26 

i58o 

—  26 
1570 


BaO. 

7.07 

-+-  17 

1475 

26-27 
«595 

26 
i58o 


AljOj-r-SiOj  fondus 
ensemble  auparavant. 


AljO}+  SiO,  pulvéri- 
sés et  tamisés  ensemble. 

Alj03  formé  de  Kaolin 
de  Zettlitz. 


RO. 
Li,0.. 
Na,0. 
K,0.. 
MgO  . 
IteO.. 
CaO.. 


Pour  100. 
3.25 
G,5o 
9-56 
4,33 
2,24 
5,90 


iAl,0,-f-2Si02-f-o,25RO(p.  229). 


RO. 
SrO. 
BaO. 
FeO. 
MnO 
TiO, 
ZrOj 


Pour  100. 
10, 4o 
16,67 

7.47 

7,37 

8,23 

12,09 
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Courbes  de  fusion  de  mélanges  inorganiques  ternaires,  etc.  (suite). 

1  Al20s.2SiO2 

-4-rtSrO. 

Point  de  fusion. 

iAI,0,.2SiOt 

-+-«BcO. 

Point  de  fusion. 

n.                     = 

:pour  lOOSrO. 

Z.-Kegel.                         «C. 

n.                  =  pour  100  BeO. 

Z.-Kegel.                        «C. 

0,25 

/o,4o 

H-  32                          1715 

o,'/5                            2,73 

— 3o                         i665 

o,5 

18, 83 

-+-   19                                   IJ25 

o,i                            5,33 

—  27                         1600 

»,« 

3',<>9 

3o                         1 670 

1,0                           10,12 

18                        i5oo 

.,5 

4i,o4 

16                         t46o 

i,5                            14,44 

18                        i5oo 

2,0 

48,i4 

g                         1280 

2,0                            18,37 

18                         i5oo 

2,5 

53,71 

7-8                         1240 

3,o                          21,96 

-T-18                        i5o5 

3,0 

58,2o 

— io                         1295 

4,0 

fi4,99 

18                        i5oo 

iAl,03.2StOs 

-t-nFeO. 

1  Al,03.2SiO, 

-t-nBaO. 

Point  de  fusion. 

Point  de  fusion. 

n.                  as  pour  100  FeO. 

Z.-Kegel.                         C. 

II.                   = 

:  pour  !00BaO. 

Z.-Kegel.                       *C. 

o,25                            7,47 

—  3o                          i665 

0,25 

14,67 

33                          1730 

o,5                            13,90 

26                          i58o 

0,5 

25,5g 

-+-20                         i535 

1,0                            24,4<> 

—  i4                          1400 

1,0 

40,75 

35                         1770 

i,5                          32,63 

9-10                          1290 

1,5 

50,78 

-f-20                        i335 

2,0                          39,24 

±3                         1140 

2,0 

57,9' 

10                        i3oo 

2,5                         44)66 

5                         1180 

2,5 

63,23 

4                       1160 

3,o                         49,20 

H- 7                         1235 

3,0 

67,36 

6-7                                   I2l5 

4,0 

73,34 

16-17                        1470 

iA120,.2Si02 

-t-reMnO. 

1  AljOj.sSiO, 

-+-  «MgO. 

Point  de  fusion.    - 

n.                 =r  pour  lOOMnO. 

Point  de  fusion. 

Z-Kegel.                       *C. 

n.                   a 

pour  100  MgO. 

Z.-Kegel.                      "C. 

o,25                          7,38 

3o                         1670 

0,i5 

4,33 

+  3o                          1675 

o,5                           i3,73 

12                         i35o 

o,5 

8,3o 

19                               l520 

1,0                          24, i5 

±1                         1 1 00 

1,0 

i5,33 

i5                         i435 

i,5                           32,32 

±01                         1080 

1,5 

2i',37 

11-12                         i335 

2,0                           38,90 

±  o3-02                         1 o5o 

2,0 

26,59 

— 9                         1270 

2 , 5                        44 , 32 

±  02                         1060 

2,5 

3. ,,7 

1 1                                       1 320 

3,o                         48,85 

±01                          1 080 

XVI.  —  Points  eutectiqnes  binaires  et  ternaires. 

Points  cryob.ydiatiqu.es  et"  eu  tactiques  (  *). 

Composition  du  mélange  euteclique. 

Température 

Pour  100 

Substances. 

Substances.                            de  la  dernière  substance. 

euteclique.              Auteurs. 

Eau  (glace). 

NH4C1 

-   t5°,8                   («) 

» 

BaClt.2H.jO 

-  7,8                   (•) 

-  16,2                   (*) 

-  25,2                           (■) 
-3. ,2                           («) 

» 

NrUCl -f- BaCl,.2Ht0 

» 

NH/CNS                                         /Ci  n* 

.» 

KCNS 

5o,23 

Bibliographie. 

(  *)  Pour  les  poi 

nts  cryohydraiiques  et  eutectiquer,.  voir  aussi  les 

(')   F.-A.-H.  Schreinemakers,  Chem.  Weekbl.,  7,  333. 

points  de  fusion  d 

ss  mélanges  pages 

3oo  à  33  r . 

(')  A.  Wasiumf,  J.  Soc.  Physic 

Chim.,  S'-Pét.,  42,  424. 
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Eutektiscbe  Punkte.  —  Eutectic  Points.  —  Points  eutectiques.  —  Punti  eutectici. 


Points  eutectiques  binaires  et  ternaires  {suite). 

Points  cryohydratlques  et  eutectiques  (')  (suite). 
Composition  du  mélange  eutectique. 


Substances. 


Eau  (glace). 


C6H5NHNH, 

Ni  (solution   solide  avec  0,8  —  1 

pour  100  C) 

Cu 

Cd(N03), 

Li4Si04 

Li,Si03 


Na,Si03. ... 

NaBO, 

KP03 

KBO, 

Système  Fe 
Système  Fe 


Substances. 

NH4NO3 

NHtNO».AgN03 

AgN03 

NH4NOs-KNH4N03.AgN03 

AgNOi+NH«NO,.AgNO, 
C6HgNHNH,  |HîO 


Arseniure  de  cuivre 

Cd(NO,),.4HjO 

Li,Si03 

SiO, 

LiBO, 

NaBO, 

LiBO, 

KPOj.KBO, 


Pour  100 
de  la  dernière  substance. 

4l,2 
58,3o 

47,i 

i5,99  AgNO,         j 

37, 3o  NH»N03 

42,00  AgN03 

16,80  NH4N03 


2-2 ,  > 

21 
CdN03- 


As 
2,65H,0 


Sb  -t-  substances  C.  :  Austénite,  Cémentite,  Sb,Fe3. 
Sn  ■+■  substances  C.  :  Austénite,  Cémentite,  Sn.rFey. 


Température 
eutec  ique. 
0 

—  17.4 

—  i4,8 

—  7,3 

-  18,7 

—  U,9 

—  o,7 
16,6 

1 307-1 3i8 

685 

44,5 
ioi5 
948 
804 
8i5 
65o 
681 
770 

95° 
910-970 


Auteurs. 

C) 
C) 

(7) 

(7) 

(7) 

(*) 
(») 

(*) 

(5) 
(6) 
(•) 
(9) 
(8) 
(») 
(•) 
(•) 

C) 

(•) 

(.0) 


Bibliographie  (suite). 


(*)  Pour  les  points  cryohydratiques  et  eutectiques,  voir  aussi  les 
points  de  fusion  des  mélanges  pages  3oo  à  33 1. 
(3)  J.-J.  Blanksma,  Chem.  Weekbl..  7,  4i8. 
(')  K.  Friedrich  et  A.  Leroux,  Metall.,  7,  i3 

(5)  G.-D.  Bknqouqh  et  B.-P.  Hill,  J.  Inst.  Met.,  3,  61. 

(6)  A. -M.  Wasilieff,  /.  Soc.  Physic  Chim.  S'-Pét.,  42,  565. 


C)  F. -A. -H.    Schreinemakers   et   M"*  W.-C.   de   Baat,  Chem. 

Weekbl.,  7,  ^62. 
(*)  H. -S.  van  Klooster,  Thèse  Groningen.  1010. 
(»)  P.  Goevens  et  K.  Ellinoen,  Metall..  7,  -,\. 
('•)  .,  »  »        7,  77. 


Points  eutectiques  dans  les  systèmes  formés  par  AICI3,  AIBr3,  SbCI3  ou  SbBr3  avec  des  corps  aromatiques 
(plusieurs  diagrammes)  (Boris  N.  Mênschutkin,  Ann.  Inst.  Pot.  P.-le-Gr.,  13-14)  (*). 

I.  II.  Le  mélange  eutect.  contient      Température  Pages. 

Substances.  Substances.  pour  100.  eutectique.         Tome  13. 

Benzophénone  C6HsCOC,Hs AlBr3.C6H5COC6H5  24,5     AlBr3  38  8 

Al  Br3 »  75            »  38  9 

»            C6H5OC6H5 A1C13.C6H50CC6H5  i5,4    AICI,  39,5  14 

A1C13 »  56            »  60  i5 

Bromure  d'élhylène  CsH4Br2 AlBr3  29,7    AlBr3  —    2  20 

Benzène  C6H6 2SbCl3.CKHs  19,4    SbCI3  1  269 

Sb  Cl3 »  96            »  62  269 

Benzène  C6HB 2SbBr3.C,iH,  8,3    Sb  Br3  4,5  274 

Sb  Br3 »  96,3         »  85  274 

CblorobenzèneCjHsCl SbCla.C«H*Cl  4,3    SbCI3  -47  281 

(*)  Voir  aussi  les  tables  p.  3i2-3i5  et  34«-34î. 
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'Points  eutectiques  binaires  et  ternaires  {sinte). 

Points  eutectiques  dans  les  systèmes  formés  par  AlCI;j,  Alr5r3,  SbCI3  ou  SbBr,  avec  des  corps  aromatiques  {suite). 

I.  li                             Le  mélange  eulect.  contient       Température        l'agcs. 

Substances,  Substances.  pour  100.  euleclique.  Tome  13. 

0 

Chloiobenzène  r,cH3Cl .  SbBr3  ï,2     SbBr,  —  47  284 

Broinobcnzi-nc  C,HsBr... SI)Cl,.CgII»Br  18  SbCI,  —  32,5  288 

«                    »       SbBr.,  5.7  SbBr,  —  32  29, 

[o(iobeii7.fiie  Cr,Hs' SbCI,  29,8  SbOI3  -45  293 

»           »    si)Ci:).(;6iij  11,7   Sbcij  —34,5  295 

»               » SbBr,  1  4,3  SbBt:,  -   >i  3oo 

/v-(lic'iloni|ienzè;ie  O.-.H; Cl SbCI,  5o,  >  SbCl3  39, 5  3o5 

»                     »       SbBr,  26,5  SbBr,  48,5  3o5 

/>-dibromobenzèi)e  CoHiBn SbCl3  04, o  SbC.lj  49,^  io7 

»                      » SbBra  62,2  SbBr3  6i  3oy 

Niltobenzène  CoHgNOî SbCIs.C.HsNO»  38  SbCI,  —  ib,5  4<G 

SbCl3 »  67            »  -       6,5  416 

»           C«HSNG\ SbBr3  55,3  SbBr3  —  i5  418 

w-dinitrobenzène  C«H4(N02)j SbC!3  66,8  SbCI3  i  4in 

»                        »          SbCI3.'w-C9Hv(NOî)ï  58,8  SbCI,  2b, 5  1 2  ', 

SbCls »  71,9  SbCI,  21  424 

»               G(H*(NCMi SbBr,  72  SbBr3  4;.''  4'*6 

Toluène  C«H5CH3 SbCI,.C,-H,Cil,  1,9  SbCl3  —94  56g 

Ni»  CI, ■2SbC]:«.Cr,!l,CH1  85. H         »  4o  5ji 

C«HSCH3 SbBrs.CgHsGHj  1  SbBr3  —93,5  572 

KlhylbenzoneCçHiCsHi...      SbCU.CcHr,C,H,  o,3  SbCI3  --  <p  578 

Sb  Cl, »  80»         ■•  33  57s 

CiHjCtHi SljBrs.CcHiCsHi  0,4  SbBr3  -  <>3  584 

SbCI, SbCI3.CeHBC3H-  66,3  SbCI,  1  588 

Chlorure  de  benzoyle  C6 HsCO CI AIC13.C6H5C0CI  12,7  A1CI,  —    7,5  537 

»                         AlBrs.CjHsCOCI  22,2  AlBr3  -     >  S59 

AlBij »  78, S         »  7-8  M)i 

Tome  14. 

p-xylène  CsHt(CH3)i SbCI,.C.(iHi(CHï)î(/>)  1 1 ,7  SbCI3  11,7  -'-"•■ 

»                  »           2SbCl3.C«H4(CH,)2(/j;  3*,8        »  7  '-'A 

SbCI.,... »  9^            »  r»8  i54 

SbBr, >.Sl)B'r3.f.sHi(CH3)i(/^  88,3  SbBr3  66,5  >V> 

»         CJI.i  011, 1, »  >8             »  10  »5j 

SbCI, 2 SbCl3.C6rU(CH;i  )*(>«)  83,7  SbCl3  36,5  256 

/w-xylene  Ci;  H  1(0.11,  i, SbCl3.Cr,H4((:Hi)s('ra;  7:5         »  —  6o,5  v.58 

»                  .->           SbBr,.C,iH4>:ii, >,   »t)  3,5  SbBr,  —  5g, 2  >.6o 

SI;  Cl, 2 SbCI»  C,H»(CK3ji(o.i  *2,5  SbCI,  3i,5  262 

o-xylène  CBH4(CHS },. SbCI,.  (.'.«Un  CH3  ),<  o)  14             »  —35  aÔ2 

»                 »          ..  SbBr,.C«H*(CH3)s(«)  10, 5  SbBr,  -33  2.63 

Sb  Br, »  78 ,6         »  21,5  264 

/;-eymèneC6H4(CH3JtCsH7; Sb  &,..(:„  IL  t  CH,i'  03H7)(p)  >  SbCl3  —  76,0  t66 

»                SbBrs.C«H*(CH,)(r.,H7)(/>j  a  SbBr,  —77:'  >^1 

Mé.sitylène  C«  H,  (CH3 .).,.!.  3.5 SbCI,.CcII,(  OH, Y..  1 .3.5  i,5  SbCI,  —53,6  293 

SbCI, 2SI)  Cl,. Ci;H,fCH,).,   1.3.5  92,4         »  58,5  294 

C0H3(CHs.i3. 1.3.5.  SbBr,.C6H-,(0.H,  lj.i.3.3  2,1  SbBr,  —55,2  >9i 

SbBr, v SbBr,. Cf. H, i  Cil,  >,.  1.3.5  «7.7         «  69  295 

Pseudocymcne  0,  Il  ,1  Cil, ), .  1  .2.4   ■  ■    •  Sbi .1  ;.C6H,i  CH ,  >  .  1 .2. .j  18,6  SbCI,  —60  »97 

SbCI, 2SbCla.C6H:,(CH    1,.  1.2.4  87.5         »  5i  298 

C0H3(CH:!)-1.i.a.^.  ..  .  SbBr,  (,,11,(1.11,),.  i.v./,  9,7  SbBc3  —58,8  298 
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Gefrierpunkt.  —  Freezing  Point.  —  Point  de  congélation.  —  Punto  di  congelamento 


XVII.  —  Point  de  congélation  de  solutions  aqueuses. 


H.O+-NH3  (Frank 

F.  Rupert, 

/.   Ain.   Chem.   Soc,  32, 

749  >■ 

Pour  100 

Pour  100 

Pour  100 

Pour  100 

Pour  1410 

NH3. 

T. 

NH,.                    T. 

NH3. 

T. 

NH,. 

T. 

Ml,. 

T. 

0,6 

— -   0,6 

14,7           —   2'., 9 

39,o 

—  88,8               60,9 

—  81,2 

82,5 

—  9? ,  4 

o,7 

—   o,5 

16,4            —    26 , 8 

4i,4 

-84,5 

62,2 

—  79,"> 

82,8 

—  90,4 

1,2 

—    1,0 

iS.i                 —     J2,(i 

42,4 

-84,2 

64,o 

—  79,4 

83,7 

—  90,6 

2,1 

—    2,2 

19,6            —    35,3 

42,4 

-83,9 

64,6 

-  79-° 

84,9 

-89,6 

2,2 

—     2,2 

21,4            —   41,9 

43,7 

—  82,0 

65,i 

—  79,° 

85,>. 

-  88,8 

2,9 

—   3  1 

23,0           —    46,8 

15,9 

-  80,0 

66,9 

-79," 

86,1 

-87.1 

3,8 

—    5,o 

24,5            —    52,6 

47,' 

—  79,6 

67,4 

-78,6 

88,2 

-85,3 

4,o 

-   4,6 

>.6 ,1            —   60 , 7 

47,7 

—  7'.»,  3 

68,4 

-    79,4 

90.0 

-84,2 

4,9 

—    5, 9 

27,6            —    68,5 

49,8 

—  79,3 

69,3 

Ho  ,  2 

9'-,4 

-82,9 

5,i 

-    7,' 

28,5            —    75,0 

5i ,  1 

—  80,0 

70,1 

—  8l,0 

93,6 

-«', 7 

5,5 

—    7,o 

'28,7            —    77,8 

52,o 

—  80,6 

7',;) 

—  82,« 

94,8 

—  8i,o 

5,7 

->  * 

3o,2            —    87,9 

52,2 

—  81, < 

74,3 

—  84,6 

9^,7 

—  8o,3 

6,5 

—    8,5 

3i,i            —    96,0 

53, 1 

-   81,8 

76,9 

—  88,8 

97,4 

—  79,4 

6,7 

-    8,5 

31,7            —  100,1  (*) 

53,9 

—  82,8 

78,6 

—  92,0 

98,9 

-78,6 

9,9 

-•3,4 

32,9            —  102,5 

55,3 

-84,2 

8o,3 

—  9», 9 

1 00 , 0 

-78,0 

11, 1 

-  i5,5 

34,5            —  120,0  (*) 

56,7 

—  86,2 

80,8 

-93,4 

12,6 

—  >9>o 

35,5             -  ioi,5  (*) 

58,i 

-84,9 

8i,3 

-92,8 

l3,2 

—  20 , 2 

38, 0           —   94,5 

58,9 

—  83,6 

82 , 3 

—  9'-9 

C)  Ces  v; 

leurs  sont  trop 

élevées. 

Points 

euteetiques  :  H 

iO  —  NH4OH  (non  délerm 

né);NHvOH 

—  (NHi)jO,  56,5  pour  100 

N«3,-8r; 

(NHj)îO- 

NH3,— 940. 

Frédéric  Drevers.  Ami.   Tnst.  Pol.  P.-lcGr..  14. 
m  =  Nombre  de  grammes-molécules  dans  1000  grammes  d'eau;  T  =  Température  de  congélation. 


Ht0  +  LiCI 

(p.  239). 

H,0-r 

Li,S04 

H,0-r- 

RbjSOv 

H,  O-i 

-Cs,SOt 

H,0  4-BeSO, 

H,0-i-Bc(NO,}. 

m. 

T. 

(P- 

229). 

(P- 

23o). 

(P. 

23o). 

(p. 

■>.1i  ). 

(p.  235). 

",9'7 

0 
—8,5- 

m. 

T. 

0 

m. 

T. 

O 

m. 

T 

0 

m. 

T. 

0 

m.                 T. 

t. 

i,588 

6;i87 

0,8662 

-3,754 

o,i6o5 

—o,683 

0,1592 

—0,669 

0,2975 

—0,614 

0.2604       — <,I93 

1,519 

— 6,218 

0,2718 

— 1,181 

0,0928 

—o,43i 

0,0480 

-0,229 

0, 1 363 

—0,297 

o,i552      —0,717 

1,175 

-4,625 

0,1059 

—0,489 

0,o455 

— 0,237 

O,0232 

— o,u5 

o,o65i 

-0,148 

0,0618       —0,290 

0,7277 

-2,713 

o,o536 

—0,247 

0,0223 

—  0,  123 

0,01 16 

— o,o63 

o,o3i6 

— 0,082 

o,53n 

-1,941 

o,3382 

—  1 .217 

Arthur  Jacques,  Tram.  Farad.  Soc,  B,  232. 


H50-4-Pb(C2H,02),. 


Mol.Pb^H^O,),. 
par  litre. 


0,1 
o,5 


T. 

0 

— o,3i 

—  i,i6 


H,0-+-Cd(C,H,0,)î. 


Mol.Cd(C3H30,), 
par  litre. 


T. 
o 
0,39 


0,1 

o,5 — 1,591 


A.  Rindhll,  Z.  plnsik.  Chem.,  70,  455. 


H„0-HNHtCl. 

Mol.  NHtCI 
par  litre.  T. 

o 

0,5 —i,742 

o,25 ^-0,870 

o,ia5  . . .       —0,437 


H,0  +  (NHv)3M)3. 

Mol.(NH4),N03 

par  litre.  T. 

0 
o,5 — 1 ,32.5 

0,23 —0,68l 

o , 1 25  . . . .     — o , 3 5g 

0,0625      .       .      .  O;      l89 
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Points  de  congélation  de  solutions  aqueuses  (suite) 
G. -F.  Gardenghi,  G.  R.  Soc.  fg.,  32.  3g3. 


Eau  -+-  Phénol. 

Phénol  Tempéraliue 

pour  100.  de  congélation. 

o 

O,  I —  0,0212 

0,5 —  0,1035 

I — O,2020 

1,5 —0,2960 

2 — O  ,  3920 

3 — o,5i3o 

6 — 1 ,  iG3o 


W.-H.  Mille  et  W  -H.  Watson,  J.  Chem.  Soc,  Lond.,  87,  750. 

Eau— Acide  ehlorhydrique-+  8  Àminoquinoïéinefl^NsNv. 
Aos.o73il'ac.  chlorhyd.el  17*,  3  d'eau  on  ajouta  du  3ammoquinol. 


Base  ajoutée. 
1 
0,000 

o,  i3o 

o,i95 

0,273 

o,563 

0,727 


Sur  1  éq.  d'acide 
il  y  a  éq.  de  base. 


o,45 
0,68 
0,95 
',95 

2,52 


Température 
de  congélation. 

o 

—  0,437 
— 0,406 
—0.370 

—  0,322 

—0,332 
—0,342 


Solutions  diverses  (J.  Dkmoor,  Ârch.  Fixiol.,  7,  i65). 

NaCl  0,95  pour  100 

NaCI  0,95  pour  100,  3 L  -t-  citrate  de  sodium  33, 12  pour  100  2! 

NaCl  0,95  pour  100  peplone  10  pour  100 

NaCl  0,95  pour  100,  3L  -+-  citiale  de  sodium  33, 12  pour  100  >.L  ■+■  peplone  10  pour  100 

NaCl  0,9  pour  100 

NaCl  0,9  pour  100  3L  -h  citrate  de  sodium  25,02  pour  100  2I, 


Temp.  de  congélation. 
0 
— 0,61 
— o,58 
-o,58 
—o,58 
-0,5g 
— o,535 


XVIII.  —  Poids  moléculaires. 


Points  de  congélation  et  degré  d'ionisation  de  solutions  aqueuses  (J.-G.  Bbdford,  Proc.  H.  .Soc.  London,  88  A,  4  ""<>• 

11  —  gramme  molécules  de  corps  dissous  dans  1000*  de  solution  ;  A  =  abaissement  moléculaire  du  point  de  congélation 

a  =  coefficient  d'ionisation  —  t-t^ où  8  signifie  l'abaissement  moléculaire  limite  à   dilution  extrême. 

6(1—  1) 

1  =  —  =  coefficient  d'ionisation  calculée  à  partir  des  conductibilités  mesurées  par  W.-C.-D.  Wiietiiam,  Phil.  Trans.,  A  194,  3îi  (1900). 


0,001 
0,002 
o,oo5 
0,010 
o,oi5 
0,020 
o,o3o 


KC1. 

A. 

a 

(  '  ~  i  ). 

3,70 

o,99 

3,68 

0,98 

3,64 

0,955 

3,6i 

0,94 

3„58 

0,925 

3,56 

0,915 

3,53 

0,9© 

«'. 


0,992 
0,987 
0.976 

0,962 

0,952 

0,944 
0,932 


3,66 
3,6o 
3,57 
3,56 


KMnO,. 

a 


0,97 
0,935 

0,92 
0,9l5 


0,986 

0,971 
o,955 

o,944 


3,38 
3,22 

2.97 
2,80 
2,71 
2,64 


MgSO,. 

a 
(  1  =  1  ) 


o,8i5 

0,73 

0,595 

o .  5(>5 

o,y{55 

0,42, 


0,814 
o,743 
o,65g 
0,587 
o,545 
o .  5 1  fi 


CuS04. 

A 

a 
l<  =  *). 

3,oo 

0 , 6 1 5 

2,86 

o,54 

2,70 

o,45 

•>,5g 

0,39 

2,5l 

o,35 

2,42 

o,3o 

0,740 

o,f>38 
0,557 
o .  5o(j 
0,486 
o,452 


o , ooo5 . . . 
o , 00 1 . . . . 
0,002.. 
0,004. •  ■ 
0,006. . . . 
0,008. . .  . 
0,010. . . . 


BaC!,. 

A. 

a 

I/-3). 

5,3i 

0,925 

5,21 

0,90 

5,12 

o,875 

5,07 

o,865 

5,o3 

o,85 

5,oo 

o,845 

0,953 
0,933 

o  1 906 

0,887 
0,872 
0,860 


5,37 

5, 12 
4,82 

4,72 
4,63 


HgSCV 

(«"  =  3). 


0,945 
0,875 
0.795 
0.77 

0,745 


a' 


o,97' 
o,94o 
0,897 
0,866 
0,822 


K5FeCN,. 


a 

<»  =  *). 


7,35 

7, '4 
6,81 
6,64 
6,38 


o,985 
o,945 
o,885 
o,855 
0,81 


0,930 
0,901 
o,865 
0,820 
0,789 


A. 


7,25 
7.06 
6,73 
6,38 


K2Cr20,. 
a 

(1  =  4). 


0,965 
0,93 
0,875 
0,8l 


0,8,70 
o .  8f>4 
o,863 
0,860 
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Poids  moléculaires  (suite). 
Points  de  congélation  et  degré  d'ionisation  de  solutions  aqueuses  (suite). 


KC1. 


KMnO,. 


MgS04. 


BaCl, 


H2S04 


ri. 
0,000671 
o,oooa44 
54o 

a43 

552 

285 


A. 

3,710 

3,699 

3,736 
3,722 

3,734 
3,7i3 


n. 
o , 0006 1 5 
0,00129 


A. 

3,666 
3,728 


n. 

0,000753 

•77 
5i9 
861 


A. 
3,665 

3,697 
3,64? 
3,426 


n. 
o,  000408 
214 
436 

872 


A. 

5,44 1 

5,569 
5 ,254 
5,3iq 


o,ooo3o5 
6G4 


A 

5,275 
5,455 


K,Fe(CN)6. 

A. 
•^.36 


n 
0,000220 


P.-C.  Râï  et  S.-C.  Mueherjee,  Proc.  Chern.  Soc.  Lond.,  26,  173. 


sels  mssous. 


KN03.... 

KCI 

NaCl 

Ca(N04)s 

BafNO,), 

Sr(NO,)i 

KN02.... 

XnXO,... 


s 

-S    c 
O    x 

*  s 

O 

m 

POIDS 
observé 

WOLKIJ. 
cal'ulé. 

z 

0 

Z 

2 

£  s 

0  0 

4,4 

56,0  5 

101  ,0 

0,80 

x 

>9,o 

54,37 

c,86 

ri 

i5,o 

38,2 

74,5 

o,93 

:j 

12,0 

39,7 

0,88 

r> 

4,2 

3. ,4 

58,5 

0,86 

» 

28,0 

49.3 

|32  ,0 

9,84 

3 

«9,4 

io,26 

0,82 

» 

21 ,0 

34,9 

229,0 

0.84 

» 

3i,4 

84," 

. 

0.86 

» 

aî,o 

66,43 

'79,3 

o,84 

)) 

21,0 

66,5 

)> 

16,0 

45,6 

85. 0 

o,rf6 

» 

17,0 

46, 0 

o,85 

» 

18,0 

» 

>> 

36,o 

44:4 

o,9' 

» 

io,o 

36,9 

69.0 

0,87 

t> 

20,5 

36, 0 

°>9« 

» 

SELS  DISSOUS. 


NH;NO, 

N(CH,)*NO«  .... 

HgClj 

HgCNO,), 

k.Fc(i:n^6.  ..... 

Hg(N0,),.2KN0, 


2.Hg(NO,)*.3KNO, 

Hg(NO,)j.2N(CH,)4NOr 
Hg(NOt)i.Ca(NOi)t.... 
3Hg(N0t)i.aBa(N0iji.. 

2Hg(N()j),.H!iN0, 


1 

9) 

POIDS 
ohser»é. 

«OLÉC. 
calculé. 

z 

0 

< 
« 

z 

0 

18,0 

35,3 

64,0 

o,8i 

20,0 

34,2 

0,87 

«4,o 

63  0 

1  20 , 0 

o,9° 

•9>5 

62,0 

o,93 

36,6 

258.6 

271 ,0 

o,47 

3i,o 

238,2 

292,0 

o,  1  1 

3 1,0 

10^,5 

368.0 

0,63 

7,2 

i3i,4 

462,0 

(1,26) 

21,2 

122,2 

(•,39) 

60,4 

1 10, 65 

(i,58) 

23,0 

i<4 , 0 

839,o 

(i,48) 

40,0 

1 34 ,0 

532,o 

(      ■    ) 

42,1 

148,3 

424:c 

(..86) 

r/6, 0 

173,7 

i334,o 

(3,34) 

64,8 

>-94," 

83o,o 

(1,82) 

72,7 

290,8 

(i,85) 

i35,2 

299,5 

d,77) 

CQ  O 

S  ~ 

S  J 

Z  T5 


Les  valeurs  entre  parenthèses  sont  anormales. 


M.  Wasii.ieff,  /.  Soc.  Physic.  Chim. 
St-Pét..  42,  J79. 

UOj(N()3)î  solution  aqueuse. 


Cuiirentration 
en  pour  100. 

io,83 
12,24 

'7,19 

23,52 
26 ,  20 

>2,53 

37,t>9 
43,i2 


A  t. 
Abaissement 

du  point  de       Coefficient 
congélation.     1  d'Arihenius. 


1,6 

2,1 

a, 9 
4,4 
6,0 

7,9 

",2 
18.  I 


2,8l 
3,21 

2,98 

3,o5 
3.69 
3,5o 
4,o5 
5,io 


S.-B.  Schryveb,  Proc.  H.  Soc.  Lond., 
[B],  88,  11 3. 

Abaissement 
Solulion  mol.  du  point  do 

normale  de  congélation. 

Chlorure  de  sodium 3,533 


Bromure    »         »        

Nitrate      »        »  ....... 

lodure       »         »        

Formiate  »        >>        

Lactaio      »        « 

Acétate      »        »        

Monochloracétate  de  sodium. 

Dichloracétate  »        » 

Trichloracétale  »        » 

Benzoate  »        » 


3,725 
3,212 
3,895 
3,677 
3,94o 
4,000 
4,008 
4,3n 
4,5io 
4,095 


Abaissement 

Solution 

mol.  du  point  de 

normale  de 

congélation. 

Salicylate  de  sodium 

....     3,375 

Chlorure  de  lithium. . 

. .    .      3 . S5 1 

»       de  potassiur 

n . . 

.  . . .     3  ->'25 

E.    CORNKC,   C. 

R.. 

150,  109. 

Acide  hypophosp 

torique  HvPjO». 

Solulion 

aqu 

ruse. 

Concentration 

Abaissement 

en  mol.  par  litre. 

moléculaire. 

0,612 

3,°8 

0 ,  367 

3a .  1 

0,229 

33,4 

0,  iJ3 

35, 1 

0,  i3i 

35,9 
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Poids  moléculaires  (suite). 

Poids  moléculaires  de  l'Eau,  de  l'Alcool,  du  Phénol  et  de  l'Aelde  acétique  dans  divers  solvants 
(G.  Biiuni  and  M.  Amadom,  Trans.  Farad.  Soc,  5,  290  à  295;  1910). 

M=  Poids  moléculaire  calculé  de  l'eau,  He  l'alcool  étliyliqiie,  du  phénol  et  de  l'acide  acétique. 

C  =  Poids  en  gramme  d'eau,  d'alcool"élliylique,  de  phénol,  d'acide  acélique  dans  ioo&  de  solvant. 

F  =  Point  «le  congélation. 

A  =  Abaissement  du  point  de  congélation  en  degrés  C. 

k  =  Abaissement  moléculaire  du  point  de  congélation  (une  molécule-gramme  par  ioo«  de  solvant). 

Eau. 

Solvant:  Oxalate  de  méthyle  F  =  4o°,8;        k  =  5o. 

C. 
0,0825 
0,1 59 
0,371 
o,446 
0,877 

1 ,080 

1 ,3io 

1 ,820 

Solvant  :  Succinate  de  1 
o,236 
0,270 
0,546 
0,609 
o,845 
i,33 

2,l3 


0,0539 

o,i45 

o,  182 

0,287 

0,293 

o,446 

o,45i 

0,616 

0,620 

0,995 

1  ,  121 


Corps  dissous 

Solvant  : 

Bromoformc  F  =  7°, 8; 

k=  i44- 

C. 

A. 

M. 

o,oio5 

0,08 

18,9 

0,0142 

0, 10 

20,4 

0,0174 

0,11 

22,7 

0,0196 

O,  125 

22,5 

0,0196 

0, 12 

23,5 

Ivant  :  B 

•omure 

d'éthylfMie  F  =  10"; 

k=  118. 

o,oi{4 

0,08 

21 ,2 

0,0146 

0,08 

21,5 

0,0228 

0, 12 

22,4 

0,02 52 

0,  i3 

22,8 

0,0286 

0,145 

23,2 

Solvant  : 

Di 

méthylaniline  F  =  20; 

k  =  58. 

o,o3o5 

0,08 

22,1 

0,0309 

0,08 

22,4 

o,o35o 

o,o85 

23,8 

Solvant 

:  P 

■loli 

jidine  F  =  43°, 4; 

A=53. 

0,119 

o,335 

18,8 

0,196 

o,5i5 

20, 1 

0,290 

0,72 

21 ,3 

o,4o5 

°,995 

21,5 

o,54i 

1 ,3o 

22,0 

0,723 

1,66 

23,0 

0,780 

i,785 

23,  ( 

1,040 

2,26 

24,3 

1 ,061 

2,32 

24,2 

1,406 

3,o5 

24,4 

A. 

M. 

0,20 

20,6 

0,35 

22,7 

0,75 

24,7 

0,86 

25,9 

i,46 

3o,o 

i,74 

3i  ,0 

i,94 

33,7 

2,53 

35,9 

ivle  F  =  19° 

,5; 

A  =  55,5 

o,6t5 

2i,3 

0,68 

22,0 

i,335 

22,6 

i,48 

22,8 

1,9-* 

9.4,3 

2,68 

27,5 

3,63 

32,5 

'  =  22", 5; 

k 

=  64. 

0,195 

17,6 

o,47 

19,7 

o,58 

20,0 

0,86 

21 ,3 

0,86 

21,8 

1 ,21 

23,5 

1 ,255 

23,o 

1,60 

24,6 

i,5g5 

*4,8 

2,225 

28,6 

2,385 

3o,o 

Corps  dissous  :  Alcool  éthylique. 

Solvant  :  Bromure  d'éthylène. 


A. 


M. 


0,294 
o,3oi 
o,362 
0,609 
o,8i3 


0,705 

49,2 

0,72 

49,8 

0,84 

5o,8 

',29 

55,7 

',54 

62,2 

0,929 

i,532 

i,739 
3,o36 
3,633 


A. 

M. 

1,685 

65 

2,27 

79.6 

a, 40 

85,5 

3,oo 

i>9,4 

3, '9 

i34,3 

Tables  internationales. 
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Poids  moléculaires  (suite). 
Corps  dissous  :  Alcool  éthylique  (suite). 


Soli 

?ant 

Succinate  de 

méthyle. 

Solvant 

:  Vératrol. 

c. 

A. 

M. 

C. 

A. 

M. 

0,262 

o,3i5 

46,i 

o,443 

o,57 

49,7 

0,401 

o,485 

45,8 

°,7'9 

o,9«5 

5o,8 

0,469 

0,545 

47,7 

1,121 

i,35 

53,i 

1,192 

1,28 

5i,6 

',977 

2,26 

55,9 

i,494 

1 ,55 

53,4 

2,257 

2,493 

57,8 

2,291 

2,34 

54,3 

4,126 

4,10 

64,4 

3,198 

3,02 

58,7 

5,o83 

4,70 

69,2 

Corps  dissous  :  Phénol. 

Solvant 

Bromure  d' 

éthylène. 

Solvant 

Succinate  de 

méthyle. 

C. 

A 

M. 

C. 

A. 

M. 

0,25>. 

o,3i 

95,9 

0,378 

0,225 

93,2 

0,271 

o,33 

96,9 

0,478 

0,28 

94",  7 

0,567 

0,67 

99,8 

1,338 

0,765 

97,o 

1,096 

1,24 

104,2 

i,349 

0,775 

96,6 

',743 

1,345 

111,4 

',497 

0,86 

96,6 

2,34i 

2,355 

117,3 

2,870 

i,585 

100,4 

3,o37 

2,89 

124,0 

3,609 

i,99 

100,6 

3,210 

3,oi 

125,8 

3,622 

',99 

101,  t 

4,176 

3,63 

•35,7 

4,(23 

2 ,  26 

101 ,2 

C. 

0,173 

o,255 

0,677 

1,291 
2,366 
4,i3i 
4  ,921 


0,421 
o.6i5 


Solvant  :  Bromure  d'éthylène. 
A. 

0,205 

0,29 
0,70 
1,24 

2, 1  3  5 

3,4i 
3,885 

Solvant  :  Succinate  de  méthyle. 

o,385 
o ,  56 


Corps  dissous  : 

M. 

99,5 
io3,7 
ii4," 

122,8 

i3o,7 
142,9 
i49,4 

60,6 
60,9 


Aoide  acétique. 

C. 
0,898 
1 ,5io 
3,oi  i 
3,334 

o,389 
0,462 
i,i56 
2,53g 
3,4o9 
4,708 
4,954 


Solvant 


A. 

o,77 
1,24 

2,  l6 
2,39 

:  Vératrol. 
o,3g 

o,47 
i,o85 
2,  i5 

2,74 

3,6o 

3,77 


M. 

64,7 
67,5 
77,3 
77,4 

63,8 
62,9 
68,  i 
75,5 
79,6 
83,6 
84,1 


Déterminations  de  poids  moléculaires  en  solution  benzénique 
(J.-J.  Sudboroi'gh  and  S. -H.  Beard,  /.  chem.  Soc.  Lond.,  97,  797). 


COMBINAISONS    DE    TRINITROBENZEN  E 
et  de 


Tétraméthyl-/>-diaminodiphénylméthane 

p-aminobenzoute  d'éthyle 

p-tolyl-a-naphtylamine 

(J-dinaphlylamine 

^-cumidine 

Diphénylamine 


FORMULES   ET  POINTS   DE   FUSION 


Cs3Hi606N5. 

Cî9Hj|OuN7. 
CaîHj.OnN,. 


117-117,5 
85 
124 
174 


POIDS   DE   CORPS  DISSOUS 
dans  15  gr.  île  solvant. 


<>,  1  07  et  0,2297 

0,1979  el  0,4022 

o, 1944  et  0,383g 
0,1886 

0,2000  et  o,3goo 
0,1943  et  0,3969 


M  OBS. 


0,17-0,34 

0,35-0,71 

o,3i-o,6o 

0,26 

0,40-0.77 

o,33-o,68 


M 

M 

IrouTe. 

calcule. 

227  et  225 

467 

188  et  189 

378 

209  et  2i3 

659 

242 

695 

167  et  169 

348 

196  et  195 

5g5 

Th.  Strengers. 


Kryoscopie.  —  Cryoscopy.  —  Cryoscopie.  —  Crioscopia. 


339 


XIX.  —  Constante 

de  l'abaissement  moléculaire  du  point  de  congélation  de  divers  solvants. 

k  calculé 

k  calculé 

Solvant. 

Corps  dissous,     p.  100*desolv. 

Solvant.                               Corps  dissous,    p.  100*desolv. 

67,8  (') 

Éther  éthylique  F  =  —  1170...     Valeur  moyenne. .       17,9    (•) 

48,5  (>) 

Acide  iodhydrique  F  =  —  5i0..                 Id.               202,6 

128      (*) 

»     bromhydriqueF  =  — 86°.                 Id.                  94,1 

Acideorthophosphoriquehydraté 

Acide  formique    49, 8-53, 7  (3) 

»      chlorhydriqueF  = — 112°                 Id.                  49,8 

2H3PO4.H.O    F  =  29° 

»     acétique.     5o,8-56,4 

Hydrogène  sulfuré  F  =—82°, 9                 Id.                  38,3 

»     butyrique    42,0-57,8 

»     propionique        5i,o 

Gyclohexane  CsHi,  F  =  6°,2...                 Id.                199       (») 

»     valérianique(n)  49,8 

Ether  méthylno- 

Acétone 65-70 

Valeur  moyenne. .          55 

Éther   méthylca- 

Acide    monochloracélique 
F  =  6i,i8 

Xylène 5o,i8  (») 

Élher    mélhylhé- 

Acide  acétique. . .      52, 16 

Éther  mélhylca- 

Valeur  moyenne..      52,11 

pronique 198 

Dicyclohexyle  CiîH)îF  =  2,75. 

Dibenzyle M3.6    (*) 

Diphénylméthane     (C6H6).CH,    Naphtaline 68,7-65, g(») 

F— 26",  5                                  Diphényle 67,9-66,1 

Cinnamated'élhyle    146, 5 

/>-dichloroben- 

Caproate  de   mé- 

/>-dibromoben- 

Elhylale    de    mé- 

thyle i38,3 

Valeur  moyenne 

/?-dichorobenzène.     141,2 

(32détermin.)        67,2 

/?-dibromobenzène     166,0 
Valeur  moyenne..     145,2 

C6H5N0, 1 

Tétrachlorure  de  carbone 

Id.                298       («) 

CCL \    76,8  C1») 

F  =  —24° 

Id.                 49,7 

Id.                46,8 

Bibliographie. 

(  '  )  Otto  Scheuer,  Z.  physik.  < 

"hem.,  72,  523,  d'après  une  communication  de  M.  E.  Beckmann.  —  (-)  W.-R.-G.  Atkins,  Proc.  Chem.  Soc. 

Lond.,  26,  3^2.  —  (3)  P.  Falctota,  Rend.  Soc.  Chem.  [II»],  il,  267.  —  (4)  E.  Mamh.li,  Gazz.  Chim.,  39,  11,  583.  —  (5)  L.  Mascarelli 

et  L.  Vkcchiotti,  Rend.  Accad.  Linc.  [V],  19,11,4"-  — '(*)  E.  Beckmann  et  P.  Waentig,  Z.  anorg.  Chem  .,  67,  5g.—  ( 1  )  L.  Mascarelli 

et  J.  Musatty,  Rend.  Accad.  Linc.  [V],  19,  1,216.  —  (ê)  L.  Mascarelli  et  J.Benati,  Gazz.  Chim., 39,  II,  643.  —  (9)  M.A>iADORiin  nota 

di  L.  Mascarelli  et  I.  Musatti, 

Rend.  Accad.  Linc.  [V],  19,  217.  —  (10)  P.  Walden,  Z.  anorg.  Chem.,  68,  3io  et  3i3. 

Abaissement  moléculaire  du  point  de  fusion  des  carbonates  de  potasse  et  de  soude  par  divers  sels. 

(0.  Sackur  (a)  Z.  Elektroch.,  16,  65 1  et  {b)  Ber.  Dtsc/i.  Chem.  Ges.,  43,  45o). 

Solvant. 

Sel  dissous.                                        ( 

Abaissement  pour  1  mol.  dans  1  kg  de  solution. 

a)                 (b) 

K2C03.. 

K,Cr04 36° 

NajCOs.-. 60                  5i     (     »     0 ,25  à  1 ,  16                        »                      )• 

Mangani-manganale  deK.         44                 4'3     (     »     o,35ào,f>9atome-gr.  Mn  »                     ). 

Th.  Strengers. 


3W> 


Kryoscopie.   —  Cryoscopy.  •—  Cryoscopie.  —  Crioscopia. 


XIX.  —  Constante  de  l'abaissement  moléculaire  du  point  de  congélation  de  divers  solvants  {suite). 

Abaissement  moléculaire  du  point  de  fusion  des  carbonates  de  potasse  et  de  soude  par  divers  sels  (suite). 

Abaissement  pour  1  mol.  dans  1  kg  de  solution. 


Solvant. 
Na,COj. 


Sel  dissous  (a) 

NaCI 3a 

Na,Cr04 36 

K,COj 52 

KCI 54 

K*Cr04 8i 

Mangani-manganate  de  Na. 


(A) 

3i°  (pour  0,57  à  1,0a  mol. -gr.  par  kg  de  solution). 

44    (    »    0,27  à  0,86  »  ). 

55     (    »     o,33  à  1 ,06  »  ). 

35    (     »    o,i3  à  0,60  atome-gr.      »  ). 


E.  Bvun  et  L.  (Jay,  C.  R.,  150,  1689. 


Mélange  de  C,H«  -t-  CjrUCI,. 

Mol.  pour  100  Point 

de  C,H,  =  ioox.                de  congélation.  K. 

95,9                                -t-  2,75  0,239 

8i,3                               —  7,5  o,?.33 

64,0                                             —22,0  0,232 


Mol.  pour  100 
de  C6H6=  100  x. 

62,7 
5i,4 

42,3 

3o,9 


Point 
de  congélation. 

—  22,5 

— 32,3 
-4i,8 
—53,1 


o,238 
0,234 
0,239 
0,226 


&t  —  —  KlogxT,;        Af  =  abaissement;        x  concentrât,  mol.  du  dissolvant;        T  =  lemp.  abs.  de  crisl. 


XX.  —  Points  de  ramollissement. 


Température  de  ramollissement  de  silicates  de  plomb 
purs  ou  mélangés  d'autres  substances. 

(K.  Bkck,  Lowe  et  Stegmuller,  Arb.  K.  Gesund.  Ami.,  33,  23i). 
(Méthode  :  Observation  du  commencement  de  conductivité 
électrique  en  chauffant  la  masse  granulée). 

Mélange  de  iPbO. 

+  tSiO,     +2Si03.    +-3SiO,.    +4SiO,. 
Temp.  de  ramollissement.    4800  5700  620"  65°. 

Pour  les  mélanges  des  silicates  de  plomb  avec  la  chaux,  l'alu- 
mine et  l'acide  borique,  voir  le  travail  original. 


(J.-W.  Mellor  et  A.  Latimer,  A.-D.  Holdcroft, 
Trans.  Engl.  Cer.  Soc,  10). 

(Méthode  :  Observation  de  la  température  où  les  fragments 
perdent  leur  forme). 

Mélange  de  iPbO-+-.rSiOj(p.  126). 
Température  de  ramollissement  =  T. 


2,40. 

',59. 
1,00. 
0,66. 
o,5o. 


T. 

0 
661 

564 

543 

535 

532 

545 


x  = 

0,46. 
o,33. 
0,29. 
0,26. 
0,24. 
0,22. 


T. 

o 
552 

56o 

5o8 

524 

555 

524 


x  =s 

0,2t . , 
0,20. , 
0,l6.. 
0,11,. 
0,04. 


T 

o 

526 

538 
577 
552 
54o 


Les  résultais  irréguliers  pour  x<o,5  sont  dus  à  la  cristal- 
lisation du  verre. 


Mélange  de  1  PbO.Si02-+-  xCuO  (p.  146). 

x=  T. 

o,33 535 

o,23 533 

0,18 535 

0,14 56o 

0,10 557 

o ,  oj 54 1 

Mélange  de  1  PbO.  Si02 -t- xFe,03  (p.  14O). 

x  =  T. 

0,28 538° 

o,i3 538 

0,094 53 1 

0,07.1 535 

o,o35 547 

o,o36 55? 

0,18.: 5(io 

Mélange  de  1PbO.SiOj-t-.rCsO '(p.  M6). 
x=  T. 

o 

0,26 567 

0,20 567 

0,12 602 

0,11 >95 

0,08 583 

o,o4 586 
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XXI.   -7-  Données  sur  le  diagramme  eau -glace  I  et  glace  IV. 


(j.  Tammann,  Z.  pli/sil;.  Chc/n.,  72/  621-629  (Méthodes  :  voir  l'original). 


Température. 
0 
I.     —5,53... 


Diagramme  eau-glace  I. 

Pression 
en  kg  :  cm' 


675  ± 


—  7-46 859±4 

—  9>75 1099       .} 

—  10,42 i  1 4  1        1 

—  12,74 i353       1 

—  1 5 ,  66 1 5i)7       1 

II.     —?.5,6 2442  ±  2 

— 27,0 2Ô85 


363 

77 


III.     —  2,75 

—  4  )  60 5 

—  4,93 6i3 

—  6,44 73' 

—  6,73 788 

—  8,90 1010 

—  8,<j3 i<>4" 

—  11 ,22 1218 

— 14, i5 1488 


Température  de  fusion  commençant* 
de  la  glace  I. 


Pression 
en  kg  :  cm'. 


Température. 

Expérience  avec  4S  de  glace. 


La  température 

est  plus  basse 

que  la  température 

(J'équilibre. 


—  5,09. 

—  6,80. 

—  9,35. 

—  11  ,75. 
— 14, 7°- 


577 
788 

1010 

1218 

1488 


expérience  avec  10*,  1  de  glace. 

—  4°,33 363 

—  6 ,  02 6 1 3 

—  7,6° 75i 

—  io,45 1041 


o.49 
0,07 
o,45 
o,53 
o,55 


i,58 
1,04 
1 ,16 
1 ,52 


f   0,0029  mesuré  à  l'aide  de  la  courbe  température-pression. 
Quand  if  de  glaco  IV  so  change-  en  glace  I,  \  0,0026  »  du  dilalomèlre. 

le  volume  augmente  de j  0,0016  »  » 

f  0,002'i  moyenne. 
Quand  io?  de  glace  IV  se  cliangetil  pn  gla.-e  I.  la  pression  augmente  de  5k*  à  6ls. 


XXII.  —  Points  de  transformation. 


(ï.  von  lli.vi.sv,  Z.  pliysik.  Client.,  73,  674. 
Tempérai  ure 


KaOII. 
KOH. 


de  transformation. 

299.6  :i-  o,  "> 
.      2^8       rto.5 


Température 
de  transformation. 

Ri. OU 245  ±o,5 

(;>()!! 233  ±  0,0'j 


N.-N.  N.UiOiiNnw,     Inn.  In.st.  Pot.  P.-lc-Gr.,  13,  433  (»). 
/j.Chloroiodobenzène  p.C6  II -,  CM  et  /?.Diiodobenzéne  /-».C6II,I2.  Concoutratioii  14  pour  100  mol.  C6IUIa;  température  590 
')  Pour  la  courbe  de  points  de  fusion  de  ce  sy->ti \  voir  page  117. 


Points  de  transformation  des  systèmes  de  SbCI3  et  de  SbUr3  avee  des  substances  aromatiques. 

Boris  N.  Mensciii tkin,  Ann.   Inst.  Pot.  P.-lc-(,r.,  13  (diagrammes). 

Concentration  totale        Température 
Substanees.  Substances.  pour  100.  de  transformation.       Pages. 

SbCI, SbCIs.CiHsCl  44,2    SbCla  o°  282 

»       S!.<:i.,.C.„JlrjBr  4o,3         »  3  289 

»        SM'.i;1.('.f,H;,l  42,7         »  —     4,2  2(jJ 

Les   points  eulecliques  et   les  courbes  des   points   de   fusion  de  ces  systèmes  et  de  systèmes  analogues  se   trouvent   aux  pages  3i2-3io 
cl  332-333. 
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Points  de  transformation  {suite). 
Points  de  transformation  des  systèmes  de  SbCl3  et  de  SbBr,  avec  des  substances  aromatiques  ('  )  (suite). 


Substances.  Substances. 

aSbGU.CeHjCH» SbCl3.C6H5CH3 

aSbBr,C6H,CH, SbBr,.C6HtCH3 

SbBr» 2SbBr,.C,H5CH3 

aSbCUCeH.CjHs SbCl,.C6H6C2H6 

SbCl3 aSbCl,.C6H6CtH5 

SbBr, SbBr3.C6HsCîH5 

SbCl, !..... aSbCl,.CsH6C3H7 

SbBrs SbBr3.C6H5C3H, 

SbCl, SbCl,.C«HtC,H„ 

2SbCl,.C,H5C5H,, » 

»               SbCl, 

SbBr» SbBr,.C6H,C,H„ 

2SbCl,.C6Ht(CH,),  (p) SbCI,.C6H4(CH,)t  (/») 

2SbCl3.CsHt(CH,),(m) SbCl3.C6rUCH,),  (m) 

SbBr, SbBr3.C«H4(CH3),  (m) 

2Sbei,.C«Ht(QH,),  (o) SbCU-CrMCH,)»  (o) 

aSbCl3.C6Ht(CH,HC,H7)  (p) SbCl,.C6H4(CH,)(C,H7)  (p) 

»                        »                  SbC!3 

SbBr3 SbBr3.CtH4(CH3)(C3H7)(/>) 

2SbCl3.C6H3(CH3),  1.3.5 SbCl,.C,H,(CH,)3  i .3.5 

aSbBr,.C6H,(CH3),  1.3.5 SbBr3.CH,(CH,),  1.3.5 

2SbCl3.G«Hj(CH,),  1.2.4 SbGl,.C6H3(CHl,)3  i.a.4 

2SbBr,.C,H,(CH,),  1.2.4 SbBra.CH,(CH,)3  1 .2.4 

»                   »                  SbBr, 

(')  Les  points  eutectiqaes  et  les  courbes  des  points  de  fusion  de  ces  systèmes 

et  332-333. 


Concentration  totale 

Température 

poui 

•  100. 

de  transformation. 

Pages. 

57,8 

SbCl, 

0 
II 

570 

53,i 

SbBr, 

—     1 

572 

78 

» 

3o 

576 

77,4 

SbCl, 

35 

583 

81,8 

> 

36,8 

583 

69,7 

SbBr, 

29 

586 

68-,  2 

SbCl, 

8,5 

589 

49 

SbBr, 

—    5 

5q5. 

54,9 

SbCl, 

—  21 

604 

32,7 

» 

—  33 

604 

56,8 

» 

-    5 

604 

32,5 

SbBr, 

—  17 

606 
Tome  14 

62,7 

SbCl, 

55 

253 

49,8 

» 

—    2 

258 

75,4 

SbBr, 

12,5 

260 

3i,9 

SbCl, 

19 

262 

4i,o 

» 

-     3,5 

265 

76,4 

» 

4o 

266 

5i,5 

SbBr, 

5 

267 

5i,4 

SbCl, 

38 

294 

46,5 

SbBr, 

*9 

295 

5o,7 

SbCl, 

—    5 

296 

63,5 

SbBr, 

—    7 

299 

79,' 

» 

33 

299 

et  de  systèmes 

analogues  se  trouvent  aux  pages  3u-3t7 

XXIII.  —  Complexité  moléculaire  des  amides  (poids  moléculaires). 


Complexité  moléculaire  des  amides  dans  divers  solvants. 

(A.-N.  Meldrum  eL  W.-ri.-S.  Turnkr,  /.,  Cfiem.  Soc,  Lond.,  97). 
(Résumé  :  Proc.  C/iem.  Soc.  Lond.,  26,  211). 

K„  =  élévation  moléculaire  du  point  d'ébullition  (concentration. en  volume);  K  =  élévation  moléculaire  du  point  d'ébullition  (concen- 
tration en  poids);  F  =  point  de  fusion;  V  =  volume  de  la  solution  en  centimètres  cubes;  <p  =  poids  de  la  solution  en  grammes; 
Q  =  poids  en  grammes  d'amide  dissous;  A  =  élévation  du  point  d'ébullition  ;  N„=  nombre  de  milligrammes-molécules  en  iooeB>' 
de  solvant;  Mc=  poids  moléculaire  déduit  de  la  formule;  M„=  poids  moléculaire  calculé  à  l'aide  de  K,;  M  =  poids  moléculaire 
calculé  à  l'aide  de  K„. 


CORPS    DISSOUS. 


Q. 


N. 


M. 


M„ 


Solvant  :  Alcool  K„=i59o;  Kp=ii7o  (page  1608). 


Propionamide 

Méthylacétanilide. 
/j-buiyramide.  .  . 
Isobutyratnide.  . . 


80 

98-99 
114-114,4 

127,5 


cm'        cm* 

26,3-5o,o 

24,7-60,7 
27,7-52,8 
23,8-56,3 


i,549 
2,880 
i,4o5 
1,371 


0  o 

1 ,  178-0,610 
1,369-0,542 

0,949-0,489 

1,068-0,437 


8q,7-42,4 
78,2-31,8 
58,i-3o,6 
66,0-27,9 


73,1 

149 

87,  t 
87,1 


79,6-8o,7(«; 

i35-i38     (») 
84,8-86,6 
85,6-88,6 


(•)  9  =  18, 62-36, 38;  Mp=  82,6-81,7.  -(')»  =  16, 41-42, 65 ;  1^=  i5o-i46. 
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CORPS  DISSOUS. 


V. 


A. 


N.. 


Complexité  moléculaire  des  amides  (poids  moléculaires)  (suite). 
Solvant  :  Alcool  K„=  i5go;  Kp  =  1170  (p.  1608)  (suite). 


Isovaléramide 

Isobutylacétamide. 

Glycollamide 

Laclamide 

Phénylacétamide. . 

Formanilide 

Glyoollanilide 

Lactanilide 

Uréthane 

Phényluréthane. . . 
Éthylacétanilide... 
Phénylcarbamide. . 
Diphénylcarbamide 

Propiommide 

Méthylacétanilide . 

Acélamide 

/«-butyramide 

Isobutyramide .... 

Valéramide 

isobulylacélamide. 

Glycolîamide 

Lactamide 

Phénylacétamide  . . 

Formanilide 

Glycollanilide 

Lactanilide 

Uréthane 

Phényluréthane  . . . 
Éthylacétanilide. .. 
Phénylcarbamide. . 
Diphénylcarbamide 

Propionamide 

Méthylacétanilide.. 

Bulyramide 

Isobutyramide .... 

Valéramide 

Isobutylacétamide . 
Phénylacétamide . . 


118-118,8 


i57 

47-47)5 

58,5-59,1 
49 

53 

i46,5-i47 
239-240 


23 
25 

27 

3o 
29 
27 
26 
26 
22 

25 
25 

26 

58 


80 

98-99 


Solvant 

24 


ii4-n4,4 
127,5 
126,5 

u8-u8,8 


157 
47-47,5 

58,5-59,i 
49 

53 
146,5-147 

239-240 

Solvant 

80 

98-94 
1 14— 1 14 ,4 

127,5 

126,5 

118-118,8 

1 57 


9-62,3 
8-57,7 
2-54 , 1 
6-55,6 
2-67,0 
o-57,3 
i-5o,5 

3-54,7 
6-57,3 

2-52 , 6 

2-60,0 
o-5 1 , 5 

3-62,8 


s 

1,722 

i,5o5 
i,33o 
1,428 

2,302 
2,252 

ï,895 

2,3o2 

',799 
2,3i3 
2,327 
2,678 
1,073 


Acétone  K,.=  2270;  K,,  =  1720  (p.  1609) 


6-5o,i  i,238 

22,8-43,8  i,553 

23,1-55,2  i,oi5 

23,0-52,3  1,285 

21,1-30,9  1,289 

26,3-46,1  i,33o 

23,3-45,2  1 ,784 

37,5-54,5  0,472 

27,8-47,9  i,234 

26,3-46,6  1,809 

26,3-48,0  i,364 

27,5-49,6  1,904 

25,6-45,5  2, 120 

31,2-57,9  1,367 

22,4-47,1  1,905 

29,8-39,4  2,000 

22,3-43,7  1,288 

4i,o-54,8  1,168 

Chloroforme  1^=2770; 


2i3-o,448 
859-o,358 
982-0,493 
790-0,453 
942-0,409 
108-0,537 
749-0,411 
865-0,4 i3 
391-0,527 
870-0,425 
934-0,400 
998-0,533 
i49-o, >3i 


K, 


35i-o,735 
076-0,571 
361-0,667 
204-0,612 
337-0,645 
o8r-o,656 
390-0,767 
3  5 1—0, 269 
902-0,594 
o36-o,6i6 
977-0, 55o 
01 3-o, 568 
1 16-0,646 
072-0,560 
2o3-o,5g5 
942-0,471 
777-0,454 
23  (-0,234 

3goo  (p.  16.0-1611). 


71,1-27,4 
5o, 7-22,6 
65,2-32,7 
52,4-28,8 
58,3-25,4 
68,8-32,4 
48,0-24,8 
53,1-25,5 
89,4-35,3 
55,6-26,7 
56,6-23,8 
75,8-38,2 
8,7-8,0 

68,7-33,8 
45,6-23,8 
74,3-3i,2 
58,9-28,2 
70,3-29,1 
5o, 1-28,5 
66,5-34,3 
16,8-1 1 ,5 
49,8-28,9 
5i,o-28,8 
42,9-23,5 
45,7-25,4 
5o,o-28,2 
49,2-26,5 
5 1,4-24, 5 
4i ,1-20,6 
42,4-21,7 
i3, 4-10,0 


19,4-48,0 
22,2-47,6 
34,6-52,6 
36,0-58,2 

39,0-64,9 
47,0-64,2 
39,7-60,6 


0,896 
0,9245 

i,796 
1,646 

2,Il5 

1,713 

1,663 


1,159-0,540 
0,816-0,382 
1 ,245-0,845 
1,095-0,735 
1  ,o65-o,685 
0,645-0,490 
0,693-0,475 


63,2-25,5 
28,o-i3,o 
59,6-39,2 
52,6-32,5 
53,7-32,3 
3i ,8-23,2 
3i ,0-20,3 


M.. 


M„ 


IOI, 

1 

1 1 5 , 

i 

75, 

0 

89, 

I 

i35, 

I 

121 , 

1 

i5i 

i65 

89, 

1 

66, 

5 

i63 

i36, 

1 

212 

73,1 
149 

59 

87,1 

87,. 

IOI  ,  1 

n5, 1 

75 

89,' 
i35 
121 
i5i 
i65 

89,1 
i65 
i63 
i36 
212 


73,1 

■  49 
87 

87 

101 

u5 
i35 


94.2-98,1 
107,7-115,7 

79,1-79,20) 
93,9-90,1 

i33-i34 
1 19,6-1 16,6 

i54-i45 
161-162  (*) 
9', i-94,6 
168-165  (3) 

157-154 

i64-i55 

196-207 

84,4-76,3  (*) 

i43-i4i(5)(6) 

72,9-62,6 

96,8-91,2 

103,9-89,6 

106,4-99,7 

123-117 

81,4-/3,1 
111,6-98,4 

1  5 1  —  1 43 

121-117 
i55-i53(7) 

168-164 
92,8-95,6(8) 

160-154 
162-162  (9) 

168-147 

220-206 


110,4-95,7  (i») 

142-141  (") 

ii5,6-im,8(») 
1 1 5 , 6- 1 06 , 8 

i4i-i32 

i57-i5i(«3) 

1 67- 1 60 


(')  V  =  34,8;  M„=79,3.       V  =  45,i;  M   =  77,4. 

(')  V=33,8.;  M,=  i66. 

(3)  V  =  38,i;  M„=i64.      V  =  45,8;  M„=i6a. 

(♦)  o  =i7,83-36,8.;  Mp=  87,4-77,8- 

(s)  9  =16.17-31, 63;  Mp  =  i5a-i46. 

(«)  V  =  35,4;M„=,44. 

V)  v  =  34,g;  M„=.57. 


(9)  v 


39, 1  ;  M„  =  92,0. 

39,1;  M,=  i65.     V  =  48,6;  M„ 


i63. 


(">)  <p  =  26,6-65,7;  1^^=113,3-98,5. 
(")  9  =  3o,5-65,a;  M  =i45-i45. 

(")  V  =  4?,7;  M,=  no,i. 
(<3)  V  =  58,5;  M„=i46. 


V  =  28,9;  M„=  i35. 
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CORPS   DISSOUS. 


Q 


N„. 


M. 


M„ 


Complexité  moléculaire  des  amides  (poids  moléculaires)  (suite). 
Solvant  :  Chloroforme  K„=277o;  Kp=39oo(p.  1610-161 1  )  (suite). 


Formanilide 

Glycollanilide 

Lactaiulidc 

Urélhane 

Phényliiréthane  . . 
Élhylacétanilide.  ■. 

Propionamide. . . . 
Méthylacétanilide. 
Isobutylacétamidc 

Formanilide 

Glycollanilide. . . . 

Laclanilide 

Urélliane 

Phényliiréthane  . . 
Élhylacétanilide. . 

Propionamide. . . . 
Méthylacétanilide. 
n-butyramide. . . . 
*  .... 

Isobutyramide  . . . 
» 

Valéramide 

Isobulylacétamide 

Formanilide 

Glycollaniline. . . . 

Laclanilide 

Urélhane 

Phényliiréthane  .  . 
Élhylacétanilide. . 


0. 

cm*        cm1 

E 

0           0 

47-47,5 

22,2-42,6 

1 ,43o 

1  ,o5o-o,  ')gf) 

53,2-?7,7 

121 

170-155 

. 

37,5-57,3 

2,026 

0,490-0,403 

35,8-23,4 

1 5 1 

3o5-242 

58,5-59,1 

45,5-68,8 

2,  123 

o,535-o,4i5 

28,3-18,7 

i65 

242-206 

4<j 

33,6-58,3 

1  ,617 

1 ,195-0,685 

5.4 ,  i-3 1 , 2 

89 

m  ,6-112,  i  (') 

. 

42,4-65,2 

2,9.84 

0,870-0,555 

32,7-21 ,2 

i65 

i7i,5-i75(V 

53 

5i  ,5-67,8 

2,2l8 

o,8o5tP ,6(5 

26,4-20, 1 

i63 

i48-i4o,5 

Solvant  :  Éther  K„  = 

îioo;   K^  = 

:  2160  (p.   161 1-I 

612). 

80 

38,3-43,8 

o,36io 

0, 325-0, 33o 

12,9-11,3 

73,1 

89,9-77,4 

98-99 

34 ,7~5o,5 

1 ,532 

0,880-0,620 

29,6-20,4 

149 

i55,5-i5fc 

118-118,8 

4o,5-49,o 

0,  54o 

o,265-o,235 

11,6-  9,6 

1 1 5 

i56-i45 

47-47,5 

39,1-47,9 

1  ,o52 

0,573-0,50) 

22,2-18,2 

121 

i45-i35 

. 

36,4-45,3 

0,5346 

0,275-0,230 

9,7-  7,8 

i5i 

i65-i56(») 

58,5-59,1 

38,4-46,5 

1,978 

0,725-0,640 

3i ,2-25,8 

165 

220-206 

49 

37,2-44,0 

1  ,oi3 

0,810-0,710 

3o,6-25,8 

89,1 

io4,2-ioo,5 

, 

39,5-62,0 

2,94o 

1 ,34i-o,86o 

45,1-28,7 

i65 

171-171  (») 

53 

36,4-48,6 

2,49' 

1,225-0,940 

42,o-3i ,5 

i63 

173-169 

Solva 

it  :  Benzène  K„= 

-  3200  ;  Kp 

=  2610  (p.  1612- 

i6i3). 

80 

22 , 7-60 , 3 

0,9*2 

o,854-o,446 

56,7-21,4 

73,1 

i55-iia(*) 

98-99 

26,4-52,2 

i,8o3 

i,483-o,754 

45,8-2.3,2 

•  49 

i47~i47(*) 

1 14-1 i4.4 

29,2-57,5 

1,288 

o,844_°, 523 

5o,7~25,8 

87,1 

168-137 

. 

27,0-52,8 

1  ,o54 

0,764-0,467 

44,8-22,9 

87,1 

1 63-i 36 

127,5 

29,'--57,9 

1,269 

0,842-0,549 

49,8-25,2 

87,1 

165-128 

. 

2},o-48,3 

o,95i 

0,788-0,502 

■{3,6-22,6 

87,1 

1 54-iî5 

126,5 

26,6-64,0 

1 ,432 

o,94t-o,5o4 

53,2-22, ! 

101 ,1 

i83-i4ï 

118-118,8 

28, i-65,3 

i,43i 

o,85i-o,475 

44,2-19,0 

1 15, 1 

191-148 

47-47,5 

27,2-53,3 

1,435 

1 ,006-0,597 

43,5-22,2 

121 

168-144 

. 

26,0-64,2 

1 ,  i3a 

0,549-0,304 

28,7-11,7 

i5i 

9.54-185 

58,5-59,i 

24 ,1-61 ,0 

1,293 

o,639-o,338 

32,5-12,8 

i65 

269-201 

49 

27,8-53,9 

i,45o 

1 , 189-0,666 

58,4-3o,2 

89,1 

1 40- 1 29 

• 

26,3-54 ,1 

2,140 

1,514-0,740 

49,3-23,9 

165 

172-171 

53 

28,7-62,7 

2,021 

1 , 442-0, 63o 

43,2-19,8 

i63 

157-164 

(')  V  =  46,3;  M„  =  io6,9. 

(>)  V=6o,o;  M„=i79. 

(')  V=4i,8;  M„=i5a.      V  =  39,5-,  M.  =  168. 


(<)   V=42,g;  M„=.69. 
H   <P  =  17, 97-48, 3q;  Mf  = 
(«)  <p  =  Qo,5.-4",36;  M^  = 


:  l60-Il4. 

i55-i5i.      V  =  39,2;  M„=i49. 


Solvant  :  Eau.  K„  =  .53o;  K/(=5io(p.  1807). 


corps  Disions. 

V. 

<P- 

Q- 

A. 

N,- 

M,. 

M„. 

M„. 

Propionamide 

20, 6-42,0 
22,5-26,3 
22, 1 

29,5 

17,83-37,98 
i8,i3-2i,33 

'7,73 
25,8 

2,*o83 
2,681 
3,069 
*;o37 

0            0 
o,7o5-o,336 

«, 162-0,137 

0,141 

0,093 

159,8-75,2 

99  2-84,3 

H6,3 

53,o 

73,l 

'49 
149 
'49 

75;9-78,i 

389-395 

523 

393 

84,5-83,3 

Méthylacétanilide  (') 
> 

1 

465-468 
627 
434 

(l)  Cette  substance  se  volatilise  avec  la  vapeur;  pour  éviter  les  erreurs  provenant  de  cette  source  on  a  fait  une  expérience  pour  chaque  valeur. 
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Complexité  moléculaire  des  amides  (poids  moléculaires)  (suite). 
Solvant  :  Eau  K^=  53o;  Kp=  5io  (p.  1807)  (suite). 


CORPS   DISSOUS. 


n-butyramide 

Isobutyraraide .  . . 

Valéramide 

Isobutylacétamide 
» 

Glycollamide 

Lactamide 

Phénylacélamide . 
» 

Formanilide 

»  

GlycoIIanilide 

Lactanilide 

Phénylcarbamide. 


V. 


3i,a-49,7 
3i ,o-5o, 1 
24,3-4*, 1 
32,1-37,8 
25,2-3o,6 

26,0-45,7 
22,8-36,7 

25,o-4'>i 

27,8-42,9 
26,6-32,0 
26,7-36,8 
3o,5-52,3 
23,7-42,0 
23,2-44)6 


?■ 

Q- 

B 

27,82-45,57 

'.975 

27,62-45,89 

2,o6o 

20,86-38,i4 

1,920 

26,38-33,73 

2,209 

22,36-27,17 

1,699 

23,94-42,94 

i,6o3 

19,39-32,94 

2,601 

21,69-37,07 

2,612 

22,90-39,32 

2,101 

23,65-29,00 

2,137 

24,24-33,91 

1,548 

27,34-48,26 

2,2l5 

20,95-38,02 

2,3i3 

21,84-41,59 

»»'74 

A. 


0  0 

0,346-0,227 

o,363-o,223 

0,345-0,209 

0,224-0,202 

0,218-0, i83 

o,447~o,236 

0,717-0,431 

0,297-0,210 

0,244-0, 175 

0,238-0,211 

0,188-0,145 

0,210-0, I 34 
o,23o-o,i49 

0, I72-O, 102 


81,5- 

85,6- 

9'.o- 
67,6- 
66,0- 
89,3- 
•47,5- 
89,2- 
68,o- 
74,6- 
52,7- 
53,6- 
66,9- 
39,5- 


49,8 
5i,5 
49,8 
•56,9 
54,3 
49,8 
86,8 
53,4 
39,6 
60,8 

•37,7 
3o,4 
36,8 
20,7 


M.. 


87, « 

87,  ! 
IOI,I 

1 1 5 , 1 

1 15, 1 

75 

89,« 
i35 
i35 
121 
121 
i5i 
165 
i36 


M- 


97,o 

97,o 

122 

i63 

164 

73,2 

84,3 

186 

164 

'79 
i63- 
1 83 
224 
i56 


-92,8 

-97*6 

-n5 

-i53 

-161 

■78,7 
-87,1 

-160 
-148 
-168 
-i54 
-167 
-196 
■i37 


M. 


104,6-97,4 

104, 8-102, 7(') 

1 36-i 23 

177-165 

178-174 

76,4-80,7 

95,4-93,4 
207-171 
192-156 
194-178 
173-161 
197-175 
245-208 
i5g-i4i 


(')  V  =  34,6;  M, =  99,0;  1^=105,8. 


Expérience  au  point  de  congélation. 


Uréthane. 


19,09 


Q- 

0,398-1,010 


o,436-i ,084 


M,. 

89,' 


M. 

88,4-91,0 


(W.-E.-S.  Turner  et  E.  W.  Merry,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  2079). 

Corps  dissous.                      «p.                           Q.  û.                         \lc.  M. 

t  00 

Amylamine  (iso) i5,o3  0,2916-1,375  1,091-4,395  87,1  88,9-104,1 

Triamylamino 1 4 ,83  0,2912-1,293  0,337-1, 858  227,3  219,2-234,7 

Bcnzylamine 16,06  0,5562-1,497  1,568-3,792  107,1  110,4-122,9 

Dibenzylamine i4,88  0,1395-1,490  0,253-2,536  '97,'  185,3-197,4 

Tribenzylamine i5,23  o, 3406-1, 534  0,402-1,861  287,2  278,3-270,7 


x  (facteur  d'association). 

1 ,022-1,196 
0,97-1,034 
1 ,o3-i ,i5 
0,94-1,00 
o,97-o,94 
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Lôslichfceit.  —  Soîubility.  —  Solubilité.  —  Solubilité. 


SOLUBILITÉ. 


I.  —  Solubilité  des  gaz  dans  les  liquides. 

La  solubilité  X  est  le  rapport  de  la  concentration  Ci  du  gaz  dans  la  phase  liquide  à  la  concentration  Cg  dans  la  phase  gazeuse 
à  la  même  pression  et  la  même  température.  Elle  est  dans  les  limites  de  validité  des  lois  des  gaz  parfaits  indépendante  de  la 
pression. 

Le  coefficient  d'absorption  d'après  Bunsen  a  = 


Le  coefficient  d'absorption  d'après  Kuenen  p  = 


a;3 
X 


(-*•)' 


(d  =  densité  du  solvant). 


1.  —  Solvant  :  Eau. 


K.  Drucker  et  E.  Moles,  Z.  ph/sik.  C/tem.,  75,  4o5. 

a.  Gaz  dissous.  t.  Solubilité  X. 

Il 25°  0,01962 

N 25"  o,oi56i 


b.  A.  v.  Antropoff,  Proc.  R.  Soc.  London  [A],  83,  48o. 


o. 
10. 
20 
3o. 
40. 
5o. 


KRYPTON  ('). 

XENON. 

1. 

P 

11. 
P 

ARGON. 

NEON. 

P 

P 

p 

0,2l89 

0,1249 

0, 1 166 

o,o56i 

0,01 14 

0 , 1 5oo 

0,0965 

0,0877 

o,o438 

0,01 18 

0,1109 

0,0788 

0,0670 

0,0379 

0,0147 

0,0900 

0,0762 

0.0597 

o,o348 

o,oi58 

0,0812 

0,0740 

o,o56i 

o,o338 

0,0203 

0,0878 

0,0823 

0,0610 

o,o343 

o,o3i7 

HÉLIDM. 


oi34 

0100 

oi38 
0161 
0191 
0226 


(')  Deux  échantillons  différents  de  gaz. 


F.  L.  Usher,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  72. 

c.  Gaz  dissous.  t.  Pression. 

COj 20,00  ±0,02  0,877  760°"" 


A.  Findlay  et  H.-J.-M.  Creighton,  J.  Chem.  Soc. 


d.  Gaz  dissous. 
N,0. ... 
COj 


Lond.,  97,  538  et  54g. 

t.  X. 

25°        0,592 

»         0,817 


Pression. 
758-1362™ 
743-i35i 


R.  Naumann,  Z.  Eleklroch.,  16,  777. 

e.  Gaz  dissous.  t. 

Cyanogène o"  0,221  mol.-litre. 


2  a.  Solvant  :  Solutions  d'acide  sulfurlque  de  différentes 
concentrations.  (Chr.  Bohr,  Z.  physik.  Chem.,  71,  48-49). 

Gaz  dissous  :  Azote  (N»),  Oxygène  (02),  Acide  carbonique  (C0S). 
a  —  concentration  équivalente  de  la  solution,  en  acide  sulfurique. 
a  =  cociï.  d'absorption  du  gaz. 


1b.  Solvant  :  Acide  sullurique  de  différentes  concentrations. 
(À.  Coppadoro,  Gazz.  Chim.,  89,  II,  6a5). 

Gaz  dissous  :  Acide  chiorhydriqne. 


o     

4,9 

8,9 

10,7 

20,3 

24,8 

29,6 

34,3 

35,8 

concent.  96  p.  100 


20,9 
20,9 
20,9 
21 ,2 
21 ,1 

21,5 

20,8 
20,9 

21,1 
20,2 


N,. 

O 

,oi56 

0 

,0091 

0 

,0072 

0 

,0066 

0 

.0049 

0 

,0048 

0 

,O03l 

0 

,0100 

0 

,0129 

0,. 


o  o3io 
0,0195 
o,oi55 
o,oi43 
0,0119 
o,oio3 
0,0117 


0,0275 


co,. 


0,926 


roiDs 

spécifique 


I  ,220 
1,235 
1  ,260 

1 ,3o5 
1 ,355 
1 ,43o 
1,545 
i,58o 
i  ,660 
i,735 
i,8i5 


DANS  1   LITRE 
de  solution. 


11  Cl. 

H,S04. 

s 

« 

5.7,8 

• 

487,3 

22,7 

478,8 

58,0 

455,3 

99,3 

418,0 

161,7 

37.,4 

273,2 

3o6,6 

4i7,7 

2i5,3 

638,2 

9r',7 

9'7,6 

5i,3 

io33,5 

io,3 

1224,0 

1,89 

i344, 9 

1,24 

i6i5,3 

DANS  100  GR. 
de  soluliOD. 


H  Cl 


g 

42,7 

39,9 

39,2 

36,9 

33,2 

28,5 

22,6 

i5,o 
6,26 
3,25 
0,62 
0,11 
0,068 


H,S0,. 


1,86 

4,75 
8,04 
12,8 
20,9 
3o,8 
44,6 
59,4 
65,4 
73,7 
77,5 
89,0 


DANS  100  MOLÉCULES. 


H  Cl. 


mol 
26,93 

25, 18 
25,4o 
24,32 

22,5c 
20/,8 
17,6l 

i3,3i 
6,39 
3,55 

o,77 
o,i5 


H.SO,. 


mol 

0,42 
1,14 

i,97 
3,24 

5,62 

8,93 

14,65 

22,23 

26,74 
34,29 

38,85 
59,86 


u,o. 


mol 
73,07 
74,40 
73,46 

73,7» 
74,26 

73,90 
73,46 
72,04 
71,38 
69,71 
64,94 
61 ,00 

40, 0' 


!7 

» 
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Solubilité  des  gaz  dans  les  liquides  (suite). 
Solvant  :  Acide  sulfurique  de  différentes  concentrations  (A.  Coppadoro,  Gazz.  C/iim.,  39,  II,  626-627). 

Gaz  dissous  :  Acide  chlorhydrique  (suite). 


POIDS 

DANS  1  LITRE 
de  solution. 

DANS  100  QR. 
de  solution. 

DANS  100  MOLÉCULES. 

t. 

0 
40 

POIDS 

DANS   1  LITRE 
d»  solution. 

DANS  100  OR. 
de  solution. 

DANS   100  MOLÉCULES. 

t. 

spâcWque. 

spécifique. 

H  Cl. 

H,SO,. 

Il  Cl. 

H  CL 

H,  60,. 

H  Cl. 

H,S0,. 

H  Cl. 

H,SO,. 

H,0. 

H  Cl. 

H.SO,. 

II,S04. 

ILjO. 

i,i85 

421,4 

g 

42,2 

g 

35,6 

g 
3,56 

mol 
22,17 

mol 
0,83 

mol 
77,00 

1,145 

g 

374,1 

g 
18,4 

g 

32,7 

g' 
1 ,61 

mol 
19.62 

mol 
o,36 

mol 
8o,02 

0 
70 

'.195 

4'6,4 

70,0 

34,8 

5,86 

22,l6 

•,3g 

76/p 

» 

1  ,i5o 

357,3 

38,9 

3 1 , 1 

3,38 

18,80 

°,77 

80,43 

0 

1 ,210 

392,1 

107,7 

32,4 

8,90 

20,94 

2,14 

76,92 

» 

1 ,160 

353,8 

55,7 

3o,5 

4,80 

18, 65 

1,09 

80, 25 

» 

1,255 

346,3 

211  ,2 

27,6 

16,8 

18, 83 

4,28 

76,89 

» 

1,180 

34i,3 

93,6 

28,9 

7,93 

18,08 

i,85 

80,07 

» 

i,255 

325,4 

236,3 

25,9 

18,8 

'7,89 

4,84 

77.27 

» 

I;225 

279,7 

23i,9 

22,8 

18,9 

i5,43 

4,77 

79,80 

» 

i,34o 

247,4 

383,7 

i8,5 

28,6 

i3,53 

7,82 

78,65 

» 

I  ,23o 

274,3 

246,4 

22,3 

20,0 

l5,20 

5,o8 

79,72 

» 

i,4oo 

161,6 

619,4 

u,5 

44.2 

9,78 

'3,95 

76,27 

» 

i,3i5 

173,7 

476,7 

[3,2 

36,2 

10,22 

10,44 

79,34 

u 

I  ,520 

5o,9 

9*9.3 

3,35 

61 , 1 

3,4i 

23,20 

73,39 

» 

i,38o 

96,5 

661,8 

6,99 

48,0 

6,00 

15,37 

78,63 

ri 

1,575 

i8,5 

1046,0 

»,'7 

66,4 

1,28 

26,99 

71.73 

» 

1 ,5io 

23,6 

946, 1 

i,56 

62,7 

1 ,6o 

23,94 

74,46 

i> 

1 ,65o 

2,9 

1207,6 

0,17 

73,2 

0,21 

33,47 

66,32 

» 

1 ,56o 

8,4 

io55,o 

o,54 

67,6 

o,6o 

27,9° 

7i,5o 

s 

1,725 

i,4 

1370,5 

0,081 

79.4 

0,11 

4i,57 

58,32 

» 

1,700 

0,86 

1371 ,3 

o,o5 

80,7 

0,073 

43,42 

56, 5i 

» 

1,755 

0,57 

1428,4 

O,o32 

81 ,4 

0,048 

44,57 

55,38 

» 

i,745 

0,62 

t448, 2 

o,o35 

83, 0 

o,o54 

47,29 

52,65 

» 

',77<> 

0,52 

1478,4 

0,029 

83,5 

0,046 

48,25 

51,70 

» 

i,745 

0,57 

1455,2 

o,o32 

83,4 

o,o5o 

48,00 

5i,95 

» 

i5 

. 

0,  l32 

25 

0,104 

35 

0,082 

0,082 

45 

0,064 

. 

0,129 

o, io35 


/ 


A. 

Poids 

de  glycérine 

Poid> 

de  gly 

cérine 

0,0067 

p.  100. 

X. 

p.  100. 

A. 

o,oo5i 

16 

o,oio3 

| 

74,5 

0,0025 

0 , oo5 1 

16 

o,oio3 

1 

84,i 

0,0024 

0,0044 

29,7 

0,0067 

84,1 

0,0024 

o,oo34 

48,9 
48,9 

0,0052 

o,oo5i 

! 

3.  —  Solvant  :  Solutions  de  sulihydrate  de  Sodium  (NaSH)  (H.  Goldschmidt  et  H.  Larsen,  Z.  phjsik.  C/iem.,  71,  44g)- 

Gaz  dissous  :  Hydrogène  sulfuré  (HtS). 
c  =  molécules  grammes  par  litre  de  Na  SH.  (Le  Tableau  donne  le  nombre  de  molécules  grammes  par  litre  de  H2S  dissous). 

t.  c  =  o,o5.  c  =  o,  I.  C  =  0,2. 


I.  —  Solvant  :  Mélanges  d'eau  et  de  glycérine  (E.  Drucker  et  E.  Moles,  Z.  p/ijsik.  C/iem.,  75,  4o5). 

Gaz  dissous  :  Hydrogène.  Gaz  dissous  :  Azote. 

Poids  de  glycérine  p.  100.    A.       Poids  de  glycérine  p.  100 

4.0  0,0186  67,0 

io,5  0,0178  8o,o 

22,0  o,oi54  82,0 

49,8  0,0099  88,0 

50.5  0,0097  95,o 

52.6  0,0090 


5  a.  Solvant  :  Acide  butyrique. 
(K.  Drucker  et  E.  Moles,  Z.  p/ijsik.  C/iem.,  75,  433). 

Gaz  dissous  :  Azote. 

t  =  25°,o5. 

X  Pression.  à. 

mm 

o,i6o9(?)       662,4  o,i656 

o,i64o  783,5  o,i656 

0,1647  832,2  0,1666 


Pression. 

mm 
262,6 

388,3 

566,i 


5  b.  Solvant  :  Acide  isobutyrique  (37,5  p.  100)  et  eau. 
(K.  Drucker  et  E.  Moles,  Z.  physik.  Cher».,  75,  433). 

Gaz  dissous  :  Azote. 


Pression. 

A. 

t. 

Pression. 

A. 

t. 

mm 
246 , 2 

0,0393 

0 

23,02 

mm 

836,3 

o,o4oo 

0 

23,02 

492,2 

o,o3g3 

X 

867,3 

o,o4oi 

» 

563,6 

o,o3g3 

)) 

(*) 

o,o3825 

29,02 

(*)  La  solubilité  est  indépendante  de  la  pression  entre  23 1  et  720- 
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Solubilité  des  gaz  dans  les  liquides  {suite). 

6.  —  Solvant  :  Solutions  de  sucre  de  différentes  concentrations  (F.-L.  Usher,  J.  Chem.  Soc.  London,  97,  72). 

Gaz  dissous  :  Acide  carbonique. 

Concentrations.             Poids  spécifique.                  a.  t. 

{(mol.  par  litre) i,oi5i8                  0,846  10' 

ï          »             1 ,o3i25                  0,81 5  » 

y                »                   I,o6372                          0,756  » 

1                »                   1,12809                          0,649  8 


7.  —  Solvant  :  Solutions  -  normales  de  substances  organiques  dans  l'eau  (F.-L.  Usher,  /.  Chem.  Soc.  London,  97,  73). 

Gaz  dissous  :  Acide  carbonique. 


SUBTANCES. 


Dextrose 

Mannite 

Glycine 

Pyrogallol 

Hydroquinone.. 

Resorcine 

Pyrocatéchine. . 


POIDS  SPÉC. 

de  la  substance 

solide. 

1,56 

1,46 

1,61 

i,45 

i,33 

1,27 

",34 

POIDS  SPEC. 
de  la  solot.  - 


I ,o328 
I ,o3o3i 
1 .,  o  1 4 1 3 
1,01718 
1,00946 

I ,00958 

1,0107 


0,792 

0,782 

0,843 

0,853 
0,887 
0,901 
0,868 


CO,  dissous 

1(5  1000  g.  d'eau 
en  cm*. 


84l 

833 
864 
894 
928 

945 
908 


SUBSTANCES. 


Urélhane 

Carbamide 

Thiocarbamide . . 

Antipyrine 

Âcétamide 

Acide  acétique, . 
Aie.  propylique-n 


POIDS  SPEC. 

de  la  substance 

solide. 


o,99 
i,33 

1,42 

i,'9 
i,56 


POIDS  SPEC. 
de  la  solut.  — 


I ,0037 

I,007l5 

1,00917 

i,oi33g 
1 , ooo5 
1 ,0026 
o,9939 


0,869 
0,864 
o,859 
o,859 
0,879 
0,868 
0,869 


CO,  DISSOUS 

ds  1000  g.  d'eau 

en  cm*. 


907 

884 
885 
935 
906 
893 
902 


8.  —  Solvant  :  Solutions  colloïdales  de  différentes  concentrations 
(A.  Findlay  et  H.-J.-M.  Creighton,  J.  Chem.  Soc.  London,  97,  538-557) 

(Pressions  en  millimètres). 

A.  Gaz  dissous  :  Acide  carbonique. 

a.     Solutions  de  Fe  i.OII. )j.         t  —  25". 

Concentration  :  0^569  deFe(OH)j  dans  iooom'  de  solution. 

Densité  =  1,000. 

Pressions.   750    846    928    ioi5   1046   i356 

X 0,848      o,843      0,841      0,842      o,845      0,846 

Concentration  :  og,  854  de  Fe(OH)3  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  i,oo3. 

Pressions.       750         847         923         1040        1234        1322 
X 0,862      o,858      o,856      0,857      0,860      0,86) 

Concentration  :  1^277  de  Fe(OH)3  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  i,oo5. 

Pressions.       746         841  g85         1071        n33        1256 


X 0,886      o,88i      0,880      0,878      0,878      0,887 

Concentration  :  ie.66i  de  Fe(OH)3  dans  ioo^'  de  solution. 

Densité  — -  1 ,009. 

Pressions.   747    83i    918    1002    n5o   1267 

X 0,904      0,901      0,896      0,900      0,900      0,902 

b .    Solutions  de  dextrine,       /  =  25°. 

Concentration  :  3g,  5o  de  dextrine  dans  iooCD1'  de  solution. 

Densité  =  1,008. 

Pressions.        753  819  888         1060        1171         1262 

X o,799      0,800      o,8oo      0,800  !    0,801      o,8o3 


Concentration  :  5»,  60  de  dextrine  dans  Iooc,I,,  de  solution. 
Densité  =  i,oi5. 

Pressions.       754         806         856         971         1078        1247 
X 0,785      0,785      0,784      0,787      0,787      0,791 


Concentration  :  9*,5o  de  dextrine  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  i,o34- 

Pressions.       753         817         864         960         n  i5        1286 
X 0,761       0,756      0,758      0,759      0,764      0,768 


Concentration  :  i3s,oo  de  dextrine  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  1,040. 

Pressions.       741  798         882         962         n3i        1256 

X 0,746      0,741      0,742      0,745      0,749      0,751 


Concentration  :  i8«,go  de  dextrine  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  i,o64- 

Pressions.       748         846         934         io3i         n  80       1 344 
X 0,715      0,710      0,713      0,716      0,720      0,725 

Concentration  :  20*,  60  de  dextrine  dans  ioocni'  de  solution. 

Densité  =  1,069. 

Pressions.        728  826  920         1008         1161        i356 

X 0,703      0,697      0,^98      0,700      0,704      o,7°i 
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Solubilité  des 

gaz  dans  les  liquides  (suite). 

c.  Solutions  de  trlsulfure  d'sïseole  (AsîS3),       t  =  t.S°. 

Concentration  :  0^,392  de  AssS3  dans  ioo^*  de  solution. 
Densité  =  0,997. 

Pressions.       756         891          g5i         1047        1172        1259 
X 0,816      0,817      0,814      0,816      0,818      0,820 

Concentration  :  i«,4io  dans  ioocma  de  solution. 
Densité  =  i,oo3. 

Concentration  :  3«,  36  dans  iooml1  do  solution 
Densité  =  i.oo3. 

Pressions.       741          826         943         1068        1220        1387 

Concentration  :  65,og  dans  ioocinl  de  solution. 

Densité  =  1 ,008. 

Pressions.       746          836          g36         io45        1194        1371 

Pressions.       756         85 1          972         1082        11 37 

1281 
0,811 

/.  Solutions  de  glycogène,        t  =  25°. 

Concentration  :  o*,34  de  glycogène  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  0,998. 

Concentration  :  26,289  dans  ioocmS  de  so'ution. 
Densité  =  1,007. 

Pressions.       754         853         g38         ioo3        1068 
X 0,806      0,806      0,806      0,806      0,806 

121 1 

0,806 

Pressions.        759          85g          g5g          u32         1247         1369 

d.  Solutions  d'amidon,        t  =  25°. 

Concentration  :  o!,68  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  i  ,000. 

Concentration  :  2*, 5o  d'amidon  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  1,009. 

Pressions.       759         842         g54         m4        1277        1371 

Pressions.       752         849         g5i         ioôo        1182 
X 0,796      0,797      0,799      0,801      0,804 

■  334 
0,806 

g.  Solutions  d'albumine  d'œuf,       t  —  25". 

Concentration  :  5*  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  1 ,016. 

Concentration  :  o!,5o  d'albumine  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  o,ggg. 

Pressions.       753         840         912         1021        1198 

1298 
o,79° 

Pressions.       729          849         1004        n  25        ia36        i35o 

Concentration  :  7e, 5o  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  1 ,023. 

Concentration  :  i8  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  1 ,002. 

Pressions.       752         860         1016        1078        120 1 

i35i 

o,774 

Pressions.       734         836         984         1089        1257        i358 

Concentration  :  ic*  d'ans  ioocm'  dévolution. 
Densité  =  1  ,o3o. 

Concentration  :  i*,6i  dans  toocm*  de  solution. 
Densité  =  1  ,oo5. 

Pressions.       758         8g3         982         1087        n63 

i337 
0,760 

Pressions.       738         841          966         11 23        1239        i35g 

e.  Solutions  de  gélatine,        t  =  25". 

//.  Sérum-albumine,         t  =  25". 

Concentration  :  i*,o6  de  gélatine  dans  ioocm3  de  solution. 
Densité  =  0,999. 

Concentration  :  o8,44  d'albumine  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  0,998. 

Pressions.       746         825         901         101 1        1184 

i369 
o,8i5 

Pressions.       748         844         945         1089        1246        i4i5 

Concentration  :  i*,68  dans  iooeB*  de  solution. 
Densité  =  1,000. 

Concentration  :  1^,29  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  1 ,000. 

Pressions.       740         837         g38         k>72        1219 

1324 

0,817 

Pressions.       744         838         966         1066        1261        1 4  3 1 
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i.  Solutions  de  silice,        t  =  i5». 

h.  Solutions  de  dextrine,        t  —  25". 

Concentration  :  i8, 40  de  Si02  dans  ioocm'  de  solution. 

Concentration  :  6e, 98  de  dextrine  dans  ioocm'  de  solution. 

Densité  =  i  ,000. 

Densité  =  1,018. 

Pressions.       731          829         g36         1064        ng3        i354 

Pressions.       739         822         949         1092        i23g 

i368 

o,56g 

Concentration  :  2», 20  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  1 ,  002 . 

Concentration:  i3*,oi  dans  tooc     de  solution. 
Densité  =  i,o3g. 

Pressions.       732         836         g38         io38        1178        i335 

Pressions.       729         836         914         1023        1237 

i358 
o,544 

Concentration  :  2«,8o  dans  looCIn,  de  solution. 
Densité  =  i,oo3. 

Concentration  :  20*,  3o  dans  ioocœ3  de  solution. 
Densité  =  1,062. 

Pressions         731          873         960         io5o        no3        i33o 

Pressions.       740         836         911         n4g        1290 

i36o 
o,5i6 

/.  Suspension  de  charbon,        t  =  25°. 

c.  Solutions  de  As2S3,        r  =  25°. 

Concentration  :  o',236  de  charbon  dans  ioocm'  de  solution. 

Concentration  :  i*,85  de  AssSj  dans  IooCIIl,'  de  solution. 

Densité  =  1,000. 

Densité  =  1,004. 

Pressions.    743        812        909       1069      1160,     i25o      1372 

Pressions.       746          820         924         io55        1196 

i346 

0,598 

k.  Silice  en  suspension,       t  =  25". 

Concentration  :  2^,29  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  1,007. 

Concentration  :  o8, 253  de  silice  dans  ioocm'  de  solution. 

Pressions.       746         85o         1006        11 10        1209 

i3oo 

Densité  =  1,000. 

X o,5go      o,586      o,588      0,58g      0,589 

0,590 

Pressions.    748        84g        962       1048      1182      1274      i35g 

d.  Solutions  d'amidon,        /  =  25*. 
Concentration  :  2*,  5o  d'amidon  dans  ioocm'  de  solution. 

B.  Gaz  dissous  :  Protoxyde  d'azote  N20). 

Densité  =  1 ,009. 
Pressions.       742         871         1020        1166        1284 

■44l 

a.  Solutions  de  Fe(OH)3,        t  =  25°. 

0,582 

Concentration  :  o«,625  de  Fe(OH)3  dans  Ioocm,  de  solution. 

Concentration  :  6',  89  dans  ioocm'  de  solution. 

Densité  =  1,001. 

Densité  =  1,021. 

Pressions.       ?58         846         g34         1010        1121        i383 

Pressions.       74^         848         92g         1046        1261 

i38i 

0,567 

Concentration  :  i»,49  dans  ioocm'  de  solution. 

Concentration  :  \o%  dans  iooCIuI  de  solution. 

Densité  =  1 ,008. 

Densité  =  i,o3o. 

Pressions.       734         828         g35  •      1078        1215        1432 

Pressions.       742         860         g^8         1071        i23g 

i35o 

X o,586      0,579      0,577      o,58i       o,585      o,586 

o,555 

Concentration  :  4*, 061  dans  ioocm1  de  solution. 

Concentration:  i3e, 73  dans  ioocm3  de  solution. 

Densité  =  1,029. 

Densité  =  1,040. 

Pressions.       754          835          883         1093        1208        i358 

Pressions.        73g          836          g8i         1 1 36        1252 

1387 

o,538 
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e.  Solutions  de  gélatine,        t  =  25°. 

Concentration  :  i?,  3i  do  gélatine  dans  ioom>  de  solution. 
Densité  =  0,999. 

Pressions.       j3i  849         937         1069        1176        i3i8 

X 0,^89      0,590      0,590      0,592      0,592      0,592 

Concentration  :  3g,09  dans  îoocb1  de  solution. 
Densité  =  i,oo3. 

Pressions.       73o         858         g5o         1089        i*3o        «373 
X o,58i      o,582      o,584      o,586      o,588      o,588 

Concentration  :  6g,o6  dans  ioocn>3  de  solution. 
Densité  =  1,008. 

Pressions.       730         83o         961         1097        1247        «379 
X o,56o      o,5G3      o,566      o,568      0,570      0,571 


/.  Solutions  de    lyeogène,        /  =  25°. 

Concentration  :  o*,49  de  glycogène  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  0,999. 

Pressions.       738         889         977         1102        1239        i386 
X 0,590      o,588      0,591      0,594      0,594      0,594 

Concentration  :  ig  dans  ioocm"  de  solution. 
Densité  =  1,002. 

Pressions.       737  871  991  io5o        i2oî         î36o 

X o,585      o,584      0,589      o,59i      0,594      0,596 


g.  Albumine  d'œuf,        t  =  25°. 

Concentration  :  o*,35  d'albumine  dans  ioocmS  de  solution. 
Densité  =  0,998. 

Pressions.       735         83o         954         1139        1249        i363 
X o,58o      0,578      o,58o      o,58i      o,58o      o,58o 

Concentration  :  0^,75  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  1,000. 

Pressions.       735         820         872         g5i         1104        1344 
X 0,569      0,562      o,564      0,567      0,573      0,577 

Concentration  :  1*, 60  dans  ioocm!  de  solution. 
Densité  =  1  ,oo5. 

Pressions.       729         811         886         946         1199        1399 
X o,548      o,535      o,54o      o,544      o,553      o,558 


h.  Sérum-albumine,        t  =  25°. 

Concentration  :  o8,32  d'albumine  dans  roocm'  de  solution. 
Densité  =  0.998. 

Pressions.       746  873  978         1126        1259        i3g5 

X.... o,583      o,58i       0,579      0,586      o,588      o,5gi 

Concentration  :  ig,  40  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  1 ,001. 

Pressions.       743         842         913         1048        1228        i388 
X 0,537      o,538      o,545      o,55o      o,558      o,562 

1.  Solutions  de  silice,        t  —  25°. 

Concentration  :  i»,  87  de  Si  02dans  ioofm'  de  solution. 
Densité  =  1,001. 

Pressions.        748  825  92»  1046        1217        i34g 

X.. o,5g6      0,598      o,5g8      0,600      0,602      0,604 

Concentration  :  3S, 63  dans  ioocml  de  solution. 
Densité  =  i,oo5. 

Pressions.       741  848         994         1122        1217        1394 

X 0,601      0,602      o,6o5      0,607      0,608      0,609 

y.  Suspension  de  charbon,        t  =  25°. 

Concentration  :  os,  227  de  charbon  dans  ioo0™'  de  solution. 
Densité  =  1 ,000. 

Pressions.    729        824        936       io34       u5o      1254       i356 
X o,5g6    0,600    0,618    o,63j    0,648    0,661    0,674 


k.  Silice  en  suspension, 


/  =  25°. 


Concentration  :  o«,3o  de  Si  Os  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  1,000. 

Pressions.    730        846        960       108  r       1224      i365      1481 
X 0,592    o,5g3    0,595    0,597    0,597    0,600    0,602 


9.  —  Solvant  :  Solutions  d'aniline. 

Gaz  dissous  :  Gaz  carbonique  (COj),        f  =  a5°. 
(A.  Findlay  et  H.-J.-M.  Creighton,  J.  C/iem.  Soc.  Lond.,  97,  555). 

Concentration  :  or,2o6  d'aniline  dans  Iooc,B,  de  solution. 

Pressions.       748  808  920         io53        u5g        1243 

X o,865      o,855      0,857      o,855      0,862      0,860 

Concentration  :  os,425  dans  ioocm'  de  solution. 

Pressions.       760  816  921         n5o        1236        i38o 

X 0,909      0,897      °,897      °,897      0,902      0,908 
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Concentration  :  o«,  566  dans  ioocm'  de  solution. 
Pressions.       760         823         94 1         1082        1223 


1 34 1 


X ••       0,935       0,929       0,925       0,923       0,924  o,93o 

Concentration  :  0^,743  dans  ioocm*  de  solution. 

Pressions.        760          8g5          g83         io63        1223  i3o2 

* o,953      °.94«      0,940      0,940      0,940  0,942 


Concentration  :  2«,  56  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  1,016. 


Pressions. 
X 


7S6 
0,767 


852 
0,761 


98  £ 
0,761 


1079 
0,762 


1190 
0,768 


i36i 
0,766 


10.  Solvant  :  Solutions  de  chlorure  de  potassium  (KCI). 

Gaz  dissous  :  Acide  carbonique  (COs),       t  =  25°. 
(A.  Findlay  et  H.-J.-M.  Creighton,  /.  C/iem.  Soc.  Lond.,  97,  557). 

Concentration  :  7», 45  de  KCI  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  1 ,043. 

Pressions.        756  85o  g53         11 16        1249        i362 

X 0,694      o,6g3      0,688      0,700      0,709      0,710 

Concentration  :  5'  dans  ioocm'  de  solution. 
Densité  =  i,o3i. 

lressions.       756         832         901         io5o        n5o        1223 
X 0,731      0,727      o,7".4      0,726      0,735      0,736 


11.  Solvant  :  p-Azoxyphénétol. 


(J- 


Gaz  dissous  : 
■F.  Homfrav,  J . 


Aoide  carbonique  (CO,). 
C/iem.  soc.  Lond.,   97,   1675). 


On  a  mesuré  le  changement  de  volume  observé  en  plaçant 
l'acide  carbonique  et  le  p-azoxyphénétol  dans  un  bain  de 
vapeur  d'aniline.  La  différence  entre  le  volume  observé  et  le 
volume  calculé  d'après  la  loi  de  Gay-Lussac  a  été  prise  comme 
égale  au  volume  du  gaz  absorbé. 


Température 

initiale 

19° 

Volume 

Nombre  de  cm' 
de  gaz  absorbés 

Volume 

du  liquide 

dansIooc■|, 

t. 

absorbé  en  cm'. 

en  cm3. 

du  liquide. 

145° 

,5 

cristal  liquide. . 

•     0,54 

1,824 

29,6 

166° 

5 

liquide  isotrope. 

•     0,79 

1,866 

42,3 

II.  —  Solubilité  des  gaz  dans  les  solides. 


1.  Solvant  :  Mercure—  Gaz  dissous:  Vapeur  de  calomel(HgCl)(Alex.  Smith  et  A.-W.-C.  Mbnzies,  J.Am.  Chem.Soc,  82,  (552). 
' 3980;  Parties  de  Hg  pour  1  partie  de  calomel 21, 33; 


2.  Solvant  :  Cuivre  (Adolf  Sieverts  und  Wilhelm  Krumbhaar,  Z.  physik.  Chem.,  74,  277-301) 

2  a.  Gaz  dissous  :  Hydrogène. 

1  volume  Cu 
dissout 


Pressions 

en  millimètres 

de  Hg. 


ioo»Cu 

dissolvent  H, 

en  milligr. 


oc 


H,  en  vol.  ('). 


623 env.  760 

725 » 

919 » 

1021 » 

1084  (') > 

9'9(*) » 

1021  (!) » 

io84(«) 

1123 » 

1174 » 

I  225 » 

I276 

1327 

1420 

l520. 


0,084 

0,122 

0,287 

o,36o 

o,4i 

o,3i3 

0,440 

o,54 

0,608 

0,694 

0,781 

0,862 

0,951 

1,097 

1 ,35o 


"3 

S 


o,6o 

o,77 

o,94 
«,09 
i,34 


Pressions 

eninillimèt. 

deHg. 


100*  Cu 

dissolvent  H, 

en  milligr. 


1  volume  Cu 

dissout 
Hjenvol.(J). 


oC 


123. 

»  . 
»  . 
»  . 
»  •  . 
»  . 
»     . 


1046 

97» 

883 
775 
606 
4o3 
281 


0,745 
0,705 
0,680 
0,610 
0,549 
0,443 
o,38o 


K(«) 

43,5 
44, a 
43,7 
45,i 
45,i 
45,3 
44,2 


{')  1084.  Point  de  fusion  du  cuivre  pur. 

C)  A  partir  de  ce  point  les  nombres  se  rapportent  au  Cu 
liquide.  Les  nombres  donnés  pour  919°  et  1021°  sont  relatifs  à  des 
alliages  Cu  —  Ag,  mais  valables  aussi  pour  lé  cuivre  pur. 

(J)  Le  volume  de  H,  est  réduit  à  o°  et  760"";  poids  spécifique 
du  cuivre  liquide  =  8,9. 

(')  A  température  constante  :  ^-  =  const  =  K. 
p  —  preulon  de  H.  en  millimèt.  de  Hg  ;  m  =  poids  en  mlUlgr.  de  H,  absorbé  par  iooC  de  Cu. 
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Solubilité  des   gaz 
2  b.  Gaz  dissous  : 


Pressions 

en  millimètres 

/.  de  Hg. 

oC 

817 760  (») 

9'9 » 

(021 » 

1084 » 

1123 » 

I'74 » 

1225 » 

1 276 » 

1327 » 

1400 » 

1 5oo » 

mî3 999 

»     729 

»     5i3 

»        322 

»     1 1 5 

»     54 

«  «74 993 

»     742 

»     558 

»      3l2 


100*  Cu 

dissolvent 

en  grammes. 

i) 
o 
o 

o,4i 
o,453 

o,492 
o,563 
0,627 
0,705 
o,835 
o,g5o 


1  volume  Cu 

dissout 
en  volume 


dans  les  solides  {suite). 
Acide  sulfureux  (S02). 

Pressions 
en  millimètres 
t.  de  Hg. 


■  3,8 

'7,' 

21,4 

25,4 

28,8 


0,519 
o,4U 
0,373 
0,296 
0,184 

0,!04 
0,553 

0,489 
0,428 

0,326 


K  =  61 ,0 
60,8 
60,7 
60,7 
58,3 
56,1 
57,0 
55,7 
55,2 
54,2 


«c 


1125 


1276 

» 


1327 


96 
969 
742 
53o 
3o3 

81 
968 
736 
542 
3i3 

85 

934 
732 
53i 
264 
81 

23 


100*  Cu 

dissolvent 

en  grammes. 

o,i57 
o ,  6*3 
0,557 
0,476 
o,37i 
0,198 
0,693 
o ,  622 
o,536 
0,391 
0,214 
0,762 
0,676 
o,588 

0,117 
0,235 
0,118 


K. 

62,4 
5o,o 
48,9 
48,4 

46,9 
45,5 

44,9 
43,7 
43,5 
45,3 
43,i 
4o,  1 
40,1 

39,2 
39.0 
38,3 
4o,6 


(')  Les  valeurs  ramenées  à  760  ont  été  calculées  à  pariu-  des 
données  expérimentales  déierminées  pour  différentes  pressions 
Si  p  est  la   pression   de  S03  et  m  le   poids  en  grammes  de  S05 

absorbé  par  100'  de  Cu,  on  a  la  relation  —  s  const  =  K. 


Solvant. 
Laiton  spécial 


3.  Solvant  :  Laitons,  bronze  et  étaln.  —  Gaz  occlus  :  C0},  H,  CH»,  N  etc 
(G.  Guillemin  et  B.  Delachanal,  C.  B.,  151,  881). 

Ropport 

du  volume  des  gaz 

au  volume  du  métal. 


»       d'aluminium.. 

»       spécial 

»       forgeable .... 

»  »  .... 
Bronze 

»      

»  phosphoreux.. 
Etain  du  commerce. . 

»     gris  . 


1 ,12 

o,84 
26,00 

24,2 
71,00 
2,30 
0,43 

7,3o 
0,78 
0,28 
0,19 
0,21 


CO,. 

',90 
o,3o 

8,7 
2,06 
1 ,00 
2,3o 

3,20 

16,20 

86,70 

58,oo 
14, 5o 
14,70 


H. 

91,53 

79, 'o 
59,90 

95,84 

99,oo 
92,60 
g3,3o 

39,90 
i3,oo 
4o,8o 
63 ,  00 

71,70 


Composition  des  gaz  pour  100. 
CH4. 


2,38 

1,40 

i,3o 
0,60 

2,3o 
1 ,20 
7,20 


5,4o 
4,9° 


CO. 

N  -+-  dive 

3,56 

o,63 

"7,90 

1 ,3o 

29,30 

0,60 

0,90 

0,60 

0,20 

2,60 

1,10 

1 ,20 

i6,4'> 

o,3o 

o,3o 

. 

1 ,20 

12, 3o 

4, Ko 

o,5o 

8,20 

i.  Solvant  :  Argent  fondu.  —  Gai  dissous  :  0,  (F.-G.  Donnan  and  F.-W.-A.Shaw,/.  Soc. Chem. Intl.,  29,  908.) 

cm'  de  O 
Pressions      (0°  et  760""' ) 
en  millimèl.   absorbés  par 
de  Hg.       ioï,  8-,  de  Ag. 


Pressions  Volume    Vol.deOp.ro» 

en  millimètres  deO(cm3)    deAg(cm') 

t.  de  Hg.      PoidsdeAg.    o^^eo»»     o°cl76o""° 


10200 751  15,07  3o,85  20,5 

low»0 753  16,25  32,84  20,2 


t. 

1073. . 
1075. . 
1075. . 

1075. . 


Pressions 

en 

millimètres 

de  Hg. 

120  3 

760 


400 
346 


cm"  de  O 
(  o*  et  760°""  ) 
absorbés  par 
101,87  de  Ag. 

26,91 

21,01 

17,02 

M, 53 


209 

i5o 

128 

39 


",7J 
10,09 

8,87 

4,75 
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Solubilité  des  gaz  dans  les  solides  {suite). 
S.    Absorption  de  CO»  et  S02  par  le  caoutchouc  et  le  charbon  de  sang  (A.   Rkychlur,  J .   C/iim.  P/ijrsiq.,  8,  618.  ) 

/  =  20". 
c  =  conrentralion  du  gaz  en  millimolécules  par  "U";     ('.  =  concentration  du  gaz  absorbe  en  millimolécules  par  gramme  d'absorbant. 

Absorbant Caoutchouc  para  pur.  Charbon  de  sang. 

Gaz  absorbé C0;.  S02.  C02.  IsÔT" 

^ i,o-4i, 08      2'),(j-a5,9  1,0-4.7     (Le  quotient  n'est  pas  calculé). 

c 


T  = 


T(abs.) 


6.  Charbon  de  bois  (J.-F.  Homfray, 
température  absolue;     P  —  pression  en  centimèl.  de  Hg  ;     c  = 

Gaz  dissous  :  Hélium. 

r  -  ,..«,964. 

T(abs.).  P.  Y. 


Z.  physik.  Chem..  74,   129,  etc.). 

poids  du  charbon  ;     V  =  cm'  de  gaz  absorbé  réduit  à  o°et  "60" 


T(abs.). 


373. 


35i,v.. 


P 


V. 


290 . . . 

•  48,4 

0,0 

287.. . 

•  70,4 

0 ,0 

195. . . 

•  32,7 

0,14 

»  ... 

•  07,4 

o,47 

145. . . 

.   30  ,  3 

0 ,  ri 

83 


12 ,  00 

1 ,00 

.. .  17,1 

i,38 

...  23, 5(?) 

2,40 

...  42,76 

3,46 

...  7o,5o(??) 

3,45 

Gaz  dissous  :  Argon. 

C  =  2g,g64. 


T(ub>.;. 

1'. 

V. 

T(abs.). 

P. 

V. 

373.. 

39,4<> 

' ,  90 

32  1.. . 

20 , 3  2 

3,io 

»   .  -  . 

.  86, 5o 

i,92 

»   ... 

62,30 

10,00 

35t... 

•  29, 'G 

2,55 

273... 

8,16 

4,06 

»   ... 

72,24 

5,70 

,>  ... 

'9,7o 

9,  Î7 

»   .  .  . 

.  86,80 

8,5i 

-  ... 

26,60 

'2,77 

273... 

58, 00 

23,93 

.45... 

0,40 

1  I  ,32 

W   .  .  . 

■  79>7o 

3i ,  10 

»   ... 

0,60 

.5,2 

•j36... 

3o,g6 

35, 5 1 

»   ... 

1,28 

29,42 

»  . . . 

•  4i,  7° 

42,70 

«   ... 

■2,34(?) 

38,65 

»  . . . 

.  56,84 

51,07 

»   ... 

'  ,94 

47, '4 

»  . .  . 

Ki,5o 

65,64 

»   .  . 

2,70 

57,0c 

194,7 

0,80 

4,76 

»   ... 

3,6o 

74,35 

» 

1,90 

11,18 

»   ... 

9,7 

'49,6 

» 

2,40 

i5, 10 

"... 

22,8 

171,2 

195.. 

5,42 

29,70 

»  ... 

36,o 

'9°, 7 

»  . . 

•   9. «4 

46, 12 

»... 

79,o 

228,0 

»  . . . 

•   '2,90 

55,79 

83... 

0,46 

47-28 

»  . . , 

.  21,80 

7',96 

»  ... 

',7 

196,7 

'94,7 

•  29,5 

86,37 

»  ... 

37,9 

23o,4 

» 

•  56,4 

118,20 

»  .  . 

41,0 

277,0 

)> 

•  75,8 

140,8 

Gaz  dissous  :  Azote. 

C  =  2«,  964  . 

V.  T(abs.). 


34,7 
79,3 

64,3 


2,36 
5,9o 
6,9 


273 .  . . 

»    . .  . 

244,5. 


77,7 
82,5 

7,5 


34,2 
35,2 
11,8 


T(abs.). 


T(abs.). 


P. 


35 1,2.. 

.  85.  "> 

8,3 

.  60 , 6 

10,2 

»  .... 

64,3 

10,7 

36o ,  5 .  . 

.   35,(1 

y,° 

»   . . 

60,7 

'4,9 

282 , 3 . . 

■   8,9 

4 ,  36 

»   .  . 

21 ,6 

io,3 

»   .  . 

3 1 , 6 

i3,« 

» 

38,6 

16, S 

»   .  . 

62,4 

24,2 

273... 

7,2 

4,53 

'7,3 

I0,7 

22,9 

i3  ,0 

3i  ,2 

•7,6 

5i  ,0 

2  5,4 

273.. . 

.  i3,6 

M),  J 

«  . . 

23,6 

28,2 

»  . . 

•  37,3 

38,5 

»  . . 

.  57,3 

il, a 

239,4.. 

.    2,5 

3,o4 

•94, 7-- 

•   i,4 

1  J.O 

»  . . 

•   4,6 

42,7 

»  . . 

■   4,6 

4 1,9 

»  . . 

.   i3,5 

70,0 

»  .  . 

.  25,3 

96,5 

«  .  . 

5i,8 

12  1,0 

83.  ... 

•   1,3 

135,4 

»  ... 

2,2 

i83,2 

»  ... 

.   3,3 

239,3 

»  ... 

•  34,3 

267,8 

Gaz  dissous  :  Ozyde  de  carbone. 


C  =  28,  964  . 


I'(abs).  P.      >  V. 

373n ....  45,3  4,4 

35t 84,3  11,86 

3 1 9 , > .    .  21,4  6,2 

»        . .  5o , 9  [3,5 

11        ...  83,5  20,2 

29J 12,3  7,0 

»    3o,o  1 5,4 

»    49,  »  23,2 

»   85,6  35,o 

273..    ..       7,3  7,5 

»   18,0  i6,5 

»    i8,3  16,84 

h   3o ,  4  25,i 

»    54 ,0  38, 1 

»   7i,3  5 1 ,  66 

»   88,2  52,3 

244,5...  22,9  4 i,4 

»        ...  $8,2  57,6 

»       ...  5o ,0  66 , 2 


'(abs  ). 

P. 

V. 

0 
2i'|,5. 

.  63,5 

74,8 

» 

■  78,6 

«2,7 

239,1. 

10, 1 

27,3 

» 

18,8 

|2,0 

» 

32,0 

•58,o 

» 

.   43,0 

67,0 

» 

•  54 

76,0 

» 

•  67,0 

84,o 

v.36... 

.  42,5 

74,76 

'94,7- 

0,6 

i8,5o 

» 

.   3  0 

5i  ,a6 

» 

.   4,0 

62,0 

» 

•    7,2 

82,0 

» 

.   7,2 

82,0 

» 

•   ",7 

101,0 

M 

•   '4,8 

101,7 

1) 

•   '8,7 

tao,o 

» 

.  28,8 

i38,5 

» 

•  44,2 

l57,5 
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T(abs 

455 
» 
» 

4o5 
» 
» 

373 
» 

» 
» 
» 
» 
35 1 


Solubilité  des  gaz  dans  les  solides  (suite). 


T(abs.). 

I». 

V. 

0 
455.... 

3r,3 

•,90 

»   ■  • . 

.    62,6 

3,72 

373... 

12,3 

3,02 

à 

24,7 

5,92 

»... 

4o,3 

9,40 

1   . . . . 

70,8 

i5,53 

35i... 

17,0 

6,47 

»   ... 

28,1 

10,27 

»   ... 

49,7 

16,80 

»   ... 

63,3 

21,00 

3ig... 

9,2 

7,08 

»   ... 

14,0 

«i,47 

»   ... 

27,8 

18,67 

»   ... 

34,7 

23,20 

»   ... 

5i,i 

3o,83 

»  ... 

67,6 

38,90 

ag3... 

4,o 

7,53 

»  ... 

6,9 

•1,9» 

R     .  .  . 

12,7 

20,00 

1 

24,8 

33,io 

»... 

35,5 

4i, 65 

»     ... 

•     49,7 

5i  ,20 

»... 

.    '64,0 

59,36 

»     ... 

■     79,5 

67,26 

•273.  .  . 

•      6,7 

20,56 

Gai  dissous  :  Méthane. 

c  =  -.»«,  786. 

T(abs.). 
0 
273 

» 
» 


255 


» 
240 


|3,4 
'9,' 

27,4 
35,8 
45,i 

57,8 
70,2 

7,o 
io,3 
i5,i 

19, ° 

24,2 

3i,i 

39,3 

48,4 

59,0 

3,6 

5,3 

7,6 

10,2 

l3,2 

«7,i 

21,5 

27,0 
33,0 


Gaz  dissous  :  Éthylène. 

c  =  2',  786. 


P. 

22,0 
47,5 
84,« 

47,7 

67,8 

88,7 

3,4 

8,> 

l5,2 
23,0 
3.2,4 

44,8 
66,8 

8,1 
i3,o 


T(abs.). 


P. 


8,0 

,J>/ 
24,5 
35,4 
43, [ 

5«,7 
9,2 

17,3 

29,0 
37,2 
45,6 
55,o 
66,5 
29,5 
37,!) 


V. 

34  ,20 
42,20 
53, 3o 
62,00 
70,46 

79,  «o 
87.ro 
34,80 
44,io 
54,53 
63,70 
72,58 
81,90 
90, 16 
98,60 
106,68 
35,2i 

44,64 
55,36 
64,65 

73,77 

83,22 

92,12 
100,-90 
109,50 


\. 


35i... 

.     25,0 

56,2 

n    .  .  . 

.     38,i 

68,6 

»    ... 

•     57,8 

80,8 

» 

•     69,6 

86,9 

333... 

•     20,7 

70,0 

»   . . . 

.     34,8 

82,6 

»   . . . 

43,6 

88,9 

»  . . . 

•     69,7 

io4,5 

3ig. . 

8,8 

57,5 

»   ... 

•      «3,7 

70,6 

»   ... 

■     20,9 

83,8 

»  ... 

44  ,4 

io6,5 

» 

•       57,0 

'«4,9 

293... 

.           1,5 

38,9 

»   ... 

.          3,2 

58,o 

T(abs.) 

o 

293. 


T(abs.) 


V. 


T(abs.). 


5,2 

7,9 
'7,« 
22,0 
38,8 
68,5 


7«,4 
84,9 
'09,  « 
118,1 
i36,8 
1 53 , 8 


Gaz  dissous  :  Aelde  carbonique. 


c  =  2«,g64. 


P. 


T(abs.). 


0 

455... 

25,  1 

3,9 

»    ... 

48,8 

7,4 

1)    .  . 

73,6 

10,8 

4o5... 

49,2 

16,9 

»  ... 

76,8 

24,7 

373... 

6,1 

4,8 

»... 

12,1 

9-' 

»  ... 

18,8 

«3,4 

»  ... 

27,2 

18,0 

»  ... 

42,1 

26,4 

»  . . 

60,6 

34,7 

»  ... 

76,7 

42,4 

35i.. 

7,2 

9,4 

»  . . 

«',7 

13,8 

»   ... 

«7,6 

18,6 

»  ... 

25,5 

27,3 

»  ... 

36,5 

36,i 

»  ... 

47,9 

44,o 

»  ... 

•     72,6 

58,5 

333.. 

3o,4 

45,o 

»  ... 

47,5 

60, 1 

»  ... 

72,6 

73,9 

3«9 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

293 


273 


T(abs.). 


Gaz  dissous  :  Oxygène. 
P. 


V. 


0 

273. . 

n    0 

110,0 

»    .  . 

••       9,3 

««9,3 

»    .  . 

..     16,8 

139,0 

»    .  . 

..     3i,4 

«57,3 

»    .  . 

..     61,6 

«79,5 

7,o 

'9,2 

•  12,1 

28,2 

i5, 1 

37,4 

20,0 

45,7 

3o,5 

61,2 

43,6 

75,8 

59,7 

92,2 

84,2 

1 10,0 

2,0 

«4,4 

2,9 

«9,5 

6,3 

38, 0 

8,5 

46,4 

'2,8 

6a,3 

18,6 

77,5 

25,8 

94,5 

37,4 

ll3,2 

.     5o,o 

l3l,2 

6,0 

62,8 

.       8,7 

78,2 

12,3 

95,* 

■      '7,9 

114,5 

24 , 2 

1  i3,o 

0 
'94,7- 

» 


1,24 

7,60 

23, 16 

3g,  3o 

73,60 


V. 


39,9' 
104,48 

i3o,4 ' 

162,96 
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III.  —  Solubilité  des  liquides  (systèmes  binaires). 


t  a.  Solvant  :  Eau. 

Liquide  dissous  :  Éther  éthylique. 

(Y.  Osaka,  Nat.  Lond.,  84,  248;  J.  Tok.  Chem.  Soc,  31,  236). 


t. 

Solubilité 

g.  p.  ioo«  H20). 


0°.  5».        10°.       15".      20°.      25'       30". 

1 3. 1 3     11. 18     9,55     8,2a     7,08    6, 1 3     5,39 


1  b.  Solvant  :  Eau. 

Liquide  dissous  :  Éther  éthylique. 

(Shinkichi  Horiba,  y.   Tok.  Chem.  Soc,  81,  944)- 


Eau, 

Éther, 

t. 

pour  100. 

pour  100. 

98.72 

Couche  supérieure. 

25°.  .. 

..       94,23 

5,77 

Couche  inférieure. 

2    Solvant  :  Eau. 

Liquide  dissous  :  Alcool  amylique. 

(F.  Fontein,  Z.  p/ijsik.   Client.  73,  212). 


36  et  58. 
29  et  72. 
23  ci  81. 
18  ei  87. 
16,5  et  9 
0,95... 
M  et  98. 
71  et  12 
-5  et  126 
i4o. . 
i45.. 
i48,5 
167,0 
171,2 
182,5 


Poids 

d'alcool   amylique 

eu  pour  100.  /. 

o 

2,23  |86,0.. 

2,3l  186,5.. 

2,43  187,5.. 

2,55  187,4.. 

2,60  186,5.. 

2,72  i85,2. 

2,78  i8i,3.  . 

3,38  '74,o. . 

3,96  r'57,3. 

4,95  141,6.. 

5,44  122,3.. 

5,87  97,3.. 

8,68  69,5.. 

9,68  34,o.. 

i4,48  i5,5.. 


Poids 

d'alcool  amylique 

en  pour  100. 

'9.»7 

23, 02 

36, 61 

^9,93 

44,11 
49,85 
56,36 
62,76 
70,92 

75,93 
80,(8 

84,o4 
87,39 
89,82 

90,69 


3  a.  Système  :  Eau  +  aeide  isobutyrique 
(K.  Drucker  et  E.  Moles,  Z.  phjsik.  Chem.,  75,  432). 

Température  critique  d'une  solution  d'acide  isobulyrique  a 
37,5  pour  100  :  22°, 85  C. 

A  220, 90  C.  la  solution  est  tout  à  fait  transparente. 


3  b.  Système  :  Eau  -+-  acide  butyrique  et  isobutyrique. 

(A.    Faucon,  Ann.   Chim.    Physiq.,    [8],    19,    120). 

Proportions  critiques 
de  miscibilité. 

En  molécules     Température 
En  poids,  d'acide,  critique 

pour  100.  pour  100.       de  miscibiiilé. 

4o,o  11,90  —  3°, 8 

35,6  10,10  -t-24°,7 


Acide  n-butyrique. 
»       isobulyrique. 


4.  Système  :  Eau-t-  phénylhydrazine. 
(J.  J.  Blanksma,  Chem,   Weikbl.,  7,  418). 
Poids  pour  100. 


Phényl- 

Températures 

Eau. 

hydrazine. 

de 

séparation.  (') 

Remarques 

39,9 

60,  I 

•9,8 

. 

66,4 

33,6 

55,2    tempérât. 

critique  de  la  mise 

88,4 

1 1 ,6 

19,8 

(')  La  température  de  séparalion  ou  température  critique  de 
dissolution  est  la  température  où  le  liquide  homogène  est  séparé 
en  deux  couches  liquides. 

5.  Systèmes  :  Eau  +  pétrole,  Eau  +  huile  de  paraffine 
(E.  Ghoschlff,  Chemisch  Weckblad,  7,  687). 

Eau  -+-  Pétrole  Eau  -4-  Huile  de 

(raffiné).  paraffine. 

Pour  100  du  HtO.  Pour  100  de  HsO. 

l=\b°..    .       o,oo5  t=i5° o,oo3 

Les  snltibiliiés  augmentent  avec  la  température. 

6.  Système  :  Acide  sallcylique  +  eau. 

'O.  Flaschner  et  J.-G.  Rankin,  Mon.  f.  Chem.,  81,  I,  36-46). 

Températures 


Poids  d'acide, 
pour  100. 


100. . . 
8i,3. 
65,4- 
48,9- 
39,5. 
3o,  1 . 
22,7. 
i3,o. 
4,6. 


Températures 

de  fusion . 
oc 
1 56,5 

117,8 

108,0 

io5,8 

io5,  j 

io5,2 

io4-9 

io3,7 

95,o 


de  séparation. 


oC 
65,5 

84,4 

86,2 

86,9 

87,2 

84,2 

61,2 


Système  :  Acide  w-oxybenzoîque  -+-  eau. 


Poids  d'acide, 
pour  100. 


100.  . 
90,8 

77,9 
70,0 
60,0 


Températures 
de  fusion. 

oC 

'99,8 
175,6 

143,4 
i3i,4 
119, 2 


Poids  d'acide 
pour  100. 

49,0... . 
39,8.... 
3o,o. . . . 

20 

9,9-    •• 


Températures 

de  fusion. 
oC 

108,8 

103,2 

98,0 

90,8 
78,2 
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Solubilité  des  liquides  (systèmes  binaires)  (suite). 


Système  :  Acide  p  oxybenzoique  +  eau. 
Poids.d'acide,       Températures      Poids  d'acide,      Températures 
pour  100.  de  fusion. 

oC 
ioo 2l3,0 

90,4 180,6 

8o,o....  «54,4 

69,2 i34,o 

59,6. . . .  120,0 


pour  100. 

5o,o. . . 
4o,i... 
29,5.... 
19,8... 
10,0. . . . 


de  fusion. 
oC 
m, 8 

104,4 

97,4 
90,0 

77, o 


Système  :  Acide  o-nitrobenzoïque  +  eau. 


Poids  d'acide, 
pour  100. 


1 00 . . . 
94,3. 
87,0. 
78,6. 

69, 4- 
5g,6. 

49,5. 
39,4- 
29,8. 
20,0. 
10,0. 

J.O. 


Températures 

de  fusion. 
oC 

148,0 

121,4 
io5,o 

90,6 

83, o 

79,8 
79,<> 

78,4 
78,0 

77,4 
75,2 

69,0 


Températures 
de  séparation . 


•oc 
5. ,6 

52,0 
52,0 

5i,6 
46,2 


Système  :  Acide  m  nitrobenzoïque  +  eau. 
Poids  d'acide.  Températures  Températures 

de  fusion. 
oC 
i4o,4 


p/ur  100. 


de  séparation . 


1 00 . . . 
94,3. 
90,0. 
80,0. 

74,4- 
66,9. 
57,4. 
49,4- 
4o,o. 

'-9,9- 
'9,7- 
10,0. 

6,0. 

2,0. 


111,2 

102,  fi 

86,0 

80,2 

77,8 
77,6 
77,4 
77,3 
77,4 
77,6 
77,» 
77.2 
63,2 


»5,o 

«7,4 
101 ,0 
io6,3 
107,2 
107,5 
106,0 
98, 5 
77,6 


Système  :  Acide  /;  nitrobenzoïque 

Poids  d'acide,       Températures       Poids  d'acide, 

pour  100  de  fusion.  pour  100. 

oC 
100 237,0 

87,0 —  198,0 
1 82 , 5 
'74,4 


78,4... 

70,5... 
60,0. . . 
19,6... 


■  6-7 
,u7,' 

16I, • 


•9,7- 
io,o. 

19,6. 

10,0. 

5.o 


eau. 

Températures 

de  fusion. 
oC 
IÔ2,fi 

160,4 

'57,4 
i5i,4 

.43,0 


Système  :  Acide  />-nitrobenzoIque  -+-  eau  (suite). 
Solution  à  40  pour  100  d'acide  4-  benzophénone. 


Poids  pour  100 
de  benzophénone. 


lo,9- 
7,9- 
6,7. 
5,8. 


Températures 
de  séparation, 
or 
172 

157 
i5i 

'47 


Extrapolé,     o 


118 


Température 

critique 
de  la  solution. 


Système  :  Acide  o-amidobenzolque  +  eau. 


Poids  d'acide, 
pour  100. 


1 00 . . . 

95... 

87,2. 
80,0. 

69,7. 
67,0. 

59,4. 

49,4- 
38,0. 
3o,6. 
i8,5. 

9,9- 

4,8. 


Températures 

Températures 

de  fusion. 

de  séparation. 

oC 

144,6 

128,4 

116,2 

1 12,0 

107,8 

•oC 

io5,6 
io5,o 
104,4 
io3,4 
101,4 
95,8 
83,6 


73,0 
75,8 
78,0 
78,0 
78,0 
74,6 
62.4 


Système  :  Acide  m  amidobenzoïque  -+-  eau. 

Poids  d'acide,  en 

pour  100 100  94,2      85.7      77,'       61,2      52, 1 

Températures  de 

fusion, degrésC.     174,4     i56,6     M3,o     i33,o     123,2     120,2 
Poids  d'acide,  en 

pour  100 39,3      3o,o       19,9        8,9        4,6 

Températures  de 
fusion,  degrésC.     n6,5     n3,8     109,2      99,0      77,8 

Solution  à  40  pour  100  d'acide  -+-  benzophénone  et  camphre. 

Poids  de  Benzophénone, 

en  pour  100 6,0  4,8        5,o        o  , extrapole , . 

Températures  de  sépa- 
ration en  degrés  C... .     148,0       129,0     io3.<>      66  1  '  1 

Poids  de  Camphre, 
en  pour  100. .. .      9,0        8,3        6,6        5,5      o  ,exir.poici . 

Tempér.  de  sépara- 

en  degrés  C 128,5     122,5     107,0     101,0    66  1  '  > 

(')  Température  critique  de  la  solution. 


V.  Rothmund. 


358 


Lôslichkeit.  -    Solubility.  —  Solubilité.  —  SolubiliU. 


Solubilité  des  liquides  (systèmes  binaires)  (suite). 

Système  :  Acide  <  -araidobenioïque  --  eau. 

Système  :  Aeide  p-tolulque  -t-  eau. 

Poids  d'acide,                     Températures           Températures 

Poids  d'acide,  en 

pour  100.                           de  fusion.              de  séparation. 

pour  ioo 100          ()4,5      88,0      80,0      68, -2      60,1 

oC 

Températures  de 

fusion,  degrés  C.     186,0     iJ8,o     i4{,8     i32,o     i?3,4     "9,2 

Poids  d'acide,  en 

8o,4 '48, 0                           .o(. 

pour  100...    .       5o,?.       39,5       3o,o       20,1       10,0        5,o 

68,3 146,4                       146,0 

Températures  de 

54,9 •                            l55,° 

fusion,  degrésC.     1 1 5 ,  ■>     1 1  2 ,  vt     109,0     io3,6      94,0      82,2 

25,o i58,2 

Solution  \\  {o  pour  100  d'acide  4-  Naphtaline.  Benzile, 

9,9 '45,4                      '5o,6 

Benzophénone  et  Camphre. 

Système  :  Aeide  n-chlorobencolque  +  eau. 

Poids   de   Naphtaline,  en 

Poids  d'acide,                     Températures            Températures 

pOUl'    10O 3,2           2,28         1,66        01  extrapolé  i. 

pour  100.                            de  fusion.               de  séparation. 

Températures  de  sépara- 

oC 

tion,  en  degrés  C '48,o     120,0      q8,o      47,0  (') 

Poids  de  Benzile,  en  p.  100        6,0        4,n        2-7        oiexirapoici. 

87,7 "3>° 

Températures  de  sépara- 

76,1 104,8                             .oC 

lion,  en  degrés  C 'i4,o     122,0      q2,4       J7.0C) 

62, q 104,6                       1 1 5 ,  •> 

Poids  de  Benzophé- 
none, en  p.  100.       8,0        6,2       ï,i       3,'>      3,i       0  'p'i.f* 
Tempér.  de  sépara- 

34,9                   <°4h                       '^6,2 

19, 3 '°4,o                       125,9 

tion,  en  degrésC   i5o,o     128,2    99. î     92,0    X3,8     Î7  ,of  '  > 

Poids  de  Camphre, 

Système  :  Aeide  //i-chlorobenzolque  +  eau. 

en  pour  100 . . . .     10,0        8.0      (>,o      5,0      4 ,  '       °'pôî" 

Poids  d'acide.                     Températures           Températures 

lempér  de  sépara- 

pour  100.                            de  fusion.              de  séparation . 

lion,  en  degrés  !..    126,4     112,0     9.1,0     86,2     79,4     47,o(') 

oC 

1  '  )  Température  critique  de  la  solution. 

«7,1 'a9.3                                „c 

75,8 123,8                       116,0 

Système  :  Acide    -toluique      eau. 

60,2 1*3,9                      i36,o 

5i,3 123,8                      142,6 

Poids  il  acide.                      1  eiiipér;ituies             températures 

poiu-  100.                            de  fusion.              de  séparation. 

34,3 123,9                      '4a, 8 

of. 

100 j  .                 id4  ,0 

89,5 9^,o                       108,0 

69,2 y4,8                    i5o,4 

Système  :  Aeide  />-ebJorobenioique  +  eau. 

39,7 94,0                     i)8,6 

Poids  d'acide,       Températures      Poids  d'acide.      Températures 

'<>,<> <>4,o                     147,6 

pour  100.              de  fusion.             pour  100.              de  fusion. 
oC                                                                oC 

100 240,0                  40,0 186,0 

Système  :   Acide  "/-toluique    -  eau. 

83.o. .  .  .           204,0                  3o,o. ....            1 85 , 6 

Poids  d'acide,                     Températures            Températures 

70,2. .  .  .            192,0                  19,8 i83,8 

pour  100.                            de  fusion.              de  séparation. 

3g,5. ..  .            189,0                   10,0 ]8o,o 

oC 

5o,o....            187,0                    3,0 162,0 

'                                       oC 
90-6 99,6                               89/, 

Solution  à  37  pour  100  d'acide -h  Naphtaline. 

7S ,  "5 97,4                       i3-i,6 

Poids  de  Naphtaline 

696 y7,6                        M7,o 

en  pour  100 9,6        7,4        6,0        4,08        0  (ePoieV 

40,0 96,6                        160,4 

Tempér.  de  sépara- 

9.9...                   96,0                      i)3,o 

tion,  en  degrés  C.     207,0     198,0     193,0     184,0     167,0c) 

V> 96,0                      111,0 

(')  Température  critique  de  la  solution. 
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Solubilité  des  liquides  ( 
Système  :  Acide -/'-bromobenzoïque  +  eau. 


systèmes  binaires)  (suite). 

Système  :  Acide  p- niéthoxybenzoïque  +  eau. 


Poids  d'acide, 
pour  100. 


100 

87,6... 
70,0... 
60 , o . . . 
49,5... 


Températures 
de  fusion. 

oC 

■254 ,  o 
218,0 

204,0 

'99,6 
198,2 


Poids  d'acide, 
pour  100. 


40,0. 
3o,o. 
20,.. 


3,o. 


Températures 
de  fusion. 
oC 
'97,4 
i96,4 
195,0 
189,0 
169,0 


Solution  à  40  pour  100  d'acide  h- Naphtaline. 


Poids  Températures 

de  Naphtaline      de  séparation 
en  pour  100.        en  degrés  C. 


Poids  Températures 

le  Naphtaline  de  séparation 

en  pour  100.  en  degrés  C. 

9,16  2l5,0                            5,07 

9,06  214,6                         3,g5 

7,22  2o6,0                                0,0  (extrapolé) 

6,l3  200,0 
(')  Température  critique  de  la  solution. 


1 90 , 6 

170,00 


Système  :  Acide  /j-iodobenzolqne  +  eau. 


Poids  d'acide,       Températures      Poids  d'acide, 
pour  100.  de  fusion.  pour  100. 


oC 

■270,0 

•228.6 


4o,o. 
3o ,  o . 
20 ,  o . 

9,8- 
3,0. 


1 00 

86,6.... 

75,2....  219,0 

60 , o . . . .  2 1 4 ,  o 

5o,o. . . .  212,0 

Solution  à  4»  pour  100  d'acide  - 

Poids  de  Naphtaline,  en  pour  100.        6,5 
Températures  de  séparation,   en 

degrés  C 223 ,  o 

(')  Température  critique  de  la  solution. 


Températures 
de  fusion. 
o<; 
209,8 

208,8 
206,6 

'99;6 

178,0 


Naphtaline. 

4,4  Oiextmpolol. 

207,0       175   (1) 


Système  :  Acide  o-phtalique  +  eau. 


Poids  d'acide, 
pour  100. 

100 

75,0.... 
49,3.... 


Températures 
de  fusion. 
oC 
23 1 ,0 

162,0 
i3o,o 


Poids  d'acide, 
pour  100. 


39,6. 
28,2. 
14,4. 


Températures 
de  fusion . 
oC 
121,2 

11 1,5 

97,° 


Poids  d'acide, 
pour  100. 


1 00 . .  . 
89,8. 
75,0. 

59,4- 
5o,o. 
4o,o. 
3o,o. 
«9,7- 
9>°- 


Températures 
de  fusion . 
oC 

«84,4 
160,0 
i5i  ,0 
146,0 
i45,6 
i45,4 
■  45,0 

•  44,4 
140,0 


Températures 
de  séparation. 


•oC 
'37,o 
i38,2 
137,6 
i36,o 


Système  :  Acide  acétylsalicylique  +  eau. 


Poids  d'acide, 
pour  100. 


1 00 

89,5.... 
80 , o . . . . 

68,8 

60,0. .. . 

5o,o 

4o,3 


3o,o. 


10,0. 
4,8. 


Températures 
de  fusion, 
oc 
i3i  ,0 

">9,4 
99,o 
0,4,6 
93,6 
93,o 
92,8 
92,6 
92,4 
9o,4 
82,4 


Températures 
de  séparation. 


•oc 
66,0 

80,0 

87,4 
89,0 

89,0 
87,4 
70,0 

25,0 


Système  :  Acide  dinitrobenzolque-i.3.5  +  eau. 


Poids  d'acide, 
pour  100. 


100. . . 

90,9- 
80 , 2 . 

67,4. 
60,0. 
5o,o. 
4o,o. 
3o,o. 

■9,8. 
10,0. 

4,4- 


Températures 
de  fusion . 
oC 
206  ,o 

160,0 

i32,o 

123,2 

122,4 
121,8 
122,0 
122,0 
121 ,6 
120,4 
1  i3,c 


Températures 
de  séparation. 


"oC 
96,o 

li4,o 

1 20 , 2 

122,8 

123,6 
123,8 
122,0 
111,4 
87,0 


7.  Système  :  Isopentane 
Numéros  du  mélange. 


nitrobenzène.  (Jean  Timmermans,  l'roc.  K.  Akad.   Wet.  Amst.,  18,  523.) 


Concentration,  pour  100, 
de  nitrobenzène. 


1  . 

2  . 
3. 

4. 
5. 


5o,37 
49,54 
49,66 

49,7' 
5o,i4 


Température  critique 
de  la  dissolution . 

oC 

32,617  (extrapolé). 
32,219  ±3 
31,817  ±a 
32, 179  ±4 
32,117  ±  3 


Dans  toutes  les  expériences,  il  oxistait  un  petit  excès  d'isopentane  et  le  ménisque  disparaissait  au  bas  du  tube.  Le  trouble 
critique  fut  observé  à  5o",  14  —  45°54  pour  100  de  nitrobenzène. 
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Solubilité  des  liquides  (systèmes  binaires)  (suite) 

7.  Système  :  Isopentane  -    nitrobenzène  (Suite). 
Température  critique  de  la  dissolution  (*). 


P  (atmosph.)  Mélange  1 . 


o 


Mélange  1. 

o 

o ,  ooo 


Mélange  3a. 
o 
o ,  ooo 


i  ,•>: 


i  ,70 o,ooo 

12, 5o —  o,44*i 

*9,65 

50, 4o —  2,  2)7 

8i,35 .  —  3,oo  >  -2,990 

io?.,45 —  3,781 

123,55 .  .  —  4 ,238 

i65,35..... 

207,60 

25o,o5 

3oo ,00 

(")  La  température  critique  de  dissolution  à  1,70  atm.  fut  po>ée  = 


< 


Mélange  3$. 

o 

0,000 

1 ,  567 

—  3  .on, 

—  4,248 
--  5,323 

—  6,25.1 
-7,100 

o,795 


Moyenne. 

o 
0,000 

—  1 ,572  +  5 

—  3,oo3  rr  7 

—  4,343  =  5 

—  5,323 

—  6,'z5 1 

—  7,100 
<— 7,95 


dt_ 
dp 

U 

—  0,041 3 

—  o,o344 

—  0,0294 

—  0,2047 

—  0,0219 

—  0,0200 
<— 0,017 


Système  :  Hexane  —  nitrobenzène. 


Concentration,  pour  100, 
de  nitrobenzène. 


)i , J7  pour   100. 
51,72  » 


Température  critique 
de  la  dissolution. 

o 

20,c)56  ±  t 
ai  ,023  ±  1 
20,955  ±  1 


Les  concentrations  5 1,57  el  01,72  pour  100  de  nitrobenzène 
montrent  le  trouble  critique.  A  5i ,  57  pour  100,  le  ménisque 
disparaît  dans  la  moitié  du  tube,  ce  qui  montre  que  la  concen- 
tration critique  est  réalisée. 


F  (  atmosph.). 


8,95. 

17,85. 

98,25. 
i48,5o. 
'99,25. 


Température  critique 

de  la  dissolution  (*). 

0 
o ,  000 

-0,727  ±3 

—  1,548  ±  1 

—  2,253  +  1 

—  2,871  ±  1 


— 
dp 

o 

—  o , o 1 80 

—  o,oi63 

—  0,0140 

—  0,0 12». 


(*)  La    température  crilique  de  dissolution   à  8,g5   atmosphères 
fut  posée  =  o. 


Numéros 
du  mélange. 


Concentration, 
pour  100,  d'aniline. 


Système  :  Cyelohexane  +  aniline. 
Numéros 


49  w* 
49,64 


Température  critique 

de  la  dissolution. 

o 

3o,g32 

32,367  ±3) 
3i,o32  ±  2) 


du  mélange. 


Concentration, 
pour  100,  d'aniline. 


1. 
6. 


49,99 
49.^7 


Température  crilique 
de  la  dissolution, 
o 
3i  ,01 1  ±3 

3i  ,o53  ±  2 
31,095 


Les  concentrations  490,99  —  49°, 27  pour   100  montrent  le   trouble  critique.   Le  ménisque  disparut  au  haut  du  tube,  ce  qui 
montre  que  les  mélanges  contenaient  un  petit  excès  d'aniline. 


Température  critique  de  la  dissolution  ('). 


P  (atmosph.  ) 

Mélange  1. 
0 

Mélange  2. 
0 

Mélange  3. 
0 

Mélange  4. 
0 

Mélange  5. 
0 

Moyenne. 

0 

1,80 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000. 

O,j0O0 

0,000 

47,85 

+  0,2$5 

-+-  0,240 

-+-0,277 

-+-  0,272 

+  0,278 

+  0,276  ±  4. 

98,25 

+  0,584 

-t-. o,528 

-H  O  ,  596 

+  0,597 

-f- 0,598 

-+-  0 ,  597  ±  I 

148, 5o. 

+  0,960 

-+-  0,826 

. 

+  0,941 

+  0,941 

199,25 

. 

-1-  1 , 1 5 1 

. 

-t-  1 ,3o3 

+  1 ,  3o3 

2.5o,o5. .  .    . 

-t-  1,484 

. 

<+  1,70 

<+  1 ,70 

dp' 

0 
+  o , 0060 

+  o,oo635 

+  0,0068 

+  0100715 

<-+-  0,0077 


(")  La  température-  critique  à  1,80  atm.  fut  posée  =  o. 


8.  Système  :  Pyrtdine 


sulfocyanure  de  potassium  (KSCNj  liquide.  (C.-L.  Wagner  et  E.  Zkrner). 
Voir  page  4  '3. 
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IV.  Solubilité  des  liquides  (systèmes  ternaires  et  quaternaires). 


1.  Walter-B.  Bonnbr,  /.  Physic.  Chem,  14,  738-786  (1910). 

L'on  des  trois  liquides  est  toujours  l'eau. 

Chaque  système  n'est,  par  suite,  désigné  que  par  les  noms 
des  deux  autres  liquides  (tous  deux  organiques).  Les  tableaux 
donnent  la  composition  en  poids  des  mélanges.  La  somme  de 
l'eau  plus  le  premier  liquide  est  toujours  égale  à  l'unité,  la 
seconde  colonne  indique  le  poids  du  second  liquide  organique 
à  ajouter  pour  obtenir  un  mélange  homogène  dont  la  densité 
est  indiquée  dans  la  troisième  colonne. 

Sauf  indication  contraire  la  température  est  égale  à  o°  C. 
*  indique  un  point  obtenu  par  interpolation. 
P.P.  sont  les  points  de  plissement  (plait-points). 

Les  tables  intitulées  droites  de  conjugaison  donnent  les 
abscisses  des  extrémités  des  droites  joignant  deux  points  conju- 
gués (tie-lines).  La  première  et  la  seconde  colonne  donnent 
respectivement  la  teneur  en  eau  de  la  phase  la  plus  dense  et 
la  moins  dense. 


1  a.  Système  :  Éther,  alcool 

Kau.  Alcool.  Densité. 

0,041  0,161  0,78 

0,087  0,234  0,79 

*  o, 10  0,28  o,8o 
0,186  0,299                        °)8a 

*  0,20  o,3o5  0,82 
0,299  o,354  o,85 
0,399  0,376  0,86 

P.P.  0,49  o,38  0,88 

*  o,5o  0,3g  0,88 
o,586  o,38i                        0,90 

*  0,60  o,38  0,91 

*  0,70  0,37  0,93 
0,712  o,365                       0,93 

*  0,80  o,34  0,95 
0,826  o,33i  0,96 
0,875  o,238                        0,97 

*  0,90  0,16  0,97 

Droites  de  conjugaison. 

Eau.  Eau. 

0,86  0,02 

0,81  0,12 

0,77  0,18 

0,68  o,3o 


1  b.  Système  :  Chloroforme,  alcool. 


0,61 


o,38 


Kau. 

Alcool. 

Densité 

0,093 

o,434 

1 ,19 

*    (),I0 

o,45 

.,.8 

o,v85 

0,087 

1  ,.i3 

0,20 

0 ,  60 

1, 12 

*   o.3o 

0,68 

1,07 

0,317 

0,692 

1 ,06 

0,407 

0,726 

1,04 

o,499 

0,729 

1  ,o3 

P.P.  o,58 

o,73 

. 

0,596 

o)733 

r,oi 

0,689 

0,710- 

o,99 

*  0,70 

0,70 

0,99 

o,8o3 

0,672 

0,98 

*  0,90 

0,61 

0,98 

0,912 

0,608 

0,98 

Droites  de  conjugaison. 

Es 

u. 

Eau. 

0 

10 

0 

97 

0, 

22 

0 

90 

0 

43 

0 

72 

1  c.  Système  :  Chloroforme,  alcool  méthyllque. 

Densité. 


Eau.  Alcool  méthylique. 

0,021  0,161 

*  o, 10  o,35 
0,1 32  o,4oo 

*  0,20  0,49 
P.P.  0,27  0,57 

0,276  0,572 

*  o,3o  0,60 
o,368  0,666 

*  0,40  0,70 

*  o,5o  0,77 
o,5i9  0,783 

*  0,60  o,83 
0,628  o,843 

*  0,70  0,86 

*  0,80  0,84 
0,822  o,834 

*  0,90  0,74 
0,943  0,622 
0,987  0,267 

Droites  de  conjugaison. 
Eau. 
0,00 
0,01 
o,o3 
o,o5 
0,11 


i,i7 

1 ,  16 

1,12 

J,09 
1,08 
1,07 
1  ,o5 
1  ,02 
1 ,01 
1 ,00 

o,99 
0,98 
o,97 

o,97 
0,96 

0,98 


Eau. 

0,70 

0,58 

o,55 

o,5i 

o,45 
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Solubilité  des  liquides  (systèmes  ternaires 

et  quaternaires)  (Walter-B. Donner)  {suite). 

1  ci.  Système  :  Chloroforme,  alcool  propyllque. 

1  /.  Système  :  Tétrachlorure  de  carbone,  alcool  méthylique. 

Eau.                Alcool-  propylique.            Densité. 

Eau.                \lcool  méthvlique.            Densité. 

o,023                         o,3o4                         1,28 

P.P.0.01J                                 0,213 

0,074                       o,63i                        i  ,  i3 

0,026                          o,328                          i,3o 

*  0,10                         0,76                          1,11 

*  0, 10                           0,74                           1 , 1 3 

*  0 ,  20                           : , 06                           1 , 04 

0,1 56                         0,974                         1,06 

0,240                         1 , 128                         1 ,02 

*  0,20                           1,10                           1 ,04 

*  0 , 3o                           1,20                           1 , 0 1 

o,235                        1,208                        i,o3 

o,346                         1 ,25o                         1,02 

*  o,3o                          1 ,40                          1 ,00 

*  0,40                           1 ,3o                          0,98 

o,3i6                        1 ,  jo3                       0,911 

*  o,5o                           i,34                           0,97 

*  o,4o                          1,68                         0,97 

o,5ii                          i,34o                        0,96 

0,49°                     j,;00                    °>95 

0,606                         i,32o                        0,98 

*  o,5o                          1,71                          o,g5 

0,707                        i,235                       0,96 

'  0,60                          1,77                         0,95 

0,806                       0,996                       0,95 

0,702                        1,82.5                       0,93 

o,go3                       0,672                        0,97 

'0,80                          1 ,88                         0,9.3 

0,970                       0,390                       0,97 

o,852                        1 ,890                       0,92 

Droites  de  conjugaison. 

*  o,yo                          1,90                         0,92 

Eau.                                           Eau. 

o,g5i                        1,870                       0,91 

0,10                                           1 ,00 

0,974                        i,oT>                        0,93 

0, i3                                        1 ,00 

Droites  de  conjugaison. 

0,24                                        1,00 

Eau                                           Eau. 

0 , 27                                        t , 00 

0,000                                      1,110 
o,oo5                                     o,o35 

i  e.  Système  :  Chloroforme,  acétone 

Eau.                          Acétone.                   Densité. 

1  g.  Système  :  Tétrachlorure  de  carbone,  alcool. 

O.012                          0 . 5o 1                           1,18 

0,087                           '  i'xix                          •  i02 

Eau.                           Alcool.                       Densité. 

*  0, 10                           i  ,3o                           i,oi 

o,o3g                         0,224                         1,36 

0,208                         1 ,63i                         0,98 

0,072                         o,347                         ' i2^ 

0, 3o4                         1 ,75o                        0,96 

P.P.  0,08                           o,3g 

o,344                         1.742                         0,96 

*0,I0                                0,45                                1,20 

*  o,4o                           1.77                           o,95 

0,1 56                       o,5g8                        i,i  6 

o,48i                         i,738                         0,94 

"  0 , 20                         0,67                          1 , 1 5 

o,5o                          1 .72                          0,9 j 

o,i38                       0,746                        i,io 

P.P.  0,58                          i,65 

*  o,3o                         0,82                          1 ,07 

0,592                       i,63o                      0,93 

o,36i                        0,891                        1 ,o5 

*  0,60                          1 ,63                         0,98 

*  0,40                         0,94                          i,o3 

0,70                          1 ,53                         0,94 

0. 5oi                        1 ,040                        1 ,00 

0,737                        i,483                        0,95 

o,5i8                        1,046                       0,97 

0,800                        i,32i                        0,95 

*  0,60                          1 ,00                         0,97 

0,900                     1,144                     0,97 

*  0,70                          1,11                          0,96 

0,982                       0,464                        °,9M 

0,750                        i,io5                       o,g> 

'  0,80                          1 , 10                         0,94 

Droites  de  conjugaison. 

0,887                        i,ioj                       0,95 

Eau.                                            Eau. 

*  0,90                          1 ,00                         ",92 

,'5                                       0,99 

0,945                         o.85o                        0,91 

0.17                                       0,98 

0,955                         o,838                        0,92 

0,18                                      0,97 

0,968                         0,745                         0,93 

0,19                                      0,96 

0,20                                      0,96 

Droites  de  conjugaison. 

0,21                                       0,95 

Eau.                                           Eau. 

0,22                                      °,93 

0,01                                         o,3o 

o,25                                      0,91 

0,02                                         0,22 

0,3o                                        o,85 

o.oî                                           0,16 

0 , 5 1                                         0 , 66 

o,o5                                      0,1 3 
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Lôslichkeit.  —  Solubility    —  Solubilité.  -    Solubilité. 


363 


Solubilité  des  liquides  (systèmes  ternaires 
l/<.  Système:  Tétrachlorure  de  carbone,  alcool  propylique. 


et 


P.l> 


Eau. 

Alcool  propylique. 

Densité. 

o,oa5 

0,317 

1 ,3i 

0,069 

o,536 

1. 17 

0, 10 

o,65 

1  ,14 

0 ,  200 

o,949 

1,07 

0,270 

0,070 

1  ,o3 

0 ,  3o 

1,12 

1,02 

o,4o 

1  ,  20 

o,99 

o,{  il 

1  ,208 

°,99 

0 ,  5o  1 

1,234 

0,98 

0,600 

','95 

°,97 

0,70 

1 ,  i3 

0,96 

0,710 

■,i'9 

0,96 

0,73 

1 ,06 

0,806 

0,912 

0,96 

o,9<> 

0,68 

°,96 

0,9" 

o,645 

0,96 

0,987 

o,3>4 

0,96 

Droites  de  conjugaison. 

K 

m. 

Eau. 

0 

,21 

0 

.99 

0 

47 

1 

,00 

n 

56 

0 

-99 

O 

52 

0 

,90 

1  i.  Système  :  Chlorure  d'éthylène,  aleool. 


Eau. 


Alcool. 


Densité. 


0,029 

0,191 

I,i5 

o,o5o 

0 ,  266 

'," 

*  0, 10 

0,42 

1,08 

P.P.  0,12 

O.Î6 

. 

0,208 

0,670 

1,01 

0,290 

0,789 

0,98 

*  o,3o 

0,80 

0,98 

*  o,4f> 

o,93 

0,96 

0,486 

o,9»5 

0,9'' 

*  o,5o 

o,99 

o,g5 

o,58o 

1 .000 

<>,95 

*   0,60 

1,01 

<»,94 

*  0,70 

°,99 

°,94 

°,79° 

o,958 

",94 

*  0,80 

0,9"' 

0,9'» 

0,905 

0,842 

0,96 

0,980 

0 , 5 1 4 

<»,9; 

Droites 

de  conjugaison. 

E 

au. 

E. 

1U. 

u 

00 

0 

}8 

0 

,o* 

0 

36 

0 

o3 

<> 

22 

quaternaires)  (Walter-B.  Bonner)  {suite). 

lk.  Système:  Chlorure  d'ètbylidène,  alcool. 


Eau. 
o,oi  j 

*  0,10 
o,  109 
o,i95 

*  o,3o 
o,3i6 

P.P.  o,33 

*  o,jo 
o,423 

*  o,5o 
o,563 
0,667 

*  0,70 
0,76") 

*  0,80 

*  0,90 
0,910 

«',970 


Alcool.  Densité. 

o, 226  1,10 

0,43  i,o3 

o,436  1 ,02 

o,586  1,01 

0,69  0,98 

0,705  1,00 

0,72 

o,77  °,96 

0,770  0,96 

0,82  o,gj 

0,857  °,9i 

0,87  0,94 

0,88  o,93 

0,864  °)93 

0,86  0,93 

o,79  °>94 

o,774  0,94 

0,576  0,9} 


Droites  de  conjugaison. 

Eau.  Eau. 

0,00  0,79 

o,oi  °>77 

o,o3  o,7° 

0,11  0,61 

0,20  °,47 


1  /.  Système  :  Bromure  d'éthyle,  alcool  méthyllque. 

Eau.                  Vlcool  méthylique.  Densité. 

0,027  0,202  1,27 

l\P.o,o5  o,33 

0,064  '>,393  1,18 

'   0,10  o,54  1,1 i 

0,191  0,868  1,08 

*  0,20  o,86  1 ,o5 

0,291  ' ,°9^  ' ,°' 

*  o,3o  1  ,o.'i  l  ,01 
o,3yK  1,180  1,00 

*  0,40  1 ,18  0,99 
0,498  i,25o  0,97 

'  o,5o  1  ,a(ï  0,97 

o  ,600  1 ,3 10  o,  i)(i 

*  0,70  1 ,29  0,9) 
0,750  1,270  0,9") 

*  0,80  1,21  0.9J 
0,816  1 ,  100  0,9") 

*  0,90  0,94  0,94 
0,919  0,870  0,91 
0,978  o,.i94  0,98 
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Solubilité  des  liquides  (systèmes  ternaires 

Droites  de  conjugaison. 
Eau.  Eau 

0,00  0,21 

o,oi  0,14 

0,02  0,11 

0,02  0,08 

1  m.  Système  :  Bromure  d'éthyle,  alcool. 


et  quaternaires)  (Walter-B.  Bonner)  (suite). 

1  0    Système  :  Bromure  de  propyle,  alcool. 


Eau. 
o,o33 

*  o,  10 
PP. 0,17 

0,189 

*  O    20 

*  o,3o 
o,365 

*  o,4o 
0,476 

*  o,5o 

*  0,60 
0,637 

*  0,70 

*  0,80 
0,837 

*  0,90 
0,948 
o,983 


Alcool. 
0,24o 
0,37 
0,45 

0,493 
o,5i 
0,64 
0,720 

o,754 

0,807 

0,83 

0,89 

0,900 

0,89 

0,83 

°>797 
0,73 
0,623 
0,182 


Densité. 
1 ,23 
1  ,i5 

«,09 

',09 
1 ,06 

1,04 
i,o3 
1 ,01 
1 ,00 

o,99 
0,98 

o,97 
0,96 
0,96 

o,97 
0,98 

o,99 


Droites  de  conjugaison. 
Eau.  Kau. 

o,63 
0,46 
0,27 


0 

00 

0 

01 

0 

06 

i  11.  Système 

:  Bromure  d'éthyle, 

Eau. 

Alcoo 

propylique 

o,o3g 

o,367 

0,088 

o,6i5 

*  0,10 

0,64 

*  0,20 

o,85 

o,^i5 

0,800 

*  o,3o 

1 ,00 

o,334 

1 ,061 

*  0,40 

',09 

o,4i3 

1,092 

o,5og 

1,124 

o,584 

i,n5 

*  0,60 

1  ,  10 

0,694 

0,998 

"  0,70 

0,90 

0,80 

0,81 

0,860 

0,671 

*  0,90 

o,56 

0,977 

0,227 

alcool  propylique. 

Densité. 
1,21 
1,11 

I  ,  10 

i,o5 
i,o5 
1 ,02 

1  ,o3 

1,00 
1,01 

0,98 
0,96 
o,97 
o,97 
0,96 
0,96 
0,96 
o,97 
o,99 


Eau. 

Alcool.                       Densit 

0,025 

0,190                           1,26 

P.P.  0,08 

0,42 

*    0,10 

0 , 5o                             1,12 

0,107 

0,5o8                         1,12 

*  0,20 

0,72                           1,06 

0,23l 

0,700                         1,04 

*  o,3o 

o,88                          1,02 

o,328 

0,920                        1,01 

*  o,4o 

',01                          0,99 

o,432 

1 ,181                         1,00 

o,496 

1,096                       0,98 

*  o,5o 

1,10                         0.98 

o,563 

1 , 1 34                       0,96 

*  0,60 

i,i5                          0,96 

*  0,695 

1,140                     0,95 

*  0,70 

I,l4                            0,95 

o,796 

1,120                      0,94 

0,904 

1,020                     0,94 

o,973 

0,687                      0,95 

Droites  de  conjugaison. 

Eau. 

Eau. 

0 

00 

0,96 

0 

00 

0,80 

0,00 
0,00 
0,01 
0,02 
o,o3 
0,04 


o,53 
o,34 
0,27 
0,21 
o,  16 


1/j.  Système 
Eau. 


Bromure  d'Isobutyle,  alcool. 


o ,  024 
P.P.  0,07 

*  0,10 
0,124 

*  0,20 
0,218 
0,293 

*  o,3o 
o,386 

*  o,4o 

o,499 
o,598 

*  0,60 
0,696 

*  0,70 

*  0,80 
0,804 
0,896 

*  0,90 
0,953 


Alcool. 

0,200 

0,42 

o,5a 

0,607 

o,83 

0,887 

i,o3g 

i,o5 

«,i94 
1 ,21 
1 ,3oo 
1,35g 
1 ,35 
1,356 
i,36 

1,32 

1 ,3i6 

I,2l5 

1  .20 
o,937 


Densité. 
1,18 

1,09 
1 ,06 
I  ,01 

1 ,00 

0,98 
0,98 
0,96 
0,96 
0,94 
0,93 
0,93 

0,93 
0,93 
0,92 
0,92 
0,93 

0,93 
0,94 


V.  Rothmund. 


Lôslichkeit.  -  Solubility.  -  Solubilité.  —  Solubilité. 
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Solubilité  des  liquides  (systèmes  ternaires 

Droites  de  conjugaison. 


et  quaternaires)  (Walter-B.  Bonnkh)  {suite). 

1  r.  Système  :  Bromobenzène,  alcool  i  suite;. 


Eau. 
0,00 
0,00 
o,o3 


tau 
o,5i 
0,24 
o,  l3 


Iq.   Système  :  Bromure  d  isoamyle,  alcool. 


Eau. 
0,02.5 
P.P.  o,o/( 
0,189 

*  o,  10 

*  0,20 

0,223 

*  o,3o 
o,324 

*  o,4o 
o,4i4 
o,5o2 
o,583 

*  0,60 
0,69 

*  0,70 

*  0,80 
0,809 
0,895 

*  0,90 
0,978 


Alcool. 
o,25i 
o,36 
o,C36 
0,68 
,09 
,«7» 
,37 
,432 

,-r»7 

,594 

,676 

,744 

,75 

i/4/ 

,75 

,71 

,463 


Droites  de  conjugaison . 


Eau. 
0,00 
0,01 
o ,  02 


Densité. 


1 ,01 

1,01 

(,,96 
o,97 
o,94 
«»,93 
",9^ 
",93 
°,9> 
0,9' 
"•y 

0,91 
o,9' 
",91 
0,92 

",9* 
o,g3 

Eau. 
o,43 
0,1 1 
o,ol> 


I  r.   Système.  :  Bromobenzène,  alcool. 

Alcool.  Densité. 

0,1  l5  1,34 
0,32 

o,65  1,07 

0,641  1^09 

0,988  0,96 

,00  0,9c» 

,14  0,96 

Mo  0,97 

,3o  0,98 

,326  0,98 
,385 

,39  o,95 

,420  0,91 

,43  0,91 

,434  0,90 

,43  0,92 


1  r. 

Sys 

Eau. 

0 

,010 

P.P.  0 

•  04 

*   0 

,10 

0 

,109 

0 

,195 

*  0 

,20 

'  0 

3o 

0 

354 

'  0 

4o 

0 

4i4 

0 

49» 

*  0 

5o 

0 

5g3 

*  0 

60 

0 

696 

*  0 

70 

Eau. 

Alcool. 

Densité. 

*  0,80 

1,36 

0,93 

o,84o 

i,3or» 

0,92 

*  0,90 

1 ,  16 

0,93 

0,903 

1  ,  i5o 

0,94 

0,976 

o,8o3 

0,92 

Droites 

de  conjugaison. 

Eau. 

Eau. 

0,00 

0,22 

0,00 

0,  16 

0,01 

O  :  °9 

0,02 

O.Of'i 

1  s.   Système 

:  Bromobenzène, 

alcool 

méthylique. 

Eau. 

Alcool  méthyliq 

ue 

Densité. 

0,009 

o,23o 

o,oi5 

o,3i4 

',24 

P.P.  0,02 

o,4o 

o,o3i 

o,453 

1  ,16 

*  0, 10 

1,01 

',04 

0,127 

1,170 

1,01 

0,198 

',49' 

«,98 

0,20 

1 ,5o 

<',9« 

0,237 

1,731 

",96 

*  o,3o 

1,81 

o,95 

0,357 

1  ,93» 

«•,93 

0,400 

2.0*0 

0,94 

'   o,5o 

a.  24 

»,9' 

0 ,  j  >  t 

2,290 

o,9*' 

'  0,60 

2 .  in 

°,9° 

o,633 

2,29'' 

0,90 

"0,70 

2,'/;8 

0,89 

'0,80 

2,20 

".89 

0,812 

2,185 

0,91 

o,go5 

',927 

">9o 

0,984 

1 ,  332 

0,91 

Droites  de  conjugaison. 


Eau. 
0,00 


Eau 
0,07 


I  t.  Système 

Eau. 
0,017 
0,091 

*  o,  10 

*  0,20 
o,23o 

*  o,io 
0,358 

*  o,4o 


Bromobenzène,  alcool  propylique. 

Densité. 


Alcool. 

0,186 

o,56o 

o,58 

0,87 

o,g36 

1  ,o5 

1 , 1 10 

1.15 


1  .29 
1,11 

I  .  M 
I  ,0') 

1,04 
1 ,02 
1 ,01 

1 ,00 


V.  Rothmund. 
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Loslichkeit.  —  Solubility.    -  Solubilité.        Solubilité. 


Solubilité  des  liquides  i  systèmes  ternaires 
1  t.  Système  :  Bromobenzène,  alcool  propylique  i  suilc  i. 


et  quaternaires)  (  N'ai/ter-U.  Honker)  (suite). 
I  c  System*  :   Bromo toluène,  alcool. 


Eau. 

Alcool. 

Densité. 

o,ôo 

■i'9 

o,97 

O  ,  .")  1  2 

'  ,'95 

0,97 

0,073 

1 ,  208 

0,97 

0,6o 

»,<9 

0,96 

0,7L> 

',09 

0,9.1 

0,7<)K 

1,071 

0,9^ 

0,80 

o,93 

0,9^ 

0,816 

0,899 

0,90 

0,71 

o,9<> 

0 .  906 

0,687 

0,96 

0 .  979 

o,457 

0,98 

Droites  de  conjugaison . 


Eau. 

o ,  3  5 

o ,  ■"»  i 
o,5i 

0.33 


l'.au. 

1  ,00 

1  ,00 
0,99 

o,77 


1  u.  Système  :  Bromobenzène,  acétone 


Kau. 

0,02J> 
O,  10 

0,107 

0,20 

0,236 

*  o.3o 

0,019 

'   o,4o 
o ,  \o> 

*  o,5o 

p.p.  0,5 1 

0,^7 
o.lkj 

*  0,70 

0.715 
o .  792, 

'  0.80 
0.874 

'  0,90 
0,980 


Acétone. 

»,685 
,.3 
,i75 

,4' 
,470 

,52 

,535 

.57 
,57o 
.Go 
,(5o 

,"00 

,69 

,55 
.54o 

.4H 

,4« 
,3rt3 

,3o 
0,849 

Droites  de  conjugaison . 


Eiiu 

0.11 
o.  i3 
o.  2.9 

().i58 


Densité. 

1,12 

1  ,<)i 

1  ,01 

0.98 

1 ,00 

0,97 
0,96 

o,9(' 
o,90 
o,9-r' 

0,95 

o.94 
0,90 

o,94 

0,93 
0.90 

o  .()'■) 

o,9^ 
0.96 


F.au. 

0,94 
0,86 
0,73 

0,64 


Eau. 

\lcool. 

Densité. 

0,02 

0.33 

o,o49 

0,522 

1  ,09 

0, 10 

0,87 

1  ,06 

0,146 

1,086 

'  ,01 

0,20 

1,28 

0,97 

0,20  > 

1,352 

0,9.5 

o,3o 

-,54 

o,94 

o,386 

1  ,700 

"0.40 

',7' 

o,93 

*  o,5o 

.,81 

0,92 

o,ô34 

i,85o 

0,92 

*  0.60 

',89 

o,9' 

0.620 

1  .  900 

091 

0.70 

',«9 

0,90 

0.7S.5 

1  ,*oo 

0,9' 

0.8(1 

1 ,78 

0,90 

0 ,  900 

1  , 5.33 

0,91 

0.967 

.  ,3o7 

0 ,  92 

l)t 

oite.s   de  conjugaison . 

Eau. 

Eau . 

0,00 

0.  i3 

0 .  o<  1 

0,  10 

0  .00 

0.07 

o  ,0 1 

0.06 

1  ir.   Système  : 

Bromotoluène,  alcool 

propylique. 

K.MI. 

Mcool. 

Densité. 

00  '!  ■> 

0,262 

1  ,-23 

'0,10 

0,5'2 

I ,  Il 

0, 104 

0,529 

:,io 

0,188 

0,755 

1  ,o{ 

fi  ,  20 

0,78 

1 ,0  > 

0 .  3o 

0,96 

1,01 

0 ,3o3 

0,955 

I  ,01 

*  o,4o 

1,07 

0,99 

0,407 

1  ,07.5 

o,99 

0.496 

1 , 1 27 

0,98 

o.5o 

1 .13 

o,97 

o,56o 

1.124 

0,96 

0,598 

1,1 39 

0,96 

0.60 

1  . 1 3 

o,96 

0,677 

1.07'' 

o,9-'' 

*  0,70 

1  ,o3 

o.gS 

P. I'.  0,75 

0,97 

o,797 

0,909 

0,91 

*  0,80 

0,90 

o,94 

*  0,90 

0,72 

0,90 

0.925 

0,660 

o,95 

0,987 

0.42.', 

0,96 

V.  Rothmund. 
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Solubilité  des  liquides  t,  systèmes  ternaires 


Droites  de  conjugaison . 


et  quaternaires)  (Walter-B.  Bunnkr)  (suite). 

Droites  de  conjugaison . 


Kau. 
o.  19 
0,33 
o,43 
o,.r>2 


Kau 

o-9(J 
0,99 
o,99 
0,9  ■». 


l  1 ..  Système  : 

Acétate  d'éthyle, 

alcool. 

la  u . 

Alcool. 

Util  si  té 

0.80 

O,  ÏOO 

0,91 

0,  10 

0,  i3 

o,9' 

0 .  20  1 

0,228 

0.93 

0 ,  2o3 

0,222 

0,9  3 

o,3oi 

0,261 

0,92 

0,396 

0,290 

0,9  > 

*  0.40 

0,29 

0,91 

0,  ")0 

o,3o 

0.9  » 

o,5o7 

0,297 

o,9l 

P.P.  0,32 

o,3o 

0,60 

o,3i 

0,9^ 

0,611 

0, 3 10 

0 ,  <»6 

0,689 

o,3o4 

0,96 

*  0,70 

o,3i 

0 ,  9r> 

0  1  *o  3 

0,282 

0,97 

0,898 

o,i43 

o,99 

Droites 

de  conjugaison . 

Kau. 

Kuu. 

0,08 

0,0  3 

0,86 

0,  iû 

0,78 

O  ,  20 

0,73 

o,3o 

l'.l 


\y.  Système 
Kau. 

0,023 
0,099 
o,  197 
0 ,  20 
0,^0 
o,:>8 
.0,02 

*  0,40 

o ,  4  1 5 

0,489 

o,5o 
o,593 

'  0,60 
0,700 
0,781 

*  0,80 
0.888 

*  0,90 
o,9r>9 


Acétate  de  benzyle,  alcool. 
Alcool.  Densité. 


0 ,  1  20 
o,3i7 

0,4^9 

o,4<> 

0,58 

0,601 

0,60 

0,69 

o.  7o5 

o,77o 

0,78 

0.841 

o ,  8.r> 

0,880 

o,883 

0,88 

0,818 

0,80 

o,665 


I  .0) 

1  ,o3 
o ,  97 
<>-99 
0.97 

o ,  9e 

o,9-r> 
o,9-r) 
o  ,9") 
o,94 
0,94 
o,94 
o .  93 

0,9.3 
0,94 
0,94 
o,9& 


Kau. 
0,00 
0,o3 
0,11 
0.17 


h 

au 

0 

9:; 

0 

70 

0 

58 

0 

/  _ 

1  3.   Système  :  Propionate  d'éthyle,  alcool. 


Kau. 

Alcool. 

Densité. 

0,023 

o.i38 

0,90 

o,o85 

0/2J7 

0,9' 

0, 10 

0,27 

0.90 

0, 102 

0,373 

0,90 

*  0.20 

o,38 

0,90 

o,3oâ 

o,453 

0,92 

*  0,40 

0,49 

0,91 

0.494 

0,520 

0,92 

0,00 

o,5'>. 

0.92 

l'.l'  o,5j 

o.53 

0 ,  602 

0,  Vii 

0.9.! 

0.698 

o,547 

",9  4 

"0,70 

0 ,  ')  5 

0  '■  94 

o,799 

0,517 

09  5 

*  0,90 

o,46 

0.96 

o,9'4 

o,443 

0,97 

Droites  de  conjugaisoti . 

Kau. 

Kau. 

0,9r) 

0,02 

0,92 

o,i3 

0.86 

o,ii 

0,83 

0 ,  24 

0.76 

o,34 

0,67 

o,4i 

1  a.  Système  : 

Butyrate  d'éthyle 

,  alcool. 

Kau. 

Vlcool. 

Dcnsilc. 

O.o3o 

0, 166 

0.90 

0,097 

0 , 3 1  i 

0,90 

'0,10 

o,32 

0  ,  200 

o,483 

0,88 

u;3oo 

0,567 

0,89 

O  .  (O  ' 

0,628 

0.90 

0 .  5o6 

0,65g 

0 .9 1 

l'.l'.  0, 54 

0,67 

0 ,  598 

0,684 

0 .  92 

*  0,60 

0 ,  69 

0 .  92 

0.703 

0,693 

°,9* 

0,807 

o,G84 

o,94 

0.90 

o,63 

0,94 

0,910 

0,60  3 

o.9r> 

V    Rothmund. 
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Loslichkeit.  -  Solubility.  -  Solubilité.  —  Solubilité. 


Solubilité  des  liquides  (systèmes  ternaires  et  quaternaires)  (Waltkr-B.  Bonnkr)  (suite) 


Droites  de  conjugaison. 


Droites  de  conjugaison. 


Eau. 

Eau. 

Eau. 

Eau. 

o,9*> 

0,00 

0 

72 

0,00 

0,93 

o.o5 

0 

5o 

0,00 

0,89 

0,1 1 

0 

28 

0,00 

0,81 

0,23 

0 

24 

0,01 

0,72 

o,36 

0 

21 

0,02 

0,62 

0.45 

0 

,'9 

o,o3 

1  b'.  Système  : 

Beniyléthylène, 

éther,  alcool. 

[<{'. 

Système 

:  Diéthyleètone,  alcool. 

hj'd  u . 

Alcool. 

Densité. 

Eau. 

Alcool. 

Densité. 

0,029 

0,189 

0,94 

0,062 

0,1 36 

o,35 

*  0,10 

0,37 

0,92 

*  0,10 

0,19 

o,85 

0,108 

o,38i 

0,92 

o,io5 

0,201 

0,86 

0,191 

o,528 

0,92 

*  0,20 

o,3i 

0,87 

*    0,20 

0,54 

0,92 

0,219 

o,3i7 

o',87 

0,274 

0,648 

0,92 

0,298 

o,356 

0,88 

*  o,3o 

0,67 

°,9' 

o,4oo 

0,39a 

0,89 

P.P. 0,33 

0,71 

o,453 

o,4»o 

o,9° 

*  o,4o 

0,78 

0,9' 

o,5oi 

o,4u 

0,91 

o,4'o 

c,79° 

o,9' 

0,542 

o,4'5 

°i92 

o,494 
*  o,5o 

0,874 

0,87 

o,93o 

o,9' 
0,92 

o,5g3 

o,4o4 

0,91 

0,594 

*  0,60 

0,93 

o»92 

le'.  Système: 

Hexane,  aleool 

méthyliqne. 

0,70 

0,96 

0,92 

Eau. 

Carbinol. 

Densité. 

0;7H 

0,960 

0,92 

0,067 

1,280 

• 

0,802 
'      0,90 

0,952 
0,86 

0,92 
o,93 

*  0,10 
0,160 

4,6g 
5,090 

0,80 

o,8o 

0,92O 

°,793 

o,94 

*  0,20 

5,26 

0,80 

Droites  de  conjugaison. 

o,3o9 

5,710 

0,82 

Eau. 

Eau. 

*  o,4o 

6,17 

0,81 

0,00 

o,73 

o,4i4 

6,240 

0,82 

o,o3 

0,70 

o,5o9 

6,365 

o,83 

o,i5 

o,52 

*  0,60 
o,65i 

6,33 
6,241 

o,83 

o,83 

1  c'.  System 

e  :  Oxyde  d'isoamyle,  alcool. 

0,670 

6,222 

# 

Eau. 

Alcool. 

Densité. 

*  0,70 

6,i3 

o,84 

0^42 

o,368 

o,8i 

0,80 

5,49 

o,85 

*  0,10 

0,70 

0,82 

o,83o 

5,oi2 

o,85 

P.P.O,II 

0.74 

• 

*  0,90 

4,oi 

0,86 

0,121 

*    0,20 

°,793 
1 ,20 

0  82 
o,83 

o,9o5 

3,912 

0,87 

0,233 

1 ,324 

1,373 

o,83 
o,83 

0,984 

'.759 

o,9> 

0,298 

0,406 

1,876 

0,84 

1 

/'■ 

Système:  Hexane, 

aleool. 

*  o,5o 

',9» 

o,84 

Eau. 

Alcool. 

Densité. 

0,590 

2,  188 

o,85 

P.P.o,o3 

0,5g 

• 

0,60 

0,698 

2,19 
2,240 

o,85 
o,86 

o,o35 

0,64 

o,75 

*  0,80 

2,14 

0,87 

*  0,10 

r  ,3o 

o,77 

0,819 

2,  I02 

0,88 

o,i34 

1,64 

0,79 

*  0,90 

1,87 

0,89 

0,173 

',899 

o,79 

o,,9i4 

«,792 

0,89 

*  0,20 

2,04 

0,79 

V.  Rotbmund, 


Loslichkeit.  —  Solubility.  -  Solubilité.  —  Solubilité. 


369 


Solubilité  des  liquides  i  systèmes  ternaires 


Eau. 
0,9.72 
o,3o 
o,3g8 
o,4o 

0,50 

o,525 

o,575 

0,60 

0,702 

0,80 

o,8i5 

0,895 

o,9° 
6,986 


Système  :   Hexane,  alcool  (suite;. 


Alcool.  Densité. 

■>. ,  4 1 3  o .  8 1 

2,45  0,81 

2,712  0,8'2 

2,73  0,82 

2,93  0,83 

2,960  o,83- 

3,ooo  0,83 

3,oo  o,83 

2,918  o,83 

2)75  o,85 

2,720  0,86 

2,278  0,86 

2,23  0,86 
i,o56 

Droites  de  conjugaison. 

Eau.  Eau. 

o,u  o,oo 

0,07  0,00 

00")  o,oi 


\g.  Système:  Heptane,  alcool  méthylique. 


Eau.  Alcool  npéiliyliquc. 

o,o3î  4,78 

*  o, 10  5,55 
0,126  9,93 
0.207  6,36 

*  o;3o  7,3o 
o,32i  7,46 

O,4o0  8,22 

*  o,5o  8,76 
0,520  8,80 

*  0,60  8,65 
0,672  8,o5 

*  0,70  7,78 
0,802  6,71 

*  0,90  4,4o 
0,962  2,91 


Densité 

0,80 
0,80 
0,82 
0,82 
0,82 
0,82 
0,82 
0,83 
o,83 
o,83 
o,83 
0,84 
0,87 

o,9> 


1  h'.  Système  :  Heptane,  alcool. 


Eau. 
o,o38 

*  0,10 
0,118 
0,202 
o,3o 
o,34i 
o,388 

*  o,4o 
'  o,5o 

o,545 

*  0,60 


Alcool. 

0,704 

i,44 

i,685 

2,375 

2.82 

2,94o 

3,oi5 

3,o6 

3,i6 

3,i68 

3,17 


Densité. 

0,79 
0,80 

0,80 
0,82 
0,81 
0,82 
0,82 
0,82 
o,83 
o,83 
0,84 


et  quaternaires)  (Walter-B.  Bonner)  (suite). 
1  h'.  Système  :  Heptane,  alcool  f-suile 


Eau. 
0,70 
0,725 
0,804 

0,907 


Alcool . 
3,  10 
3,o8o 
2,960 
2,3o") 


Densité 
o ,  8  5 

0,85 
o,8; 
0,88 


1  /'.  Système  :  Benzène,  alcool. 

Eau.  Alcool.  Densité. 

0,01 3  o, 170  0,86 

o,o63  o,356  °)87 

P.P.0,10  0,5o  0,86 

o,i83  0,708  0,8') 

*  0,20  0,86  o,86 
0,298  0,917  0,88 

*  o;3o  o,gi  0,88 

*  0,40  1,07  0,87 
0,409  1,080  0,87 

*  o,5o  1 , 18  0,87 
o,5i;  1,188  0,88 

*  0,60  I ,22  0,88 
0,614  1,200  o,88 
o;C8i  1,210  0,8g 

*  0,70  i  ,21  0,8g 

0,799  'i'3o  0,89 

0,898  0,972  0,92 

*  0,90  c,97  0,92 
0,980  0,590  0,94 

Droites  de  conjugaison. 

Eau.  Eau. 

o,o4  0,18 

ik'.  Système:  Toluène,  alcool. 


Eau. 
o,o52 
o,o83 
o,  10 
0,121 

0,20 

o,3o 

o,35i 

o,4o 

o,5o 

o,53o 

0,60 

0,70 

o,759 

q,8o 

o,837 

0,90 
o,g3o 

0,972 


Aicool. 

o,388 

o,538 

0,61 

0,705 

o,95 
,21 
,323 

,4l 
,53 
,55i 

,59 
,56 

,494 

,44 

,38o 

,2Ï 
,148 
0,817 


Densité. 
0,87 
0,86 
0,86 
0,86 
0,86 
0,86 
0,86 
0,86 
0,87 
0,87 

0,87 
0,88 
0,89 
0,89 
0,89 

o,9' 
0,92 
o,g4 


Tables  internationales. 
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Lôslichkeit.  —  Solubility.  —  Solubilité.  —  Solubilità 


Solubilité  des  liquides  (systèmes  ternaires  et  quaternaires)  (Walîer-B.  Bonner )(*«/'/«) 
-■1  /'.  Système  :  o-xylène,  alcool.    • 


Eau. 

Alcool. 

Densilé 

0,029 

o,352 

0,89 

P.P.  0,04 

o,53 

*   0,10 

0,93 

0,87 

0,129 

1 ,075 

0,87 

0,214 

1  ,320 

0,87 

*  o,3o 

i,53 

0,87 

0 , 3 1 2 

1 ,56o 

0,86 

*  0,40 

1,72 

o,87 

0,484 

i,845 

0,87 

*  o,5o 

«,87 

0,87 

*  o,Go 

',9^ 

0,88 

0,628 

i,955 

0,88 

*  0,70 

i,94 

0,88 

0,792 

i,8i3 

0,89 

*  0,80 

.,81 

0,89 

0,900 

1,640 

0,90 

0,9^9 

1,190 

0,93 

Droites  de  conjugaison. 
Eau.  Eau. 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,02 


0,64 
0,21 
o,.6 
o,i3 
0,11 
0,88 


1  m'.  Système  :  m-xylène,  alcool. 


Eau. 


Alcool. 


Densilé. 


o,o33 

o,388 

0,88 

0,098 

0,800 

0,87 

*  0,10 

0,81 

0,87 

0, 162 

I  ,  I2J 

o,85 

0,20 

i,3o 

0,85 

0,289 

1,590 

0,85 

*  o,3o 

1 ,61 

0,86 

*  o,4o 

',77 

0,86 

o,4o8 

',775 

0,86 

*  o,5o 

',90 

0,87 

o,588 

i,965 

0,87 

*  o,6o 

',98 

0,87 

*  0,70 

2,01 

0,88 

0,724 

2,000 

0,88 

o,795 

1,870 

0,89 

'0,80 

1,87 

0,89 

0,898 

1 ,53o 

0,90 

*  0,90 

i,53o 

0,90 

o,977 

1,168 

°,92 

1 «'.  Système  :  />-xylène,  alcool  ; 


t  —  i5°. 


Eau. 

Alcool. 

Densité. 

0,o!4 

o,3o6 

0,85 

0,074 
P.P.  0,08 

o,53i 
o,J7 

o,85 

*  0,10 

o,65 

o,85 

0,121 

0,760 

0,86 

*    0,20 

i,o5 

o,85 

0,211 
0 ,  286 

1,092 
1 ,3io 

o,85 
o,85 

*  o,3o 

1,35 

o,85 

*  0,40 

1,56 

o,85 

*  o,5o 

1,68 

0,86 

o,524 
*  0,60 

i,73o 

',77 

0,86 
0,86 

0,622 

i,783 

0,86 

0,702 
0,807 
*  0,90 
0,912 
o,g85 

.,743 
1 ,625 

i,39 

1,348 

0,863 

0,87 
o,88 
0,89 
0,89 
o,93 

Droites  de  conjugaison. 
Eau.                                             Eau. 

0,00 

0 

26 

0,01 

0 

'9 

0,02 

0 

16 

o,o4 

0 

"4 

1  0  .  Système 

:  Mésitylène, 

alcool. 

Eau. 

Alcool. 

Densilé. 

P.P.o,o3 

0,48 

• 

0,037 

o,5i6 

0,86 

0,090 
*  0,10 

0,981 
',09 

0,86 
o,85 

0,164 
*  0,20 

',473 
1,66 

o,85 
o,84 

0,298 

2,o3o 

o,85 

*  o,3o 

2  ,04 

o,85 

*  o,4o 

2,32 

o,85 

0,429 
*  o,5o 

2,365 

2,52 

o,85 
o,85 

*  0,60 

2,64 

0,86 

*  0,70 
0,714 
0.801 
0,890 

*  0,90 
o,949 

2,68 

2,670 

2,490 

2,325 

2,28 

i,6i5 

0,87 
0,87 
0,87 
0,89 
0,89 
0,90 

Droites  de  conjugaison. 
Eau. 

Eau. 

0,00 

o,i5 

0,00 

0,10 

0,00 

0,08 
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Solubilité  des  liquides  (systèmes  ternaires 
ip'.  Système  :  Pinène,  alcool. 


et  quaternaires)  (Walter-B.  Bonner)  (suite). 
1  r' .  Système  :  Méthylaniline,  alcool. 


Eau. 

Alcool 

Densité. 

0,010 

0,268 

0,87 

P.P.o,oi5 

o,47 

. 

o,o55 

1,001 

0,85 

o,io3 

i,595 

o,85 

0,205 

2,268 

0,84 

*  o,3o 

2,67 

0,84 

0,317 

2,704 

o,85 

o,3g5 

2,9*4 

0,84 

*  0,40 

'»94 

0,85 

o,5o7 

3,i35 

o,85 

0,607 

3,126 

0,86 

0,707 

3,o38 

0,86 

0,806 

2,999 

0,87 

0,906 

2,33i 

0,89 

0,965 

i,63g 
Droites  de  conjugaison. 

o,9" 

Eau. 

Eau. 

0,00 

0,06 

0,00 

o,o5 

o,oo 

o,o4 

0,00 

o,o3 

0,01 

0,02 

I7'.  Système  :  Benzaldéhyde, 

alcool. 

Eau. 

Alcool. 

Densité. 

0,o43 

o,i5g 

1,02 

0,102 

o,283 

1,01 

*  O,20 

0,42 

0,99 

0,21! 

o,44i 

0,99 

0,295 

o,52o 

0,98 

*  o,3o 

o,55 

0,98 

0,402 

0 ,  60 1 

o,97 

p.p.  0,43 

o,Ci 

. 

o,5o4 

o,643 

0,96 

0,606 

o,68i 

o,95 

0,702 

0,701 

o,95 

*  0,80 

0,67 

0,95 

0,817 

0,675 

o,95 

0,898 

o,6i5 

0,96 

*  0,90 

0,61 

0,96 

0,969 

0,461 
Droites  de  conjugaison. 

o,97 

Eau. 

Eau. 

o,o4 

0,98 

0,09 

0,96 

0,10 

0,82 

o,i5 

0,76 

0,26 

0,63 

o,3i 

0,57 

Eau. 

Alcool. 

Densité. 

o,o4i 

0,218 

0,96 

*  0, 10 

0,37 

0,95 

0,UI 

o,4o5 

0,95 

0,205 

o,555 

o,93 

*  o,3o 

0,68 

o,93 

o,33i 

0,721 

0,93 

P.P.  o,34 

0,72 

. 

0,392 

o,756 

0,93 

*  0,40 

0,76 

0,93 

0,498 

o,835 

o,93 

*  o,5o 

0,84 

0,g3 

0,599 

0,892 

0,93 

*  0,60 

0,89 

0,93 

0,697 

0,901 

0,93 

*  0,70 

0.91 

0,93 

*  0,80 

0,87 

0,94 

o,8i3 

o,856 

o,94 

0,902 

o,734 

o,9J 

o,959 

o,58i 

0,96 

Droites  de  conjugaison. 

Eau. 

Eau. 

0,67 

0,00 

o,5g 

o,o5 

o,55 

0,12 

o,5i 

0,16 

0,42 

o,?3 

1  v' .  Système 

:  p-nitrotoluène, 

alcool. 

Eau. 

Alcool. 

Densité. 

0,022 

0,253 

1,08 

P.P.o,o5 

o,5o 

. 

0,090 

0,781 

0,98 

*  0, 10 

0,84 

o,97 

*  0,20 

1,29 

0,96 

o,235 

i,4o 

o,93 

*  o,3o 

1,57 

0,92 

o,337 

i,649 

0,92 

'  o,4o 

i,73 

0,91 

o,4n 

1,769 

o,9i 

o,494 

1,782 

0.91 

0,602 

1,868 

0,91 

0,706 

1,816 

o,9> 

'  0,80 

i,63 

o,9' 

0,809 

1,607 

0,91 

0,898 

1,395 

0,92 

*  0,90 

1 ,3o 

0,92 

o,944 

1  ,io5 

0,93 
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Lôslichkeit.  —  Solubility.  —  Solubilité.  —  Solubilità. 


Solubilité  des  liquides  (systèmes  ternaires 

et  quaternaires)  (Walter-B.  Bonner)  {suite). 

Droites  de  conjugaison. 

le'.  Système  :  Alcool  isoamylique,  alcool. 

Eau.                                                   Eau. 

Eau.                             Alcool.                        Densité. 

o,oo                                                  o,i4 

0,097                           0,116                           0,84 
*  0, 10                             0,12                             o,84 

0,02                                                  0,10 
o,o3                                                0,08 

o,2o3                       0,2)8                       o,85 
o,3o6                       0,396                       0,86 

0,398                       0,427                       o,8S 
o,5o3                       o,449                       0,89 

1  ; .  Système  :  o-toluldine,  alcool. 

0 , 60 1                        o,453                       0 , 90 

Eau.                         Alcool.                    Densité. 

0,706                       o,434                       0,92 
P.P.  o,73                         o,43 

0,046                             0,025                              1,01 

0,84                       o,4 '  '                      0,94 

*  0,10                           0,21                           0,93 

0,900                     0,369                     0,96 

o,io5                        0,219                        0,93 
*  0,20                         o,32                         0.97 

Droites  de  conjugaison. 
Eau.                                                  Eau. 

0,222                       o,346                       0,97 
0,208                       o,4i4                        0,96 

*  o,3o                         o,4'                         0,96 
0,402                       o,455                       0,96 

*  o,5o                         o,48                         0,96 
o,546                       0,492                       0,95 
o,58o                       o,493                       0,9  5 
0 ,  60                         0 .  )o                         0 ,  96 
0,698                       0,499                       0,96 

*  0,70                         o,5o                         0,96 

*  0,80                         0,49                         0,96 
0,810                       o,485                       0,96 
0,902                       o,465                       0,98 
0,973                       0.262 

o,g5                                                  0,10 
0,94                                                  o,3i 
0,92                                                  o,4o 
0,87                                                  o,53 
0,83                                               o,63 

1  (*>'.  Alcool  benzylique,  alcool. 
Eau.                           Alcool.                      Densité. 

*  0, 10                          0,i3                           i,o3 
o,i3o                        o,i53                         1,02 

*  0 ,  20                          0 , 26                           1 , 00 
0,209                        0,268                         1,00 
0,295                        0,347                         0,98 

*  o,3o                         o,35                         0,98 

*  o,4o                         o,3g                         0,98 

lu.  Système  :  Alcool  isobutyllque,  alcool. 

0,422                       0,392                       0,98 
*  o,5o                         0,40                         0,97 

Eau.                            Alcool.                       Densité. 

o,5i2                       o,4o3                       0,97 

*  o,3o                           0, i3                           0,87 

*  o,6o                         o,4i                         0,97 

o,3i3                       o,(4'                        0,87 

P.P.  0,62                         0,42 

o,4"                         0..177                         o,8y 

0,621                        0,417                       0,98 

0,498                         0,194                        0,90 

*  0,70                        o,ii                        0,97 

*  o,5o                         0,20                         0,90 

0,712                      o,4o4                      0,97 

*  0,60                         0,20                         0,92 

0,806                       o,388                       0,97 

o,6i3                       0,204                       0,92 

0,898                       o,352                       0,97 

P.P. o,65                            0,2I 

*  0,90                         o,35                         0,98 

0,696                       o,2o5                       0,94 

0,960                       0,139                       0,99 

*  0,70                         0,21                          0,94 

Droites  de  conjugaison. 

0,80                         0,20                         0,95 

Eau.                                                      Eau. 

0,868                       0,189                       0,96 

0,33                                                  0,92 

0,41                                                  o,83 

Droites  de  conjugaison. 

Eau.                                                     Eau. 

lx.  Système  :  Nitrobenzène,  alcool;        t=ij". 

0,87                                                  0,28 

Eau.                           Alcool.                     Densité. 

o,83                                               o,4' 

o,o35                        0,248                         1,08 

0  81                                               0,46 

P. P. 0,09                          o,Î9 

0 , 80                                               0 , 5o 

*  o, 10                          0,53                           1 ,02 
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Solubilité  des  liquides  (systèmes 

t  =  [5° 


Système  : 

Nitrobenzène,  alcool  {suite).       t 

Eau. 

Alcool. 

Densili 

0,109 

o,558 

1 ,02 

0,20 

o,86 

0,97 

0/214 

0,901 

o,97 

o,3o 

',09 

0,9'i 

o,3i6 

1,112 

o,9'i 

0,406 

1  ,9.38 

0,9^ 

<M9i 

r  ,3oo 

0,92 

0,-)0 

i,3i 

0,92 

0,6o 

i,34 

0,92 

o,63G 

1 ,333 

0,02 

0,694 

1 ,3o5 

o,9' 

0,70 

1 ,3o 

o,9i 

0,806 

1,212 

o,9^ 

0,90 

0,98 

o,93 

°,9<>9 

0,940 

0,93 

0,980 

0,601 
Droites  de  conjugaison . 

o,9> 

Eau. 

Eau. 

0,00 

0,42 

0,00 

o,33 

0,01 

0,24 

o,o3 

0,  iG 

0,0") 

0,14 

ternaires  et  quaternaires)  {suite). 

1/  .  Système  :  Phénétol,  alcool. 


P.l» 


Eau. 

Alcool. 

Densité 

0,018 

0,157 

0,96 

0 ,  10 

o,55 

0,  io3 

0,554 

0,93 

0 ,  202 

0,916 

0,90 

0,293 

1,170 

0,90 

o,3o 

1  ,18 

0,90 

o,394 

1 ,  38o 

0,89 

o,4o 

i,3<j 

0,89 

0 ,  5o  5 

r ,  5 1 S 

°-s9 

0 ,  60 1 

1 ,  5Go 

o,s9 

0,691 

1 ,  54  5 

0,90 

0,70 

i,54 

o,f)o 

0 ,  802 

1 ,  149 

0,91 

0,90 

1 ,21 

0,92 

0,918 

1 ,  i56 
Droites  de.  conjugaison . 

°,9' 

Eau. 

E 

au. 

0,00 

0 

,38 

0,01 

0 

26 

0,04 

0 

18 

o,oj 

0 

,•7 

O,o6 

0 

,i5 

2.  Système  :  Eau,  alcool  éthylique,  éther  éthylique. 

(Siskicki  IIoniHA,  /.  Tok.  C/iem.  Soc,  31,  944 '). 

t  =2  5"  C. 


Couclie  supérieure  pour  100. 


Eau. 

1,28 

',7 
2,2 

2,6 

3,7 
4,o 

4,9 
6,3 

8,4 
10,8 
1 5 , 5 
20,0 
28,1 
3i,G 
35,6 


Alcool, 
o 

i,6 

>,  » 

i,8 

7.8 

8,5 

10,7 

i3, 1 

.6,5 

'9-4 

23,7 

'-«5,9 

28,1 

28,4 

28,6 


Eau. 
4o,o 


Ether. 

98,72 

96 , 7 

94  ,  ~> 

92,6 

«8,5 

87,'. 

84,4 

80,6 

75, 1 

69,8 

Go,  8 

>4, 1 
13,8 

1°>° 

35.8 


Couche  inférieure  pour  iou. 


Eau. 

94.23 

O",  6 

SJ'7 
82,8 

79,2 
78,0 
7(1,0 
72,6 
70 , 4 
67,2 
62,8 
5S,i 
)0,G 

16,9 
43,4 


l'oint  critique  . 

Alcool. 
28,  ^ 


Alcool, 
o 

3,3 

8,0 

10,  G 

1  3,  G 

1  i.i 
iG,o 
18,'. 
"9,9 

21,9 
23,g 

'  '  :  ' 
27,3 

27,8 

28,2 


Ether. 

5.77 
6,1 

G ,  3 
G,  6 
7,2 

7,' 
8.0 

8,9 

9-7 
1 0 .  g 

1  i ,  3 
i6,1 

22,1 

2  5,3 
28,4 


Ether 
3i.6 


3.  Lorsque  dans  les  tableaux  ei-dessous  on  donne  pour  un 
syslènie  deux  températures,  enire  ces  deux  températures  le 
système  est  hétérogène. 

Lorsqu'on  donne  une  seule  tempéralure  ceci  indique  qu'il  est 
possible  d'obtenir  par  refroidissement  formation  de  la  seconde 
phase,  au-dessus  de  celte  température  le  système  es',  homo- 
gène. 

t  =  Température  de  saturation, 

M  a.  Système  :  Alcool  éthylique,  eau,  alc^l  amylique 
1  F.  FoKTKIN,    /.  pliysiL.  (lu  ni..    73,  21  5-  -17  1. 

Alcool  éthylique  tu  pour  100  du  | 


Alcool  amylique 
pour  100. 

2,23  36 

•-,3i  29 

2,43  23 

2 , 5  5  1 8 

2,60  16 

■>■-'  i> 

2,78  14 

!,38  7 

i  .'(G 

4, 9  5 
»,  44 


".s 

72 

Si 
87 

9' 

9'» 

9S 

7        112 

n.  '1  12»i 
I  jo 
11"' 


Alcool  il  1 11  \  I 
pour  10(1 

3,87 
8,68 

9,68 

14,48 

•9,  •'-, 

'  1  ,0  ! 

36, 61 

39,93 
44,ii 
49,85 
56,36 


u  pu 
ique 


1  [8,5 
167,0 

171,2 
182,5 
186,0 
186,  "1 

1  's  ;  ■  i 
is:-  ; 

l  8  G ,  '< 
1  ?  i  ,  2 
|8|,3 
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Lôslichkeit.  —  Solubility.  —  Solubilité.  —  Solubilité. 


Solubilité  des  liquides  (systèmes 

ternaires  et  quaternaires)  (suite). 

Alcool  éthyllquo  (o  pour  ioo)  (suite). 

Alcool  éthylique  (20  pour  100). 

Alcool  amylique                               Alcool  amylique 

Alcool  amylique                               Alcool  amylique 

pour  100.                           t.               pour  100. 

/. 

0 

pour  100.                     /.                    pour  100. 

t. 

62,76                            174,0             84,o4 

97,3 

0 

3,78                      19,2                      39,79 

0 
129,2 

70,9*                           ,57,3             87,39 

G9,5 

5,09                    3o,6                    42,22 

i3i,5 

75,93                           i4i,6             89,82 

34,o 

io,36                    60,4                     49,98 

i35,8 

80,18                          122,3            90,69 

■  5,5 

'4,84                    77,9                    54,63 

•35,9 

Température  critique  du  mélange  =  187" 

,5- 

19,64                    92,5                   63,96 

128,6 

Concentration  critique  =  33  pour  100  alcool  am 

ylique. 

23,63                   102,1                     65,88 

126, 1 

3o,io                   11 5, 8                     70,60 
34,02                   122,0                    75,66 

116  2 

Alcool  éthylique  (5, 21  pour  100). 
Alcool  amylique                                  Alcool  amylique 

100,7 

pour  100.                     t.                      pour  100. 

t. 

Alcool  éthylique  (24,46  pour  100). 

0                   O 

2,53                3i         57                  20,65 

i65,5 

Alcool  amylique                                Alcool  amylique 

•2, fii                26        61                  29,85 

170,4 

pour  100.                    t.                      pour  100. 

/. 

2,81                 18        73,5              35,12 

172,2 

0 

0 

2,95                u,5    78                  43,64 

174,1 

4,33                   4,4                  42,68 

116,7 

3,43                 4        92,5             5[,27 

173,1 

7,96                    23,i                     52,83. 

123,5 

3,93               -4       io3                 54,3 1 

'7', 9 

12,17                     39,5                     55,4i 

123,4 

5,33                         121                 6o,54 

1 66 , 5 

16, 36                     55,4                     (55 ,  54 

1 16,5 

6,74                          1.32,6              70,71 

'48,5 

20,52                    69,4                     69,24 

108,4 

9,9J                          '47,9              75,46 

«34, 1 

23,82                      80-,  3                      7^,35 

89,5 

16,20                         161,1               80, o3 

n3,5 

29,65                    96,2                    81, 83 

61 ,0 

39,52                   11 3, 6                    86, 1 3 

20,5 

Alcool  éthylique  (10, 65  pour  100). 

Alcool  amylique                                  Alcool  amylique 

Alcool  éthylique  (28,60  pour  100). 

pour  100.                      t.                       pour  100. 

t. 

0            0 
2,86                 20         4'                   3o,o.3 

0 
1 5 1 , 3 

Alcool  amylique                                  Alcool  amylique 

pour  100.                    /.                     pour  100. 

t. 

2,96                   8         5i                   3g, id 

'57,4 

3,21                   0         60                   48, 5 1 

160,8 

8,48                        6,0                      44,01 

104,8 

5,io                            89,5               53,gi 

«59,7 

13,27                      20,8                      49,57 

'09,4 

7,64                           107,9               60, 63 

■  54,6 

17,57                      34,1                      54,32 

ui,3 

9,95                           118,2               69,80 

'39,7 

21,7'                     48,8                    61,74 

107,6 

14,59                           i3i,3               75,43 

122,8 

26,77                    66,9                    69, 38 

97,7 

21,69                           142,6 

3 i,4o                    80,9                    78,36 

71,5 

35,io                     89,9                     82,68 

4o,5 

Alcool  éthylique  (i5,io  pour  100). 
Alcool  amylique                                  Alcool  amylique 

4o,8o                   100,4                     85, o5 

'7,o 

pour  100.                      t.                      pour  100. 
0            0 

0 

Alcool  éthylique  (33,55  pour  100). 

3,o3                   0         27                   43,64 

'47,9 

3,i5                           37,5              49,oi 

'49,6 

Alcool  amylique                               Alcool  amylique. 
pour  100.                     t.                      pour  100. 

t. 

3,59                          44,5             55,6o 

'48,9 

„ 

a 

7,14                           77,9              6r,o5 

1 4  4 , 5 

ï  5,44                    4,5                  45,02 

87,7 

9,99                           92,4              65,gi 

i38,2 

2i,52                     20,7                    '5  i,J9 

93,4 

'4,79                          'o8,°              7o,74 

128,3 

2^,65                     3o,6                     55,8i 

94,2 

20,74                          120,6              74,83 

11 5, 8 

30,69                    52,9                     60,75 

92,8 

i5. o5                          127,9              8', 97 

83 

34,07                    63,9                    66, 23 

87,8 

29,83                          i34,8              84,12 

67 

4o,55                    79,6                    70,96 

77,7 

39,47                          '45,i              87,66 

29, 5 

40,97                   80,7                    74,44 

67,8 
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Solubilité  des  liquides  (systèmes  ternaires  et  quaternaires)  (suite). 

Alcool  méthylique  (20,8  pour  100). 


Alcool  éthylique  (38/29  Pour  10°) 


Alcool  anrylique 
pour  100. 

25,54 
3o,46 
3g,  06 
48,70 


Alcool  amylique 
t.  pour  100. 

10.6  58, o3 
25,4  65,73 
52,4  72,84 

71.7  80,04 


t. 

7°  ,9 
71,2 

55,4 

23,5 


Alcool  éthylique  (42,97  pour  100). 


Alcool  amylique 

pour  100.  t. 

o 

J I , 02  6,2 

32,90  11,1 

3g,35  28,0 

45,37  42,2 

55,92  55,4 


Alcool  amylique 
pour  100. 

6o,45 

70,21 

74,90 
76,28 


37.7 
43,i 
28,5 
23,5 


Alcool  éthylique  (48,°3  pour  100  ). 
Alcool  amylique  Alcool  amylique 

pour  100.  t.  pour  100. 

38,8-2  3"  5  61,76 

44,5g  i4,3  67,15 

5i,83  25,o  69,43 


58, 40 


29,6 


74,21 


29,4 

24,3 

20,8 

8,3 


3  b.  Système  :  Alcool  méthylique,  eau,  alcool  amylique. 

(F.  Fontein,  Z.  physik.  Chem.,  73,  23o-23i). 

Alcool  méthylique  (6,9  pour  100). 


Alcool  amylique 
pour  100. 

2,58 
2,81 

2,99 
3,8o 

4,38 
5 ,3 1 
7,08 

9,54 
16,60 
22,59 


35 

21, 

'7 
1 

-5 


30 

63 

69 

92,5 
io3 
1 1 3, 5 
128 
"38,7 

132,4 

i57,3 


Alcool  amylique 
pour  100. 

29,98 
36,32 
41,81 
5o,64 
56, 3o 
62,5o 
68,47 
72,95 
77,4' 


t. 
0 
160,7 

162,7 

i64,3 

•  64,3 

162,2 

i56,3 

146,6 

i35,5 

"9,7 


Alcool  méthylique  (i3,8  pour  100). 


Alcool  amylique 
pour  100. 

3,42 
3,70 
4,o8 

4,52 

10, 18 
1 5 , 1 5 

18, 83 
3o,og 
37,8. 


i3 

3 


3o 
5o 
61 

69;  5 

io5,6 
116,4 
121,3 
i3i,4 
1 3- ,  4 


Alcool  amylique 
pour  100. 

45,98 
53,oi 
61,12 
67,24 

72,77 
80, 65 
84,20 

88,7' 


1 4  •  ,7 

142,5 

i38,3 

i3o,3 

118,2 

86,3 

65,7 

i3,5 


Alcool  amylique 

pour  100.  t. 

o 

5 ,02  35 

6,72  52 

9,87  66,7 

14,89  78,8 

22 , 1 3  90 , 1 

30,17  100,0 

37,56  108,4 

45,6i  11"', 4 


Alcool  amylique 
pour  100. 

5i,93 

58,79 
65,32 

70,73 

75,35 

81  ,i5 

86,38 


u8,3 
117,6 


102,9 
90,0 
65,6 
24 


Alcool  méthylique  (27,8  pour  100; 


Alcool  amylique 
pour  100. 

.7,29 
i'»99 
1 5 ,  40 

23, 3o 
29,08 

39,07 
47,42 


o 
16,3 

34,2 

41,3 

54,3 

63,5 

78,8 
88,6 


Alcool  amylique 
pour  100. 

55,21 
62,87 

70,77 
74,63 
80, 3i 
83,5 


Alcool  méthylique  (33,o  pour  100). 


Alcool  amylique 
pour  100. 

1 1  ,o3 

l5,22 

21,07 

24,78 

29,85 
4o,49 


3,6 
13,7 
23,9 
29,45 

37,9 
56,o 


Alcool  amylique 
pour  100. 

44,21 
50,17 

56,82 
64,6g 

70,99 
78,35 


Alcool  méthylique  (47,0  pour  100) 


Alcool  amyl 

que 

Al 

L'ool  amylique 

pour  100. 

t. 

pour  100. 

52,87 

4,4 

67,08 

58,69 

8,6 

69,53 

61,8") 

9,4 

93,0 

9', 4 

80,9 

7', 4 

45,7 

27,5 


61 ,5o 
68,2 

7', 9 
70,0 

61,8 

38,4 


Alcool  méthylique  (3g 

,7  pour  100). 

Alcool  amyl 

que 

Alcool  amylique 

pour  100. 

t. 

pour  100. 

t. 

33,38 

io,25 

58,70 

42,7 

39,26 

21,0 

68,33 

38,5 

45,74 

3i  ,0 

74,08 

27,0 

5i,48 

37,8 

79, «3 

9,7 

o 

7,4 
5,6 
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Solubilité  des  liquides  i  systèmes 

ternaires 

et  quaternaires)  (suite). 

Courbes  binodales  des  systèmes  ternaires. 

Courbe  binôdale  'pour  i5o°. 

F.  Fovn:i\,  Z.  physik.  Client.,  73,  220-226J. 

Calcu 

liquides 

lée  par  interpolation  graphique   à    l'aide    des 

conjuguées. 

phases 

;*.  r. 

Système  :  Alcool  éthylique,  eau,  alcool  amylique 

Alcool 

Alcool                            Alcool            Alcool 

Courbe  binôdale  pour  o". 

amylique 

éthylique        l'an           amylique      éthylique 

Kau 

UcOOl 

Alcool                                 Alcool          Alcool 

p.  100. 

p.  100.        p.  100.             p.  100.            p.  100. 

p. 100. 

a,ll\  lii]UC 

éthylique         fvdii              amylique    éthylique         Kau 

10,0 

4,1           S  3, G             4  5,0               8,0 

47," 

p  in 

p   100.         p.  ion.             p.  100.         p.  100.         p.  100. 

1  5 . 0 

0,3           T*-7             "»o,o              7,5 

i  '  •  5 

0              96, o5               '  ' ."          3o ,o          48, 0 

20 ,', 

7,0           ; i .  >             55,o              0,5 

38,5 

ij95 

j    ~r 

>,o          91. 3                 '9,°          3o,5          4o,3 

■>.  3 ,  0 

7,1           ^7,6             0o,o               5,2 

34,8 

i  ,7 

!     • 

io,3           86,5                38,o          79,8           52,-2 

3d  o 

7. S           62,2             05. 0               3,5 

il,  5 

'*  .•< 

1  j  .G           S 2. 4                 62  ,5           19,9           17,6 

35,o 

8 , 0           57 ,o             -0 ,  o               1 ,0 

28,4 

i,  i 

^    - 

i9,i           77,5                 76,-3           ir,3           12,2 
(3,5           72,8                8o,5            8,4           11,1 
>6,8          06,8                86,0            4,0           10, <i 

4o,o 

8,1            3 1,9 

6,4 

'6  il. 

Système  :  Alcool  méthylique,  eau,  alcool  amylique. 

!    i      0 

28,8          57,2                91,1            0                8.9 

Alcool 

(F.  Fontein',  Z.  physik.  Client.,  73,  232). 

Courbe  binoda'e  pour  0". 

Alcool                           Alcool           Alcool 

Courbe  binôdale  pour  r5,5°. 

amylique 

méthylique      Kau            amylique     méthylique 

Kau 

Alcool 

Alcool                                  Alcool         Alcool 

p. 100. 

p.  100.        p.  100.            p.  100.           p.  100. 

p.  100. 

am  ylique 

éthylique        Kau              amylique      éthylique        Kau 

3,9J 

0               96,o5            5o.o              2 , , 5 

26,5 

p.  100 

p.  100.         p.  100.              p.  100.           p.  100.          p.  100. 

3,9 

6,6          89,5            74,0            12,2 

i3,8 

)       - 

)    i 

'17,  i                  >7,'{           '-7,8           44,9 

3,8 

i3,v.           82,0             80,0               7,9 

12,1 

3,0           92, 2                 34-8           28,0           17,2 

4  ,0 

20,0           76,0             85,o               4,2 

10,8 

'•*,s 

"  1 

3 

>  ,y 

10,4          86,7               4  »,  >          26,2          28 ,3 

5,5 

26,3           68,2             89,0               i,5 

9  •  '• 

!  ,0 

ii,0           82,4                 61,0           19,7           19,3 

10,0 

29,7           6o,3             91 , 1               0 

8,9 

3 ,  5 
0,3 

19. 3          77,2               72,0          i3,4          14,6 
22,8           70,9                 78,0             9,5           r>,5 
2-3,2           03,1                 8  5,»              i,?           io,0 

29,  « 

28,1            i'V.» 

1 1 17 

Courbe  binôdale  pour  28". 

27,0            ,3,5                 90,7             0                9,3 

Alcool 

Alcool                            Alcool            Alcool 

'9,5 

amylique 

p.  100. 

méthylique      Kau           amylique     méthylique 
p.  100.        p.  100.           p.  100.           p.  100. 

Kau 

p.  100. 

Courbe  binôdale  pour  280. 

2,3 

0                97,7              43,8             22/i 

33,9 

Alcool 

Alcool                                      Alcool         Alcool 

2,7 

6,7           9°,  6             7'V'             l0,J 

16,0 

ain\  liquc. 

éthylique.       Kau.             amylique.     éthylique.       Kau. 

3,3 

.3,3          83,4            83,5              4,6 

",9 

p.  100. 

p.  100.         p.  100.               p.  100.        p.  100.          p.  100. 

i  ■  i 

19,8          75, «            88,0              1,7 

io,3 

0               97,7                 5<j,5           *M           ^  î ,  J 

10  ,0 

'5,i           64,9            9<>,  2              0 

9,8 

2,3 

5,i           92,3                55,5           u,4           23,i 
m.,4           86,8                04,5           17,0           i8,5 

2.3,7 

2  5,2            5 1 , 1 

:•  ,6 
2,8 

î," 

1  1 .1,          82,4                "5,2           i<>,7           i4 ,  i 

3  e. 

Système  :  Alcool  amylique,  eau,  alcool  éthylique. 

i,S 

19,1           70,1                 79,0             8,0           i3,o 

(F.  Fontein,  Z.  p/i/sik.  C/tern.,  73,  226-234). 

9-o 

>.->-,  2          08,  s                84,3            4,3           11, a 

Phases  liquides  conjuguées  à  i5",5. 

iâ,7 

2  i  .O 

24.1           60 ,  !                87,7             1 ,g           10,4 
ij  ,'i          5o,  ',                90 ,  ,            0                9,  S 

Couche 

supérieure  pour  100.             Couche  inférieure  pour  100. 

Alcool 

Alcool                            Alcool             Alcool 

3i,5 

26,6          42,3 

amylique 

éthylique.        Kau.       amylique.       éthylique. 
0                 9,3              2,7                  0 

Eau. 

97,3 

9°, 7 

Courbe  binôdale  pmir  i3G°,5. 

82,6 

6,1            ii,3             2,8                 3,9 

9',  3 

7°,  7 

14,2           i5,i             3,o               i3,o 

8  i,o 

Vlcoi  ! 

Alcool                                       \lc  oui            \lrool 

,. 

59,i 

).o  G           20.0              i,  ï                17,1 

79  -  5 

ii  m  >  :  "  j  ij  e 

et  h\  lique       Eau               amylique     éthylique        Kau 

p.  10  l 

P   ion.        p. 100.               p. 100.         p.  100.       p.  100. 

47,1 

25.  G           27,0             i.G               21/2 

74,2 

32,4 

28,1           39,5           10, s               24,8 

0i,4 

'7,"' 

î*  8          73,9               52,5           9,  ",          38, 0 

17,6              2G,G 

5:5,8 

3i,.3 

10.4           58,3 

2  5 ,  G 

27,7           40.7 
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Solubilité  des  liquides  (systèmes 

3e  (suite).  Solution  critique  :  Alcool  amylique  :  20  pour  100. 

Alcool  éthylique  :  27  pour  100. 
Eau  :  53  pour  100. 


Phases  liquides  conjuguées  à  28" 


Co 

jche  supérieur* 

Couche  inférieure 

pour  100. 

pour  100. 

Alcoo 

1 

Alcool 

Alcool 

Alcool 

amyliq 

uc. 

éthylique. 

Eau. 

amylique 

éthylique. 

Eau. 

90,2 

0 

9,8 

2,3 

0 

97,7 

82,5 

5.8 

«'.7 

2,6 

?,o 

92,4 

75,4 

[0,6 

14,0 

2,7 

8,8 

88,5 

67,0 

i5,5 

17,5 

2,9 

12,5 

84,6 

58,6 

>9,9 

21,5 

3,3 

i5,9 

80,8 

46,6 

24,6 

28,8 

5,o 

'9P 

75,5 

3i,4 

26,  2 

42,4 

11 ,0 

23,  0 

66,0 

Solution  critique  :  Alcool  amylique  :  20  pour  100. 
Alcool  éthylique  :  25        » 
Eau  :  55  pour  100. 


3/.  Système  :  Aleool  métnyllque,  eau,  alcool  amylique. 

Phase?  liquides  conjuguées  des  lignes  binodales  à  28". 


Couche  supérieure 
pour  100. 

Alcool  Alcool 

amylique.     mélhylique.     Eau. 

8i,5  5,7  12,8 

69,9  ï2.»  '7,7 

5o , 4  20,4  29,2 


Couche  inférieure 
pour  100. 

Alcool  Alcool 

amylique.     méthylique.    Eau. 

2,9  10,2  86,9 

4,0  i8,4  77,6 

9,8  25,o        65,2 


Solution  critique  :  Alcool  amylique  :  28  pour  100. 
Alcool  mélhylique  :  26  pour  100. 
Eau  :  \-]  pour  100. 


3g.  Système  :  Alcool  amylique,  NaCl,  Eau. 

Phases  liquides  conjuguées  à  28". 


Couche  supérieure 

Couche 

inférieure 

pour  100. 

pour  100. 

Alcool. 

Alcool 

amylique 

Eau. 

N 

aCI.. 

amylique. 

Eau. 

NaCl. 

95,45 

4,5 

0 ,  o5 

0,22 

73,42 

26,36 

94,1 

5,9 

0,4 

80,4 

'9,o 

92,9 

7,i 

o,8 

86,5 

'2,7 

9', 6 

8,4 

1,5 

92,3 

6,2 

90,2 

9,8 

0 

2,3 

97,7 

0 

ternaires  et  quaternaires)  (suite). 

3  h .  Système  :  NaCl,  alcool  amylique  alcool  éthylique, eau. 
(F.  Fontein.  Z.  p/ijsik.  Cliem.,  73,  244~25o). 

Résumé  des  couches  liquides  conjuguées  qui  sont  saturées 
de  NaCl  à  280. 
Couche  supérieure  Couche  inférieure 

pour  100. 


NaCl. 

o,o5 

o,  10 

0,25 

o.58 

I  ,23 

2,81 

6,56 


Alcool 
amyl'. 

95,45 

86,6 

75,4 

59,9 

47,o 

3i,6 


Alcool 
éthyl. 

o 

9.5 

'9' 
3o,9 

38,7 
44,8 
4i,5 


NaCl. 

26,35 
25, 3o 

24  ,°2 

22,64 
21,19 

■  9,26 

i5.8i 


pour  100. 

Alcool 
amyl. 

0,22 

o,25 
o,3 

o,4 
o,5 
',3 
3.6 


\lrool 

éthyl. 

o 

',9 
4,5 

6,9 
io,3 
1  5  ,2 
22, 1 


Solution  critique  :  Alcool  amylique  :  10  pour  100. 

Alcool  éthylique  :  32,5  pour  100. 
NaCl  :  1 1  pour  100. 
Eau  :  46,5  pour  100. 

Itésumé  dos  couches  conjuguées  à  28"  qui  ne  sont  pas  saturées 

de  NaCl. 
Couche  supérieure  Couche  inférieure 

pour  100.  pour  100. 


Alcool 

Alcool 

Alcool 

Alcool 

NaCl. 

amylique. 

éthylique. 

NaCl. 

amylique. 

éthylique 

0,2 

77,3 

16,9 

"5,9 

0,6 

6,0 

0,4 

'9,7 

26,3 

10,0 

1,2 

12,6 

0,6 

56,6 

29,0 

'4,5 

1,0 

1 1 ,0 

2,2 

34,5 

38,5 

'3,4 

',9 

'7,5 

2 ,0 

37,2 

4o,3 

[5,3 

',4 

16,4 

Résumé  de  quelques  solutions  saturées  à   28"  de  t-el  (NaCl) 

qui    ne   ^ont  pas   en   équilibre   avec   une    seconde   couche 

liquide. 

Alcool  Alcool 

Na  Cl  amylique  éthylique  Eau 

pour  100.  pour  100.  pour  100.  pour  100. 

o,i5  38,42  55,i8  6,25 

o,36  48,84  4', '6  9,64 

0,69  '9-79  66,42  i3,io 

0,96  32, o3  52,4'  i4,6o 

2,39  8,80  65,i2  23,69 

a,i3  23,o8  53,86  20,93 

3,98  [0,35  56, /,8  29.19 

i.97  ii.,4'  55,77  28,85 

r, ,  4  9  4,60  5i,3i  37,6o 

8,26  «3 ,58  38,54  39,62 

9,95  8,65  36,54  14,86 

i3,oo  5,29  29,35  52,36 
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Solubilité  des  liquides  (systèmes 

i.  Système  :   Eau,  carbonate  de  potassium,  éthyldipropyl- 
malonate  de  potassium. 
(V.-W.  Mc  David,  Proc.  H.  Soc.  Edin.,  80,  44o). 

Couche  supérieure  p"our  100 
en  poids. 

t. 

25" 


23" 

» 


Sel  K  Et. 

K,  C03. 

H„0. 

65,i 

4,o5 

3o,85 

59,8 

4,9 

35,3 

53,5 

5.6 

4o,9 

5o,5 

7,2 

42,3 

39,2 

8,7 

52,1 

34,6 

u,o 

54, -i 

23,5 

'4,5 

62,0 

18,6 

17,0 

64,4 

i5,o 

iX,6 

66,4 

Couche 

inférieure  pour 
en  poids. 

100 

Sel  K  Et. 

K,  C03. 

H,0. 

o,4 

42,6 

57,0 

°,4 

4o,7 

58,9 

o,5 

35,0 

64,5 

o,9 

33,5 

65 , 6 

0,7 

28,9 

7o,4 

o,8 

26,8 

72,4 

3,o 

24,8 

72,2 

6,o5 

23,  1 

70, 85 

8.7 

•21,7 

69,  « 

Par  interpolation  graphique  de»  valeurs  citées,  on  trouve  que 
les  deux  couches  sont  de  composions  identiques  pour 

Eau 67,8  pour  100 

Carbonate  de  potassium 20,6        » 


Élhyldipropylmalonate  de  sodium-. 

Couche  supérieure 
pour  100. 


Couche  inférieure 
pour  100. 


oc 


2 

23 

56 
2 

25 

56 
2 

25 

56 


Sel  K  Et. 

25,o 
3i  ,0 
34,35 

62,9 
65,9 
60,9 

47,2 
48,6 
48,35 


K.CO,. 

i5,o 
1 1,35 

1 1  ,25 


3,95 
4,35 
3,65 

7,8 

7,35 

7,45 


Sel  KEt. 

5," 
2,6 

2,45 

0,55 
o,45 
o,65 

o,7 
0,4 

0,75 


K,C03. 

27,3 

26,55 
•>.8,35 

45,5 
44,2 

47,2 

3i  ,2 
3i,6 
33,o 


ternaires  et  quaternaires)  (suite). 

5.  Température  critique  de  dissolution  du  phénol 

dans  des  solutions  aqueuses  de  différents  sels. 

(S.-B.  Schriver,  Proc.  R.  Soc,  London  [BJ,  83,  120). 

Méthode  :  i5«  de  phénol  cristallisé  étaient  mélangés  à  25cm' 

de  solution  saline  —  normale.   Comme  température  critique  de 

solubilité  on   a    pris  le   point  pour  lequel  le  mélange  d'abord 
opaque  prenait  l'aspect  d'un  liquide  opalescent. 

Solutions  t.  Solutions  t. 

u  o 

NaCI 74,3  Formate  de  sodium  .. .  70,0 

NaBr .    .  73,7  Lactale             »       ...  68,5 

NaNOj 71,8  Acétate             »       ...  66,9 

NaF 72,1  Monochloracét.desod..  66, 1 

NaSCN 68,2  Dichloracétatede8od.. .  63, 1 

I.iCl 74,3  Trichloraeétate  de  sod.  58 ,0 

KC1 73,2  Benzoate  de  sodium. . .  49,1 

MgClj 75,2  Salicylate          »       ...  49,3 

CaClî 75,0  Malonate           >•       ...  77,1 

SrClj 74,9  Succinate          »       ...  74,8 

BaCI2 75,0  Tartrate           »       ...  77,1 

Cilrate  »       ...  77,0 


6.  Température  critique  de  absolution  de  la  graisse  de  beurre 
et  de  la  graisse  de  coco  pour  différentes  quantités  d'alcool 
absolu    (Erich    Ewers,    Milchw.    Zbl.,  6,  i55). 

Température  critique 
de  la  solution  de  10»  de 


Graisse 

Graisse 

de  beurre  avec 

de 

beurre  avec 

Graisse 

10  p.  100 

15  p. 100 

Alcool  absolu 

de  beurre 

de  graisse  de 

de 

graisse  de 

en  cm3. 

1 

pure. 
0 

23 

coco. 
0 
12 

coco. 

2. 

24 

23 

3 

29 

28,5 

4 

37,5 

37 

5 

42 

41 

6 

46 

44 

10 

5i 

49 

20 

53,5 

5i,5 

5o,5 

3o 

53,5 

5i,5 

5o,5 

4o 

32 

5o 

49 

5o 

30 

48,5 

47,5 

60 

47,5 

46 

70 

45,3 

44,5 

80 

43,5 

42,5 

9" 

i',; 

40,5 

100 

39,5 

38,5 
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Loslickheit.  —  Solubility.  —  Solubilité.  -  Solubilité. 


379 


V.  —  Solubilité  des  solides  inorganiques  dans  l'eau. 


1.  Chlorates  (Birgkr  Carlson,  Klason-Festskrift,  Stockholm,  247-262). 
Grammes  de   sel 


Nom  du  sel. 


y  CIO,. 
NaCIO, 


RbCIO,... 
CsCICv.. 

Ba(CIO,),. 


eus  lié. 

t.      da 

ns  100»  d'eau 

1,82 

0 
i5 

483 

i,38o 

-i5 

72 

i,389 

0 

79 

i,43o 

20 

101 

1,472 

4o 

126 

i,5i4 

60 

i55 

1.559 

80 

189 

1,604 

100 

23o 

1,654 

122  (<) 

286 

1,07 

i5 

3,1 

1,048 

22 

5o 

i,'9$ 

0 

25,5 

1,274 

20 

39,3 

i,355 

4o 

55,9 

la  solution  salurée. 

Nom  du  sel. 


Densité. 


Grammes  de  sel 
dans  iOOa  d'eau. 


Ba(CIO»)s 1,433 

»         1 ,5o8 

» i,58o 

«         1 ,  600 

Pb(C10,)., i,63 

Mg(CIO,)} i,59 

Ni(C103), 1,76 

RCIO3 1 ,021 

»     i,o45 

»     1 ,073 

»     1, 1 1 5 

»     • . . , 1  ,i65 

»     1,219 


»       I  ,230 


60 
80 

100 

io5,6(') 

18 

'9 
16 

o 

20 
4o 
60 

80 
100 

1040 


74,i 
92,1 

Il3,2 

120,0 
44o 
128, i 
■  56 
3,3 

7,4 
i3,8 
24,0 

37,7 
56,5 

59,9 


2.  Perehlorates  (Birger  Carlson,  Klason-Festskrift,  Stockholm,  262- 
Grammes  de  sei 


Nom  du  sel. 
NaC10t(«). 


O 

O 

RCICv. 

» 

D 

» 
» 

» 

RbCICv 

» 

n 
» 

> 


KRb,(C100, 
(H(N)CIOt... 


Deocilé. 

,666 
,73i 
,789 
,007 
,011 
,022 
,o33 
.o53 
,067 

,007 
,010 
,017 
,028 
,o5o 
,070 

,oi3 

,o5g 
,098 
,128 
,i58 

,193 
,216 
,221 


t. 

o 

i5 
5o 

i43 

o 
20 
40 
60 
80 
100 

o 
20 

40 

60 

80 

100 

20 

o 
20 

40 
60 
80 

100 

107  (*) 


p.  ll  de  sol.     p.  100*  H'O. 
1076 
1234 


14 


4 


t,8o 
4,8i 

8,71 

14,78 

20,98 

1,10 
t  ,56 
3,26 
6,27 
11,04 
i5,75 


.5,5 

11  5,63 
208,45 
3o5,77 
39o,5o 
481,86 
570,06 
591 , i5 


Nom  du  sel.  Densité. 

(HiNî)(HC10v),     1,264 
+  3H,0(!) i,39i 

CHeNtOHClOtC)     i,o39 


CsC104 

» 


Ba(C10t),+ 311,0 


i,<x>7 
1 ,010 
1,084 

1,782 

»  1,912 

»  2 , 009 

»  2 , 070 

»  2,114 

»  2,1 55 

»  2,195 

»  2,23o 

T1C104 1,060 

»     ',075 

»     1 , 1 46 

» .        I  ,  25  I 

»     1 ,43o 

»     1 ,  520 


298). 

Grammes  de  sel 

— — . . ii— i 

t.  p.  I1  de  sol.    p.  100» H'O 

o 
18  4i7,2 

35  669 


•7  •  9,97 

5  ■  0,97 

25  .  2,05 

80  .  >7,o5 

o  .  206 

20  .  289 

4o  .  358 

60  .  432 

80  .  497 

100  .  564 

1 20  .  64  5 

140  .  758 

o  .  6,00 

10  .  8,o4 

3o  .  19,72 

5o  .  39,62 

70  .  65,32 

80  .  8i,49 


(')  Au-dessous  de  5o°  le  sel  NaCIO,  H-  H,  O  cristallise  ;  au-dessus  de  5o«  NaCIO,  cristallise;  (5)  Perchlorate  d  hydrazine;  (3)  Perchlorate 
!  de  dicyandiamidine  ;  (')  Point  d'ébullilion. 
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Solubilité  des  solides  inon 

3.  Chlorures  des  métaux  alcalins. 

(H.-E.   Armstrong  and  J.-V.   Eyre,    Proc.   H.   Soc.    London 

[À.J.  84.  ii5). 

i    îiH\CI  !  à   o'  el  25°  (vide,   Chap.    VII,    ■>    cl 

\  KCI       \  Chap'  V1]1'  '■ 

Solubilité  de    {  HBr         à  o". 

j  NaNOj/ 

I  KN03   >  à  o"et  35". 
'  K,SOt-\ 

4.  Sulfates  alcalino  terreux- 
(Arthur  C.  Mklcher,  /.  Am.  Chem.  Soc,  32,  55  |. 
Méthode  :  Conductibilité  électrique. 

Mg  équivalent 

Noms  des  sels.  I.  p.ir  litre. 

0 

Ba  SO\ 18                      o ,  o  1 90 

» ■>.')                      0 ,02 1 2. 

» 5o                       0,0288 

» 100                       o,o33  i 

CaSOt  Gypse 18  29,5 

»             5o  3o,o 

»            100  2.3,3 

CaSOj  Anhydrite  soluble 100  >2,8 

>»                       1 5G                       6,4 

CaSO;  Anhydrite 100                       9,2 

»               i56                       2,7 

»               218                       0,7 


ganiques  dans  l'eau  (suite). 

5  n.  Sels  d'argent 
(G.-St.  Whitbv,  Z.  anorg:  Chem..  67. 
Méthode  :  Colorimétrique. 

Noms  des  sels. 
Arséniate  d'argent 20 


108). 


Arsénite 
Bromate 
Chlorure 

» 

Chromate 


Ferricyanure  d'argent 20 

lodate  »       

Oxalate  »       

Oxyde  »       

Sulfocyanate  » 


g  du  sel  dans 

t. 

i1  de  solution. 

20 

0,008 5 

20 

0,001 5 

2/ 

',71 

21 

0,001 54 

OO 

0,0217 

r« 

0 ,025G 

>~ 

o,o34 1 

5o 

0.0")  3  4 

2.0 

0,00066 

20 

0 ,  o'3g 

21 

0,0378 

20 

0,021 5 

21 

0,00025 

ou.   Chlorure  d'argent. 

(  Arthur  C  Melcher.  dm.  Chem.J.,  82,  55). 

Méthode  :  Conductibilité  électrique. 

Vf  g  équivalent 

Noms  des  sels.  t.  par  litre. 

0 

AgCl 18  o,oio5 

» 5o  o  ,o365 

» 100  o,  1 47 


6.   Divers. 


NOM    DU    SEL. 
(Pliase  «olide.  | 

SOLUBILITÉ. 

/. 

H3BO3 

0,901 mwI-  "tre 

■>r>" 

LiSOvH,0 

25, i8  anhvd.  dans  100s  de  solution. 

3o 

■Li3SbS4.8,5Hs0 

5o,8 

3o 

KCI 

28,01                      » 

3o 

K,C03.i,5HjO 

53,27                      " 

3o 

KOH.2H2O 

55,75                      » 

3o 

K2  C0O4 

2,092mo1     Hup 

2  j 

K,*e(C,0*)i 

0,299       " 

25 

K,TiF6 

10, 6:  anliyd.  dans  ioo*KtO. 

98 

K4Fe^CN)6.3HjO 

32,0                                » 

2.3 

NaCl 

'*6.38  anhvd.  dans  ioo*de  solution. 

1  > 

»    • 

26,47                    » 

JO 

Na2S04.ioHïO 

ii,5                      » 

i5 

» 

21,9                      » 

2  5 

NaOH.H,0 

42eNa20  dans  ioo8de  solution. 

3o 

Na,HP04 

2,  >i*  dans  ioog  H20. 

25"+o,o5° 

s 

1 2 ,47           » 

35.4o° 

o 

46, 1 1            » 

48.35° 

» 

79,00           » 

^9,7° 

AUTEURS. 


W.  Herz,  Z.  anorg.  Chem.,  66,  35o. 

SclIREINEMAKERS,   Z.  physik.    Chem.,  71,    il" 

»  Chem.  Weekb..  7,  2i5. 

de  Waal,  Dissertation.  Leiden,  1910.  56. 

•  »  ic)io,33. 

•  »  1910,33. 
C.  Schapi  n.  Z.  physik.  Chem..  72,  3iô. 

»  .  72,  3i6. 

Wf.iss  und  Kaiser.  Z.  anorg.  Chem..  65,  ■'•■<-■ 
C.-L    Waqxeu,  Z.  physik.   Chem.,  71,  428. 
Schrkinemakers,    Arr/i.    neer.    Se.    ex.   nat. 


15,    81. 

92- 


81 


I.  d'ANs  und  V.  Scheiner,  Z.  physik.  Chem..  75,  g'». 
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Solubilité  des  solides  inorganiques  dans  l'eau  {suite). 

G.   Divers  l  suite 

)• 

NOM    DU    SKL 
(Phase  solide.  | 

SOLUBILITÉ. 

/. 

AD  EURK 

Na2HPO*. 

91 ,3*  dans  ioo8  H20. 

0 
0 

I.  (I'Ans  und  V.  Scheiner,  Z.  physik    Chem.,  75,  ç)5. 

» 

95,1 

/ 

1                                             * 

» 

98,i5 

O" 

»                                                                            u 

NH4C1 

?.g,5 

3o 

Schreinemakers,  Arch.  neer.  Se.  ex.  nat.  [2],  15  117. 

NH1NO.1 

54,19 

0 

de  Waal,    Dissertation,    Leiden,    1910,    78. 

» 

70,10 

3o 

»                                      »                           75. 

» 

84,  o3 

70 

»                                      »                           79- 

(NH4)îSO, 

4«,4 

o 

78. 

» 

44,27 

3o 

Schreinemakers,  Z .  physik.  Chem..  71,  uo. 

)) 

47,81 

70 

dk  Waal,  Dissertation,  Leiden,  1910,   70. 

(NH»)»POt.i4MoO,.iH,0 

o,o2.38f  dans  ioo8H20. 

1  ") 

G.  DE   Lu  coin,  Jtass.  min.,  XXXII,   w. 

BaCl2.aH20 

23.7oianhyd.dans  ioo8de  solution. 

0 

Schreinemakers,  Chem.   Weekb  ,  7,  20a. 

» 

•27,6                         » 

3o  J 
3o   ■ 
3o  1 

»               Arch.  neer,   Se.   ex.    nat.    [  2  J.     15.    9''. 

ii 

27,77                       » 

»                Chem.  Weekb.,  7.   10a. 

» 

27,95                       » 

»                                     »                   !  1 3 . 

BaCl2.H20 

3 1,57                        » 

60 

»                                                     »                            '  ;  "!  . 

Ba(N03)i 

10, 3o6  anhyd.  dans  ioo8Hs(>. 

>5 

Pansons  and  Corson,  ./.    Amer.  Chem.  Soc.  32,  1  lio j. 

Ba(OH)2.8H20 

4 ,  29                   » 

2.5 

»                                      »                           i.'185. 

)> 

4,99sBaO  dans  ioo*de  solution. 

3o 

Schreinemakers,  Arch.  neer.  Se.  ex.- nat.  [2],  15.  91. 

)> 

0    555mol. -litre 

2  5 

W.  Herz,  Z.  anorg.  Chem.,  67,  366. 

Sr(N03)2 

79,27*  anhyd.  dans  ioo!H20. 

25 

PARSON'S  and  CoRSON,  ./.  Amer.   Chem.  Soc.  32,  i3»5. 

HgCls 

3,g5  anhyd.  dans  ioo8de  solution. 

0 

Schreinemakers,  Chem.   Weekb  ,  7.    102 

» 

7,67 

3o 

»                               »                      20 1 . 

TICI 

o,oi629mol'illle 

23 

A.-E.  Hn.L.r7.  Amer.  Chem.  Soc. ,  32,  1189. 

TUSeO, 

2,8* dans  100e  H20. 

20 

R.-Tii.  Glauser,  Z.  anorg.   Chem..  66,  tfin. 

» 

8,5             » 

80 

»                               »                 66.  4^7- 

i:uso..'>h,o 

1  )399raollilr'' 

■>.  ') 

VV.  Herz,  Z.  anorg.  Chem  .  67,  366. 

.. 

20,32sanhyd.dans  ioo6de  solution. 

3o 

SCHREINEMAKERS,  Arch.   neer.   Se    e.r.  nat.    j  >  j.    15,   117. 

CuCU.aH,0 

43,9")                        » 

3o 

»                                    »                                  15.  1 1 7. 

CoSOv7H20 

37,8   anhyd. dans  100e  H20. 

2  i 

C.-L.  W  HiNth,  /.  pliysik.  Chem..  71,  4^"- 

KeSO;.7H2U 

24,9                              de  sol  u  non. 

3o 

Schreinemakers,  Z.  physik.  Chem..  71.  i  m 

CeSO;  (}) 

10,747  anhyd.  dans  ioo8  H20. 

[6 

Barre.  C/?..  151.  871.  et  Thèse,  Paris;  19m. 

» 

9,648 

«9 

h                                                       » 

» 

G, 949                   » 

33 

u                                                        » 

La,S04  C) 

2 .  208                   » 

16, 5" 

»                                                       » 

)' 

2 ,  1  3o                     » 

18" 

i)                                                        » 

)J 

I , 64 I                     » 

34 

a                                                         » 

Th(SO,),.8H,() 

' .  1  >2  anhydr.  d"  ioo8  de  solution. 

3o 

Koppkl  und  Holtkamp,  /.  anorg.  Client..  67.    l-J\ 

(')  Quel  hydrate  ''. 

7.   Nitrate 

d'urane  U02(N03)2  (A. -M.  Was 

ILIEFF,     / 

Soc.  Physiq.  C/iitn.,  St-l'èt..  *2,  ",77). 

Sel  dissous 

Sel  dissous 

Sel   dissou', 

/. 

pour  100. 

/. 

pour  100. 

t.                                     pour  100. 

18,1     

43,12 
i  5  , 5  S 

48,77 
49 -4o' 
stème  U02 1  N( 

0 

5   5.      .  . 

5o.55 

36,  - 01,2- 

''•*,' 

7  1  ^ 

,2,3..,.. 
o]     1 

Sa,  88 
55,98 

5- .  1  7 

45 , 2 65,12 

j  1 . 8 •",- ,  -  ; 

Le  point  eulcctique  du  s 

3  10-t-  \\A)  est  — 

8".l  . 

/  ,    / 

V.  Rothmund. 


38-2 


Lôslichkeit.    -    Solubility.  —  Solubilité.     -  Solubilità. 


Solubilité  des  solides  inorganiques  dans  l'eau  (suite). 


8  a.  Iode  (P. -G.  Fedotief*\  Z.  anorg.  Chcm.,  69,  ôo). 

Grammes  Milliatomes 

t.                                          dans  l'  dans  I1. 

o. .    o,  164 9  1 .  !o 

20 o ,  294 1  2 ,  3o 

40 0,5684  4,56 


H  h.  Halogènes. 
(H.-C.    Brav.  /.    Amer.   Chem.   Sac,  32,  g38;. 


Solubilité. 
1 .32  milliinol  dans  1' 
0,21  mol.  dans  ll 


Corps 

t. 

dissous. 

■>:■>" 

I, 

2r>" 

Ur, 

9.  Produit  de  solubilité. 

Le  produit  de  solubilité  d'un  sel  Me,„A„  est  L  =  [Me' ]"'.|  A']" 


[Me]  et  [A']  sont  les  concentrations  du  cation  et  de  l'anion  en 


Mol. 
Litre 


t. 


18 

o 
17 


SELS  DISSOUS. 


CH3.COOAg 

PbCrO* 

Hg<OHi2 

CnOH  l, 

» 

Ma  S 
FeS 
TljS 
a-ZnS 
a-ZnS 
3-ZnS 
CdS 
CdS 
PbS 
Bi,S, 
CuS 
CuS 
Ag3S 
AgaS 
Ag*S 
HgS 
HgS 


O.002.4 '2 


I.77.IO- 


4i 


10" 


4,->..io-« 

5.4.IO-3» 

7,0.  io-16 
3,7.10-" 
7 ,0.  I0_î3 


8 

0 

10" 

-2  0 

b 

0 

10" 

-S6 

1 

,1 

10 

i« 

7 

' 

10" 

-ta 

5 

1 

10" 

19 

3 

,4 

10 

1» 

3 

2 

10" 

-91 

i 

9 

10" 

-42 

1 

? 

10" 

-*2 

4,78.10-" 

',4 


/  • 


10 


-50 


3,9.10-so 
7,7.  io-« 

I  ,0.  I0~i3 


METHODES. 


directe 

calculé 

force  électromotrice 

calculé 

» 

par  analyse 


par  analyse 
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Arthur  Jaques,  Trans.  Farad.  Soc,  5,  2.i5. 

K.  Beck  et  Th.  Stkomi  i.i.kiî,  Arb.    A.  Gesiind.  Ami.   34. 

Allmanu",  '/. .   f.    Electroch  ,  16,  26'S. 

Niels  BjerVum,  7. .  physik ...  Chem.,  73.  74°- 


Bruner  et  Zawah/ki, 
» 

schaeffer, 
Glixelli, 


Bruner  et  Zawadzki, 


Bernfei.d, 

Immerwahr, 

Knox, 

Lucas, 

Bernfei.h, 

Knox, 

Immerwahr, 

Knox, 


Bl.  Acad.   Crac.  |  ■>}.  9,  A,  377. 


10.   Variation  de  la  solubilité  avec  la  pression. 

(Ernst  Cohkn,  Katsuji  Inouïe  und  C.  Euwen,  Z.  physik-  Chem..  75,  ->r>7  > 
Solubiliié  =  poids  en  grammes  du  corps  dissous  dans  ioo«  du  solvant  —  s;  p  =  pression  en  atmosphères. 

10a.  Corps  dissous  :  NaCl;  t  =  24", o>. 
Solubilité  1*  de  la  solution  contient 

.,  s.  mgNaCI.  Formule  tirée  des  valeurs 

1 35,90  264,16  s=  35,898  -+-  0,001647  p 

•2<5o 36,20  266,o5  —  o,  0000003286  p2 

loo 36,55  267,66  Entre/?  =  1  et  p=  i5oo 

1000 37,02  ^70, 18 

i5oo 37,36  271,98 

V.  Rothmund. 
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Solubilité  des  solides  inorganiques  dans  l'eau  (suite). 


10  h.  Corps  dissous  :  CdS(V  -  HA). 


(E.   C.ohb.n  et  L.-R.  Sl.NMGF. 
p  (atmosphères) . 


Trani .  Farad.  Soc,  5,  2691. 
Grammes  CdS04     Solubilité 


»oo. 

")00. 
IOOO. 
IOOO. 


L 

da 

ns  ioosd'eau. 

à  20°  C. 

25, o 

76,80 

76,80 

<5,o 

77, 85 

77,85 

4,6 

78,08 

78,15 

•26,0 

78, 96 

78,77 

25,  fi 

78,79 

78,68 

10  r.  Corps  dissou?  :  ZnSOi.7H.iO. 

Grammes  Zn  SO(     Solubilité 


p  (atmosphères). 


[. 

3oo. 

5oo. 
1000. 
1000. . 


t. 

dans  îoosdeau. 

à2.5»C. 

>5  ,0 

■r»7,0Ô 

07,95 

26 ,  0 

58,43 

57,9* 

25,8 

58 ,  3i 

57,91 

«,8 

r'7,95 

57,55 

>5 , 8 

57,95 

57,55 

10  d.  Corps  dissous  :  CdSO;.  .,-  H>0  (autre  méthode). 


p  (atmosphères). 

v.5o 

5oo 

750 


Grammes  CdSCK 
dans  100-d'eau . 


1000. 


77.5  i 
78,02 
78,60 
78,9b 


l. 

u 

2.5 
25 

a  5 

25 


10  e.  Corps  dissous  :  ZnS04.7H20  (autre  méthode). 

p  (atmosphères  ). 


Grammes  ZnSO, 
dans  loo'd'eau. 


a5o. 
5oo. 
75o. 

IOOO. 


57,8.1 
57,84 

57,67 

57,74 


t. 


2.5 


2J 

25 


VI.  —  Solubilité  des  corps  solides  inorganiques  dans  différents  solvants  (systèmes  binaires). 


1.  Solvant:  H2SOt  absol.  (!•'.  Bkbgius.  Z.  pli/sik  Chem.,  72,  353;. 

Molécules  dans  1  litre 
Nom  du  sel.  I.  de  solution. 

K-jSOi 25"  3.1 

ZnSO; 25"  0,0021 


"2. .Solvant:  NH3  liquide. 
\V.  Ht  ff,  Z.  a/ig.  Chcrn..  23.  i83o;. 


Corps 
dissous. 

S... 


■23°  jusqu'à  —84" 


Solubilité. 
39  pour  100  consl. 


3.  Solvant  :  Alcool  éthylique  et  alcool  méthylique. 
Corps  dissous:  Nal  et  Kl  (D.  TviŒit,  /.  Client.  Soc,  London,  97.  626-6'»  j 


Nal  dans  l'alcool  éthylique 
Solubilité 
(  grammes  dans  lOie-* 
1.  d'alcool). 

43,77  ±.  0,04 
44,2.5  ±  o,  m 
44,  5o  ±  o,o5 


10. 

5o. 

80. 
100. 

180. 

Nal  dans  l'alcool  éthyliqu« 

Solubilité 

l  grammes  dans  100" 
I-  d'alcool  ). 

u 

...   42,3 

...     38,5 
...     36,2 


45,o 
45,i 
45.2 


-  <>  ,1 
d-0,1 
±0,1 
±  0.2 


200 . 
220. 

23(> . 
24<>. 

2.5o. 


2=0,  3 
£o,3 


:o,4 
32,7  ±0,4 
26,2  ±  o,5 
255 21  ,o±  0,8 


260 . 


26 1 , i 

Icnip.  crll.de  la  solulion 


10,8 

8,6 


0,8 
o,o5 


Kl  dans  l'alcool  méthylique 
Solubilité 
(grammes  dans  100<>' 
/.  d'alcool). 

1  ") i4  ,5o  ±  o,o5 

io 16,20  ±  o,o5 


5o. 

80. 
100. 
120. 
140. 
160. 


o,ofi 
0,08 


«8,9 

22 . 5 
25,o  ±0,1 
27,2  ±0,1 
29,2  ±  o ,  1 5 

30.6  ±0,2 


Kl  dans  l'alcool  méthylique 

Solubilité 
(  grammes  dans  100» 
t.  d'alcool). 

o 

180 3o,7  ±  0,2 

200 29 , 1  ±  o ,  2 

220 27,5  ±0,2 

2/,0 24,8±0,3 

>45 22,6  ±  o,5 

247 21 ,0  ±  o,5 

25o i3,8±o,6 

252,5 7,6  ±  0,1 

ïcmp.  crit.  île  la  solution  1. 


Solvant  :   Vapeur  d'alcool  éthylique.   —    Sel  dissous  :  Nal. 

Concentration  du  solvant  (grammes  par  centimètre  cube). 


1. 
u 

262.  . 
270. . 

280. . 

21)0. 

3oo.  . 
3io. . 


0.1. 
o.5±o, 


0,2.                      0,3.  0,365.  0,4.                       0,45. 

a,i±:<>,i           5,t±o,<>5  8,6±o,o5           n,fi±o,i           17,3  ±0, a 

u                       5,i  8,35  ii,5                       17,0 

5.o  8,2  11,0 

4,9  8,0  io,5 

4,8  7,7  10,2 

i-7  7,5                            9,7 


0,48. 
21 ,6  ±  0,4 


1  /    î  ' 

16,5 


V.  Rothmund. 
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Solubilité  des  corps  solides  inorganiques  dans  différents  solvants  (systèmes  binaires)  (suite). 


t. 

280. 
•190. 

3oo . 


v 


Solvant  :  Vapeur  d  alcool  méthylique  Corps  dissous  :    kl. 

Concentration  «lu  solvant  (gramme?  par  centimètre  cube). 


0,1. 
<  0,3 


0,-1. 
1  ,0  ±  o,o5 


n.:;. 

3,7±o,  1 
3,5 
3,4 
3,4 

3,3 


n.;:c, 


7,6±o    1 

7,4 


7.0 


0,4. 


11,8x0,1 
n,5 
n,3 
1 1 .0 


0,45. 
1  H, 1  ±:  0,2 


i.  Solvant  :    Alcool  méthylique. 

la.  Corps  dissous  :  Iodure  de  potassium. 

1  M.  Centnerszwer,  Z.  physik.   Chem..  72,  43*  •• 

p  —  grammes  de   M  dans  100*  de  la  solution  : 

ll  =  température  à   laquelle  la  dissolution  est  totale: 

/3  =  température  à  laquelle  le  solide  commence  à  «eparaitic. 


P- 

ty 

t. 

P- 

*'. 

[1 

8,640) 

2f)(î 

'9,2 

85 

256 

i2,95(') 

0 

2.6,8 

!  I  j 

242 

14,2  (*) 

AO 

28,9 

<44 

229 

14,6 

26  2 

29,6l  6  1 

188 

196 

14.97 0  > 

25 

D'après  la  méthode  employée  les  données  précédentes  sont 
valables  à  volume  constant  et  pas  à  pression  constante. 

')  Point  critique  de  saturation  :  calculé. 

-)  D'après  Waldrn,  Z.  physik.    Chem.,  55,  7 1 4  - 

3)  D'après  Loum  de  Bruyn,  Z.  physik.  Chem..  10.  783. 

')  D'après  Waloen,  toc.  cit. 

i)  Maximum  de  la  courbe  de  solubilité  =  192*. 

Solvant:    Alcool  méthylique  (à  la  lemp.  critique). 

i  l>.  Corps  dissous  :   Différents  sels 

Solul'ilil'--  calculée  d'après  l'élévation  de  la  température  cri- 
tique des  solutions  saturées  par  le  sel  d'après  la  formule 

.16  =  élévation  de  la  température  critique  ; 

k  =  56'5oo  (  M.  Ckntnkkszwkii,  Z .  physik.   Chem  ,  61,  36a  ;) 

s  sa  poids  en  grammes  du  sel  dissous  ; 
M  =  poids  moléculaire  du  sel  dissous  ; 

L  sa  poids  en  grammes  du  solvant. 


Sel. 

KC1... 
NaCl.  . 
KBr.  . 
BaBr2. 
NaBr. 
HgCI2. 


Solubilité 

dans  1006 

de  la  solution . 


bel 


o 

o.  1 
0,2 
0,4 
o;9 
1  ,  >• 


Solubilité 

dans  100* 

de  la  solution. 

s 
i,5 


CdCl, 

Kl 8,6 

HgBr,. I  légère- 

Hgl2 <     ment 

Cdlj '  soluble. 


5.   Solvants  divers. 
Corps  dissous  :  HgClj  et  S  Jaune  cristallisé.        /  —  l'y 

(  K.-A.  HOPMANN,    H.    KlRMHKNREl TUER    Ot    A.   TlML,    £er. 

Dtxch .    Chem.   Ces.,  43,    188), 


Grammes  du  corps  dissous 
dans  l™*1  du  solvant . 


Solvant. 

Chlorure  d'éthylène 

Éthane  tétrachloré 

Chloroforme 

Élhylène  dichloré 

Élhane  pentachloré.. . . . . . 

Éthylènei  trichloré 

Éthylène  perchloré 

Tétrachlorure  de  carbone. 


HgCI,. 

S. 

1,216 

0,83  1 

0,1  J6 

2 .  o63 

0 , 1 20 

>,  1 10 

1,237 

0.039 

2,421 

o,o36 

2,143 

0,012 

> .  537 

1  on  mesura 

ble 

1  ,354 

6.   Solvant  :   Acétate  déthyle. 

Corps  dissous  :  différents  sels.  1  —  18" 

1  Alex.  Naumann.    Ber.  Dtsch.   Chem.   (,cs..  43.  3i5). 

1    Gramme  de  sel 
Sel  dissous.  dan  •.  100»  du  solvant. 

Chlorure  de  mercure 2,o5 

Bromure  »  7,66 

Iodure  » 68,  o3 

Iodure  de  cadmium 54 ,3 

Chlorure  stanneux 22,40 

SbCl3 16, 9/ 

Bi  Cl» 60, 36 

7.    Solvant:   Sulfure  de  carbone. 

Corps  dissous  :  Phosphore  blanc. 

(  Ernst  CohKiN  et  Katsuji  Inouïe,  Z.  physik.  Chem..  72,  4  '  8 , 
Chem.   IVcekblc.d,  7,  2.85). 

Gramme  de  P 
t.       dans  100e  de  solution. 


--10,0. . . . 

3i  ,40 

-  7,5..-. 

35,85 

—  5,o. .. . 

4i,95 

-   3,5. .. . 

66,14 

-    3,2.... 

7', 7? 

G 

rammes  de  P 

t. 

dans 

100»  de  solution 

-.2,5. 

75,00 

-^0,0. 

81,27 

-h5,o  . 

86, 3o 

-+-10,0 

89,80 

V.  Bothmund 
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Solubilité  des  corps  solides  inorganiques  dans 
8.  Solvant:   Sulfure  de  carbone,  benzène,  toluène. 
Corps  dissous  :   Sulfures  de  phosphore 
(A.  Stock,  Ber.  Dtsch.    Chem.   Ges.,  43,   i36j. 

Une  partie  du  corps  dissous  est  soluble  dans  x  parties  du 


Corps  dissous 
Solvant. 


solvant  ;  x  est  donné  par  le  Tableau. 

P4S,. 


—    20 

O 

•7 
8o 

I!  I 


cs2 

9 
3,7 

1,0 


P.S3. 
Benzène.   Toluène. 


40 
9 


3'2 

G, 5 


CS,. 


2O00O 

35oo 


cs2. 

1200 

55o 
45o 


9a. 

(Wilhelm 

Molécules 

pour  100 

Hg(CN)2. 

7,1... 
8)7... 

10,1.. 

lo,4... 

ii,3.. 
12,9.., 

i3,8.. 
i5,8.. 

r>,<).. 


Molécules 
pour  100 

5,8 

5,9- 

10,2. 

i4,i. 
21,4. 

25,0. 


Molécules 
pour  100. 

4,9- •• 
10,0. . . 
12,)... 
14,9... 

>9,7--- 
23,4... 


Solvant  :  Pyridine.  —  Corps  dissous  :  Hg(CN)2 

Starouka,  Aiiz.  Akad.  Wiss.  Krak.,  1910,372-398). 

*  =  température  de  solidification. 

Molécules 
pour  100 
s.  Hg(CN),.        a-. 


Molécules 

pour  100 

Hg(CN)2. 


y 
1 1 

12,3 
12,2 

i3 

i3,5 
14,5 
i6,5 

20,5 


■  7,3. 
18,4. 
19,3. 
20,6. 
22 , 3 , 
22,9. 
23,7. 
2  5 , 3 , 
26,0, 


22,5 

28/. 

32 

38 
42 
43 
46 
53 
54,5 


Corps  dissous  :  HgCls 

Molécules 
pour  100.         s. 


19 
i8,5 

39,5 

52 

74,  ^ 
83 


27,0. 
28,1;. 
3o,3. 
3i,a. 
33,i. 
33,1. 


87 

(98) 
9i,5 

92 
108 
u3,  3 


26,6.. 

27 , 5 . . 
27,7. . 
29,0.. 

32,0. . 

33,8.. 

34  j  4  •  • 

38  : 3 . . 


Molécules 
pour  100. 

38, 5 . . 
4 1,0. . 
43,2.. 
î  î ,0. . 
17,5.. 
52,8.. 


5G,5 

68 

7« 

86 
1 11 
122,5 

125 

i4> 


i3o 

i37 

142 

i43,5 

i5g 

i73 


Corps  dissous  :  HgBr 

Molécules 
pour  100.  v. 


9 
43,5 

•'7 
08 

8«J 
106 


25,4 
33,9 

39,5 
il, 9 

43,9 
46,2 


0 
1 1 5,5 

1 17 

108 

1 1 3 

118 

121 


Molécules 
pour  100. 

49,6... 
54,9... 
58,8. . . 
64,o... 


123 

i3i 
i34 
i33 


différents  solvants  (systèmes  binaires)  (suite). 

Corps  dissous  :  Hgl, . 

Molécules  Molécules 

pour  100.  s.  pour  100.         s. 


3,o.. 

9,8- ■ 
«5 , 1 4 

'9,3. 
26,3. 
29,6. 


10 

42,3 
66,3 
83 


107 


3 ',,6.. 
38,o.. 
43,o.. 
46>7.. 
48,5.. 
5o,6. . 


107 

io3 

97 
88,5 

89 
89 


Molécules 
pour  100. 

3 1 , 3 .  . 
5i ,6.  . 
52,7... 
33,2. . . 
55,4... 
57,9... 


s. 
0 
93,5 

96 
108 

109 

122 

i35 


9  0.  Solvant  :  Quinoléine.  —  Corps  dissous  :  Hg(CN)». 
(Môme  auteur). 

Molécules 


Molécules 
pour  100. 


s. 

o 

45 
54 


4 ,  2 

6,0 

8,2 89(61"; 

9,'-» 99(6i") 

Corps  dissous 

Molécules  Molécules 

pour  100.  s.  pour  100 


pour  100. 
l3,2. . 


'i,7- 
9,  r. 

i3 ,2. 

23, 1 . 

26,7. 


100 
1 1 5 , 3 
i33,5 
i38 
145 


29,8. 
3i,4- 
35 ,  i . 

37,7- 
41,6. 

Corps  dissous 


>7,  i- 

22,5. 
27,1. 

Hgl, 


S. 
o 

i5i 
i53 
1 56 
160 
i63 


Molécules 
pour  100. 

43,0. 
46,1. 

48,8. 
49,5. 
54,4. 


.37 
161 

180 
192 


Molécules  pour  100. 


4,4 

88" 


HgBi2. 

8,9 
111" 


.4,3 

127" 


16  3 
«67 
170 
169,5 

i66.5 


17,6 
i34° 


9  c.  Solvant 


Molécules 
pour  100. 

.»   __ 
3,7.  .  . 

!,'.)••• 
5,7... 

/,/•■■ 

9,2... 

Molécules 
pour  100. 

4,5... 
6,9... 

9.7--- 

1  i ,  2 .  .  . 
18,8... 

2  i ,  1 . . . 


Aniline.  —  Corps  dissous  :  Ug(CN)2. 
(Même  auteur). 

Molécules 
s.  pour  100.  s. 


4' 


(?) 


26 
3o,5(?) 

35      (?) 
38,5  (?) 


1?) 


(?) 


i'J 
58,5  (?) 

65      (?) 
Corps  dissous 

Molécules 
pour  100. 


1  _, ,  2 . 
18,2.. 

19, /■■ 
a3,4.. 

H-Br,. 


77      '  ■ ' 
83,3  (?) 


84     (?) 

88,5(?) 


62,3 

75 

84 

93,5 

100 
106 


3o,6. 

32,2. 
33,9. 

33,3. 
37,3. 


109 
109,5 
1  io,5 

1 1 1 

1 12 
116 


Molécules 
pour  100 

45,5. 

49,9- 
35,4. 
39,6. 


5. 
0 

122 

>->4 

123 

1 1-, 


V.  Rothmund. 
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Lbslichkeit.  —  Solubility.  -  Solubilité.  -  Solubilità. 


Solubilité  des  corps  solides  inorganiques  dans 
Corps  dissons  :  Hgl,. 


Molécules 

Molécules 

Molécules 

pour  100. 

s. 

pour  100. 

s. 

pour  100. 

S. 

5l9... 

12 

'9,9 ■•• 

48,5 

33,o. . . 

128 

8,2... 

22,5 

25,8.. . 

53,5 

35,6... 

140 

io,3... 

29 

29,3... 

io5 

37,5... 

i47 

14,9... 

4< ,5 

31,7... 

122 

39)2... 

i56 

[6,6... 

45 

32,4... 

(55) 

10.  Solvant  :  Pyridlne.  —  Corps  dissons  :  HgCl,. 
(H. -S.  McBride,  /.  physik.  C/iem.,  14,  196). 

Phase  solide  :  HgCl,.2C5H6N 
t  =  point  de  fusion . 


t. 


Grammes  de  HgCl, 

pour  100» 

de  solution. 


Grammes  de  HgCl, 

pour  100e 

de  solution. 


—32,8 2,76 

-21,9 7,86 

+-  0,02 ■  3 , 1 4 

12,58 '7,34 

■8,78 19,78 

23  ,60 21  ,59 

27,23 22,63 

3  1  ,o5 24  ,46 

40,90 29,29 

5o,io 34,94 

60,  o3 4o,36 

7°, '5 46,44 

Phase  solide  : 
HgCl,.CsHsN. 

Grammes  de  HgCl., 
pour  100B 
t.  de  solution. 

74  "7 48,38 

83,5 5o,53 

86,5 52,37 

87,3 52, 0>. 

90,4 .' .  .  .  53, 5o 

97,° 56,45 

SJQ,5 r'n,°7 

99,5 57,01 

100,5 57,84 

'°4,  ' 60,09 

104,2 60 ,  72 

io4,7 r>8,97 

107  o 63, 06 


70,8. 
74,6. 
75,2. 

76,4. 


....  45,77 

....  48,00 

....  48,38 

....  49, i5 

78,0 49, 7» 


78,7- 
80 , 2 . 

82,5. 
89,0. 
90,8.. 

94,'. 


5o,37 
5i  ,52 
52, 40 
56,45 
57,01 
60,09 


Phase  solide  : 

3  HgCl,.C,H,N. 

Grammes  de  HgCl, 

pour  100* 

de  solution. 


94 , 7  • 

95,2. 
106,4. 
109,8. 


....  60,72 

....  60,77 

....  61,93 

62,58 

1 13,6 63, 06 

114,0 63, 18 

!  1  3,7. 63,37 

118,2 64 ,  09 

12.4,2 65,00 

129,4 65,63 

i45,5 69 ,  66 


Points  de  transition. 
H«Clî.aCIH,N1       HsCK.C.H.N 


106.2.     HgCl,.    C5HSN, 


3HgCI,.CsH5N, 


solution  el  vapeur. 
» 


différents  solvants  (systèmes  binaires)  (suite). 
Point  de  transition  métastable . 
94,7.     HgCI,.2CH5N,     HgCI,.3C,H,N,   solution  el  vapeur. 

Points  de  fusion  métastable. 

96...     HgCl,.iC,H5N. 
120...     HgCl,.    C,HSN. 

11.  Solvants  :  Différents  liquides  organiques. 

Corps  dissous  :  Combinaisons  halogénées  de  Al  et  Sb 
(Boris  N.  Menschltkin,  Ann.lnsl.Pol.  P.-le.-Gr.,  XIII,  1,  elc.). 

Les  diagrammes  des  systèmes  sont  donnés. 

Méthode  :  Pesée  directe. 

t  =  température,  degrés  C. 

(Les  valeurs  entre  parenthèses  se  rapportent  à  l'équilibre  labile). 


Solvant  :  Benzophénone. 
Corps  dissous  :  AlBr,,. 
Molécules 


Molécules 

t.            pour  100.  t.  pour  100. 

o  0 

48 o  i3o. ...  43,2 

45 8,5  140 ,j8,4 

42 i3,8  142. .. .  5a 

38 i8,3  140 52,i 

5o 21  i3o. . . .  54  ,5 

60 23,4  120. . . .  56,7 

70 25,7  1 10. . . .  58,6 

80 28, 1  100. .. .  6o,3 

9° 3o,G  90 61,7 

ioo 33,4  80. . . .  62,9 

110 36,3  70. . . .  64  , 1 

120 3g.,6  60. . . .  65, 1 


Molécules 

t.  pour  100. 

o 

5o 66,0 

38 67,2 

5o 70,7 

60..    ..  74,2 

70..    . .  78,3 

80 83,3 

85 86,7 

90 90,7 

93 94,8 

96 100 


Solvant  :  Benzophénone. 
Corps  dissous  :  AlClj. 


Molécules 

t.  pour  100.  /. 
0                                         0 

48. o  i3o.. 

44 ii,3  125. . 

3g,5...  20  120.. 

5o 22,3  110.. 

60 24  , 5  1 00 . . 

70 27,0  90 . . 

80 29,8  80.. 

9° 32,9  70.. 

joo 36,3  60. . 

110 4°  80. . 

120....  44,4  100.. 

125 46,6  120.. 


Molécules 
pour  100. 

5o 

53,3 

54,5 

56,5 

58,i 

59,5 
60,9 

62,2 
63,5 
64,2 
65,3 
66,9 


t. 

o 

1S0. 

140. 

i5o. 

160. . 

170.. 

180., 

i85., 

190., 

192. 

194.. 


Molécules 
pour  100. 

68,1 

69,9 

72,1 

74,9 
78,4 
83,3 

37,1 

9', 7 

94,8 

100,0 
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Solubilité  des  corps  solides  inorganiques  dans 
Solvant:   Bromure  d'éthylène  (C^HiBr*). 

Corps  dissous  :  AlBr3. 

Molécules 
pour  100.  t. 


10. 
6. 

2. 

■    2. 

10. 


Molécules 
pour  100. 


o 

8,4 
iG,o 

22,9 

28,4 


20. 

3o. 
40. 
5o. 
Go. 


33,1) 
4o,i 

47,2 

56,1 
63,6 


t. 

0 

70. 
80. 
90. 

96. 


Solvant  :   Benzène  (C6H6). 
Corps  dissous  :  SbCl3. 


Molécules 
/.  pour  100. 

o 

5,0...       o 
4 2,6 

' 7>' 

10 10, 1 

20 1 3  , 1 

3o 16  8 

4o 21,4 


t. 

0 
5o. 

.60. 

70. 

75. 

77,5. 
79 

77,5- 


Molécules 
pour  100. 

27 , 2 

34,7 
45,2 
53,i 
58,7 
66,6 
73,4 


Molécules 
t.  pouriOO. 

o 

5,6. . .  o 

4,5...  1,9 

i5 3,o 

25 4,3 

35 6,0 

45 8,6 

55 12,1 


Solvant  :   Benzène. 
Corps  dissous  :  SbBr3. 

Molécules 
/.  pour  100. 

o 

65 .7,1 

75 24,9 

80 3o,7 

85 38,4 

90 {8,2 

9i,5...  58,i 

92  ,5. . .  66,6 


Solvant  :   Chlorobenzène  (C6II3C1). 
Corps  dissous  :  SbCI3. 


Molécules 
t.        pour  100 


-45,2. 

-47- ■ 

-4o. 

-3o. 

-20. 

-i5. 


c 
2,2 

3,6 
6,0 

9,o 
11. 6 


Molécules 
/.  pour  100. 

(I 

-10 i4,4 

-  5 19,4 

o 28,1 

(4i.  ...    (4>,i) 

10 32,5 

20 38,7 


t. 


Molécules 
pour  100. 


72,7 
82,3 

92,2 
100 


Molécules 

t.  pour  100. 

750.....  78,5 

70 8  5,3 

62 89,3 

67/j...  94,2 

73 100 


Molécules 
t.  pour  100. 

o 

91,5...     73,7 

9° 76,7 

85 84,9 

9° 9i,4 

92 94,8 

94 100 


Molécules 
pour  100. 


o 

3o 47,1 

4o 56,2 

5o 66,6 

60 78,7 

70 94,3 

73 IOO 


différents  solvants  (systèmes  binaires)  {suite). 
Solvant  :    Chlorobenzène   ( f<c II3 Cl ) . 
Corps  dissous  :  Sblir, . 


u 

-45,2 

-47.. 
-40.. 

— 3o.. 
— 20. . 

—  [O.  . 


Molécules 
pour  100. 


3,2 

4,3 
5,6 


Molécules 

/.  pour  100. 

o 

° 7,2 

10 9,2 

20 11,8 

3o 1  5,4 

40 20,8 

5o 28, 1 


Molécules 

t.  pour  100. 
0 

60 37,6 

70 5o,o 

80 66,6 

9° 89,6 

94 1 00 


Solvant  :  Bromobenzène  (f.6H3Br). 

Corps  dissous  :   SbC!3. 

Molécules 
t.  pour  100.  t. 


Molécules 
pour  100. 


— 3i,o 
— 32,5 

(-35). 
— 3o.. 

—  2J.  . 

—  20. 

— 15.. 
— 10. . 


o 

3,4 

(6,4) 

4,8 

7,6 

10,7 

»4,i 

17,8 


■  j  . , 

o. 

3.. 

(6). 


21,7 
26,6 
3i,8 

(4  1,9) 


(7)....    (5o,o) 

10 36,4 

•     43,2 


40. 
5o. 
60. 
65. 
70. 
73. 


20. 
3o. 


5o,8 


Solvant  :   Bromobenzène  (C6H5Br). 
Corps  dissous  :  SbBr3. 


o 

-3i. 

-32. 
-25. 

-i5. 

-  5., 
5. 


Molécules 
pour  100. 

o 
2,6 

4,4 

6,9 

9,9 

■  3,4 


Molécules 
t.  pour  100. 

0 

i5 17,4 

25 22 , 2 

35 22,7 

43 34,4 

55 42,6 

65.'. . . .     52,6 


Solvant  :  Iodobenzène  (C6H5I). 
Corps  dissous  :   SbCI3. 


t. 

-28°,  6 
-3o.. 

-35). 
-4o). 
-45). 
-35). 

-25). 

-i5)  . 


Molécules 
pour  100. 

o 

2,4 

(11,7) 

(20,8) 

(27,2) 

(3o,9) 
(33,9) 
(37,2) 


(-  5).. 
-34,5. 

-25... 

— i5... 

—  5... 


Molécules 
pour  '00. 

■    (4o,7) 
10,7 

■  6,4 

.      24,7 

39,1 


(—  3)....    ^47, 2) 

5 14,5 

i5 18- 


25. 

35. 
45. 
35. 
65. 
70. 
73. 


Molécules 
pour  100. 

59,2 
68,8 
80,6 
87,2 

9â,° 
100 


Molécules 
t.  ponrlOO. 

o 

73 65,2 

85 81,1 

9° 9° ,  ° 

<)4 100 


Molécules 
pour  100. 

53,9 
60, 1 
67,5 
76,2 
87,4 
95,0 
100,0 
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Solubilité  des  corps  solides  inorganiques  dans  différents  solvants  (systèmes  binaires)  {suite) 

Solvant  :   Iodobenzène. 

Solvant  :  Nitrobenzène  (CeHjNOî). 

Corps  dissous  :  SbBr3. 

Corps  dissous  :  SbClj. 

Molécules                        Molécules 

Molécules 

Molécules                        Molécules 

Molécules 

t. 

pour  100.            t.            pour  100.           t. 

pour  1 00r 

t.           pour  100.                t.        pour  100. 

/. 

pour  100. 

0 

—28 

0                                      0 

■       67,0 

6.  .  .  .       0                 — 13,5.     27/J 

^9,2 

—  3o, 

5. .       .j,o            20 3i ,  5            80. . . . 

•       78,2 

) 7,0               -10,5.     2g,  8 

25 

63,0 

—3a. 

8,7             3o ->7,3            90. . . . 

91.9 

—   2.  .  .  .       12,1                —   7,5.      35,2 

35 

6-,  6 

—20. 

...      i3,f>             4o |3,7            f)4 

100 

—  6. . . .     16,5            —  6,5.      jo,7 

45 

72,8 

—  10. 

—  10....     20,3            —  6 . . .     5o ,  0 

55 

79,o 

0. 

— 14. ...     2.3, 5             —  6,5.     52,8 

65..... 

87,2 

( — i8j...    (26,2)           —  5...     53,o 
— 16,5.  .     25,»                   5. . .     55,8 

9^,7 
100 

Solvant  :  Paradichlorobenzène  (  (',-, H;('.l,  1. 
Corps  dissous  :  SbClj. 

{)■ 

73 

Solvant  :  Nitrobenzène. 

Molécules                        Molécules 

Molécules 

t. 

pour  100.            /.            pour  100.           t. 

pour  100. 

Corps  dissous  :   SbBr3. 

0 
54,5. 

0                                      0 
0                 39,5. . .     29,  5            60. . . . 

66,5 

Molécules                        Molécules 

Molécules 

6,3             45 37,5            65 

•       9'.' 

t.            pour  100.            /.            pour  100. 
0                                     0 

t. 
0 

pour  100. 
J9,i 

\rj>. . . 

40... 

100 

1 8,6               5    .           35,3 

65 

66,4 

74,9 

Solvant  :  Paradichlorobenzène  (p-C6U,C\i 

). 

85 

86,0 

Corps  dissous  :  SbBr3. 

-i5....     29,7             35 47,4 

9° 

93,0 

(—17).  ..    (3r,g)           45 52,8 

\)i  •••• 

100 

/. 

Molécules                        Molécules 
pour  100.            /.            pour  100.           /. 

Molécules 
pour  100. 

u 

0                                                     n 

Solvant  :   Métadinitrobenzène  (m-C6 

H4(NOi) 

1). 

54,5. 

. . .       i>                65 ^9)5            8  5. . . 

•       68,9 

Corps  dissous  :   SbClj. 

5 1,5. 

.       85,2 

48,5. 

100 

Molécules                       Molécules 

Molécules 

. . .     18.7            80 56,2 

/.           pour  100.           /.           pour  100. 
0                                       0 
9° "             (—10)....    (J7,7) 

0 
(0).  ... 

pour  100. 
(78,0 

Solvant  :  Paradibromobenzène  (/>-<'f,lK  lir 

1). 

80 l4,'>               (l0).  .  .  .     (62,4) 

20 

65,2 

Corps  dissous  :  SbCI3. 

70 ?r>,3           («7» 5).  •    (44, r>) 

3o..... 

68,8 

Molécules                       Molécules 

Molécules 

60 33, s           (2.8,5).  .    (5o,o) 

4» 

73,2 

/. 

pour  100.             /.             pour  100.           /. 

pour  100. 

JO. . .     . 

78,5 

» 

•1                                       0 

60 

85,8 

«8 

■        »7,I 

(0 (59,9)         (20).  ...    (66,2) 

70 

95  |2 

85.  .. 

95.'. 

(  —  11).    .  .  .     (62,2)             (H)).    ..  .      (73,5) 

73 

IOO 

80 

...     1 5,8            49,5..-     04,9            "3.... 

100 

-jj.  .  . 

•••      35,7             (k 79,8 

Solvant  :  Métadinitrobenzène  (m-C 
Corps  dissous  :  SbBr(. 

iH;(NOS) 

j). 

Solvant  :  Paradibromobenzène. 

Molécules                        Molécules 

Molécules 

Corps  dissous  :  SbBr3. 

t.            pour  100.            /.            pour  100. 

t. 

pour  100. 

Molécules                        Molécules 

Molécules 

0                                         0 
90 0                 55 49,  ' 

70 

70.8 

t. 

pour  100.            /.            pour  100.           t. 

pour  100. 

75 

76,0 

88.. 

...        0                 65 Ji?  ,0             90. .  .  . 

•       9',« 

80 16,2            47,5-  •  •     54,4 

80 

81,7 

85... 

6,8             70 5q,  1             92. .  . . 

•       95,4 

85 

87,8 

80.. 

18,0             75   ...  .     66,.5            <i4.  .  . 

100 

70 3i,8             55 58,8 

9° 

94,2 

...     29,5             80 74,4 

65 38,5             60 62,2 

60                 44,3             65..    ..     66,2 

94 

IOO 

...      4 1,5             85 8i.o 
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Solubilité  des  corps  solides  inorganiques  dans 
Solvant  :   Toluène  (C6H6.CH,  i- 
Corps  dissous  :   SbCI3. 


t. 

o 

-93. 

-94. 
-70. 

-5o. 
-40. 
-3o. 
-20. 


t, 

o 

-93. 

-5o. 

-3o. 

-10. 

o. 

10. 

20. 

3o. 


t. 

o 

-93.. 

-60. . 
-40.. 

-20.  . 
O.  . 


Molécule^  Molécules 

pour  100.  t.            pour  100. 

o 

o  — ÏO i4,4 

0,5  0 22,1 

.       1,4  6 28,6 

3,3  11 35,7 

,       5,1  (-  8).  ...    (27,0) 

7,2  20 4o,5 

.      10  3o •   47,6 


Molécules 

/.  pour  100. 
o 

40 jg,3 

42,5...  66,6 
40   .    ..        71,1 

5o 77, « 

60 83,8 

70 94,7 

"3 100 


Solvant  :   Toluène  (C6H5CH3). 
Corps  dissous  :  SbBr3. 


0 
-93... 

-93,5. 

-70... 

-5o... 

-3o... 

-10. . . 

-   1 . . . 


Molécules 
pour  100. 

o 

o,3 
1,2 
2,6 

5,2 

.      i3,3 
.     22 , 4 


Molécules 
t.  pour  100. 

o 

10 28,8 

20 36,7 

3o 47,5 

(34).  ...  (54,o) 

4o. ... .  5i , 5 

5o 56,3 

60 62,3 


t. 


Molécules 
pour  100. 


différents  solvants  (systèmes  binaires)  (suite). 
Solvant  :    Propylbenzène  (C6Hs.C3II7). 

Corps  dissous  :  SbCI3. 


7° 69,4 

8° 79,4 

85 85,2 

9° 92,6 

94 ïoo 


Solvant  :    Éthylbenzène  (C6H5.r.,H5). 

Corps  dissous  :  SbCl,. 

Molécules  Molécules 

pour  100.  t.  pour  100.  t. 

o  o 

36,4 
5o 


0,1 
o,6 

',1 
3,6 
5,6 

9,4 
16,8 


35.. 

39.. 

37.. 

35.. 
(33). 
(.5). 

(25). 

3-.. 


•>7,7 
61,8 

(65,7) 
(37,8) 
(47,5) 
66,6 


(36,8). 
(33)... 
4o.... 
5o.... 
60.... 
65.... 
70.... 
73.... 


Molécules 
pour  100. 

(68,1) 

(65,7) 
70,3 
77,3 
85,5 
90,3 

95,6 
100 


Solvant  :  Éthylbenzène  (C6H5.CîH;.). 

Corps  dissous  :   Sblfr, . 

Molécules  Molécules 

pour  100.  t.  pour  100. 

o 

•       9.8 


0,4 
1 

2,3 

-   -3,9 
6,4 


10. 
20. 

25. 

29. 

40. 

5o. 


!9,5 

28,6 
37,8 
44,6 
5i,6 


t. 

o 

60. 
70. 
80. 

85. 
9°- 
94- 


Molécules 
pour  100. 

59,8 
67,4 
77,4 
85 

92,6 
100 


—701. 
— 5o). 
-4o). 
-3o). 
— 20). 
-10). 
-  5;. 

(o). 
(i,5). 

(')• 


Molécules 
pour  100. 

•  (0,6) 

•  ('-,8) 

•  (5,2) 

•  (8,8) 

•  04,8) 

•  (25,i) 
.  (32,4) 

•  (43,3) 
.  (5o) 

•  (5i,i) 


o 

-70.. 

-5o.. 
-4o., 
-3o.. 

-20. , 

-10. . 

-  5. , 

o. 


.Molécules 
pour  100. 

0,2 

«,5 

3,0 

3,5 

9,7 
16,2 
20,5 
26 , 2 
35,6 
4' ,'' 


.Molécules 

t.  pour  100. 
o 

8,5. . .  53,2 

10. ... .  53,6 

20 56,9 

3o 60,6 

4o 65,5 

5o 72 

60 81 

65 86,8 

7° 95,1 

73 100 


Solvant  :    Propylbenzène  (C6H;.C3H7). 
Corps  dissous  :  SbBr3. 


M 

jlécules 

/. 

pour  100. 

0 

80.. 

o,4 

60. . 

',2 

40.. 

3,4 

3o.. 

5,5 

20. . 

9,5 

10. . 

17,2 

5 . . 

24,3 

t. 


Molécules 
pour  100. 


(-  i,5).  (33,3) 

(-20)..  (23,3) 

o. . .  25,8 

10...  27,8 

20. . .  3o,5 

3o. . .  34, 1 

40   ..  38,6 


Molécules 

/.  pour  100. 

5o!....        44,3 

60 5 1 , 5 

70 6i,5 

80 73,5 

90 9° 

94 100 


Solvant  :   Isoamylbenzène  (C6H6.C5Hn). 
Corps  dissous  :  Sbf.l3. 


Molécules 
t.  pour  100. 

o 

—80 3 

—70.. 5,4 

—60 8,4 

— 5o 12,4 

—4o 17,9 

-3o) (27,3) 

~25) (34,4) 

—22) (40,7) 

—20,5) (5o) 


— 22). 
-45). 
-35). 

—25.. 

— 15.. 
—  5-.. 


(54) 

(«7i" 
(22,8) 

29,3 

36,6 

45,6 


o 
(O)... 

(5)... 

(7,5). 

(-21).., 

(-10)... 

o.  . . 

10. . . 

20 . . . 

3o... 

40... 

5o... 

bo. . . 

65... 

70... 

73... 


Molécules 
pour  100. 

(52,3) 
(60, 3) 
(66,6) 
(44,2) 

(44,9) 

46,3 

48,8 

52,5 

57,3 

63,4 

7', 4 

81,7 

88 

95,5 

100 
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Solubilité  des  corps  solides  inorganiques  dans  différents  solvants  (systèmes  binaires)  (suite). 

Solvant  :    Isoarnylbenzène  (CtH|.CsHn). 

Solvant  :  Chlorure  de  benzoyle  (C6H5.COCI). 

Corps  dissous  :  SbBrs. 

Corps  dissous  :  AlBr3. 

Molécules                        Molécules                        Molécules 

Molécules                        Molécules                        Molécules 

t.            pour  100.            /             pour  100.           /.             pour  100. 

/             pour  100.            /.            pour  100.           t.             pour  100. 

—7° >,9        (— 13) (24,9)           5o 35,8 

0                                       «1                                     0 
—  o,5..       0                 85 47                4o 72,6 

— 5o....       3,6         — 10 17                60...    .       43,3 

—  2  ,  ') .  .       6,5             90 5o ,  8            60 79 , 4 

— 40.  .  .  .        5,i               0 18,2             70 54,o 

—  5.    ..      i3                80. ...  .     52,8            70 83, <) 

—  3o....       7,1         -     10 10,9            80 68,5 

10....      17,4             60 56                80 89,2 

3o 24,6            40..    ..     59,5            90 g5,8 

— 17....      16,4             3o.....     25,')            94 100 

5o....     3i,8             20 63,i             96 100 

(— 15)...    (19,4)           4o 3o,3 

70. . .  .     4°                  7 65, 5 

80 14,3             20 67,9 

Solvant  :  Chlorure  de  benzoyle '(C6H5.C0C1). 

12.  Produit  de  la  solubilité  [(voir  Chap.  V,  9) 

Corps  dissous  :   Al  CI,. 

(J.  Kkustadt,  Z.  Electroch.,  16,  868)]. 

Molécule*                         Molécules                          Molécules 

t.            pour  100             /.            pour  100.           1.             pour  100. 

Température  ambiante. 

—  o,5..       0                 60 33,o            80 'J2,9 

—  4----       7,9            7° 37,5            70.....       55,i 

Solvants. 

—  7,5..      12,7             80 4^,2            (>° ^7 ,2 

Corps  dissous.                          Alcool  méthylique.     Alcool  éthyliquc. 

0 14,'            9° •     47.  '            4» 61,0 

20....     18, K            93 48,7 

4o. .  .  .     25,0             90 5o,6 

AçCl 2,0.10"                  1,8.10-'* 

VII.  Solubilité  de  corps  inorganiques  solides  dans  des  solutions  de  corps  inorganiques. 

(Systèmes  ternaire 

•s  et  quaternaires.) 

1.  Solubilité  de  HjlHij  dans  des  solutions  aqueuses  de  chlorures 

•la.  Solubilité  de  N  M;  Cl,  KG,  NaCl  dans  des  solutions  aqueuses 

et  d'acide  chlorhydrique  (W.  Herz,  Z-  anorg.  Chem.,  66,  35g). 

de  MCI  (H.-E.  AnMSTRONG  et  J.-V.  Evhk,    Proc.   H.  Soc., 

Concentration          Concentration 

Lor/rioii,  [A],  84,    127). 

du  chlorure                 deH3B03 

Concentration       Poids  de  sel 

/.                     en  mol. -litre.            en  mol.  litre.        Phase  solide. 

Sel  dissous      duHCIg.-mol.          dissous          Solubilité 

>5" 0                                  0,901                   HjBOj 

/          (  l'hase  solide).     p.  1000*  d'eau    dans  iooo?d'eau.     moîée. 

0" NHjCl                  0                   298,40               5,5g 

>>    «                       l                  286,4')              5,36 

»    »                                            271  ,2  i               5, 08 

»   1  ,o3      »                      0,765                       » 

»   »                       1                 245,35             4 ,60 

2r)° >>                                   0                            i95,  IO                     7,40 

»    »                          l                     18o,85               7,i3 

,.   0,82  NaCl                 0,849                     " 

»    »                         j                    366,oo               6,85 

»    I  ,52       »                          0,825                           » 

»    »                         1                    1 39,o5               6,35 

»    2,94      "                      0,820                       » 

0"  . .    . .         NaCl                    0                  357,75              6,  i3 

......             »                       y                  341,70              5,85 

> o,79    »                   °i944                   >' 

»  . .  . .         »                y             324 ,45          5, 56 

»    »                         1                   291 ,20              4  -99 

i5" »                        0                   >6o  ,80               6,18 

»    »                         J                   344 , 5o               5,90 

i  .. . .. 

»    »                                            329, o5               5,64 
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Solubilité  de  corps  inorganiques  solides  dans  des  solutions  de  corps  inorganiques  [suite). 


2rt.  Solubilité  de  NH4C1,  KCI,  NaCl  dans  des  solutions 
aqueuses  de  H  Cl  (suite). 

Concentration       Poids  de  sel 
du  H  Cl  g. -mol.  dissous  Solubilité 

.   p.iooos-d'eau.     dans  iooos  d'eau,    moléc. 


25° 

o" 

» 

» 

» 

25" 

» 


Sel  dissous 
(l'hase  solide) 
NaCl 
KCI 


298, 10 
283,55 
267,25 

250,00 
2l4,25 

359, i5 
34 i,55 
324, 3o 
289,60 


5, 10 
3.,  81 
3,59 
3,36 
2,88 
4,82 
4,5g 
4,35 
3,89 


26.  Solubilité  de  KCI  dans  des  solutions  aqueuses  de  KN03 

(mêmes  auteurs). 

Concentration  Poids  de  sel 

de  KNOj  dissous 

t  en  mol.-g.  p.  iooo^d'cau.     dans  iooo*d'eau. 


»    

1 
i 

»    . 

1 
2 

»    

1 

0 

»    

1 

«... 

1 

2 

»    .... 

1 

»       .... 

I 

283,55 
284,25 
283,60 
287,60 
364,i 5 
365,oo 
36i ,65 
358,8o 
355 ,20 


Solubilité 
molécul. 
3,8i 
3,8i 
3,8i 
3,86 
4,89 

4,9° 
4,86 
4,81 

4,77 


Solubilité  de  NaCl  dans  des  solutions  aqueuses  de  NaN03 
(mêmes  auteurs). 

Concentration  Poids  de  sel 

de  NaNO,  dissous 

1  en  mol. -g.  p.  iooo*d'eau.    daus  1000» d'eau. 

359,65 
355,90 
35i ,20 
342,i5 
362,95 
356,65 
352,3o 
343,65 
325, 5o 


»    

1 

4 

»    

1 
1 

»    

1 

5" 

0 

»   ...    . 

1 
4 

»   .... 

1 

i 

«• 

1 

«   

2 

Solubilité 
molécul. 

6,16 

6,09 

6,02 

5,86 

6,20 

6, 1 1 

6,o3 

5,88 

5,58 


2rf.  Solubilité  de  KN03  dans  des  solutions  aqueuses  de  KCI 

(mêmes  auteurs). 
Concentration  Poids  de  sel 

de  KCI  dissous 

/  g. -mol.  p.  looosd'eau.    dans  iooo*d'eau. 

25" o  384,48 

» 1  324,85 


Solubilité 

moléc. 

3,8o 

3,21 


3a.  Solubilité  de  NaCl  dans  des  solutions  aqueuses  de  Na20 
(F.-A.-H.  Sciireinemakers,  Arcli.  tiécr .  Se.  ex.  nat.  [2],  15, 
92,  etc.). 

La  solution  contient  en  poids 

Na20  p.  100.    NaCl  p.  100.  Phase  solide. 

26,47  NaCl 

21,49  » 

i3,62  » 

4,36  « 

2,40  » 


t. 

3o° 

» 


o 

4,77 
12,22 
24,48 
29,31 
37,85 
4',42 
42 


o,97 
o 


NaCl  +  NaOH.H20 
NaOH.11,0 


3  6.  Solubilité  de  NaCl  dans  des  solutions  aqueuses  de  HC1 


t. 

3o" 

» 
» 


(même  auteur,  p.  92). 
H  Cl  p.  100.       NaCl  p.  100. 


o 

6,93 
12, 5o 
17,35 
35 ,60 


26,47 
16,16 

9,35 

4,52 

o,  1 1 


Phase  solide. 
NaCl 


3c.  Solubilité  de  Na-> SOv  dans  des  solutions  aqueuses  de  NaCl 
(même  auteur,  p.  81). 

NaCl  p.  100.      Na2S04  p.  100.  Phase  solide. 

o  n,5 

5,4'2  7,86 

1 1 , 5 1  5,87 

15,97  5,23 

2f,o3  5,26 

23, 3y  5,64 

23,21  2,26 

O 


t. 

i5" 


Na2SO*.ioH20 

» 
» 


26,3 


NaîSC\.ioH,0,  NaCl 
NaCl 

» 


3  d.  Solubilité  de  (NH4  )2  SC\  dans  des  solutions  aqueuses 
de  NH4CI  (même  auteur,  p.  117). 
NH4Clp.  100.    (NH4),S04p.  100.        Phase  solide. 


t. 

3o 


o 

6,86 
14,62 
17,60 
•7, 93 
>9,»7 
'9,97 

22,3 

24,06 

29,5 


44 
36,  i5 

(NH«)sS04 

» 

28,6 

» 

25,69 
25,8i 

(NH4)2SO;  +  NHtCl 

» 

23  ,22 

NH4CI 

21,3 

» 

16,33 

» 

12,72 

» 

0 

» 
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Solubilité  de  corps  inorganiques  solides  dans 

4  a.  Solubilité  de  LiiS04  dans  des  solutions  aqueuses  de  HtS04 

(  Poids  pour  ioo). 

(G.-C.-A.  van  Dorp,  Z.phjsik.  Chem.,  73.  289). 
HjSO,  Li,S04 

t.  pour  100.  pour  100.  Phase  solide, 

io".  .    ..        5,o>  22,74  Li,SOv  H;0 

»     12,23  20,45  » 

1 5 , 3  7  19,11  » 

»   1 6 , 60  19.10  » 

»    32,7  i3,37  » 

»   36,9  11,90 

»   '12,98  10,57  " 

«   48,00 


des  solutions  de  corps  inorganiques  (suite). 


"  32,72 

»  54,5.1 

»  55 ,  08 

»  56,3 

»  61,46 

»  61,82 

»  62 , 1 4 

"  62,49 

» 65,7 

»  69,4 

»  77,3 

"  7M3 

»  81,2 

»  81,7 

> 82,3 

»  83,43 


10,20 

11,44 

12,92 

i3,6y 

11,87 

•7," 

'7,o 

•5,97 
18,89 

i6,55 

i3,75 

1 1 ,3i 

11,64 

13,28 
i3,85 
i5,5 
15,65 


» 

Li,SOt 

» 
» 
» 

LijSOv.  H,SG\ 

» 

» 

» 
a 

» 


Au.  Solubilité  de  (NHv),SOt  dans  des  solutions  de  MjSfU 
(Poids  pour  100)  (Mémo  auteur,  p.  285). 

1I,S04     (iNH4),S04       H,0 
t.  pour  100.     pour  100.     pour  100. 

io"...      10, 63  43,59  45,79 

46,o") 


10,70 

i3,i8 

.6,67 
2 5,82 
27,33 

32,32 

33,12 
33,84 
33,96 
38, 5 1 
42,12 
45,8 

45,77 
56,55 
6.1,43 
62,46 
63,12 


43,25 


44,i 


42,06 
4 1 , 1 5 
4i,l6 
44,63 
45, 5o 
45,52 
45, 3i 
35, 3: 
3o,  1 
24,88 
24,3 
16,98 
20,  { 1 
H  ,4 

9.4,2 


41,27 

33, o3 
3i,5i 
22,26 
21,83 
20,64 
20,73 
26 , 1  ■>. 

*7,7« 
29,32 

?9,93 
26,37 

«7, 'f' 

1  ; ,  1  ; 
12,  68 


Phase  solide. 

(NHv),SO; 

(NHOtSO» 

(NH4),SOt 
^[(NHO.SO^.H.SO^ 
[(NH»)1SOv],.H,S04 

» 


(NHv)HSOl 


H,S04 

(NHt),SO, 

H30 

/. 

pour  100. 

pour  100. 

pour  100. 

Phase 

solide. 

3o\. 

•     62,57 

27,67 

9,76 

(NH»)HSO» 

»  , . 

.     62,83 

'•9,75 

8,4a 

» 

»  , . 

.     62,56 

3o,26 

7,28 

» 

»  .. 

•     62,67 

3i,86 

5,47 

>i 

»  •• 

•     62,59 

33,7 

*>     »  ■ 

» 

»      t   t 

.     61, 63 

36,75 

1,72 

» 

»      ,   , 

.     62,23 

36, 95 

0,82 

» 

5  a.  1 

Solubilité  d 

e  NaSO;  d 

ins  des  soluti 

ons  aauei 

ises  de  NaOH 

(J.  D'Ans  et  0.  Schreiner,  Z.  anorg.  C/wm.,  67,  437). 
Mol.de  (.NaOH),    Mol.deNaS04 


dans 

dans 

t. 

1000»  solution. 

1000*  solution. 

Phase  solide. 

25"  .  . 

0,074 

i,4" 

Na,SCvioH,0 

»    .  . 

0,70 

1,08 

» 

»     ,  . 

',47 

°,9° 

Na 

-SOi.ioHjO-t-NaiSO» 

»    .  • 

2,02 

0,59 

Na.SOi 

))    , 

2,82 

0,24 

» 

,)     ,  t 

3,52 

0 , 1 26 

» 

»    .  . 

5,83 

0,010 

» 

'.'>/>■  Solubilité  de  K,SO;  dans  des  solutions  aqueuses  de  KOH 

(mêmes  auteurs). 

Mol.  de  (KOH),  MoI.deK;S04 
dans  dans 

t.  1000»  solution.  1000»  solution.  Phase  solide. 

i5" o,a58  o,433  K2SOv 

»  o,433         0,280  » 

»  1 ,  i3  o,  1 37  » 

»  2,86 

»  3,42 


o,o35 
0 ,  009 


5c.  Solubilité  de  (MI^SO.  dans  dos  solutions  aqueuses 

de  (NH})  (mêmes  auteurs). 


t. 

2.5" 


Mol.de(NHj), 

dans 
1000s  solution. 

I  ,02 

',95 

3,44 

5,35 

.       7,i3 


Mol.de(.NH4),SO. 

dans 

lOOOe  solution. 

2,60 
■>. ,  1 3 
',59 
1  ,  16 
0,78 


Phase  solide. 
(NH4),SO* 


6  a.  Solubilité  de  NaCl  et  KG  (  gr.  de  sel  dans  100*  d'eau  > 

(Kixjiro  \]\F.n\,  Mem.  Col.  Se.  Eng.  Krot. ,  2,  a45).. 

/.  XaCI.  KCI.  Phase  solide. 


23" 

» 


9,»U 
i8,35 
•29,88 
3i  ,57 
33,17 


*8,3,f 
22,75 
16,28 
10,91 
5,65 


KCI 

a 

KCI;  NaCl 
NaCl 
s 
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Solubilité  de  corps  inorganiques  solides  dans  des  solutions  de  corps  inorganiques  {suite) 

6b.  Solubilité  de  KCI  et  KNO,  (gr.  de  sel  dans  n>o«  d'eau) 
(même  auleur  ). 

Phase  solide. 

KCI 
KCI;  KN03 
KNO, 


2  5" 


KCI. 

KNO,. 

9,80 

35,43 

34,62 

22,88 

23, 3o 

25,  3j 

10, 1 1 

3i  ,  10 

6c.  Solubilité  de  KN03  et  NaNO,  (gr.  de  sel  dans  ioo«  d'eau) 


(même  auteur). 


t. 

25' 


KNO3. 
38,70 
41 ,60 
46,35 
39,08 
20,98 


NaNO.,. 
39,62 
66, 3i 

100, 10 

'4,44 


Phase  solide. 

KNO, 

» 

KNO,;  NaNO, 

NaNO, 


Cd.  Solubilité  de  NaCI  et  NaNO,  (gr.  de  sel  dans  ioo«  d'oauj 
(même  auleur). 


25" 


NaCI. 

NaNO,. 

Phase  solide. 

8,39 

79.20 

NaNO, 

16,32 

68,38 

■ 

23,74 

56,56 

NaNO,;  NaCI 

27,56 

39,20 

NaCI 

3i  .4» 

20 , 1 5 

» 

6e.  Solubilité  de  NaCI, NaNO,  et  KNO,  (gr.de  sel  dans  ioo«d'eau) 
(même  auleur). 

KNO,.      NaNO,.  Phase  solide. 


25" 


NaCI. 
3a,  58 
27,67 
23, 59 
23,94 
23,70 
9,56 


38,44 
38,57 
42,55 

'7.77 
28,08 

44,7* 


2a, 87  NaCI;  KNO, 

44,4o  » 

63,26  NaNO,,  KNO,;  NaCI 
61,12  NaCI;  NaNO, 

62,92  » 

82,82  NaNO,;  KNO, 


6/*.  Solubilité  de  NaCI, KCI  et  KNO,(gr.  de  sel  dans  100*  d'eau) 
(môme  auleur). 


25°. 


NaCI. 

KCI. 

KNO,. 

Phase  solide. 

35,82 

5,58 

27,21 

NaCI;  KCI 

33  ,02 

io,35 

16, 23 

» 

16,86 

19,28 

28,27 

K  NO,  ;  K  Cl 

i6,99 

10,23 

34, o5 

u 

Des  diagrammes  correspondent  aux  Tableaux  de  (J  a  ,'i  6/. 


:  a.  Solubilité  de  KOH  et  K,CO,  dans  le»u 
(A.  J.  C.  DK  W'aal,  Inaugural-  Dissertation,  Leiden,  p.  33). 
La  solution  conlient  en 


3o° 


Poids  pour  100. 

KOH  K,CO, 

55,75  o 

55,i4  a,o5 

53,77  2,5o 


Phase  solide. 
KOH.aH,0 
K0H.2lI20-+-K,CO,..illt0 
KîCO,.iiH,0 


■     (') 


o  53,27  KîCO,|iHsO 

(')  L  auteur  donne  des  valeurs  intermédiaires. 


7  b.  Solubilité  de  KCI  et  K,CO,  dans  1  eau 
(même  auteur,  p.  56). 
Poids  pour  100. 

K,CO,  KCI 

53,27  o 

52,22  1 ,o3 


t. 
3o" 


(■)  L 


5i,66 


Phase  solide. 

K,CO,..{H,0 

KjCOï.ilHjO-t-KCl 

KCI 


C) 


1,64  '-«6,22  KCI 

o  28,01  » 

auteur  donne  des  valeurs  intermédiaires. 


7  c.  SolubiUté  de  NH4N03  et  (NH4),S04  dans  l'eau 
(même  auleur,  p.  78,  79). 


Poids  pour  100. 
t.  NH4NO,    (NHJ.SO, 

o°...         o  4i,4 

»  ...       5,61       37,89 


» 

(■)  I. 


Phase  solide. 

(NH4),S04. 

•    C) 


29,58 
29,81 
3i  ,04 

30,87 

3i,6i 


41,64    (NH4)2S04  +  (NH4),S04.2NH4NO, 
a  i,33  (NH4)jS04.2NH4NO, 

20,40  » 

(NHOiSOt^NHtNO, 
-MNH4),S04.3NH4NO, 
19, 5o  (NH4),S04.3NH4NO, 

•  • 

.    C) 


20,43 


45,99  9,53     (NH4),S04.3NH4NO,  +  NH4NO, 

49,12  6,00  NH4N0, 

inleiir  donne  des  valeurs  intermédiaires. 
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7  c.  Solubilité  de  NH4N03  et  (NH;)2S04  dans  l'eau  {suite). 
Poids  pour  100. 


C)  L 


NII4N03.  (NH4)2SO, 

54,19  ° 

o  47,8i 

11,10  /jo,8i 


70,  u 
7i,58 

73,48 

76,01 
8o,25 
81,01 
8 1,38 
84,o3 


6,71 
5,82 

5, .4 

3,96 

2,(38 
2,45 

2,4' 
O 


Phase  solide. 
NH4N03 

(NHt)2S04 
» 

•    (■) 

(NH4)2S04  +  (NH4)2S04.2NH4NO3 
(NH4)2S04.2NH4N03 
(NH4)2S04.2NH4N03 

-+-(NH4)2S04.3NH4N03 
(NH4)2S04.3NH4N03 


(NH4)2S04.3NH4N03 
NH4N03 


NH4N03 


auteur  donne  des  valeurs  intermédiaires. 


8.  Solubilité   de  CaC03  et  CaS04.2H20    dans  des    solutions 

aqueuses   de  sels   d'ammonium  (A.  Bindell,  Z.  p/ijsik. 

Chem.,  70,  452). 

CaCOj  (  millimolécules-litre). 


t. 

25" 

» 


Concentration 
du  NH,-Salz 
(  mol. -litre). 
1,0 
0,5 

0,25 
O,  125 

o,of)  '.5 


Solution 
de 

NH4CI. 
6,770 
5,oo8 
3 ,  724 
2,743 


Solution 

de 
NH4NCv 

5,267 
3,83o 

2,779 
2,004 


Solution 

de  citrate 

d'ammonium. 

66,87 
39,80 
22,64 
«4,92 


Ca  SO,.2aq  (millimolécules-litre). 


o,5 
o,25 


Solution  de  citrate 

d'ammonium. 

72,61 


Solution  de  citrate 
de  sodium. 

36,39 


9  a.  Système  :  H,0,  HgCl»,  BaCl2.  (F.-A.-H.  Schrkinemakkrs, 
Chem.  Weekbl.,  7,  202). 
Poids  pour  100. 


t. 

» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 


HgCI,. 
o 

2,90 

7,°9 
12,98 
22,61 
34,57 
46, 5o 
55, 16 
55,3a 
55,19 


BaCl2. 

27,77 
27,56 

27,47 
26,99 
26,89 
26,69 

25,22 

23 ,  46 
23, 08 

22,98 


Phase  solide. 
BaCI,.2H,0 


HgClj-+-BaCls,.2Hî0 


des  solutions  de  corps  inorganiques  (suite). 

Poids  pour  100. 


HgCI, 

48,97 
4i  ,3o 
27,62 
'4, '9 
7,67 

o 

14, 25 

36,20 
46, 12 
46, o5 
46,07 
46,59 

47,78 
48,43 

48,49 
44,33 

29,0 
16, 36 
3,95 
56,57 


BaCI2. 

'7,87 
14,26 

8,4' 

2,65 

o 

23,70 
24,0 
24,89 
24,07 
24,  o3 
24,  o5 
23,28 
21  ,o5 
20 ,  64 
20,71 
18, 5o 
",59 

6, 11 

o 
22,98 


Phase  solide. 
HgCI2 


BaCl2.  >H,0 
» 
» 
BaCl2.3HgCl2.6H20  +  BaCI2.2H20 

» 
» 

BaCI2.3HgCI2.6H20 

» 

BaCI2.3HgCl2.6H20-f-HgCl2 

» 
HgCl2 


» 

» 

BaCl2.2H20-t-IIgCl2 


9  b.  Système  :  H20,  NH4C1,  BaC!2  (même  auteur,  p.  333). 
Poids  pour  100. 


t.  NH4CI. 

-16., 2....  i6jio 

o 19,26 

3o 24,89 

4o 26,93 

5o 29,53 


BaCl2. 
8,07 
8,22 

8, '9 

8,40 

8,55 


Phase  solide. 
NH4Cl  +  BaCl2.2H20 

» 
» 
» 

» 


10  a. Solubilité  de  BaO  dans  des  solutions  aqueuses  de  Na2U. 
(P. -A. -H.  Schrelnemakehs,  Arcli.  itéer.  Se.  ex.  nat.  [2J,  15.  91) 
Poids  pour  100. 


*.  Na,0.  BaO. 

3o" ■     o  4,99 

» 4,78  1,29 

» 6,43  0,89 

» 9,63  0,57 

» ii  ,62  o,53 

» 17,87  «,47 

» 23,28  1 ,06 

» 24,63  1,87 

» 26,14  1,84 

» 27,72  1,75 

» 28,43  1 ,58 

» 29,24  i,34 

» 32, 12  0,82 

» 34,72  0,5g 

» .4',09  0,57 

»     {a  o 


Phase  solide. 

BaO.gHjO 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Ba0.9H20^-Ba0.4H20 

Ba0.4H20 

» 

» 

BaO.4H5O-HBaO.2HjO 

Ba0.2Ht0     . 

» 

Ba0.2H20-+-NaOH.H20 

NaOH.H20 


J 
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Solubilité  de  corps  inorganiques  solides  dans  des  solutions  de  corps  inorganiques  {suite). 


10  6.  Solubilité  de  Ba  Cl2  dans  des  solutions  aqueuses  de  Ba  O 

(même  auteur,  p.  96). 


1. 

» 
» 


Poids  pour  100. 


Ba  O. 
o 

1,78 

',79 
1,75 
2,33 
2,5o 
3,27 

4,67 

4,86 
4,29 
4,64 
4,65 
4,62 
4,60 
4,58 
4,45 
4,99 


Ba  CI,. 
27,6 

27,4» 

27, 3i 

27,4i 
24 ,98 
24,20 

2t  ,46 
I9,l8 

«8,97 
18, 83 

"8,77 
18, 10 
18,04 
17,08 
12,81 

'0,77 
o 


Phase  solide. 

BaCl,.2H,0 

» 

Ba  C1,.2H,0  -h  BaCl  (0H).2Ht0 

» 

BaCl(0H).2H,0 


BaCI(0H).2H,0  +  Ba0.9Hî0 


Ba0.9H,0 


10  c.  Solubilité  de  Ri  CL  dans  des  solutions  aqueuses  de  II  (I 
(même  auteur,  p.  97). 
Poids  pour  100. 


t. 
3o' 

» 
» 


HCI. 
o 

5,94 
n,55 
18,11 
32,35 

37,34 
38,63 


BaCl. 
27,6 

'2,97 
3,85 
0,40 
0,00 
0,00 
0,00 


Phase  solide. 
BaCI2  2H.20 


BaC!2.2H20-HBaCl..HîO 
BaCI,.H,0 


10 d    Solubilité  de  NaCI  et  BaCl»  dans  des  solutions  aqueuses 

de  HCI  (même  auteur,  p.  97). 
Poids  pour  100. 


t. 
3o° 


HCI 

NaCI 

BaCl, 

0 

23,85 

3.8 

4,84 

18,07 

2,27 

12,02 

9>55 

0,82 

17,20 

4, «5 

0,29 

23,ifi 

'/>4 

0,00 

28,66 

o,47 

0,00 

36, 5i 

O,  12 

0,00 

Phase  solide. 
NaCI,BaCI,.2H20 

» 
» 
» 


NaCI  4- BaCl,. H, O 


t. 
3o". 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

y  . 

»  . 

»   . 
»   . 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 


10  e.  Solubilité  de  Na20,  BaO, 

Na,GI,  et  BaCl2 

dans  eau 

Molécules 

pour  100. 

Na,0. 

BaO 

Na,Clr 

BaCl,. 

0 

0,283 

0 

3,223 

0 

o,256 

1,847 

i,85o 

0 

0,242 

3,374 

o,934 

0 

0,276 

5,ooi 

0 , 2.65 

0 

0,686 

0 

2,047 

0 

0,691 

0,598 

',49' 

0 

0,738 

1,673 

0,671 

1 ,103 

o,364 

3,194 

0 

',74' 

o,236 

3,483 

0 

2,439 

0.186 

3,548 

0 

2,735 

0,170 

3,5oi 

0 

9,166 

o,274 

0 

0 

8,6g3 

o,3i5 

o,454 

0 

8,471 

o,33o 

0,896 

0 

10,869 

0 ,  202 

0 

0 

10,224 

o,255 

o,55i 

0 

16,715 

0, 100 

0 

0 

'6,939 

0,020 

0,226 

0 

17,22) 

0 

0,214 

0 

12,608 

0,  io5 

o,3i8 

0 

9,286 

0,277 

0,731 

0 

6,732 

0, 1 39 

1,566 

0 

4,65. 

0, 108 

2,483 

0 

2,341 

0,168 

3,75. 

0 

1,701 

0,171 

4, '37 

0 

0,082 

0,193 

4,496 

0 

0 

0 

4,8i 

0,43 

dans  eau  (même  auteur,  p.  100). 


Phase  solide. 
BaCI2.2HîO,  BaCI(OH).2H20 


NaCl,BaCIs.2H20,BaCl(OH).2ll20 
BaCl(OH).2HîO,Ba0.9H20 


NaCI.  BaCk  OH).  2HîO,Ba0.9HJ0 
Ba0.4H,0,BaO,9HtO 
» 
NaCI,Ba0.4HsO,Ba0.9HtO 

Ba0.4H,0,Ba0.2H,O 
NaCI, BaO. 4H,0, BaO. 2H,0 

Na(0H)H20,Ba0.2H,0 

NaCl,Na(OH).HîO,Ba0.2H20 

NaCI,Na(OH).H20 

NaCI, BaO. 2H,0 

NaCI, BaO. 4H20 

NaCI, BaO. 9H50 

NaCI, BaCl  (OH). 2ll20 


Na  Cl,  BaCl*.  2  Ht  O 
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t. 
3o" 

» 
» 


» 
» 

» 

»      . 

» 

»      . 
» 
» 
I 

»  . 
»  . 
X     . 

» 
» 
* 


Solubilité  de  corps  inorganiques  solides  dans 

10/.  Solubilité  de  NajO,  Ba  O  et  H2CI2  dans  eau 
(même  auteur). 
Moiécules  pour  100. 


des  solutions  de  corps  inorganiques  (suite). 


Na,0. 


1,847 
3,374 


o,598 
1,673 
4,296 
5,224 
5,987 


9 ,  1 66 
9, '47 

9,367 

1  o ,  869 

10,771 

16,71.-» 

17, .65 

12,926 

10,775 

10,017 
8,3i8 

7, '34 

6,092 

5,838 

5 ,  578 

4,8. 

5,25 

3,07 

',74 

0,84 

0,24 

y 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

3,523 


BaO. 
3,5o6 

2, 106 
1,176 

o,54i 


2,182 
',409 
o,364 
o,236 
0,186 


0,274 
o,3i5 


o,33o 


0,202 


o ,  2  •>  ï 


0,020 
o,  ioj 
o,255 

°,977 
0,139 

o,  108 

0,168 

0,171 

0,193 

o,43 

o 

o 

o 

o 

o 

3,19 

i,338 
o,38o 
0,06  5 
0,000 
0,000 
0,000 
0,249 


H,  CI,. 

3,223 

3,697 

4,3o8 
5.266 


2,733         2,047 


2,089 
2,344 

3,194 
3,, '83 
3,548 


6,236       0,170         3,ïoi 


o 
o,454 

0,896 

o 

o,5  II 

o 

o ,  2  >6 

o,3i8 

o,  55i 

0,73-1 
i,566 
2,483 

3,7}' 

4, .37 

4,49« 

5,24 

5,25 

5,i8 

5,78 

5,99 

12,01 
3,"9 

3, 104 

3,63i 

5 ,  253 

io,568 

12,836 

.3,517 

5,286 


PIirsc  solide. 
BaCl(0H).2H20, 
BaClj.2H20 
» 
» 
NaCl,  Ba  Cl  (011). 2 11,0, 
Ba  Cl,. 2 11,0 
Ba0.9H,0, 
BaCI(0H).2H,0 
» 
» 
» 
» 
» 
NaCl,  BaO.gHjO, 
BaCI(0H).2H,0 
Ba0.4H,0,  BaO.gHjO 
» 
NaCl,  Ba0.4H,0, 
Ba0.9H,0 
Ba0.4H,0,  Ba0.2H,0 
NaCl,  Ba0.4H,0, 
Ba0.2H,0 
Na(0H).H,0,  Ba0.aH,0 
NaCl,  NaOH.H,0, 

BaO.>H,0 
NaCl,  Ba0.2H.O 
NaCl,  Ba0.2H,0, 

Ba0.4H,0 

NaCl,  Ba0.4HjO 

NaCl,  Ba  0.911,0 

» 

NaCl,  BaCI(0H).2ll,0 

» 

• 

NaCl,  BaCU.2H,0 

Na  Cl 

» 

» 

1 

BaCI,.2H,0 

» 

Ba  Cl,. 2 11,0,  BaCI,.H,0 

BaClî.H,0 

NaCl,  BaCI,.2H20 


t. 
3o' 


Molécules  pour  100. 
Na,0.         Ba  0.         H, CI.. 


1,791 

0 

087 

5,493 

0,86  i 

0 

o3i 

6.023 

0,289 

0 

6,979 

. ..        0,092 

0 

9, '67 

0,024 

0 

12,481 

...     17,36 

0 

0 

...      .7,44 

0 

0,21 

...     .5,45 

0 

0,24 

. . .      1 1 , >o 

0 

0,48 

9,85 

0 

o,85 

•••       7><>7 

0 

2,63 

...       5,89 

0 

4,21 

Phase  solide. 
NaCl,  B.iCI,.2H,0 


NaCl,BdCI,.H,0 
Na(H0).H20 

NaCl 


11. 


Solubilité  de  liai  011  ),. 8 H, 0  (phase  solide)  dans  des  solu- 
tions aqueuses  de  LiCI,  NaCl,  KCI,  RbCI  (Mol.  pour 
1  litre  de  solution)  (VV.  Hkrz,  Z.  anorg.  C/iem.,  67,  366). 


25" 

» 


Solution  de  : 
.  .      LiCI 


KCI 


NaCl 


M!)  Cl 


[CI']. 

o 

0,75 

1,42 

2,30 

0,86 
'.75 

3,4o 

o 

0,73 

i,43 

2,82 

1  ,i5 


[OH]. 

o,555 

o,74' 
o,937 
i,336 
o,645 
0,660 
0,676 
o,5>5 
o,63o 
0,699 
0,806 
0,648 


12, 


Solubilité  de  HaUHU,  dans  des  solutions  aqueuses  de 
Ba(N03)î  (C.-L.  I'arsons  et  H. -P.  Cohson,  J.  Am.  Client. 
.Soc,  82,  i385). 


t. 

25° 


Densité. 

I ,0797 
. , 1002 

1,12.0 

1 ,  i448 

1 , .37. 
1,1288 
1 , 1220 
1 , 1 1 33 
.  ,.062 
i,.o44 
1 , .010 


g.  de  BaO 

dans 
ino*  H,0. 

O 
1 ,55 

3,22 


4,93 


3,02 

4, 
4,83 

4,72 
4,72 
4,65 
4,6. 
4,64 


g.  Ba(N03), 

dans 

ioos  H,0. 

io,3o 
.0,66 
11  ,04 

.1,48 

10,21 
8,66 
7,55 
7,01 
6,82 
6,55 
6,08 


Phase  solide. 
Ba(NOa), 


Ba(NO,), 
+-Ba(OH)8.8H,0 
Ba(0H),.8Hs0 
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Solubilité  de  corps  inorganiques  solides  dans 

12  a.    Solubilité  de  Ba(OH),  dans  des  solutions  aqueuses  de 

Ba(N03)2  (suite). 

g.  deBaO      g.  B(NOj), 


dans 

dans 

t. 

Densité. 

ioo»  H,0. 

100*  H.,0. 

Phase  solide. 

A  5' 

...      1,0975 

4,6o 

5,66 

Ba(0H),.81l,0 

» 

...      1,0949 

4,55 

5,46 

» 

» 

...      1,0937 

4,54 

5,32 

» 

» 

...      i,o885 

4,52 

4,44 

» 

» 

...      1,0864 

4,53 

4,4' 

u 

» 

1,0840 

4,52 

4,04 

u 

» 

...      1,0790 

4,48 

3,47 

» 

II 

...      1,0774 

4,46 

3,i4 

» 

1) 

...      1,0731 

4,4o 

2,79 

» 

» 

...      1,0711 

4,42 

2,53 

» 

» 

1 ,o65i 

4,35 

1,88 

» 

» 

1,0626 

// 

// 

» 

» 

1,0640 

4,35 

i,45 

» 

II 

. ..      i,o538 

4,29 

o,43 

» 

II 

1 ,  o5 1 2 

4,29 

0 

» 

12/,.  Solubilité  de  Sri 011  h 

dans  des  solutions  aqueuses 

de  Sr  ( 

N03),  (même  auteur,  p. 

1388). 

g.  SrO 

g.  Sr(NO,), 

dans  100» 

dan?  100* 

t. 

Densité. 

de  H,0. 

de  11,0. 

Phase  solide. 

i5° 

i,48. 

0,0 

79, '7 

Sr(N03), 

» 

1 ,  5o6 

1,76 

81,06 

\  Sr(0H),.8H,0 

!     -+-Sr(NO,), 

» 

1 ,  490 

',7' 

74,27 

Sr( OH  ,,.811,0 

» 

i,45o 

1,55 

66,88 

» 

» 

1,419 

l,5i 

63,71 

» 

*  . 

1 ,4o3 

1  ,4/ 

60,37 

» 

> 

i,S8i 

l,4l 

56, 3o 

» 

u  . 

1 , 3  ">g 

1,34 

12,90 

» 

»  . 

1,327 

1,27 

46,97 

» 

»  . 

1,317 

1  .20 

44,o3 

» 

«  . 

1,291 

1,14 

4o,83 

» 

» 

1,267 

1,11 

37,8i 

>, 

»  . 

1,239 

i,o3 

32, 41 

» 

•>  . 

1,217 

1,01 

28 ,  80 

» 

i»  . 

1 ,  206 

0,9" 

26,  58 

» 

Il  o. 

.,178 

o,95 

23,83 

» 

U     . 

1,148 

o,9« 

'7,9<> 

» 

Il     . 

1,126 

0,87 

1 6 ,  ».  1 

» 

Il     . 

1,108 

0,84 

12,78 

» 

11     . 

1,079 

0,81 

8,96 

» 

H     . 

1,0^9 

°,79 

6,29 

» 

1)     . 

i,o33 

0,78 

H,  M 

u 

»     . 

1,492 

o,38 

79,47 

Sr(N03), 

Il     . 

" ,  4<j4 

0,78 

80, 83 

» 

des  solutions  de  corps  inorganiques  (suite). 

13  a.    Solubilité  de  La,  (S04)3  dans  des  solutions  aqueuses  de 
sulfates  alcalins.    1  Itésuliats   rapportés    à    khi    parties 

d'eau  i  1  Barkk,  C.  H.}  151,  871  ;  Thèse,  Paris.  1 

t.  K,SO,.  La,(SOJ.,.  Phase  solide. 

1 0°j o ,  00  2 ,  208  La,  (  SO*  );,  (  '  ) 

»   °,2l7  0,727  " 

»  0,496  0,269  " 

» 0,84  c»  0,18)  » 

» 1 ,029  0,0  "14  » 

»  1 , 1 50  0,022  » 

(  ')  Quel  hydrate? 

t.  Na,SO(.  La,  (SO,),.  Phase  solide. 

180 0,00  2,i3o  Las(S04)a  (•) 

»  0,393  0,997  " 

»  0,689  o,353  » 

»  0,77;  0,199  » 

»  1,1,6  o , 1 29  » 

» 2,  |8o  o,o44  » 

»  3 ,802  0,019  » 

»  i,5|8  0,016  » 

(M  Quel  liydrii.te? 

t.                      (NH,),S04.  La,(S04)3.  Phase  solide. 

r8" 0,00  2,i3o  La,  (SO;)i  (') 

»  4,oi 1  0,393  » 

>» 8,727  0,279  u 

»   18,241  0,2»3  » 

Il 27,887  0,476  'I 

11 36, 1 12  0,277  » 

»  i7,486  0,137  » 

»  .....  53,8^3  0,067  ■» 

u  65,286  0,0117  " 

11 73,782  o,ooi  i  u 

(  ')  Quel  hydrate? 

13/;.  Solubilité  de  Ce2(SOv)3  dans  des  solutions    aqueuses  de 
sulfates  alcalins.    1  Itésuliats   rapportés   à    100    pyrlics 

d'eau)  (même  auteur,  872). 

t.  K2SO,.  Ce.  (SOJj.  Phase  solide. 

16" 0,00  10,747  Ce,  (S0V),  (') 

» o,  178  o,9"i6  » 

»  o, >io  0,43a  » 

»  0,726  o,25o  » 

»  1,290  0,0419  » 

(')  Quel  hydrate? 

t.  Na^SO,.  Ce,(SO()3.  Phase  solide. 

19" 0,00  9,648  Ce,(S04)a(') 

1 0,J28  0,637  » 

»  .....  0,684  0,259  " 

»  1,091  0,0937  » 

11 1 ,  392  o ,  057  » 

(')  Quel  hydrate? 
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13  />.  Solubilité  de  Ce2(S04)3  dans  des  solutions  aqueuses 
de  sulfates  alcalins  (suite). 

t.                             Na2S04.  Ce,(S04)3.  l'hase  solide. 

19" 1,699  o,o3o3  Ce2(SO»)3(1) 

»  2,640  0,012  » 

»  3,58g  0,0065  » 

> 5,66o  o,oo46  » 

»  7)71°  0,0037  » 

(')  Quel  hydrate? 

t.                       (NIÎ4),S04         Cej(S04)r  Phase  solide. 

160 0,00  10,747  Ce2(S04)3  (') 

> 3,464  1 ,026  » 

»  9,323  0,782  » 

» 19,  Mo  0,748  » 

» 29,  55>.  0,701  » 

' 45,6i6  0,497  " 

»  55,o83  o, 194  » 

»  63,920  0,090  » 

»   72,838  o,o35  » 

(  ')  Quel  hydrate? 

13  c.  Solubilité  des  mélanges  de  Tli  (  SO-.  )_>  avec  des  sulfates 
alcalins.  (Les  chiffres  sont  rapportés  à  100  parties  d'eau) 
(même  auteur.  C.  R.,  150,  i555-i6oi). 

t.                        K,S04.              Th(SO,),.  Phase  solide. 

16".. 0,000  1,390  Th(SOv)î    (') 

»  0,424  1 ,667  » 

» 1 ,004  2, 193  » 

»  1 , t52  3,igt  » 

»  1 ,224  2,014  » 

» 1 ,9.83  2, '222  » 

»  1 ,348  1 ,706  » 

»  1 ,378  t ,637  » 

»  1 ,487  0,870  » 

». 1 ,633  o,635  » 

»  1 ,844  0,370  » 

»  2 , 5 1 2  0,128  » 

»  3,092  0,070  » 

»  4,°5°  0,027  » 

»  4,825  o,oo3  » 

(  '  )  Quel  hydrate? 

t.                       Na,S04               Th(S04)2.  Phase  solide. 

16" 1,094  1,743  Th(S04),    (') 

»   1 ,960  î*  ,  387  » 

»   2,84  3,8oo  » 

» 2 ,  98  3 ,  962  » 

»  4,ii  3,375  » 

«  5 ,  79  2 , 1 36  » 

» 9,35  1,379  » 

»  12,24  ' , '69  » 

»  1 5,36  1 ,048  » 

(■)  Quel  hydrate  ? 


des  solutions  de  corps  inorganiques  (suite). 

t-                    (NH4),S04.  Th(S04)2.  Phase  solide. 

16" 2,i3  3,36i  Tr.(SOt)t    (») 

»   4,80  5,269  » 

»  10,02  8,947  » 

»  16, 56  i3,33o  » 

»  28,00  10, 35g  » 

»  3  5 ,  20  9 ,  82 1  » 

» 45,i4  6,592  ,, 

» 49,or>  5,75o 

»  52,88  4,583  » 

»  69,74  1 ,653  » 

(')  Quel  hydrate? 

14  a.  Solubilité  de  Tl  1  (  Si  I ,  ) ,  dans  des  solutions  aqueuses  de  H2  S04 
(I.  Koppel  und  H.  Holzkami'F,  Z.  anorg.  Chem.,  67,274). 

Poids  pour  100. 

t.  H,SO,.  Tïi(SOJ,.  Phase  solide 

3o° 0,000  2,i52  Th(SO;)j.8H,0 

»  0,466  2,o55  » 

» 0,72  2,o85  » 

».../•....  1 ,468  2,267  » 

» '',983  2,3l  1  » 

» 4,38  2,367 

» 4,97  2,323  » 

» 9,9-»  ',961  » 

» •  i5,o3  1 ,484  » 

»  18,95  1 ,078  » 

»  2j,64  0,7196  » 

»  32,68  o, 5364  » 

» 37,80  0,077  Th(S04)2.4H,0 

»    43,28  0,02l3  » 

»  45,69  0,0047  " 

» 74,0  0,1208  ? 

» 80 , 5  o ,  00  ? 

20° 5  1,722  Tli(S04)2.8H20 

» i5  0,9732  » 

» 25  o,3838  » 

1  4o  o,oio3  Th(SOt)2.4H,0 

■     ■        l  5  0,7407  » 

en  solution     )  "      ' 

.      ;•■     ,„      1  10  0,4808  » 

bouillante      I  '* 

(  l5  o,3882  » 

14  />.  Solubilité  de  Th(S04)2  dans  des  solutions  aqueuses  de  HC1 
(même  auleur). 
Poids  pour  100. 

t  HC1.  Th(S04)j.  Phase  solide. 

3o" 0,00  2,i5  Th(S04)2.8HtO 

» 4,55  3,54  c  x 

» 6,95  3,43i  » 

»  12, 1 4  2,811  » 

» 1 5 , 7 1  2 , 36o  » 

»  i8,33  2,199  » 

» 20,00  2,i3  Th(S04)j.4H20 

» 23,9  1 ,277  i 
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Solubilité  de  corps  inorganiques  solides  dans  des  solutions  de  corps  inorganiques  (suite). 

16.  Solubilité  de  ZnO  dans  des  solutions  aqueuses  de  ZnCI2 

(g.  par  ioo«  do  H20)  (Diuor,  C.  /?.,  150,  142). 

Température  ordinaire. 


lie.  Solubilité  de  Th(S04  )t  dans  des  solutions  aqueuses 
de  HNO3  (même  auteur). 


30" 

1 
» 
» 

» 

» 

» 


Poids 

pour  100. 

HNO,. 

Th(S04)2. 

Phase  solide. 

0,00 

2,  i5 

Th(S04)2.8H20 

5,17 

3,68 

» 

10,04 

4,20 

» 

16,68 

4,84 

1 

21 ,99 

4,47 

» 

28,33 

3,96 

:> 

28,5i 

3,88 

» 

33,17 

3,34 

Th(S04)t.4H20 

38,82 

2,5l 

» 

15a.  Solubilité  du  Gl(OH),  (ouBe(OH)*)  dans  des  solutions 
aqueuses  de  NaOH  (J.-K.  Wood,  J.  C/iem.  Soc.  Lond., 
97,  884-888). 

Molécules-grammes 

de  Na: litre.         de  Be: litre.  Phase  solide. 

25° 0,268               o,o33o  Be(OH)2 

»  o,3i8                0,0492  » 

»  0,446                0,0841  » 

»  .......     0,526                0,089  * 

»  o,563                o, 101  » 

»  .0,801                o,  i43  » 

»  0,854                0,202  » 

15  b.  Solubilité  du  Zn(OH),  dans  des  solutions  aqueuses  de  NaOH 
(même  auteur). 

Molécules-grammes 

t.              de  Na:  litre.        deZn:litre.  Phase  solide. 

25" o,2636             o,oo3u  Zn(OH)2 

»  0,3871              0,0057  » 

»  0,54  «4              0,0129  * 

»  0,9280              o,o425  » 


15  c.  Solubilité  du  Pb  (  0 1 1 ,1,  dans  des  solutions  aqueuses  de  Na  OH 
(même  auteur). 

Molécules-grammes 

t.              deNa:lilre.        dePb:lilre.  Phase  solide. 

a5" 0,274                0,0181  Pb(OH)s 

»  o,43i               0,0287  » 

»  0,476                o,o3i8  » 

»  *>,745                0,0489  » 

"  1  ,i32               0,0711  , 

»  1,519               0,101  » 


ZnCI2. 

8,22 

23,24 

45,95 

5i,5 

56,9 

62,85 

96,00 

124,7 

'44,8 

203,0 


ZnO. 
0,0137 
o,i38 

0,497 
0,604 
0,723 
0,884 

',792 
3,2i3 
2,64 
J,59 


Phase  solide. 
ZnO 


17.  Solubilité  de  CuS04  dans  des  solutions  aqueuses  de  LiCl, 

NaCl,   KCI,  RbCl  (Mol.  :  litre  de  solution)   (W.  Herz, 

Z.  anorg.  Chem.,  67,  366). 

t.  LiCl.  CuSO,.  Phase  solide. 

25". o  1,399  CuS0*.5H,0 

»  0,73  1 ,257                         » 

»  i ,  4o  1 , 1 76                         » 

»  2,83  1 ,067                         » 

t.  KCI.  CuS04.  Phase  solide. 

25" o,56  1,496  CuS04.5H20 

» 1,17  1 ,56i                         » 

»  2,34  1,819                         « 

t.  NaCl.  CuS04.  Phase  solide. 

25".... o  1,399  CuS04.5H20 

»  o ,  36  1 ,  4o4                         » 

»  1 ,32  1 ,426                         » 

»  2,53  1 ,  507                         » 

t.  RbCl.  CuS04.  Phase  solide. 

2.V 1,094  1,568  CuS04.5H20 


18  a.  Solubilité  de  Cu  S04  dans  des  solutions  aqueuses  de  CuCl2 
(F. -A. -H.  ScHitEiNEMAKEns,  Jrc/i.  néer.  Se.  ex.  nat.  [1],    15, 

117). 

Poids  pour  100. 

Phase  solide. 
CuS04.5H20 


l. 

CuCI,. 

CuS04. 

3o".. 

0 

20, 32 

»  . . 

6,58 

1 3 ,  62 

»  . . 

i5,68 

8,93 

»  . . 

25,67 

4,77 

»  . . 

39,48 

3,21 

»  . . 

42,77     j 

2,89 

»  .  . 

42,47     1 

2,90 

»  . . 

43,25 

1,14 

»  . . 

43,95 

0 

CuS04.5H20,CuCI2.2H20 

CuCl2.2H20 

» 
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Solubilité  de  corps  inorganiques  solides  dans  des  solutions  de  corps  inorganiques  (suite). 

18  h.  Solubilité  de  CuSOv  dans  des  solutions   aqueuses  de  iNII;i,S(l,  iF.-A.-lL  Sohreinkmakkrs, 

Arch.   tirer.   Se.  et.  nui..  \'i\.   15,  p.  \i). 

Poids  pour  KHI. 

/.     •  (NH4)2SO,.  CuSO,.  Phase  solide. 

3o" o  7.o,i-2  CuSC>4.  >I1>() 

» 
CuS04.5IUO,  CuS04(NH4),S04.fiHiO. 
» , 6,98  16,77  CuS04.(NH4)iSO;.r)H2O 

» 
»  .  » 

-.19,27  ','>; 

» 

(Ml;  >,SO;,  CuSOt.CNirOiSOv.GHjO 
(N^SO* 

18c.  Solubilités  de  NH4CI,  (NHk)iSOt,  CuClj  et  CuS04  dans  l'eau  (moléculaires  pour  100)  (même  auteur,  p.  12a). 

Poids  pour  100. 
/.  INH,CI.       (MIIJ,SO(.         CuCI2.  CuS04.  Phase  solide. 

3o" i,o>8  o  3,018  CuSOi  .SHîO.CuSOv.lNH^jSOi.GHjO 

M 
» 
» 
X 

CuS04.5HîO)CuS04(NH4)jS04.6HîO,CuCI,.2N1UC1>1Ij() 
(NHt)rS04,CuSO4(NHt)jSO4.6H,0 

» 

» 


(NH4)îSOl. 

Cu  so, 

0 

'20,3-2 

•2 , 4  ') 

■20,19 

j,79 

■20, 33 

6,9» 

'6,77 

8, '9 

i3,65 

9,33 

1 1  ,o3 

17,53 

4,oi 

'■M), ''7 

' ,  >7 

38, 3  i 

".77 

43,29 

o,Î9 

H 

0 

» 


NH,CI. 

(NIIJjSO,. 

CuCI2. 

CuS04 

0 

1,028 

0 

3,oi8 

<»,9i9 

0,1 54 

0 

3,oi6 

1  .2(i7 

0 

û,8o4 

•2,546 

0 

' ,  7l>7 

4,^93 

°,"J9 

0,  es  9.5 

1,703 

5,186 

0 

0,2.57 

l,f)8t 

5,i86 

0 

0 

9,  '•'.»' 

0 

0,089 

1 , 3/,9 

8,146 

0 

0,086 

•2,780 

6,9»  ■>. 

0 

0,108 

2,891 

6,9'9 

0 

0,109 

4,716 

5,622 

0 

0,1 58 

5,5>>. 

0 

0 

4,7  i' 

5,7" 

0 

0,081 

6,  172 

«,7  i' 

0 

0,593 

5,. ',65 

3,5,9 

0 

0,273 

6,r.7... 

0,6*5 

0 

o,449 

0,458 

0 

0 , 3  î  2 

0 

6.17/i 

<> 

0,21  5 

1,208 

! ,  '  79 

0 

1,974 

1  ,20  5 

0,933 

1,4*1 

4,355 

0 

O ,  2o6 

r,a84 

5,532 

0 

o,oG5 

0,913 

6,766 

0 

0,029 

0,701 

8 ,  888 

0 

p 

0,626 

9,47' 

0,039 

0 

0,600 

9,8'3 

0 , 0 1  5 

0 

0 

9,435 

o,54 

0 

0,2.55 

9>58g 

o,336 

0 

O ,  600 

9,8i^ 

0 , 0 1  5 

0 ,  56 1 

0 

9,5o4 

0 

0,35  g 

0/2.57 

9, <>87 

<> 

(NHtJiSOi.MUCl.OuSCMNIU^SOi.OHjO 
(NH4),S04,NHtCI 

» 

NH;r.i,r.urj4.2NH;(:i.2iiîo,('.uS04(NiU)1S()v.6ii2o 

NH4a,CuS04.(NH4),SOt.6H10 
NH4GI)CuClI.aNH4Cl.aH|0 

» 

Cu('Jj.-2NIl4<:i.-2lI,0J(:uS04(NH»),S04.6H,0 

» 

M 

(:iiSov.5H,o,c.u(:u.2NH;a.'2Hio 


(•.uSO;.5H.20,(:ii(:U.*NH;(:i.-2HjO,r.uCI2.aH20 
C.uSOv.JHjO.CuClj.aHjO 

» 

CuSOi.iHiO.CuCli.aNHtCl.^HjOjCuClj.aHjO 
CuCU.aHjO.Cur.lj.iNIUCl.aHjO 
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Solubilité  de  corps  inorganiques  solides  dans  des  solutions  de  corps  inorganiques  (suite). 


19.  Solubilités  de  Cu  I  et  I  dans  l'eau 

(milliutomes  dans  i  litre  de  solution) 

<P.-P.  Fedotieff,  Z.  ariorg.  CJiem.,  69, 26). 


20" 


o",3 


I. 

9,°9 
17,87 

3o,8i 

44,44 
55,24 
66,65 

79,»4(«) 


Cu. 

4,4» 
7,58 

9. '7 
10,66 
13,27 
i5,i5 
17,  i3 
>9,37 


Phase  solide. 
Cul 

» 


(')  Solution  saturée  de  I. 


t. 

Cu. 

î 

Phase  so 

lide. 

20°  ri:  o°,  3 

2 ,  5o 

12 

20 

I 

» 

..      4,7* 

21 

o3 

» 

» 

..      7,06 

3o 

3. 

» 

» 

..      9,52 

39, 

92 

» 

» 

..     11,76 

48, 

9° 

1 

» 

..     14,12 

58, 

22 

» 

» 

..    16,35 

67 

i5 

» 

* 

•  •  19,37  c) 

79 

24 

» 

(')  Solution  saturée  de  Cul. 


9.  Solubilités  de  Faeide  chlorhydrique,  chlorure  cuivrlque  et 
du  chlorure  cuivreux  dans  l'eau. 
(G.  Poma,  Gazz.  Chint.,  40,  I,  197).  (Phases  solides). 

Atome-gramme  de 

Sel  cuivrique.        Sel  cuivreux. 


t. 
25". 


Normalité 
en  H  Cl. 


r 
1 
1 
l 

» 
1 
2 
2 
1 
•>. 
9. 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


o 

o, 1001 

0 ,  2002 

o,3oo3 

0,4004 

o,5oo5 

o 

0,0940 

o, 14 10 

0,1880 

o,235o 

0,2820 

o 

0,0473 

0,0946 

o, 1420 

0,1894 

0,2367 

0,3788 

0,4261 

0,4734 


o , 086* 
o, 1016 

O, 1254 

o,>449 
o, 1703 

o,«9>9 
o,2365 

o,2588 
0,2730 
0,2886 
o,3o33 
o,32i8 
0,7704 
0,7884 
0,8098 
0,8281 
0,8476 
0,8673 
0,9252 

o,9439 
0,9646 


?1.  Solubilité  de  AgCl  dans  des  solutions  aqueuses  de  HC1 
(méih.  :  Colorimètte)  (G.  Whilby,  Z.  anorg.  C/iem.  67,  108) 

t.  HCI(p.lOO).  Solubilité  (gr.:  litre).  Phase  solide. 

21° o  0,ooi5;  AgCI 

» !  0,0002  > 

» 5  o,oo33  » 

» 10  o,o555  » 

il.  Solubilité  de  Ag»SC\  dans  des  solution  aqueuses  de 
Na,SOt  (B\bre,  C.  R,,  169,  i3a3). 

Dans  100  parties  d'eau 


/. 


33. 


Na,SO,. 

5*345 

»  io,o56 

» i5,i85 

>  20,093 


1  25, 412 

29,556 
..       34,732 

..     39,447 

..    44,693 

..    46,976 

5,407 

10,116 


I   , 

»   . 
» 

»  , 
5iV 


»  1 5 , 1 46 

1  20,247 

»  25,196 

»  29,230 


»  34,625 

»  39,302 

..      42,9»4 

..      44,464 

5,368 

..         9,8i3 

15,260 

••       19,978 


»  , 

75". 


»  25,556 

»  29 ,  662 

»  ......  35,278 

»  38,944 

»  41 ,365 

100° 5,336 

»  10, 1 53 

a  i5,53a 

»  25,45i 

»  29,714 

»  34,718 

»  38,635 

1  4°, '6o 


Ag,SC\. 

r 
o,972- 
i,i5o 
1 ,3eo 
1,448 
',548 
1,570 

',549 
1,462 

','99 
o,932 
1,173 

«,377 
1,572 
i,7o5 

■,7«7 
1 ,802 

>,7a7 
i,54o 
1,188 
0,882 
1,458 
',697 

i,934 
2,075 
2,161 
2,i38 

i,9>° 
1 ,6o3 
1 ,  i56 
i,65i 
2,012 
2 , 3 1 2 
2,35i 
2,260 
2,012 
1,687 
i,i58 


Phase  solide. 


Ag; 


so4 
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23  a.  Solubilité  de  AgC2H30j  dans  des  solutions  aqueuses 
de  KC2H3O1  (Arthur  Jaqies,  Traits.  Farad.  Soc.  5,  2ï5). 


Mol.-gr. 


litre 


t. 

KC,H30,. 

AgC,H30'. 

Phase  solide. 

2  >° 

0,01 3o5 

AgCjHjO, 

n 

1 , 1 3 1 

o,oi442 

X 

» 

O, 02653 

• 

» 

0,0226 

0,OJ7ÔO 

» 

23  /. 

.  Solubilité  de  AgC,H, 

0i  dans  des  solutions  aqueuses 

de  NaC,HjO, 

(même  auteur). 

Mol.-gr. 

:  litre 

t. 

NaC3H30,. 

AgC.H.O,. 

Phase  solide. 

■lit" 

2,4o3 

0,01239 

AgCjHjO, 

» 

0,01396 

» 

» 

0, 02519 

» 

» 

,o,o5557 

» 

23  c 

.  Solubilité  de  AgC]H3Oj  dans  des  solutions  aqueuses 

de  AgNO,  ( 

même  auteur). 

t. 

Mol.-gr.  : 

litre 
AgC.H.O,.' 

AgNO,. 

Phase  solide. 

2  y 

0,1 307 

o,o348 

AgCHjO, 

» 

0,0444 

» 

» 

o,o54o 

» 

» 

o,oi634 

0,0595 

» 

23  d. 

Solublûté  de  AgC,H30, 

dans  des  solutions  aqueuses  de 

Pb(dH3Ot}i  (même  auteur). 

Mol.-gr.  : 

litre 

t. 

Pb(C,03H,),. 

AgC,HsO,. 

Phase  solide. 

2  5" 

1,0 

o,o3587 

AgCH.O, 

> 

0,04349 

» 

» 

0,1 

0,04995 

» 

» 

o,o5 

o,o566 

» 

« 

0,01 

o,o64o3 

» 

23  e. 

Solubilité  de  AgC,H30, 

dans  des  solutions  aqueuses  de 

Cd(C,H30,), 

(même  auteur). 

/. 

Mol.-gr. 

litre 
AgC2H30,. 

Cd(C,OsH,). 

Phase  solide. 

2J" 

>,o 

0, 02363 

AgCHjO, 

1 

0,3 

0,02592 

* 

» 

0,1 

0, 04021 

» 

» 

0,0/(832 

» 

a 

0,06224 

» 

24.  Solubilité  de  .VlmOll),  dans  des  solutions  aqueuses 
des  sels  de  Na  (o,5  équiv.  norm.). 

(Olof  Tamm,  Z.  p/i/sik.  Chem.,  74,  496). 


Sels  de  Na. 


Solubilité 
(mol.  :  litre). 


Tartrate  de  sodium 0,0068 

Malate  de  sodium 0,0042 

Citrate  de  sodium 0,0126 


Phase  solide. 
Mn.(OH)j. 


25  a.  Solubilité  de  Pb  SO*  dans  des  solutions  aqueuses 

de  Na  Cl  (en  millimolécuies  par  litre). 
(K.  Beck  et  Th.  Stegmuli.er,  Arb.  K.  Gexund.  Amt,  34,446-462). 


180. . 


0,1». 
o,546 


0,2  n. 
0,904 


0,3«. 
1.28 


0,4/i. 
i,63 


25  /■.  Solubilité  de  Pb  S<\  dans  des  solutions  aqueuses  de  H  CI 
(en  millimolécuies  par  litre)  (même  auteur). 

t.  On.  0,1 /1.         0,2n.        0,3/i.        0.4/i. 

18" 0,136         0,917         1,72         2,67         3,63 

25' o,i44         1,07  2,07         3,i4         4,29 

37" o,i83         i,35  2,63        4\o6        5,43 


25  c.  Solubilité  de  Pb  Cr  C\  dans  des  solutions  aqueuses  de  H  CI 
(en  millimolécuies  par  litre)  (même  auteur). 


/. 

0,1 /i. 

0,2/i. 

0,3«. 

0,4/i. 

0,5/i. 

0,C/i. 

■  8".. 

0,186 

o,393 

o,654 

1,07 

i,56 

2,25 

25°.. 

o,23g 

o,485 

0,83g 

i,34 

2,06 

2>95 

37».. 

o,357 

o,744 

1 ,3  1 

2,10 

3,28 

4,69 

±5d.  Solubilité  de  PbSOt  dans  des  solutions  aqueuses  deHNO, 
(en  millimolécuies  par  litre)  (même  auteur). 


t. 

18"... 


0,U. 
o,5o6 


0,2n. 
o,844 


0,3/i. 
1 ,  i3 


0,4n. 
i,44 


25  e.  Solubilité  de  Pb  Cr  C\  dans  des  solutions  aqueuses 
de  H  N03  (en  millimolécuies  par  litre)  (même  auteur). 


t. 
18" 


0, 1  II. 
0,129 


0,2n. 
0,227 


0,3/». 

0,3l2 


0,4/». 
0,401 


0,5/i. 
0,498 


0,6/i. 
0,598 


V.  Rotbmund. 
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Solubilité  de  corps  inorganiques  solides  dans  des  solutions  de  corps  inorganiques  {suite). 
26.   Solubilité  de  LigSO^  (NH4)2S04,FeS04  dans  l'eau  (F.-A.-H.  Scmhkinemakkns,  Z.  physik.  Chem.,  71,  uo). 

Poids  pour  100. 


t. 
3o°. 


FeSO,. 

LisSO,. 

(NH4),S04 

24,9 

0 

0 

o 

9.5,  1 

0 

0 

o 

44,27 

16, 1 

i6,5 

0 

o 

21,88 

12,46 

0 

6,39 

3g,55 

o,79 

0 

43,86 

2.5,  22 

0 

5,93 

i  3 , 1 3 

0 

m,45 

i6,85 

1 5 , 6 1 

4,82 

4,i5 

20,o3 

12,32 

o,6i 

6,a3 

4o,  .18 

l'hase  solide. 
FeS04.7H20 
U2S04.H20 
(NH4)2S04 
FeS04.7H20-M.i2S04.H20 
Li2S04.II20  +  Li-2SO;.(NH4)2S04 
Li2S04.(NH4)2S04  +  (  NH4)2S04 
(NH4)2SO4-HFeS04.(NH4)2S04.6H2O 
FeS04.(NH4)2S04.6H20-i-  FeS04.7H20 
FeS04.(Ml4)2S04.6H2.0 
FcS04.7H20  +  Li2S04.H20-HFeS()4.(NH4)2S04.6Il,() 
Li2S()4.H20-t-Li2S()4.(NHi)2S()v  +  FeS04.(NM4),  SO...CILO 
(NMi)2S04^-LiS04.(NH..),S04-+-FeSO4.(Ml4)2S04.6H,() 


27.  Solubilités  de  K2C204  et  FcC204  (Oxalate  de  K  et  de  Fe) 
dans  l'eau  (('.  Sgiiai'Er,  Z.  phjsik.  Chcm.,  72,  3 1  fi  j . 

Moléc.  par  litre  de  solution. 


t. 
2  V 


KaC,0,. 

2,092 

2,i5o 

o , 92 1 5 

0,437 

0,2675 

1,936 

1  .4  >o 

1,88 


FeC204.    K,-Fe(C2OJ3. 


0,000 
o,456 
o  ,  J 1  2 

0,2J<) 
0,070 
0,026 


o,ooj 
o ,  1 5o 

o,5/, 


Phase  solide. 

K2C204. 
K2C204-r-FeK2(C204)2 
FeK2(C20.,)i-r-Fe(,:204 

FeG><>4 

« 
» 
0,299  K3Fe(C204), 

o,o(i8      K.FeCCjOjJj-t-KjCaOt 
o ,  299     K  3  Fe  (  C4  04  )3  -+-  Fc  C2  04 
l  K3Fe(C204ï3-+-FeC2O4 
'  4°  |      +KîFe(CîO*)ï 

K-,Fc(C.204)3-i-K2(:2()4 
-1-  K2Fc  (C204)î 


o ,  09  J 


28.   Solubilité  du  Pbosphomolybdate  d'ammonium 
(Giovanni  dic  Litchi.  Rats,  min.,  32,  21). 

t=  i5".  Une  partie  de  phospliomolybdale  est  dissoute  par  : 

4206  parties  de  II20 

7  3oo       »        d'une  solution  aqueuse  à  5  pour  100  de  NH4(NOa 


493o 


d'une  solution  aqueuse  à  1  pour  100  de  IINO3 


Millinioléc.  de  12 

dissous. 


29.  Solubilité  de  l'Iode  dans  les  solutions  aqueuses  de  Kl 
(H. -C  Bitvv  et  I  -M.-l.  Mac  Kay,  J.  Amer.  C/i&m.  Soc,  32,919) 

r 

.Millinioléc.  de  Kl 
(.  par  litre. 

ï'i" 100  5 1 ,15 

» "'o  25,77 

>< 20  I  I  ,  I  J 

» 10  6,  [85 

» 5  3 ,  728 

,» 2  2,266 

i,  1  1 ,788 


VIII.  Solubilité  de  corps  solides  inorganiques  dans  des  solutions  de  corps  inorganiques  et  organiques 

(systèmes  ternaires  et  quaternaires). 

1 .   Systèmes  :  Acide  succinique,  eau,  NaCl  (resp.  KC1,  K  Br,  KJ,  LiCl),  et  acide  oxalique,  eau,  acide  borique. 

(W.  Hkrtz,  Z.  a/iorg.  Chem.,  65,  34 1  et  66,  93). 
loir  p.  41  4  • 

2.   Solubilité  de  Sa  Cl  dans  des  solutions  d  alcool  éthylique  (non  original)  (F.  Fontein,  Z.  phjsik.  Chcm.,  73,  240). 


t. 

28" 


Poids  pour 

100. 

NaCl. 

Alcool  élhyl 

ique. 

10a  u. 

'^,i,4: 

0 

73,53 

24,6 

3,8 

7 1 ,  () 

22 , 6 

7,7 

69,7 

'9,3 

16, 1 

64;6 

'5,8 

2.5,3 

58,9 

1 2 . 5 

3  5 , 0 

52,5 

28" 


NaCl. 

9,3 

6,3 

3,7 
1,5 
o./j 


Poids  pour  100. 

Alcool  éthyliqui 
45,35 
56,2 

67,4 
78,8 
8y,6 


Fau. 

45,3' 

3;,"' 

v.8,9 

'9,7 


V.  Rothmund. 
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Solubilité  de  corps  solides  inorganiques  dans  des  solutions  de  corps  inorganiques  et  organiques 

(sytémes  ternaires  et  quaternaires)  {suite). 


Solubilité  de  NnCI03  dans  des  solutions  aqueuses  d  alcool 
éthyllque  [^NaCI03  par  litre  de  solm  onj  (Bihger  Cahlson, 
Klasoit  Festskrift,  Stockholm,  2.47). 

Alcool  pour  100. 


t. 

o 

20. 

40. 

60 

70. 


90. 
16, 1 

29,0 


75. 

110,8 
i33,5 
i55,8 
161 ,3 


50. 

3i  1 ,3 
321,8 
326,8 


Molécules 
pour  1000  mol.  d'eau. 


Solubilité  de  K,SO;  dans  des  solutions  concentrées  de  non 
électrolytes  (J.-J.  Fox  and  A.-J.-ll.  Gange,  J.Soc.  Cher»., 
Lo/id.,  97,  378-383). 

\a.   Alcool. 

Composition  du  liquide 
pour  100. 

Eau. 

89,48 
88, 3o 

87,  »■« 
85,98 
84,09 
82,78 
82,08 
77.67 

72,12 

63,6a 
55,88 
30,72 


Alcool. 
1,35 
4,8o 
7,80 

9,7<> 
n,34 
i4, 5i 

|5,26 

20, 5o 
26,91 

35,97 
43,90 
69 .  26 


K2SO> 

9, '7 
6,90 

4,9^ 
4,32 
3,57 
2,71 
2,66 
i,83 

o,97 
0,41 
o ,  22 

0,016 


Alcool. 

5.9 
21 ,3 
35,0 
44,2 

57,4 
68,6 

72, 7, 
1  o3 , 2 
i46,i 


K,SOr 

10,6 

8,1 

5,2 

4,4 
3,4 
3,3 

2,4 

',4 


ib.  Pyridine. 

Composition  du  liquide 
pour  100 . 

K,S(V 


Molécules 
pour  1000  mol.  d'eau. 


Pyridine 
4,23 

i3,<)0 
2*4, 5 1 

34, »9 
46,29 
55,93 
75,9° 


7,95 

4,77 
2,75 

',47 
o,45 
o,  12 

0,006 


Eau. 

.87,82 
8i,33 

72,74 
64,34 
53 ,  26 
43,95 
2i,o.) 


Pyridine. 
1 1 ,0 
35,9 

76,8 
121,1 

198,0 


K2SC\. 

9,4 
6,1 
3,9 

2,4 

o,9 


ic.  Glycol. 
Composition  du  liquide 
pour  100. 


Molécules 
pour  1000  mol.  d'eau. 


Glycol. 

3, 16 

9,7» 
'8,47 


K2S04. 

9,67 

7,6() 
5,74 


Eau. 

87,17 
82,53 

75,79 


Glycol. 

iO,5 

34,4 
70,8 


K2SGv 

11,5 

9.6 
7,8 


Composition  du  liquide 
pour  100. 


Molécules 
pour  1000  mol.  d'eau. 


Glycol. 

32,  II 

49,  o3 


K2S04. 
3,57 
1,83 


Eau. 
64,32 
49, '4 


Glycol. 
i45,o 

'%,7 


K2SOv 

5,7 
3,8 


4  d.  Hydrate  de  chloral. 


Composition  du  liquide 
pour  100. 


Molécules 
pour  1000  mol.  d'eau. 


Hydrate 
de  chloral. 

6,44 

9>°9 
i-2,38 
i3  20 
22,07 
33, i5 
44,4o 
47, 3o 
62,82 
70,28 
80, 36 
83,26 


K2SOv 

9,i3 

8,4i 

7.79 
7,3. 

5,88 

4,54 
3,56 

2,92 
2,00 

',75 
i,4o 

1 ,08 


Eau. 
84,43 
82,5o 
79,83 

79,49 
72,05 
62,3i 
52,24 
49,78 
35,i8 

27,97 
18,24 
i3,66 


4  e.  Glycérine. 

Composition  du  liquide 
pour  100. 


Molécules 
pour  1000  mol.  d'eau. 


Glycérine. 

8,9« 
i3,36 

20,34 

24 , 1 5 
33,73 
40,40 
43,52 
5o,i8 
57,22 
67,94 
78,18 
98,28 


K2SCv 
8,87 
7,69 
6,47 
5,83 

4,44 
3,65 
3,38 
2,69 
2,07 
1 ,53 

0,98 
o,73 


Eau. 
82,17 

78,95 

73,19 
70,02 

61, 83 
55,95 
53,io 
47, '3 
40,71 
3o,53 
20,84 
o,99 


Glycérine. 

2  1,3 

33,1 

54,4 
67,5 
106,8 
141,4 
160,4 
208,4 
273,1 


K2SO(. 
11,2 
ÎO,  I 

9,' 
8,6 

7,4 
6,7 
6,6 

5,9 

5,3 


4f.   Mannite. 
Composition  du  liquide 
pour  100. 


Molécules 
pour  1000  mol.  d'eau. 


Mannite. 

3,20 

5,82 

8,35 
1 1  .26 
14, 3o 
17,22 


K2SCy 

io,32 

10,07 

9,6i 

9,19 

8,66 
8,35 


Eau. 

86,48 

84,ii 

82,04 

79-55 

77,04 

74,43 


Mannite. 

3,7 
6,8 

10,1 
14,0 
18,4 
22,9 


K2SCv 

12,3 

12,3 
12, 1 

",9 
m  ,6 
1 1 ,6 


V.  Rothmund. 
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Solubilité  de  corps  solides  inorganiques  dans  des  solutions  de  ce  ns  inorganiques  et  organiques 

(systèmes  ternaires  et  quaternaires)  {suite} 


A  g.  Sucrose. 

Composition  du 

iquide 

Mol 

éeu 

les 

pour  100 . 

po 

S 

ur  1000 

UCIOSC. 

ino 

1.  d'eau. 

Sucrose. 

K,S04. 

Eau. 

K,SO, 

9,56 

9,65 

80,79 

6,2 

12,3 

1 8 ,55 

8,65 

72,80 

13,4 

12,3 

■28,16 

7,4'i 

64, 4* 

23,0 

",9 

37,^4 

6,35 

56, 4 1 

34,8 

..,6 

47,55 

5,21 

47,24 

5^,9 

u,4 

57,00 

4,24 

38,76 

77,5 

1 1 ,3 

4// 

Acétone. 

Composition  du  1 

iquic 

e 

Molécu 

es 

pour  100. 

pour  1000  mo 
Acétone 

.  d'eau 

Acétone. 

KaS04. 

Eau. 

K2SO, 

4,92 

7,20 

87,88 

'7,4 

8,5 

10,06 

5,02 

84 ,92 

36,7 

6,1 

16, 23 

2,96 

80,81 

62,3 

3,8 

>-A  :  3  1 

1 ,5o 

74, «9 

101,7 

a," 

37, '9 

0,4-7 

62,34 

|K5,2 

0,8 

46,29 

0,20 

53, 5i 

268 , 5 

0,4 

62,40 

o,oi 

37,57 

. 

Sa.  Solubilité  de  différents  chlorures  dans 
(H.-E.  Armstrong  and  J.-V.  Eyhe,  Proc. 


t.  Sel  dissous. 

o" NH4CI 

» » 

» » 

» » 

» » 

25" » 

»     * 

>•      » 

»      » 

»      » 

ou NaCI 

» * 

» > 

» 

11 » 

25" » 

»     Il 

»     a 

»     » 

I     » 

o" KCI 

». » 

» » 

» » 

» » 

2i" 11 

»     » 

»     11 

II     » 

»     » 


Concentr.  de  l'alc»ol 

mol.-gr.  d'alcool 

pour  1000*  d'eau. 


1 

1 
1 

I 
3 

i 
k 
1 
1 

1 
3 

« 
* 

1 

i 

3 


Alcool  métbylique. 


des  solutions  aqueuses  d  alcool 

R.  Soc.  Lo/idon  [A]  84,  127). 

Alcool  élhylique. 


Alcool  propylique. 


Solub.  d.ms 

Solub. 

Solub.  dans        Solub. 

Solub.  dans 

Solub 

1000»  d'eau. 

mol. 

1000»  d'eau.          mol. 

1000*  d'eau. 

mol. 

298,40 

5,59 

298 , }o             5 , 59 

298,40 

5,59 

297,35 

5,57 

295,50            5,53 

295,40 

5,53 

296,55 

5,55 

29', 95             5,47 

29 1 , 3o 

5,45 

292,65 

5    \- 

286 ,40            5,37 

284,00 

5,32 

283,i 5 

5,3o 

266,25             4,99 

. 

. 

3g5, 10 

7,4o 

395,10 

7,4o 

394,7.5 

7.39 

Voir 

393.5o 

7,37 

393,8-, 

7,3; 

Proc.  R.  Soc.  Loitd. 

3gO,8o 

7,32 

392,90 

7,36 

[A],  79,567. 

384,8o 

7,2' 

386, 20 

7,23 

, 

. 

357,73 

6,i3 

359,65            6,16 

357,75 

6,i3 

355,20 

6,08 

355,1 5            6,08 

35i ,20 

6,01 

353,io 

6,o5 

349,65            5,98 

345,55 

5,9' 

347,45 

5,9-5 

337, So              5,79 

. 

. 

. 

. 

3oi  ,<io             5, 16 

. 

• 

362,95 

6,20 

362,95 

6,20 

359,40 

6,14 

Voir 

355,75 

6, 10 

357,60 

6, 1 1 

Proc.  R.  Soc.   Lontl. 

3  5o , 20 

6,00 

3  53, 20 

6,0/i 

[A],  7»,  567. 

. 

. 

336,65 

5,75 

. 

. 

283,55 

3,8i 

•285,  i5            3,8o 

283 , 5  ", 

3,8i 

280 , 00 

3,76 

2-77,95            3,73 

274,10 

3,68 

•.-76.35 

3,7' 

271,10            3,64 

26 5, 4 5 

3,56 

267,85 

3,6o 

256, 5o            3,45 

•i48,oo 

3,33 

•238. 10 

3,i8 

208,80            2,81 

. 

. 

364 , 1 5 

4,89 

365, 10 

4,9o 

J6 1 , 90 

4,86 

Voir 

355,4o 

4,77 

357). 0 

4,79 

Proc.  K.  Soc.    tond. 

347,7o 

4,67 

348,70 

4,67 

[A],  79,  567. 

33i,5o 

4,45 

324,  i5 

4,35 

. 

• 
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Solubilité  de  corps  solides  inorganiques  dans  des 

.  solutions  de  corps  inorganiques  et  organiques 

(sj ternes  ternaires  et 

quaternaires)  (suite). 

r>/;.  Solubilité  de  KBr.  \;iN<>3.  KNO„  K,SOt 

6/>.  Solubilité  de  KO  H  dans  des  solutions  aqueuses  d'alcool 

dans  des  solutions  aqueuses  d'alcool  éthylique  (mêmes  auteurs). 

(Même  auteur,  [>.  29  1. 

Concenlr.  de  l'alcool 

Poids  pour  100. 

en  mol.-gr.             Solub.  dans      Solub. 

~-               

t.         Sel  dissous.        pour  1000*  d'eau.       1000*  d'eau.       mol. 

t.               KOH.      Alcool.        Eau.                    Phase  solide. 

o" . 

KBr                          .                       536,75           4,5i 

3o"...       55,75        0           44,25                KOH.2H,0 

»  . 

»                             l                       529,25           4,45 

»    . . 

54,8i          0,43       44,76 

»  . 

. .            »                            {                      5o2,85           4,22 

»    . . 

•      («) 

»  . 

»                           t                      4î)',75          4.i  3 

1 

•                                •                                «                                                                  • 

»  . 

. .            »                            2                       455,25           3,82 

»    . . 

•                                                                  . 

■>.  5" . 

. .       KNO3                        .                      384,48          3,8o 

»    . . 

3i,oo      57,50      11, 5o                 K0H.2H20 

»    . 

».                            1                       368, 3o           3,64 

»    . . 

28,99      65,°7        5-94 

» 

. .            »                            A                       354,4o           3,5o 

»    . . 

27,67      69,92       a,4i                        » 

» 

. .                   »                                             1                                    327,00                 3,22 

»    . . 

27,20      73,01     négalifO)                    » 

» 

NaN03                       .                      920,30         10, 83 

»    .  . 

26,25      81,98          »                            » 

» 

. .            »                           {                      908 ,80         10,70 

» 

. .            »                           1                      8i)f),6<)         io,54 

(')  La  solution  est  séparée  en  deux  couches. 

C)  Par  suite  de  la  transformation  : 

»    . 

. .            »                           1                      870,90         10,24 

KOH   1    C,H;,OH->C,II,OK  -t-II,0. 

» 

. .            «                            2                       825,35           9,7° 
K2SO4                        .                        122,45           0,70 

» 

. .            »                             1                         86.75           o,5o 

<ic.  Solubilité  de  M14N()3  dans  des  solutions  aqueuses  d'alcool 

ne.  Solubilité  de  KC.I  et  N'a  Cl  dans  des  solutions  de  glucose 

1  Même  auteur,  75  ). 

(Mêmes  auteurs). 

Poids  pour  100. 

"Concentr.  du  glucose 

en  mol.-gr.             Solub.  dans      Solub. 

^^^^ 

/.                         NH.NO..             Alcool.                 Eau. 

t.          Sel  dissous.       pour  1000»  d'eau.       1000*  d'eau.        mol. 

25"  . 

.  .         KC1                          .                       362,70           4,86 

0". 54,19                0                    45,8i 

» 

»                           {                      366 , 1 0          4,91 

»  42,69             12,70            44 ,61 

» 

. .                                       2                      369,85          4,96 

»    . 

»                            1                      376,25           5,o4 

» 

. .            »                            3                       4o2,25           5,3g 

» 

NaCl                         .                      36i,4o          6,18 

» 

. .            »                             j                       364 1 ' 5           6,22 

» I.9*5             97.93               o,u 

» 

.  .            »                            {                      364, 3o           6,a3 

„ 

»                             1                       36<i,  00           6.32 

..    5g, 83               10,60              29,57 

6a.  Solubilité  de  K2C03  dans  des  solutions  aqueuses  d'alcool 

(A.-J.-C.  DE  VVahl,  Inaugural- Dissertation,  Leideti,  \>.i). 

Poids  pour  100. 

/.              K3C03.     Alcool.        Rau.                    Phase  solide. 

,,    8,06              85, 3o                6,64 

3o' . . 

.       53,27        0            46,73               K2C03.|iH,0 

»    3 ,  60              96 , 5 1                 0 

»    • . 

53,09        0,1         46,81                           » 

»    . . 

.    '            .               .      («) 

70" 84, o3                 0                       10,97 

» 

. 

»    . . 

. 

»    61,11               22,87                 16,020) 

»    . . 

o,i3      90,49        9,38              KjCOs.ijHjO 

»    4», 25             44,64               i4,n(*) 

»    . . 

.                              .                                                            » 

»    . . 

....                                                            » 

»    7.5'              92,49                 ° 

»    . . 

0,04      99,92        0,04      KîCOj-t-KiCOj.ilHOj 

(')  Solutions  conjuguées  (La  solution  est  séparée  en  deux  couches 

(  '  )  La  solution  est  séparée  en  deux  courbes. 

à  67°,5). 

V.  Rotbmund. 
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Solubilité  de  corps  solides  inorganiques  dans  des 

(systèmes  ternaires  et 

r.rf  Solubilité  de  (NH4)2S04 
dans  des  solutions  aqueuses  d'alcool  (même  auteur,  69). 

Poids  pour  100. 

(NHt)jSO,.  Alcool.  Eau. 

4i,4  o  58,6 

3o , o  9 , 4 1  60 , 59 


t. 

o" , 

»  , 
»  . 
»  . 
» 

1  , 


0,14 


73,o3 


26,83 


6  e.  Systèmes  quaternaires  : 

Eau,  alcool,  KOH,  K2CO, J 

Eau,  alcool,  KC1,  K,C03 [  t  =  3o" 

Eau,  alcool,  NH4N03,  (NH4)S04 .  j 
(Même  auteur,  38,  62,  84). 


la.  Solubilité  de  Na2S04  dans  des  solutions  aqueuses  d'alcool 
(F. -A. -H.  Schreinemakers,  Arch.  néer .  Se.  ex.  nat,,  15,  81  ). 
Poids  pour  100. 


t. 

25° 


Alcool. 
o 
9,3 

22,9 

34,84 
5o,5 
53,o     l 
54,o     } 
64,95 


Na,S04. 

2>,90) 
12,2(1) 

4,3(«) 

1,75 

0,5 

o,4 

o,4  0) 

o,i5 


Phase  solide. 
Na2  S04.toH,0 

» 

Na2S04.ioHjO,NasS04 
Na2S04 


(')  D'après  L.  de  Bruyn,  Z.  physik.  Chem.,  32,  98. 


7  b.  Systèmes  :  eau,  alcool,  Na2S04,  NaCI 

(Même  auteur,  85,  88). 
Poids  pour  100. 

Phase  solide. 
Na2S04.ioH20,NaCl 

»  n 

»  » 


t.      Alcool.      Na,S04.      NaCI. 

|5°      o  5,64         23,3g 

»        7,1 3        3,5  -20,8 


»        8,8i        3,47        20,25  » 

»        9,78        2,96        19,94    Na2S04.ioll20,  Na2S04,  NaCI 


»  10,11  2,92  19,76 

»  i3,6g  2,06  i8,63 

»  i5,35  1,78  17,98 

»  24,77  o,85  14,93 

»  45,42  o,i5  8,48 

»  73,86  0,008  2,05 

»  21,45  i,25  '4,79 

»  3o,9i  o,68  1 1 , 4 1 

»  4 ',9°  o,23  7,65 

n  57,64  o,o3  2,67 


Na2S04,  NaCI 

»  » 

»  » 

»  » 

»  » 
Na2SO4.ioH20,  Na2S04 
»  » 

»  » 


solutions  de  corps  inorganiques  et  organiquœ 
quaternaires)  {suite). 

7  b.  Systèmes  :  eau,  alcool  (suite). 

Poids  pour  100. 

Phase  solide. 

Na,S04.ioH20,  Na,S04 

Na2S04 

» 

Na2S04.ioH,0,  Na2S04 


t. 

Alcool. 

Na3S04. 

NaCI. 

i5- 

72,0 

o,o3 

0 

» 

43,25 

0,22 

8,24 

» 

61,87 

o,o3 

2,79 

7.5° 

0 

l5,22 

13,78 

» 

6,24 

IO,IO 

1 1 ,82 

» 

11,84 

6,4i 

10,42 

» 

20,33 

3,26 

7,95 

» 

29,44 

i,5i 

5,4o 

» 

37,62 

0,69 

3,35 

» 

53,o 

0,4 

0 

» 

0 

6,8r> 

22 ,  85 

w 

10,69 

2,41 

'9,97 

» 

•9,09 

1 ,26 

17,11 

» 

21  ,o3 

1,07 

.6,46 

» 

3 1 ,  o3 

0,57 

1 3 ,  20 

» 

37,62 

o,34 

n,48 

» 

37,88 

o,34 

11,12 

» 

57 ,  }0 

o,oo5 

5,88 

» 

72,68 

0,000 

2,52 

» 

36,06 

0,60 

4,79 

» 

20,93 

2,53 

9-35 

35" 

0 

6,14 

23,44 

» 

9,88 

2,34 

20,57 

» 

17,72 

i,3o 

17,86 

» 

28,35 

0,67 

14, 35 

» 

36,i  > 

0,45 

12,08 

» 

55,52 

o,o36 

6,o5 

» 

79-94 

0,019 

',39 

i\a2S04,  Nu  Cl 


NajSOi 


Na2S04,  NaCI 

»  B 

» 
)l  » 

Il  » 

),  » 

»  » 


Sa.  Solubilité  de  BaCU  dans  des  solutions  aqueuses  d'alcool 
(F.-A.-H.  Schreinemakers  et  A.  Massink  Chem.  ff  eckblad. 
7,  21 3-21 5). 


Poids 

po 

jr  !00. 

t. 

Alcool. 

BaCI,. 

Phase  solide. 

$0" . . 

0 

27,95 

BaCl2.2H20 

»     .  . 

•        3>,67 

io,63 

» 

1)     .  . 

5o,  16 

5,68 

» 

»      .  . 

66 ,  72 

2,2  J 

» 

»     .  ■ 

«)2,53 

o,o5 

» 

»     .  . 

•        91,8! 

0,07 

BaCI2 

•>.ll20-t-BaCI2.U20 

»     .  . 

•        94.75 

o,o5 

» 

»     .  . 

•        94,60 

0,07 

» 

»     .  . 

•       97, '4 

. 

BaCl2.ll20 

Il     .  . 

•       98,'7 

0,08 

lia  CI*.  11*0 -+-  BaCI, 

1)     .  . 

•       99,4» 

. 

BaCI, 

jO"  .  . 

0 

3i,57 

BaClo2H20 

»     .  . 

16,68 

20,16 

» 

»     .  . 

.       34,iO 

1 3 , 2 1 

» 

V.  Rothmund. 
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Lôslichkeit.  —  Solubility.  —  Solubilité.  —  Solubilité. 


Solubilité  de  corps  solides  inorganiques  dans  des  solutions  de  corps  inorganiques  et  organiques 

(systèmes  ternaires  et  quaternaires)  (.utile). 


t. 

Alcool. 

BaClr 

60" . 

66,0?. 

2,82 

h    . 

88 , 5  5 

0,2  5 

» 

<)0 , 1 1 

°,°9 

» 

90,3g 

. 

»    . 

<J*,95 

8«-.  Solubilité  de  8a CI;  dans  des  solutions  aqueuses  d'alcool 

(.tuile). 

Poids  pour  100. 

l'hase  solide. 

BaCI42H20 

» 

BaCl,.2H,0-4-BaCl,.H,0 

» 

BaCI2.H,0 

8  h .  Solubilité  de  LijSbS*  dans  des  solutions  aqueuses  d'alcool 
(F. -A. -H.  Schreinemaokers  et  W.  Jacobs,  Clietn.  Weekbl . 
7,  2.3-2.5). 


Plwse  solide. 

Li,SbS4.8;H,0 
» 
» 


Poids 

pour  100. 

t. 

Alcool. 

Li,9bS4. 

3o"  . . 

0 

5o,8 

»    .  . 

■  3,3 

46,3 

»    .  . 

5i,g 

3o,7 

»    . . 

5*, 8 

29,9 

*    . . 

58,^ 

3o,8 

»    . . 

38,  f> 

32,3 

»    .  . 

65,26 

29,31 

»    . . 

74,3 

24, 1 

»    . . 

79,3 

20,  T 

Li3SbSt.8lHs()-t-Li,SbS4 

Li3SbS4 


9  a.  Solubilité  de  NaCl  ci  HgCI,  dans  l'alcool  absolu 
(H.-W.  Foote,  J.  Àm.  Chem.  Soc,  82,  <H9). 


Phase  solide. 


Poids 

pour  100 

dans  la 

solution. 

t. 

NaCl. 

HgCI,. 

25"  .  . 

3,o5 

47,25 

»    .  . 

2,9° 

47r"' 

■ 

3,09 

46, «9 

NaCl  et  HgCI, 


9  6.  Solubilité  de  KCI  et  HgCI,  dans  l'alcool  absolu 

(Même  auteur). 


Phase  solide. 
HgCI,  -1-  5KCI.6HgCl,2C,H«0 

5KCI.6HgCI,.2C,H,0 


Poids 

pour  100 

dans  Ja 

solution 

t. 

KCI. 

HgCI,. 

i5°. 

..          0,2! 

33  69 

»    . 

0,28 

33,8o 

» 

•          °,22 

24,84 

»    . 

0,28 

6,21 

»    . 

0,25 

1 ,65 

»    . 

•          0,17 

1,57 

»    . 

.       0,38 

1  ,oj 

5KC1.6HgCI,.2<:,H60  -t-  KCI 


9c.  Solubilité  de  KCI  et  HgCI,  dans  l'acétone 

(Même  auteur). 

Poids  pour  100 
dans  la  solution. 


» 


KCI. 

',29 
1 ,25 

«,39 
2,33 
2,58 
2,77 
2,79 
2,93 

2,82 
2 , 5  I 

3,34 

2,9' 

2,99 

2,87 


HgCI,. 

6., 87 
61,88 
60,68 
56,59 
55,85 
5',,  88 
54,35 
48,  i3 
38,94 
-18,04 
i3,a£ 

ÎO,  Qj 

..,37 
10,66 


Phase  solide. 
HgCI,  -f-  KCI.5HgCI,.C3HsO 

KC1.5HgC),.C,H60 

KC1.5HgCI,.C,H,0 
-4-5KCI.6HgCI,.aC3H60 

5KCI.6HgCI,.2Cjll60 
SKCI^HgClj.iCH.O-f-KCl 


10.   Solubilité  de  T1CI  dans  des  solutions  aqueuses  d'acide  acé- 
tique (équivalonts-grammcs   par  litre)  (A.-E.  Hill,  /.  A  m. 


(hem.  Soc  82.  1189). 


Poids  spécifique      Poids  spécifique 


t. 
2)° 


Normalité 
de  H  C,  11,0,. 

o,ooo 
o;5i3{ 
1  ,ot3 
2016 
.4,180 
8 , 1  3o 

ii,l9 

i4,3. 
.6,01 


deHC,U,0, 
(  temp.  ord.  ). 

°,9996 
I ,0010 

I ,0104 
1 ,02 38 
1  ,o495' 
1 ,o62i 
1 ,0657 
1 ,0667 


de  la  solution 

(25-). 

1 ,0014 
1 ,oo43 
1 ,0114 
1 ,o323 
1 ,o55o 
1 ,0599 
1 ,0643 
1 , 0667 


Solubilité 
de  11  Cl 

0,01629 

o,oi58o 

0,01493 

o,oi3«i 

0,00994» 

0,005399 

0,002594 

0,00.221 

0,00*178 


11  a.    Solubilité  de  Al(NHt ;(S04),.  lalM)  dans  un  mélange 
d'eau  et  de  glycérine  (Thomas  Dlnlop,  Pharm.  /.,  85,  6). 

Température  ordinaire. 

Eau.  Glycérine.         Al  (  N  H,)(S04),.12  aq. 

93«,3  a3«33  6E,  i5 


II  A.   Solubilité  de  AlNH*(S04),.i2lI,0 
dans  un  mélange  d'eau,  glycérine  et  phénol  (même  auteur). 

Eau.  Glycérine.  Phénol.         Al  N  H,(S04),.12aq. 

9  5e,  3  23V53  3<l9  5«,  59 
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f-~ 


Solubilité  de  corps  solides  inorganiques  daus  des  solutions  de  corps  inorganiques  et  organiques 

(systèmes  ternaires  et  quaternaires)  (suite). 

12*.  Solubilité  de  I  et  Kl 


12  «.  Solubilité  de  I  et  Kl  dans  une  solution  à  60  pour  100 
d'alcool  (C.-L  Parsons  and  H.-P.  Cormss,  /.  Jm.  Chem. 
Soc.  32,  1370). 


2V 

)) 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
11 

» 


Poids  spécifique. 

1,148 

1,191 
r,285 
i,368 
1,427 
1,533 
1,776 
2,ï5o 

2,507 
2,845 

i,.34 

i,53o 

(,721 

1,90 

2,11 

2 ,  22 

2,80 

2,99 

3 , 1 62 


Kl 

I 

pour  100. 

pour  100 

3o,93 

o.o 

29,87 

4,5i 

28,39 

12,48 

28,00 

[8,60 

27,60 

21  ,80 

27,00 

28,00 

2.5,90 

40,52 

24,90 

52,42 

24,40 

58,93 

22,49 

65,75 

21 ,5o 

68,93 

0,0 

23,04 

7,36 

43,o5 

10,60 

49,38 

•  2,44 

55,33 

i3,74 

59,26 

l5,20 

62,66 

17,72 

69,10 

19,30 

7', 9° 

20,  o5 

72,48 

Phase  solide. 

Kl 

» 


dans  une  solution  à  40  pour  100  d'alcool  (même  auteur). 


Kl 


f. 

25" 

» 
» 
» 
» 
» 


KI-f-I 


Poids  spécifique. 

pour  100. 

pour  100. 

1,339 

42,10 

o,o 

i   3-" 

4o, 83 

3,76 

1,455 

38,94 

10,  Oq 

1 ,532 

37,41 

l5,7l 

i,6o5 

36,9.5 

20,52 

1,655 

35,38 

24, 4i 

1,847 

33,9.6 

33,62 

2,024 

31,71 

39,99 

2,169 

3o,59 

44,76 

2,558 

28,56 

55,3o 

2,784 

26,95 

60,27 

. 

24,52 

65,93 

. 

23,o4 

69,93 

0,962 

0,0 

2,97 

1,292 

8,45 

28,70 

i,58i 

1 2 ,  56 

4o, 63 

. 

l5,20 

49, 95 

2,000 

16,02 

52,95 

2,173 

17,18 

57,37 

2,749 

'9,20 

66,89 

2,902 

20 , 1  2 

69,10 

3,246 

22,47 

70,84 

Phase  solide. 
Kl 

s 

» 
» 
» 

1 
» 

X 

» 

» 

» 
» 

I 

» 
» 

» 

1) 

» 

KI  +  I 


IX.  Solubilité  des  corps  organiques  solides  dans  l'eau. 


1.  Divers. 


CORPS  DISSOUS. 


Caféine  C»H,oN4O.HsO. 


Benzoate  de  sodium C7H.iO2Na.H2O.. 
»  » 

Acide  urique 

Mono-urate  de  sodium 

Acide  pyridinaminosuccinique,  extrait 

de  l'acide  bromosuccinique-rf 

-/ 

»  -(r  +  l). 

Urate  de  sodium 

Morphine 

» 


J0xalateneut.d,hydrazine(NtHt)îH2Cî04 
;  Oxalateacided'hydrazinetNjH^jHsCiOi 
!PicratedesodiumC,sH,(N02)30Na.H20. 

:  Nitrate  de  strychnine 

,  Tartrate  de  strychnine 

i  Oxalate  de  strychnine 

1  Acétate  d'argent 


SOLUBILITE. 


2«,  1322  CdHjoNiOj  dans  100*  H20 

4,6426  »  » 

61,170     C7H50iNa  » 

59,816  n  » 

i»  dans  i55oo«H!0. 

1       »         665      » 

1^,67  dans  100*  H2O. 
1,64  » 

1,68  » 

o  ,oo536*-molAil- 

o?,o9.5o-os,0264  dans  loo'^n'O. 
0,0248  » 

20ig  dans  ioo'HîO. 

2B ,  O  » 

4s,247  dans  loocm,  H,0. 
is,4i  dans  1005  H20. 

0 ,  5o  » 

1 ,  22  » 
o,o663«-"">11"- 


23 

40 

25 

40 

37 
37 

18 
18 
18 

37 

20 

18 

45 

22,5 
23 

i5 
i5 
i.5 

25 
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Ldslichkeit.  —  Solubility.  —  Solubilité.  —  Solubilité. 


Solubilité  des  corps  organiques  solides  dans  l'eau  (suite). 

2.  Corps  dissous  :  sels  de  thorium. 

(G.  Karl,  Z.  anorg.  Chem.,  68,  58). 

Grammes 
Corps  dissous.  dans  ioo'mI  d'eau. 

Picrate  de  thorium  Th(C6H2N307)4.ioHîO 0,3cm 

Hippurate  de  thorium  Th(C9H8N03)i o,oii8 

Monochloracétatc  basique  de  thorium  (ClC->II2Oo )»Th(01I  U.II20 q,oG63 

Dichloracétate  basique  de  thorium  (ClîC2H02)2Th(Ojn2 0,0887 

Trichloracélate  basique  do  thorium  (ClaC-a 02 )2Th (OU )2 o.ooyi 


t. 

2.5 

2  5 

2.5 
2  5 

2.5 


3.  Corps  dissous  :  succinate  de  Na2,  succinate  de  Nal!  et  acide  succinique. 
(H.  Marshall  and  D.  Bain,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1084). 


Grammes 

dans  100  g 

arrimes  d'eau. 

Corps  dissous. 

C-iH^OiNaj 

<UJv04NaH  .... 

0°. 

2i,45 
i7,55 
2,75 

12», 5. 

27,38 

27,93 

4,92 

25°. 
34,90 
39,82 

8,35 

37%  5. 
43,04 

<)0,OI 

14,10 

38o,7. 
03,99 

50". 

56, 3o 

67,37 
2.3,83 

62°,  5. 

78,49 

76,15 
39,25 

64%  9. 
83,38 


75». 
86,63 
86,00 
60,37 


4.  Alcaloïdes. 
(D.  Zalai,  Gy.  Ért.,  18,  366). 

ÎOO1»13  d'eau  dissolvent 

Corps  dissous.  Base  anhydre.     Base  cristallisée. 

Atropine 0,1 338  ,   . 

Brucine ..  o,o553  o,o654 

Quinine o,o453  0,0529 

Cocaïne 0,0278 

Codéine 0,7893  o,8368 

Caféme 1 ,  462  1 ,  598 

Coniine 1,8280 

Dionine 0,2613 

Eucaine  [i o, 2964 

.Morphine o,02oi5  0,0217 

Narcotine 0,004  45 

Novocaïne o,3325 

Strychnine o,oi2f>3 

Vératrine 0,1 1 36 


20 


o.  Émétiques. 
(P.  Yvon,  /.  Pliarm.  Chim.,  7,  2.83  et  479). 

100*  de  solution  renferment 
Corps  dissous. 


Émétique  d'aniline 
r.lHsO«(SbO)C,H7Az.H10.] 


Corps  dissous. 

Émétique  d'arsenic 

et  d'aniline 

C.H506(AsO)C6lI7A7.. 


/. 

Hydrate. 

Anhydr. 

0 

i5 

■  4*23 

'3,5g 

>o 

i3,36 

14,66 

35 

19,59 

18,70 

100 

66,8  3 

63,8a 

1*  de  sel 

100« 

10"s- 

zst  soluble 

desolution        d'eau 

dans  : 

/.    renferment   dissolvent 

eau 

«          e 
i5       29,50 

4i>4 

2,3g 

20       3  2 ,  2.8 

47,73 

2,09 

'ij       63,3o 

118,18 

o,53i 

100       88,0 

733 

0,  1 36 

C.  Solubilité  d'acides  organiques  divers. 

(Salicylique;  0,  m  et /?-nitrobenzoïque;  m  et  />-oxybenzoïque;  0,  m  et  p-amidobenzoïque;  o,  m  etp-toluylique;  0,  m  et  p-chloro- 
benzoïquo; /5-bromobenzoïque;  p-iodobenzoïque;  o-phlallique;  p-méthoxybenzoïque  ;  acétylsalicylique;  1.  3.  5-dinitrobenzoïque.  ) 

(O.  Flasciiner  et  J.-G.  Rankine,  Monalsh.  If  ici),  31,   36.) 

[foir  page  356.] 
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Ml 


en  atmosphères, 
i 


20O 20,92 

5oo 21,  i4 

IOOO 21  ,40 

i5oo 21, 6i 


Solubilité  des  corps  organiques  solides  dans  l'eau  (suite). 

7.  Solubilité  de  la  mannite  dans  l'eau  à  différentes  pressions. 

(E.   Cohkn,    Katsuji  Inouïe   und  C.  Euwbn,   Z.   pli/s.    Client.,    75,    3o3.) 

t  =  24,o5". 

U  de  la  solution 
contient  en  mannite. 

171 ,22 
173,01 
I74,5i 
176,28 


solubilité  S,  mannite 
dans  100^  d'eau. 

e 
20, GG 


Formule  d'interpolation  donnant  S. 
S  =  20,  G5  +  0,000931  p  —  0,000000  180G/J2 

Entre  p  =  1 . 
et/>  —  i5oo. 


1 i- 


,90 


X.  Solubilité  des  corps  organiques  solides  dans  des  solvants  organiques. 


1.  Solvant  :  Benzène,  corps  dissous  :  Anthraquinone 

(D.  Tyreb,  /.  Cliem.  Soc.  I.ondon,  97,  1783). 

Grammes  Concen- 

du  corps  dissous  tration 

pour  100*  du  solvant 

/.                                     du  solvant.  gr.  :  cm1, 
u 

o 0,110  0,8986 

10 °j,73  0,8880 

20.... o,256  0,8771 

3o o,35o  o,8658 

40 °,49>  o,8343 

5o 0,700  0,8429 

60 °)974  o,83io 

70 i,335  0,8180 

80 1,775  o,8o44 


Solvant  :  Chloroforme,  corps  dissous  :  Anthraquinone 

(Même  auteur). 

Grammes 
du  corps  dissous 
pour  100' 
/.  du  solvant. 

0 
o o,34i> 

10 o,457 

20. o,6o5 

3o 0,780 

4o 0,994 

5o 1 ,256 

55 1,4*5 

60 1 ,577 


Concen- 
tration 
du  solvant 
gr.  :  cm1. 

1 ,5 180 

1,4975 

1,4765 
■  1,4545 
i,43i5 
1 ,4086 
1 , 3967 
1,3847 


o o,6o5 

10 0,975 

20 1 ,43 

3o 2,o3 


gr.  :  cm' 

0,8940 
0,8820 
0,8686 
0,8547 


Grammes 

du  corps  dissous. 

pour  100* 

du  solvant. 


40. 
5o. 
60. 
70. 
75. 


2,7» 

3,75 

5,i4 
7,oo 

8,35 


Concen- 
tration 
du  solvant 
gr.  :  cm". 

o,8394 
0,8234 
0,8070 
0,7876 
o,7772 


Solvant  :  Benzène,  corps  dissous  :  Phénanthraqulnone 

(Même  auteur  1. 

S  =  grammes 
du 


Solvant  :  Benzène,  eorps  dissous  :  Anthracène 

(Même  auteur). 

Grammes  Concen- 

du  corps  dissous  tration 

pour  100e  du  solvant 
t.                                     du  solvant. 


corps  dissous 
pour  100* 
t.  du  solvant. 

u 
10 0,412 

'5 0,471 

20 o,538 

3o 0,738 

4o 1  ,o32 

5o i,354 

60 1 ,760 

70 2,687 


80. 


3.770 


Concen- 
tration 
du  solvant 
gr.  :  cm1. 

0,8867 
0,8807 
0,8750 
o,8633 

o,85i4 
o , 83go 
0,8263 
0,8112 
0,7930 


Formule 
d'interpolation. 

S  =  0,986 
—  0,00119/. 


Solvant 


Acétate  d'éthyle,  corps  dissous  :   Phénanthraqulnone 

(Même  auteur). 

Grammes 

du  corps  dissous 
pour  100* 


10. 
20. 
3o. 


du  solvant. 

.  0,5i8 
.  0,626 
•     0,770 


40 0,993 

1 ,292 

1,457 

!  ,64o 

',902 


5o. 
55. 

Go. 
65. 
70. 

75. 


2,5i5 


Concen- 
tration 
du  solvant 
gr.  :  cm3. 

0,9092 
0,8969 
o,884o 
0,8707 
0,8567 
o,8493 
0  8423 
0.8348 
0,8270 
0,8188 
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Lôslichkeit.  —  Solubility.  —  Solubilité.  —  Solubilità. 


Solubilité  des  corps  organiques  solides  dans  des  solvants  organiques  (suite). 


Corps  dissous  :  Anthraquinone. 

Solvant 
Hexane.  Chloroforme. 

Solubilité  à  i2°,6 o,oo6  p.  ioo        0,482  p.  100. 


2.  Solvant  :  Alcool,  corps  dissous  :  EméUque  d'arsenic  et  d'aniline 

(C*H&06.AsO.C6H7Az). 

(P.  Yvon,  /.  Pharm.  C/tim.,  7,  480). 

Grammes  du  sel 
dissous  dans  100»  d'alcool. 


t. 

6o°. 
900. 


6,4» 

2,21 


3.  Solvant  :  Alcool  absolu,  corps  dissous  :  Divers 
(P  Falciola,  Gazz.  C/iim.,  40  b,  218-222). 

Grammes 
du  corpsdissous 
dans  100  cm3 
Corps  dissous.  t. 

Ci8Hî602  (Acide  stéarique  ;  point  de 
fusion  69,20) 40 

» 
» 


du  solvant. 


3o 
20 
10 


Gi8H3902N  (stéarate  d'ammoniaque  ; 

fond  à  i  io°  et  se  décompose) 

» 
» 
» 
» 


.  5o 
40 
3o 
20 
10 

Un  peu 
au-deisus 

de  zéro. 

Ci6H3î02  (Acide  palmilique;  point 

de  fusion  62"). 40 

»  20 


CuHjjOjN^l'almitate  d'ammoniaque; 
fond  au-dessus  deioo°etsedécomp. 


10 

5o 
40 
20 


10 

Lu  peu 
au-dessus 
de  zéro. 


CitHj7OiN  (Oléate  d'ammoniaque; 
fond  à  780  et  se  décompose) 5o 


10 

Un  peu 
au-dessus 
de  zéro. 


i3,8 
4,5 
2,0 

o,9 

5,5 
i,8 

o,9 
o,5 

o,3 

0,1 


3', 9 
9, a 

2,8 

1 1 
4,5 
',4 
o,7 

o,5 


100 
5<J 

3i 


4.  Solvant  :  Chloroforme,  corps  dissous  :  Morphine 
(E.  Winterstein,  Arcli .   exp .   Pal/i.  Pliarm.,  62,  1 4 ' )- 


Grammes 

de  morphine  dissoute 
dans  100  cm3 
du  solvant. 


20° o,o5o4 


Remarque. 

4  détorminations  (0,0489-0,0520) 


5.  Solvant  :  Alcool  absolu, 

corpsdissous  :  Oxalate  neutre  d'hydrazine  (N2H4  )2C2Cv 

(J.  W.  Turrentine,  /.  Amer.  Chem.  Soc,  82,  5-8). 

Grammes 
t.                                          pour  1»  d'alcool. 
2i°,  90 o,ooo3 


8.  Solvant  :  Huile  de  sésame,  corps  dissous  :  alcaloïdes  (t  =  20"; 
(D.  Zalai,  Gy.  En.,  18,  366). 

Grammes 
Corps  dissous.  dans  100  cm3  du  solvant. 

Atropine o,255i 

Cocaïne 4,3356 

Dionine o,5i44 

Eucaïne  p 3 ,490 

Narcotine 0,0860 

Novocaïne 4 ,289 

Pilocarpine o,3i42 

Strychnine 0,061 1 

Vératrine ',3911 


7.  Solvant  :  Alcool  absolu  (**  =  o"). 
(F.   Bertheaume,   C.    H.,   150,    1064). 

Grammes  dissous 
par  100' 
Corpsdissous.  d'alcool  absolu. 

CliloioplaCinate  de  dimélhylamine 0,0048 

»  trimélhylamine o,oo36 


a.  Solvant  :  Phénol,  corps  dissous  :  Diméthylurée  asymétrique 
(R.  Kiiemann,  Monatsh.  Ifiai,  31,  VIII,  845). 

Poids  de  Phénol  Température  d'équilibre 

pour  100.  solide-liquide 

o 
0,0 178 

9, a 170 

17,4 '6a 

25,0 '53 

3l,2 Mi 

39,a 

46,0 

32,  I 

54,7 


129 

I  12 

92 

83 
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U3 


o 
65 

47 
a5 

21 

18 


100,0 4« 


Poids  de  phénol 
pour  100. 


Solubilité  des  corps  organiques  solides  dans  des  solvants  organiques  {suite) 

8  a.  Solvant  :  Phénol,  corps  dissous  :  diméthylurée 
asymétrique  (suite). 

Poids  de  phénol  Température  d'équilibre 

pour  100.  solide-liquide. 

58,7 

62,2 

66,5 

69,3 

74,2 

77,4 


'9,3. 
28,0. 
33,9. 
39,8. 
45,3. 


Température  d'équilibre 
solide-liquide, 
o 

80 

64 

48,5 

3i 

8-10 


96,7- 
93,4. 
90,0. 

85,8. 
82,6. 


37 

32 

26 
16,5 

9 


Remarque.  —  Il  existe  une  combinaison  des  deux  substances  dont 
le  point  de  transformation  est  ib  à  a5%5  et  contenant  63  pour  100 
de  phénol. 

L'eutectique  de  la  combinaison  est  obtenu  à  -I- g'  et  contient 
84  pour  100  de  phénol. 


8  b.  Solvant  :  Phénol,  corps  dissous  :  Monométhylurée 

(Même  auteur). 

Poids  de  Phénol  Température  d'équilibre 

pour  100.  solide-liquide. 

0,0 98 

6,2 93 

«2,5 89 

22,0 81 

'27,7 77 

34,o 70 

42,7 55,5 

5o,4 43 

55,o 3i 

58,4 16 

ioo,o 41 

95,4 34 

89,7 24,5 

84,7 >3 

3o,  1 2 

Remarque.  —  Il  existe  une  combinaison  des  deux  substances 
dont  un  point  de  transformation  est  à  -H  8°  et  contenant  60  pour  100 
de  phénol. 

L'eutectique  de  la  combinaison  est  obtenu  à  —  7*  et  contient 
77  pour  100  de  phénol. 


8  c.  Solvant  :  Phénol,  corps  dissous  :  Diméthylurée  symétrique 

(Même  auteur). 
Poids  de  phénol  Température  d'équilibre 

pour  100.  solide-liquide. 


0,0. 

JO,2. 


JOî 

93 


lOO.O. 

9«,o. 

84,2. 

54,7- 
55,9. 
67,0. 
73,2. 
80,8. 
82,8. 
84,9- 


4» 
3o 

i4 

7 

8,3 
i3,3 
12,7 

3,o 

8,0 
i5,o 


Remarques  —  Il  existe  une  combinaison  des  deux  substances 
dont  la  composition  est  :  2  mol. -phénol  ■+-  t  mol.  diméthylurée 
symétrique;  son  point  de  fusion  est^i4°  et  elle  contient  68,11 
pour  100  de  phénol. 

L'eutectique  du  phénol  et  de  la  combinaison  est  obtenu  à  -+-  5° 
et  contient  81  pour  100  de  phénol. 

L'eutectique  de  diméthylurée  symétrique  et  de  la  combinaison 
obtenu  à  —  3*  contient  47  pour  100  de  phénol. 


9.  Solvant  :  Pyridlne, 

corps  dissous  :  Sulfocyanure  de  potassium  (KSCN) 

(C.-L.  Wagner  et  E.  Zerner,  Monatsh.  fFien,  21,  VIII,  838). 

KSCN  Température 

pour  100.  d'équilibre. 

0 
100 '73,8 

92,7     (*) 172,9 

43,i     (') 172,7 

0,4    (') i88,5 

0,89  (») 1 16-1 17 

1,23  («) 70-71 

2,2    (*) cca  10 

3,i    (2) -43,3 

o       (») -42 

0,5      (*) -42,là-42,2 

1,33  (») -42,4 

2,4    (3) -42,8 

(  '  )  a  phases  liquides. 

(:)  Pyridine  liquide,  KSCN  solide. 

(')  Solution  liquide,  pyridine  solide. 
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XI.  Solubilité  des  corps  organiques  solides  dans  des  mélanges  de  solvants  variés. 


1.  Solubilité  des  acides  borique  et  oxalique  dans  l'eau  (molé- 
cules par  litre  de  solution)  (W.  Uerz,  Z.  anorg.  Client.) 
66,  93). 

Acide  oxalique.     Acide  borique. 


t. 

2  5° 

» 
» 
» 

t. 
,25« 


o 

°>297 
0,595 
',377 

Acide  borique. 
o 

0,088 
o ,  1  56 
o,557 
',198 


0,901 

°,99r» 

1,08 

1,198 

Acide  oxalique. 

1,181 

','97 
1 ,  2<>5 

1 ,25/ 

',3;; 


Phase  solide. 
Acide  borique 


Phase  solide. 

Acide  oxalique. 

» 

» 


2.  Solubilité  de  l'acide  succinlque  dans  des  solutions  aqueuses 

de  sels  alcalins  (molécules  par  litre  de  la  solution). 

(  \V.  Herz,  Z.  anorg.  C/iem.,  65,  34 1). 


t.  NaCI.  C4H604. 

2j" O  0,672 

»  o,3i  o,63 

»  o,5fi  o, 59 

»   1,10  o,  52 

» 2,26  0,41 

» 4,9  >  o,23 

»  .....  5,35  0,21 

» 5,3g  o,Lg 

» 5,44  0,04 

» 5,46  o 


Phase  solide. 
C*H,Ot 

» 

» 
» 

CJL04  +  NaCI 

NaCI 

* 

» 


t. 

■25° 


Corps 
dissous. 

LiCl 

» 
» 
» 
» 


Mol.  :  litre       Mol.  :  litre 
du  sel  dissous,     de  l'acide. 


5,46 
4,16 
2,76 
i,36 
o,55 


0,12 

°>I7 

0,2  5 
0,40 
o,53 


Phase  solide. 
Acide  succinique 


t. 

25' 


Corps 
dissous. 

LiCI 

1 

KC1 

» 
» 

» 

KBr 

» 


Kl 

» 

» 


Mol.:  litre 
du  sel  dissous. 

0,18 
o 

3,58 
2,02 
1,04 
o,38 
o 

4,22 

2,19 

o,  ",5 
o 

0,62 
0,28 
o 


Mol.  :  litre 
de  l'acide. 

0,60 
0,672 

0,52 

0,59 

0,63 
0,64 
0,672 

o,53 
<>,5g 
0,64 
o ,  672 

0,66 

0,67 
0,672 


Phase  solide. 
Acide  succinique 


3.  Solubilité  de  (CH,)4NI  (iodure  de  tétraméthyiammonlum) 

dans  des  solutions  aqueuses  de  KOH  (équival.  par  litre) 
A.-E.  Hill,  /.  Amer.  Cliem.  Soc.,  32,  189). 

Poids  spécifique    Poids  spécifique  Solub. 

Normalité            de  KOH                   de  la  de 

de  KOH.        (temp.  ordin.).     solution.  (25»).  (CH3)4Nl 

0,000                         .                      i,oi63  0,2691 

0,230          l,OI07         1,0268  0,2556 

o,5325       1,0264       1 ,0408  0,2377 

°,9899       1,0474       1.0601  0,2084 

2,0743       ',0955       1,1048  0,1437 
8,2962       i,345o       i,3435 


t. 

■25° 
» 
» 


o,oi475 


i.  Solubilités  des  chloroplatinates  de  di  et  triméthylamines  dans 
l'alcool  (pour  100  en  poids)  (J.  Bertheaume,  C.  /?., 
150,  1064  ). 

t  =  0°. 


Corps  dissous. 
Chloropl.  dimétbylam.. 
»         trimélhylam. 


Alcool 
absolu. 


Alcool  à  (pour  100). 

90.  80.  70.  60. 

0,110    o,32j    0,558    0,996    0,0048 
0,070    0,243     0,391     0,766    o,oo36 


S.  Solubilité  de  l'acide  succinique  et  du  succinate  de  sodium  dans  l'eau  (  H.  Marshall  et  D.  Bain, 

/.  Cliem.  Soc.  Lond.,  97,  1078-1080). 


t. 
o" 

» 

» 

» 


Na2C4H404 

H,C4H404 

dans  1»  de  sol 

Ut. 

dans  1»  de  solut 
0,0268 
0,0267 
0,0269 

o,o323 

0,0476 

o,o538 

o,o583 

Molécules  dans  100  H20. 
Na3C4H404.       H,C4H404. 
0,4^0 
0,419 
0,421 
o,3g  0,79 

o , 67  1   00 


Phase  solide. 
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Solubilité  des  corps  organiques  solides  dans  des  mélanges  de  solvants  variés  (suite). 


S. 

Solubilité  de 

Na2C,H40, 

H,CtH40, 

t. 

dans  1"  de  solut. 

dans  1*  de  sol 

o". .  . 

.  .  .  .          0,0826 

0,0713 

0,0829 

0 , 07 1 2 

0,0867 

0,0626 

0,0968 

0,047/, 

0,1174 

o,o349 

0,0234 

o,i835 

0,0190 

o,i838 

0,0191 

0,0167 

o,.787 

0,0094 

0,1766 

. 

0,1763 

• 

5" 

0,0711 
0,0711 

o,o368 

0, 1026 

0,0649 

0,1198 

0,0899 

o,i335 

0.1264 

0,1553 

0,1 5>4 

0 , 1 69 1 

0,1529 

0,1688 

0,^97 

o,i383 

0,1198 

o,.889 

0,0841 

0,2271 

o,o565 

0,2688 

0,0409 

0,2688 

0,0407 

o,o346 

o,Oi38 

0,008 5 

*  .  . . 
34°,9- 


l'acide  succinique  et  du  succinate  de  sodium  dans  l'eau  1  suite) 
Molécules  dans  100  H30. 
Na2C4H404.      H2C4H404. 


ul. 


37°,8.  ... 
» 

38",7  ... 

»  .... 

5o° 

»  

» 


0,2587 
0,2587 
0,3092 
o,3o68 
o,  i9-58 
0,1962 
o,2î55 
0,2240 


0,0595 

O, 1025 

o, 1260 

o,i5/to 
0,1894 
0,1965 
o, 1966 

0,2022 
0,2072 


o,o566 
0,0554 

0,2546 

0,2546 

0,1647 
o, 1642 
0,1925 

°,'929 
0,2290 

0,2533 
0,2696 
0,2873 
0,3098 
o,3i-8 
o,3 168 
0,2871 
o,265i 


',°9 
1  ,°9 
1 ,  10 
1 ,26 
i,54 
2, 12 
2,56 
2,56 

2,50 

2,45 
2>38 
2,38 


0,48 
0,88 
',29 
',96 

2,50 
2,50 

2,53 
2,56 
2,89 
3,52 
4,33 
4,33 

4,25 

4,i4 
3,97 
3,88 
3,88 
5,42 
5,35 
3,9<J 
3,97 
4,u 
4,07 


o,93 

',77 

2,3l 

3,09 
4,20 

4,4g 

4,49 
4,4o 
4,36 


',29 
',29 
1 ,  10 

0,84 
o,63 

o,44 
o,36 
o,36 
0,32 
0,18 


1,274 

1,274 

1,82 
•2,24 
2,62 
3,3o 
3,8o 
3,8o 
3,02 
2,56 
1,76 
1 ,20 

0,90 
0,90 

0,75 
o,5i 
0.18 


i,36 
i,33 

7,07 
7,07 
4, 12 
4,10 

3,04 
3,65 

4,9' 
6,00 

6,81 
7,86 
9,44 
9,99 
9,94 
8,98 

7>67 


Phase  solide. 

H2  C4  H4  04  +  Na  HC4  H,  0, .  3  H,  0 

> 

NaHC4H;04.3HsO 


NaHC4H404.3H,0  ■+■  Na,C,H,04.6HtO 

» 

Na2C4H404.6H20 

» 

H2  C4  H4O4 
» 
» 

» 

HtC4H404-f-NaHC4H404.3H20 

» 

NaHC4H404.3HjO 


Na2C4H40;.6H,0 

» 
» 

» 

» 


Point  triple  : 

Na  HC;  H4  04 . 3  H2  0  -t-  Na  HC4  H4  04  H-  Na2  C4  H4  04 . 6  H2  0 

Point  triple  : 

NaHC4H404.3H20  +  NaHC4H;044-H2C4H404 

Point  double  : 

NaHC4H404.3H20  -+-  NaIIC4H404 

H2C404H4 

» 

» 

» 


H2C404H4-+-NaHC4H404 

» 

NaHC4H404 
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Solubilité  des  corps  organiques  solides  dans  des  mélanges  de  solvants  variés  {suite). 

5.  Solubilité  de  l'acide  sucoinlque  et  du  succinate  de  sodium  dans  l'eau  (suite). 

N.,0,11.0,  H,C4H404  Mo.écu.es  dans  100  H,0. 

t.                dans  1»  de  solut.  dans  1«  de  solul.  Na2C4H«04.  H3C4H404.  Phase  solide. 

5o° o,2i5o  o,?.36i  4,35  G, 56  NaHC4H404 

» 0,2170  0,2198  4,28  5,g5  » 

» 0,2253  0,1844  4)^4  4,77  » 

» 0,2326  0,1700  4,33  4,34  » 

» o,238o  0,1557  4,36  3,92  » 

» o,2553  0,1309  4,62  3,25  NaHC4H4 

» 0,2828  0,0946  5,o5  2,32  » 

« o,3o48  0,0738  5,45  1 ,81  » 

» 0,3695  0,0421  6,97  1,09  » 

» 0,3728  0,0421  7,08  1,09  NaHC4H4044-Na,C4H404.6H,0 

» 0,3738  0,0420  7,11  1,10  » 

» o,3685  o,o388  6,79  0,73  Na2C4H404.6H20 

...         0,3667  0,0266  6,72  0,67  » 


» o,3637  6,36  » 

» o,365o  6,38  » 

63\4 0,4293  o,o366  8,93  i,o5        )  Point  triple  : 

»     0,4292  o,o363  8,92  1,04        {    NatC4H404.6H20-^Na,C4H404.H,0-+-NaHC4H404 

64", 9 o,4565                          .  9,26  .           )  Point  double  : 

»     0,4541                        .  9,25  .          |                Na2C4H404.6H20-HNa»C4H404.H„0 

75° .  0,3756                       .  9, 18  H2C4H404 

» •  0,3773                       .  9,24  » 

» 0,0822  o,4o38  1,78  n,99  " 

»  o,i3(4  o,425o  3,29  "4,C2  » 

» 0,1693  o,4438  4,86  17, 5i  » 

» 0,1871  0,4540  5,79  ig,3o  » 

> o,i952  o,46o3  6,3o  20,40                                   H2C4H404-t-  NaHC4H404 

s  0,1959  0,4594  6,3i  20,35  » 

> 0,1932  o,4532  6,17  ï9,G7  NaHC4H404 

s  o,2o35  0,4234  6,06  17,32  » 

»  0,2063  0,4092  5,96  16,24  » 

» o,.2iio  o,3gi8  5,90  i5,o6  » 

»  0,2188  o,3566  5,72  12,82  » 

»  0,2197  o,33i7  5,44  11,28  » 

»  0,2276  o,3ig5  5,5g  i°j77  » 

»  0,2191  0,3217  5,3o  '°,69  » 

» 0,2237  o,3i32  5,37  10,32  » 

» 0,2328  0,2940  5,47  9,48  » 

* o,243o  0,2682  5,53  8,37  » 

» o,2G35  o,205o  5,5i  5,89  » 

» 0,2690  0,193$  5,56  5,4g  » 

» 0,2945  o,i528  5,92  4,22  » 

A o,36ii  0,0779  7,i5  2,12  » 

» 0,4126  0,0493  8,52  1,40  » 

» o,453o  0,0401  9,93  1,20                              NaHC4H404-t-Na,C4H404.H20 

» o,4525  0,0400  9,91  1,20  »                                             j 

» o,4536  o,o3i;  9,80  o,9{  NatCJl404.H20 

» 0,4593  o,0[-*3  9,66  o,35  »                                                  j 

» o,4653                           .  9,67  .  » 

» o,4632                          .  0,60  .  » 
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Solubilité  des  corps  organiques  solides  dans  des  mélanges  de  solvants  variés  {suite). 
6.  Solubilité  de  l'aeide  urique  et  du  mono-urate  de  sodium  dans  le  sérum  (Hixhtiigld  et  Zie<;i.kr,  Z.  aug.  C/tcm., 
Corps  dissous.  (.  Solubilité. 


■»<))• 


Acide  urique 

Mono-urate  de  sodium. 


i  :  i ioo 
i  :  40000 


7    Solubilité  de  la  caféine  <.Cy,H,„\'i(M  et  du  benxoate  de  sodium  (C-rH50..\;i  )  dans  l'eau 
(G.  Pklli*i,  Rend.  Accad.  Linc.  fV],  19,  1,  33i). 


/. 

*î". 

»  . 
»  . 
»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

»  . 

4'.)"- 
»  . 
»  . 

»  . 

V     - 

»    . 


Grammes  dans  100*  d'eau. 


Mol.-gr.  dans  100»  d'eau. 
QH^O,.        C.H50,Na. 


2 , 1  32 

8,321 

6,667 

3o , 1 j  5 

3j,88o 

38, 104 

45,oo4 

44,828 

58,554 

^1,7^9 

7«»,747 

46,273 

-6,683 

'4,794 

69 . 56o 

0,4754 

fi?., 970 

0 

61,17 

4,6426 

0 

3 1 ,  43o 

25,3i3 

56,8ai 

•''9,677 

57,99' 

74, 64* 

55,<j8  j 

74, 024 

1 8 , 309 

«7,97" 

0 

5ç>,  8 1<> 

0,01098 

0, 04286 

0, 04626 

0,  i55->7 

0,22I»4 

0,19627 

o,3ia32 

0,2 309 

<>,4o635 

0 . 2665 

0,53^6 

o,23835 

o,532i6 

0,12771 

0,48272 

0,04880 

0,4370 

0 

0,4245 

0,02191 

(i 

o, 1619 

0, 17566 

0,29^7 

o,48353 

0,2987 

0 , 5 1 80 

0,28887 

0 , 5 1 37 

<»:  t>9429 

0,4717 

0 

o,4i5i 

Fha»e  solide. 
(;8H10NtO,  H2<) 


C:,H,0N4O.HsO  ■+■  C7H5OsNa.H20 
C,H50,Na.H20 

» 

» 

(«lIuNtOi.HfO 

)> 
)) 

C8H1„N..0,.Hi0-f-C-H5O!Na.H2O 
C7H502Na.H50 

» 

» 


S.  Solubilité  de  l'urate  de  sodium  dans  des  solutions  aqueuses 
de  NaCl  (E.  d'Agostino,  Rend.  Soc.  C/iim.,  H,  2,  171) 

Mol.-gr.  dans  l1  de  solution. 

Naf.l.  NaUr. 
t. 

Jr" 0,00000  o,oo536 

0,004860  o, oo34o 

» 0,00473")  o.oo336 

»  o,oo53 18  o,oo32i 

»  0,008646  0,002 56 

» o,oio8.j  0,00211 

» 0,01398  o,ooi7'>. 

»  o,o?564  0,00102 

»  0,04012  o,ooo54 

» o,o5u6  o,ooo5o 

»  0,06667  o,ooo34 

»   0,07363  0,00032 

»  0.08595  0,00026 


1)  a.  Solubilité  de  l'acide  palmitique  et  du  palmitate  d'ammonium 
dans  l'alcool  à  50  pour  100  et  75  pour  100  (T.  Falciola, 
Gazz.  Chbn.,  40/),  221)- 


Corps  dissous. 

t. 

CitHjjOj .  .  . 

»         ... 
»         ... 

ôo 

4» 
3o 

»         ... 

/{ 

X              ... 

10 

C„HM0,N.. 

»        . . 
» 

5o 

4> 

3o 

23 

»        . . 

10 

Alcool  à  50  pour  100. 

Grammes  du  corps 

dissous  dans  100cm' 

du  solvant. 


o,»i 
0,12 
0,09 
o,o5 


6 ,  692 
5,33 


Alcool  à  75  pour  100. 
Grammes  du  corps 
dissous  dans  1001"1' 

t.  du  solvant. 

0 

5«> 

40  3 ,  59 

3o  1,19 

20  o,43 

10  0,24 


40  i4,84 

3o  11,02 

20  4,33 

io  1,78 
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Solubilité  des  corps  organiques  solides  dans  des  mélanges  de  solvants  variés  (suite). 


Sib.  Solubilité  de  l'acide  stéarique  et  du  stéarate  d'ammonium 
dans  l'alcool  à  50  et  à  75  peur  100  (même  auteur). 

Alcoolà75pourl00. 

Grammes  du  corps 

dissous  dans  100cm' 

du  solvant. 


o,77 
o,3g 

o,  i5 

5,o 

t,83 

o,56 


9  c.  Solubilité  de  l'oléate  d'ammonium  dans  l'alcool 
à  75  pour  100  (même  auteur). 

Grammes  du  corps 
dissous  dans  100clu* 
t.  du  solvant. 

3o" io,86 

20    8,20 


Alcool  à  50  po 

urlOO. 

Grammes  du 

corps 

dissous  dans 

lOO-m1 

Corps  dissous. 

t. 

du  solvant. 

CigHjeOj . . . 

■     4i 

0  ,  I  }. 

5o 

»         ... 

3o 

O,  10 

4<> 

»         ... 

23 

0,08 

3o 

»         ... 

12 

20 

»         ... 

. 

. 

to 

ClSH,90,N.. 

4i 

3,21 

5o 

» 

3o 

i ,  16 

4o 

» 

23 

o,5i 

3o 

»            .  . 

12 

o,a5 

20 

»            .  . 

, 

10 

9  d    Solubilité  de  ces  corps  dans  l'alcool  absolu 

(voir  p.  4'2). 


10. 


25° 

» 


Solubilité  de  l'acide  picrique  dans  des  solutions  de  HCI 

(Stepanow,  Lieb.  Artn.,  373,  221  ;  J .  Soc.  Phjrsic.  Cfiim. 
St-Pél.,  42,  489). 

Millimolécules 
pour  100cm'de  solution. 

►<  HCI.         Acide  picrique. 

1  ,  16 

°,79 

0,62 

o,54 

o,5o  (Minimum) 

o,5i 

o,57 

0,68 

0,8a 

0,98 

i,o5 

1 ,  13 

1,23 


25 

5o 

»   75 

»    I0O 

» i46 

»  220 , 2 

» 293,6 

» 367 

» 44o,4 

»  5x3,8 

»  55o,5 

» 587,2 

»  623,9 

» 660 , 6 


I  ,23 


11.  Solubilité  d'acides  organiques  et  de  bases  dans  des  solutions  de  leurs  sels  (') 
(N.-V.  Sidgwick,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond.,.  26,  60). 
L'avant-dernièie  colonne  donne  le  rapport  de  la  solubilité  de  l'aniline,  des  différentes  bases,  du  phénol  et  des  différents  acides 
dans  une  solution  de  leurs  sels,  à  leur  solubilité  dans  l'eau.  (Chlorhydrates  pour  les  bases,  sels  de  Na  pour  les  acides.) 
La  dernière  colonne  donne  le  coefficient  de  dissociation  de  l'acide  ou  de  la  base. 
Les  cas  où  la  substance  se  sépare  sous  la  forme  liquide  sont  indiqués  par  un  *. 

Solubilité  (Mol.:  litre) 


Moi.  :  litre 
du  sel  dissous. 


Corps  dissous.  t. 

o 

Aniline 25 

»       4o 

»       60 

»       80 

o-loluidine 25 

Phénol » 

o-cresol » 

»        40 

»        60 

»        80 

o-nitrophénol 48 

Acide  benzoïque 25 

»      /j-toluique » 

»      />-nitrobenzoïque » 

»      salicylique >, 

»      cinnamique >  o,5 

»      p  phénylpropionique » 

»  »  11  < 

»       hippurique 25 

»       |3-iodopro|>ioiiique » 


dans  H20. 

o,38 

0,42 

o,5o 

0,61 

0,14 

o,85 

o|24 

0,26 

o,3i 

0,3g 

0,028 

0,026 

o,oo3i 

o ,  002.4 

o,o!(i 

0,004 1 

o,o5o 

o,o32 

0,039 

o,4o 


dans  la  solution. 

0,54 
0,65 
0,81 
1,07 
0,28 

0,70 

o.77 

0,91 

1 ,26 

0,069 

0,044 

o,oo54 

0,0046 

o,o36 

o,oio5 

1  ,i5 

o,o5i 

0,078 

o,63 


Rapport. 

i,4* 
i,5* 
1,6* 

',7* 
2,0 

2,9* 

3,o* 
3,o* 

3,2* 

2,4* 

i.7 
.,8 

>»9 

2,3 

2,5 

22,9* 

1,6 

2,0 

1,6 


k. 
o,o5. io~8 


5o.io-* 


75o. io~8 
0,006 
o,oo5 
o,o4o 
o,  io>. 
0,004 
0,023 

0,022 
0,009 
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Solubilité  des  corps  organiques  solides  dans  des  mélanges  de  solvants  variés  {suite). 

la   quantité  dissoute  par  l'hexane  seul.   Pour  les  f>ltis  faibles 


lia.  Solubilité  de  l'aeide  i-cnlcro  >-nitrobenzoïqu6 dans  des  solu 
tionsdel'&eide  »  ehJoro  '  nitrobemoiqu*(  A.-l'.  IIihi.hv'n, 
Rec.  Trav.  Chim.  P.  B.,  29,  398). 

Quantité  de  substance  agitée 
avec  100e"3  d'eau  (mg). 


Acide 

3-chloro-j-nitro- 

benzol'que. 


2r>" 


IJO 

O 
100 
100 


Acide 

5-chloro-a-nitro- 

benzoïque. 

o 
1000 
3o2,o 
412,0 


Solubilité  totale 

en  grammes 
par  100cu,,desolut. 

o,oi; 

0,967 
o,3c5 
o/,i8 


12  b.  Solubilité  de  l'aolde  >  bromo-2-nitrobenzoïque  dans  des 
solutions  de  l'aeide  >-bromo  -nltrobenioïque  (même 
auteur). 


Quantité  de  substance  agitée 
avec  100cm'  d'eau  (mg). 


t. 

25* 

x 
» 


Acide 

3-bromo-2-nitro- 

benzoïque. 


100 
o 
100 
100 
100 
100 
100 
r  00 


Acide 

J-biomo-2-aitro- 

benzoïque. 

o 

1000 

118,8 

•2o3 , 7 

299,0 

402,O 

497,6 

587>3 


Solubilité  totale 

en  grummes 
par  100CB>*desolut. 

o,o33 

o,74i 
o,  1 35 
0,216 
0,309 
0,408 
o,5o2 

0,592 


13.  Solubilité  du  nitrate  de  strychnine  dans  l'alcool  490 pour  100 
(D.-B.  Dott,  Pharm.  /.,  86,  79*5). 


t. 


13" 


Alcool  bouillant. . 


Solubilité. 

i8  du  sel  est  dissous  par  io8g,  4  du  solvant 
ou  par  i3ocm5  du  solvant. 
I  ic  du  sel  est  dissous  par  24*  du  solvant 
I      ou  par  zgfm'  du  solvant. 


14.   Solubilités  de  substances  organiques  dans  des  solvants 
organiques  (D.Tyrer,/.  C/iem.  Soc.  Lond.,  97,  1784). 

La  solubilité  de  l'anlbraquinone  dans  l'hexane  pur  à  12". 6 
est  0,006  pour  rooet  dans  le  chloroforme  pur  0,482  pour  100 
Cette  différence  est  assez  grande  pour  permettre  de  supposer 
que  la  quantité  du  corps  dissoute  par  l'hexane  dans  le  mélange 
est  proportionnelle  à  la  concentration  en  hexane.  Les  valeurs 
des  solubilités  dans  le  Tableau  suivant  ont  été  obtenues  en  déter- 
minant la  solubilité  dans  le  solvant  complexe  et  en  retranchant 


concentrations,  les  valeurs  sont  seulement  approximatives.  La 
solubilité  pour  la  concentration  de  ie,  ioo  par  centimètre  cube 
de  chloroforme  a  été  obtenue  par  extrapolation,  la  concentra- 
lion  du  chloroforme  pur  étant  inférieure  à  cette  valeur  ('). 

(')    La    solubilité   de  l'anthraquinone,  de    l'anthracèoe  et  de  la 
phénanthraquinone  dans  les  solvants  purs  est  donnée  p.  4"- 


14  a.  Solvant  :  Chloroforme  +  hexaie. 
Corps  dissous  :  Anthraquinone. 

Concentration 
du  solvant 
(gr.  de  chloroforme 
par  centimètre  cube) 


12°,  6 


, 0,1 5oo 

, o,3ooo 

o,45oo 

0,6000 

0,7500 

0,9000 

1 , oSoo 

1 , 2000 

i,35oo 

1 , 5ooo 

0,0 

0,1 5oo 

o , 3ooo 

o. J5oo 

0,6000 

0,7000 

o , 9000 

I ,oioo 

1 , 2000 

1 ,35oo 

»   1 , 5ooo 

Dans  ce  cas,  la  solubilité  dans  lo  chloroforme  seul  est  environ 
22  fois  plus  grande  que  dans  i'hexane. 


» 
» 

» 

» 
» 

1 

49°. 
»  . 
»  . 
»  . 
»  . 
»  . 
»  . 
»  . 
»  . 
»  . 


Solubilité 

(grammes  par  100' 

du  solvant). 

0,0 

o ,  0.36 

0,077 

o ,  1 20 

o,  i63 

0,210 

o,255 

o,3o5 

o,3S8 

0,420 

o,5o7 

0,0 

0,  123 

0,241 

o,363 
o,483 
0,608 
o,73o 

o,857 

I   ,000 

1,  I44 
',297 


14  b.  .Solvant  :  Chloroforme  +  pentaae. 
Corps  dissous  :  Phénanthraquinone  (  même  auteur). 


t. 
i4°,5, 


Concentration 

du  solvant 

Solubilité 

(gr.  de  chloroforme 

(g 

-ammes  par  100* 

par  centimètre  cube). 

du  solvant). 

0 ,  5oo 

0,390 

0,700 

o,6o3 

O.QOO 

o,885 

1 ,  100 

1 ,  290 

1 ,3oo 

1 ,920 

i,4oo 

2,25o 

1 ,5oo 

2,58o 

La  solubilité  dans  le  chloroforme  seul,  est  environ  70  fois  plus 
grande  que  dans  lo  pentane. 
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Solubilité  des  corps  organiques  solides  dans  des  mélanges  de  solvants  variés  (suite). 

14  r.  Solvant  :  Benzène  ■+-  pentane. 

14  e.    Solvant  :  Benzène  +  mélange  d'hydrocarbures  du  pétrole 

Corps  dissous  :  Phénanthraquinone  (même  auletir ). 

Corps  dissous  :  Phénanthraquinone  (même  auteur). 

Concentration 

Concentration 

du  solvant                         Solubilité 

du  solvant                         Solubilité 

(  gr.  de  benzène            (grammes  par  100» 

(gr.  de  benzène          (grammes  par  100cm> 

/.                         par  centimètre  cube).             du  solvant). 

/.                         par  centimètre  cube).            du  solvant). 

i  5",  !> ,                0,0                                     o  ,o 

48° 0,0                                    0,0 

»  0,1 00                         0 , 1 40 

»      o,  ioo                                o  ,o3~ 

«      o.  200                                o  ,082 

«                                     o,3oo                                o .  1 33 

»     o,4oo                               o ,  io/> 

»   o,4oo                              o,5u3 

»      o,  5oo                                <>  ,2j8 

»   o,5oo                              0,742 

»      o ,  6oo                               o ,  3 1 7 

»   0,600                              0,888 

l o  ,700                               0, 37  > 

»    "...             0,700                               1  ,o36 

»      0, 800                               o,435 

»   0,800                               1  ,  194 

\ïii.   Solvant  :  Acétate  d'éthyle,  mélange  d'hydrocarbures 

du  pétrole.  Corps  dissous:   Phénanthraquinone  (même  auteur). 

14  f.  Solvant  :  Benzène  +  hexane. 

Concentration 
du  solvant                         Solubilité 

Corps  dissous  :   Benzile  (même  auteur). 

(  gr.  d'éthylacétate        (grammes  par  I00cm' 

Concentration 

/.                         par  centimètre  cube).            du  solvant). 

du  solvant                         Solubilité 

(  gr.  de  benzène           (  grammes  par  100cm' 

»    o,3oo                                0,773 

t.                       par  centimètre  cube).            du  solvant). 

»    0 ,  400                                0 , 9 1 3 

»    0,  ioo                                 1  ,01  !» 

»      0 ,  200                                  9 , 0 

»    0,600                                 1 ,096 

»      0 ,  3oo                                 1 3 , 2 

»   0,700                               1,1/3 

»      0,400                                 i8,3 

»    0 ,  800                               1 ,  ■>.  1 2 

»      0 ,  5oo                                24 , 8 

»     O.QOO                                          1  ,243 

»     0,600                               3a  ,8 

Comme  diluant,  on  a  employé  un  mélange  d'hydrocarbures 
retirés  du  pétrole  el  bouillant  entre  82°  et  920.  La  solubilité  dans 

»     0.700                               3q,q 

l'élher  acétique  seul  est  environ   18  fois  plus  grande  que  dans 

La  solubilité  dans  le  benzène  est  environ  5o  fois  plus  grande 

le  mélange  d'hydrocarbures. 

que  dans  l'hexaue. 

XII.  —  Solubilité  des  métaux  (solides  et  liquides). 

1.  Solvant  :  Hg.  —  Métaux  dissous  :  Cti,  Fe.  Li 
(Th.-W.  HicitARns  u.  R.-N.  Garrod-Tiiomas,  Z.  p/ijsik.  Client., 

72,  i65). 
Métal  dissous.                                      t.              Poids  pour  100. 

Grammes  de  Zn. 

t.                     dans  100*  de  solution  liquide.       pour  100»  Hg. 
0 

64,75 4,28                                     4,47 

80,1 5,36                                   5,66 

89,5 6,10                                     6,5o 

94,8 6,5g                                     7,04 

99. G 7.°4                                   7>57 

2  a.  Solvant  :  Hg.  —  Métal  dissous  :  Zn 
(E.  Cohen  u.  K.  Inouïe,  Z.  phjsih.  Cliem.,  71,  633). 

Grammes  de  Zn 

2  b.  Solvant  :  Hg.  —  Métal  dissous  :  Zn 
(L.  Crknshan,  /.  Physic.  C/iem.,li,  1 58). 

t.                     dans  100?  de  solution  liquide.         pour  100»  H  g. 

t  =  25". 

19,9 »>99                                       2,o3 

Grammes  du  Zn  pour  ioos  du  Hg. . . .     2,220  (4  déterminations). 
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Solubilité  des  métaux 

3.  Solvant  :  Pb  liquide.  —  Métal  dissous  :  Zn 

(P.  Muli.er,  Metall.,  7,  761-777  et  755). 

Poids  de  Zn 

t.  pour  iOO. 

o 

4i5 2,0 

437 2 ,  3o 

5i5 3,4o 

587 6,44 

602 7,41 

647 1 1  ,52 

727 17,68 

783 20,38 

\.  Équilibre  des  phases  liquides  de  Cu,  Sb,  Bi 

(N.  Paravano  et  E.  Viviani,  Rend.  Accad.  Une.  [V], 

XIX,  H,  348). 

t  =  670°. 


(solides  et  liquides)  (suite). 

Couche  supérieure. 
Poids  pour  100. 

Cu.  Bi. 

76,90  5,4g         17,61 

7',8ï  9,14         19,04 

69,86  9,91  20,9.3 


Couche  supérieure 
Poids  pour  100. 


Couche  inférieure. 
Poids  pour  100. 


CuaSb. 

Sb. 

Bi. 

Cu3Sb. 

Sb. 

Bi. 

86,46 

. 

«3,54 

7,84 

. 

92,16 

• 

• 

• 

7,7» 

. 

92,22 

75,9° 

6,5o 

17,60 

12, 97 

4,5o 

82,02 

74,00 

7,4o 

18,60 

i3,oo 

5,20 

81, 3o 

52,64 

9,7» 

37,58 

23, 5o 

8,10 

68.10 

Cu3Sb 


Couche  inférieure. 
Poids  pour  100. 

Cu,Sb.  Cu.  Bi. 

12,40  i,3o  86,4o 

n,5o  2,20  86, 3o 

19,00  4,oa  76,53 


5.  Solvant  :  Fer  f. 

Métal  dissous  :  Carbure  de  fer  (en  présence  de  silicium) 
(Ch.   Schols,    Metall.,    7,    646). 

t  =  1120"  (point  euteclique). 
Pour  100  du  Si.  Pour  100  du  C. 


0,00 

.,34 

>,» 
5,6 


',9 

i,5 


6.  Solvant  :  Ni  (solide).  —  Corps  dissous  :  Soufre 
(K.  Bornrmann,  Metall.,  7,  667). 
t.  Poids  du  S  p.  100. 

o 
I OOO o , 2-0 , 3 

644  (Point  euteclique) o,5 

53a  et  au-dessous o 


XIII. 


Solutions  solides. 


1.    Système  :  Piperidlne  et  Cyelohexane  (L.  Mascarelli  et  A.  Costantino,  Gazz.,  Chim.,  40,  1,  3<j  j 


Solubilité  de  RbHSeO;  et  Hb  HTeC,  dans  Peau  (G.  Fellini.  Gazz.,  Chim,,  40,  6,  38; 
1000e111"  de  la  solution  contiennent 


25". 
» 
» 

» 
» 


Grammes. 


Milligrammes-molécules. 


Mol.  p.  100  de 

RbHSe04dans 

la  solution. 


RbHSeO,.         RbHTe04.                 KbHSeO,.  BbHTe04. 

76,46               3o,5o5                      332.87  i4a,o5                      70,09 

95,8a                35,3oo                       417, i5  126,93                       76,67 

171,70                22,98                         747,5  e-»,6i3                      90,05 

462,80                  5,oo                        2014,8  T,98                       99,  '2 

85g, 3o                  3,4o                        374f,5  i>.,<>23                     99,67 

Solubilité  de  RbHSO*  et  RbHTe04  dans  Peau  (même  auteur). 
1  oooem"  de  la  solution  contiennent. 


Grammes. 


Milligrammes-molécules. 


t. 

25". 

» 
» 
» 
» 


Rb  H  SO, 
26,675 
3a, 117 
42,9i7 
59,<>74 

498,25 


Rb  H  Te  04 
38,4o3 
3i,58 
26,764 
20, 182 
0,02887 


Rb  H  SO, 
146,1 

'75,92 
235,07 
3a3,57 

2729,1 


Rb  H  Te  O, 
■  38,1 
1 1 3 , 55 

96,24 
72,57 
o,io63 


Mol.  p.  100  de 

RI,  H  SO,  dans 

la  solution. 

5i,4i 

6Q.77 
70,95 
81,68 

99,99 


Mol.  p.  100  de 
Rb  H  Te  O,  dans 
la  phase  solide. 

5i,55 

5a,  22 

53,95 

56,33 

67,46 


Mol.  p.  100  de 
RbHSO,d»ns 
la  phase  solide. 

47,9' 
5o,33 
5o,74 

5o,99 
52,5a 
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XIV.   Coefficients  de  partage 


1  a.  Partage  de  l'iode  entre  le  benzène  et  la  glycérine. 
(M.  Lamiai ',  A.phynh  .  Chr.m.  73  >.oo-9.o5  et/.  SocPhysik. 
St-Pét.  42,  382  >. 

c.   cl  c2  =  g  iode    dans    iocl"'    benzène    el    <!ati->    M''1"'    glycérine 

M,  et  M,  =  Mol.  iode  par  litre. 

/.  =  M,  :  M,  =  Coefficient  de  partage 


2/' 

o, 019215 

» 

O,o4o86 

» 

0 , 0690 

» 

0 , 1 02 1 2 

)) 

0,1 58"o 

' 

0,20102 

» 

0,9.5990 

» 

o,3og58 

» 

0,33852. 

» 

..       0,42.4  >8 

jo" 

0,02168 

)) 

0,03911 

)1 

0,11244 

)> 

0,24104 

» 

..       0,35672 

» 

0,46960 

°,o»i94{ 
o, o3864 
0,06808 
0,11196 
o, 15732 

?,»987* 
0,25760 
.o,3o866 
o,33488 
0,46782 


0,00.407 
0,00676 
o, 01044 
0,01470 
0,021 1  5 
0,02622 
o,o336o 
0,03956 
0,04239. 
o,o5  >8o 


0,00459 
0,006 58 
o,oi58i 
o,o3o48 
0,041  '(• 
o,o5564 


0,00467 
0,0064 > 
0,00989 
o,oi463 
0,01886 
0,02391 
o,o3o8o 
0,03679 
0,039 58 
o, 05383 


M,. 


0,007  > 7 
0.01610 
0,02719 
0,04024 

o,o6255 
0,07923 
o, 10243 

o , 1 220 1 

O, 13342 

o, 16734 


M,. 

0,001 604 

0,002664 

0,004 1 i5 

0,005794 

o, oo83', 

o,oio33 

0,01 324 

o,oi559 

0,01668 

0,02081 


A  = 


0,008 5j5  0,00181 

o,oi544  0,00259.3 

o,o4432  0,0062  i>. 

0,095004  0,Ol2,Ol3 

o, 13271  0,01 632 

o,i85o8  0,02193 


0,0086 5 

O.OI  )23 

0,09.683 
0,044 '3 
o , 0620 
0,07832 
o, 101 53 
0,12166 
o ,  îii  99 
0,18438 


0,00184 

o,oo253 

0,00390 

0,00576 

0,00744 

0,00942 

0,01214 

0,0145 

o,oi56o 

0,02122 


4,72 
6.o', 

6,61 

6,95 

7,5o 
7.67 

7,74 
7,83 
8,00 
8,04 


4,7» 
5,94 
7,10 

7,9' 
8,i3 

8,44 


4,7° 
6,02 
6,88 
7  65 
8,34 
8,3i 
8,36 

8,39 
8,46 
8,69 


I  h.   Partage  de 


9.5"  . . .  o,oo5658 

»...  o , 006 1 1 8 

»...  0,01 2236 

»...  0,02632 

»...  0,09888 

»  . . .  0,11666 

»...  o, 14766 

40" . . .  0,00575 

»...  0,006072 

»...  0,011 688 

»...  0,02772 

»...  o,o6444 

»...  o, io38i 

»  ...  o, 1 54 > o 

5o" . . .  o,oo6532 

»...  0,012696 

»...  o,o3457 

»...  0,06468 

»...  o,  10)7-» 

»  .  .  o. 16008 


l'iode  entre  < 
(Mi' me  an 

c... 

o,oo363 

0,003703 

o,oo6854 

0,01416 

o,o5o64 

0,06076 

0,07636 

O,00322 

0,003496 
o , 00690 
0,0129.4 

0,02832 

0,0444 
o, o6854 
0,00299 
0,005704 
o,oi5i 1 
0,02664 
0,04296 
o  .06.348 


-  G 1  v  <  fi 

leur). 

M, 


et  glycérine  (c2/). 


0,002230 

0,00241 13 

0,0048227 

0,010452 

0,038972 

0,04598 

0,05820 

0,00227 

0,00239 

0,00461 

0,01092 

0,02540 

0,04CK)I 

0,06074 
0,00257 
o,oo5oo 
o,oi363 
0,02549 
0,04.67 
0,06309 


M, 

0,0014386 

0,0014595 

0,0027014 

o,oo558i 

0,0199.59 

0,023948 

0,030097 

0,00127 

o,ooi38 

0,00272 

0,00482 

0,01 116 

0,01749 

0,02701 

0,001 18 

0,00225 

0,00596 

o,oio5o 

0,01693 

0.02J02 


/,    - 


M.. 

wi" 

1,55 

1,65 

",7« 
.,87 

1,92 

',93 
i,79 

1  ,7  i 
',69 
2 ,  26 
2,28 
2,24 

2,2) 

2,19 

2,23 

2,29 

',43 

2,46 

■>..  j> 


0°. . 

»    .  . 


»   .  . 
25"  .  . 
»    .  . 
»    .  .  , 
»    .  . 
»    .  .  . 
»    . 
»    .  .  . 


Partage  de 
'(CtUOII  — 


0,02139 
0,07820 
o,  16620 
o, 20564 
0,31785 
o,7995o 
0,02208 
0,04255 
0,06877 
0,07728 
o, 16200 

0,30322 

0,78195 


l'iode  entre 
CH.OH)  <c. 


l'éther  (r,i  et  le  glycol 
).  (Même  auteur  i. 

M,. 


0,01449 
0,04347 
0,09480 
O,  u685 
o,  i8i35 
0,44460 
0,01449 
0,02542 
0,04025 
0,04347 
0,0912.0 
o, 1 7062 
0,44460 


M,. 

o , 0084  3 
0,03082 
o,o655i 
o,o8io5 
0,12528 
o,3i5i  1 
0,00870 
0,01677 
0,02710 
o, 03046 
o,o6385 
0,11951 
0,30820 


0,00571 
0,01713 
0,03736 
0,04605 
0,07148 
0,17524 
0,00571 
0,01001 
o, oi586 
0,01713 
0,03594 
0,06725 
o, 17524 


M, 

i,48 
1,80 

',:r> 

>,76 

1,75 
1,80 

1,52 

1,67 

•,7' 
',78 

i,78 
1,78 
1,76 


2.  Divers. 
2  a.  (Hehz  et  Kahzku  Z.  Elektroch.  16,  870). 

La  composition  des  solvants  est  donnée  en  volume  pour  100.  k  est  le  rapport  des  deux  concentrations  en  Mol.  :  Litre. 

Conc.  I. 


Corps  dissous. 

Solvant  I. 

H,0 

H20 

11,0 

Solvant  II. 

75  p.  100  Alcool  amylique.  / 

25  p.  100  CSj  \ 

l   5o  p.  100  Alcool  amylique.  ) 

/   5o  p.  100  CSj  \ 

25  p.  100  Alcool  amylique. 

75  p.  ioo  CSS 


A- 


Conc.  II. 
4,3 


8,2 
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Corps  dissous. 


iode 


Brome 


Acide  picriquc . . 


Coefficient  de  partage  ( 

suite 

)• 

2.  Divers  (Suite). 

SoUant  1. 

Solvant  II. 

Chloroforme. 

Eau. 

Chloroforme. 

\ 
i 

75 
■>.rj 

P- 
P- 

100  H,0 

100  Glycérine. 

Chloroforme. 

I 

30 
5o 

P- 
P- 

100  H20 

100  ùlycerine. 

Chloroforme. 

î 

2  3 

75 

P 
P- 

100  H20 

100  Glvcerine. 

Chloroforme. 

Glycérine. 

CCI; 

H20 

l     73  p.  100  CCU 

)       2")   p.    IOO  CSj 

1 

H2t> 

\      5o  p.   IOO  CCI; 
(     5o  p.  ico  CSi 

) 

11,0 

\     a5  p.  ioo  CCI; 
/     75  p.  100  CSj 

\ 

H20 

es. 

K,0 

j     75  p.  100  Toluène- 
\     i~>  p.  ioo  Chloroforme. 

> 
1 

H2U 

\     5o  p.  100  Toluène. 
(     Jo  p.  100  Chloroforme. 

H20 

[     -23  p.  100  Toluène. 

! 

H.O 

_  Conc.  I 


/       T': 


Conc.  II 

'34 
66,3 

3o 

IO 
2,3 

22,7 
38 

40 

65 
7fi 

18,1  (■, 
6,3  (>) 
^,5    (i) 


En  tenant  compte  de  ia  diss-vialion  dans  l'eau. 


23 


2  b.  (Herz  et  Karzer,  Z.  Elektroch.  16,  ï\ i). 


Corps  dissous. 
Iode 


Nil, 


fCOOH), 


Acide  acélique. 


Soicanl  T. 

\     >'i  p.  100  CS2 
I     73  p.  ioii  CCI, 
\     5o  p.  ioo  CS2 

I       30  p.    IOO  CCI; 

l     73  p.  ioo  CS2 
(      23  p.   100  CCI . 

75  p.  100  CHCi3 

25  p.  100  Alcool  amylique. 
\     5o  p.  100  C1ICI3 
('     5o  p.  100  Alcool  amylique. 
I     23  p.  100  CHClj 
(     73  p.  100  Alcool  amylique. 

73  p.  100  Éther. 

l'y  p.  100  Alcool  amyliqirj       \ 
\     30  p.  100  Éther.  1 

(      5o  p.  100  Alcool  amylique.      \ 
\      >5  p.  100  Éther.  / 

)     73  p.  100  Alcool  amylique.     \ 
\     5o  p.  iou  CS2  ( 

IOO  CCI;  \ 


Solvant   II. 

ii20 
H20 
H.O 
HjO 
H20 
li20 
H20 
HîO 
H-0 
H.O 


(     '»"  P- 

1  ')  lin  tenant  compte  de  la  dissociation  dans  l'eau. 

(2)   Avec   l'hypothèse  que  CH3COOH   dans  le  solvant  organique  forme  de*  molécules  doubles. 


Conc.  I. 
Conc.  II. 

1 57 - 1 5  > 

272-264 

:i66-342 
8,(>5-8,  jo 
7.00-6,6 > 

7,10-6,71 


\  1:2,301') 

I    à  1  :  2 , 1  j 
)        1  :  1,81  (>) 
!    à  1  :  1,77 
t        1:2,300 
j    à  1  :  2,02 

0,037         ' 
à  o,o34  (*)    f 


N  oui  Jre 
•Je  Mesures. 

4 

4 
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Coefficient  de  partage  (suite). 


3.  Partage  d*  H2SOt  entre  l'alcool  amyllque  et  l'eau 
(A.-A.  Noves  et  M.  A.-Stewart,  /.  Amer.  Chem.  Soc,  32,  i  i5o) 

C||  o  =  Concentration  dans  i'eau  (Mol.  :  Litre). 
Ci        Concentration  dans  l'alcool. 


JH,0 


Concentration  dans  l'eau. 


» 


^11,0. 

CH,0 

0 , 0220 

0,00J)l 

o,o{6o 

0,00617 

0,0870 

0,0070 

0 , 1 800 

0 ,  0090(1 

A.  Corps  dissous  :  Alcool  ;  Solvants  :  Eau  —  Divers. 
(S.  Bugarcsky,  Z.  phjsik.  Chem.  71,  7J0). 


23 

» 


(Mol. 

:  Litre). 

Solvant  I. 

Solvant  II. 

Hs0 

CCI; 

H20 

css 

H20 

C6H;Br 

k  = 


Concenlr.  I 
Concentr.  II 
1    :   0,024 i 

1  :  0,0143 

1    :   o,o385 


S.  Partage  du  bromure  de  propylbenzylméthylphéuylammo- 

ntuu  entre  l'eau  et  le  chloroforme. 

(E.  Wedekind  et  F.  Paschke,  Z.  phjsik.  Chem.  73,  127). 

c,  =  gr.  du  sel  dans  10"» ■'  H20. 
c,  =  gr.  du  sel  dans  ioc""1  de  chloroforme, 
a  =  degré  de  dissociation  électrolytique  du  sel  dans  l'eau. 
m  =  Nombre  de   molécules  simples  du  sel   dans  la   solution  de 

chtorofome. 
c.j-//t  =  Nombre  de  molécules  doubles  du  sel  dans  la   solution  de 

chloroforme. 
k  =  Coefficient  de  partage  des  molécules  simples  du  sel  entre  l'eau 

et  le  chloroforme. 


•i5". 
»  . 
»  . 
»  . 

»     . 

k  = 


C,. 

o, 1264 
o ,  1 1 04 

0,0944 
0,0808 
0,068 

c,(i  —a) 


c,(i  —  *). 

o,oi6344 

0,01292 

0,00999 

0,00776 


c,  (1 


«) 


c,  (1 


a) 


0,0736 

0,0496 
o,o336 
0,0216 
0,01392  0,0058 

c,(  1  —  g)  —  c\  (1  —  a) 


0,22 
0,26 
o,3o 
o,36 
0,41 


0,060 
o,o58 
o,o54 
o,o53 
0,049 


c,(.-a) 


Cl  - 


C,(i  — a) 
c\  est  une  secoode  valeur  de  c,. 
c'>  est  une  seconde  valeur  de  c,. 


c,(«  -«) 


c,- 

c\. 

c,. 

Cj. 

X. 

0,1264 

0,0808 

0,0736 

0,0216 

0,81 

0,1264 

0,068 

0,0736 

0,01392 

o,8t 

6.  Solvants  :  Benzène,  eau  ;  Corps  dissous  :  Aminés  aroma- 
tiques (B.  Fi-iJRscHKiN,  7.  Chem.  Soc.,  London.  97,  96). 


Corps  dissous. 

,       Conc.  (benzène) 
Conc.  (eau  ) 

/«-loluidinc. 

y.\ 

p-toluidine. 

3i,o 

/w-chloroaniline. 

85.». 

/j-chloroaniline. 

64 

w-bromoaniline. 

i")8, 9 

^-bromoaniline. 

Ii4. K 

7.  Solvants  :  Eau,  huile  d'olive  ;  Corps  dissous  :  Divers 
(A.-B.  Cushnï,  J.  Physiol.,  40,  24)- 


Happort  de  solubilité.  (') 


Corps  dissous. 


Tenip.  ambiante. 
» 


Acétone. 

Chloroforme. 

Alcool  méthylique. 

Acétate  d'éthyle. 

Méthyléthylcétone. 

Alcool  isopropylique. 

Chlorure  d'étliylène. 


Eau. 

oc 

I 
6,3 


2,8 
1 


Huile  d'olive. 

1 
x 

1 
1,8 

2.3 

1 

60 


(')  L'auteur  n'indique  pas  s'il  s'agit  de  poids  ou  de  volume:  il  ne 
donne  pas  les  unités. 


8.   Partage  de  l'acide    oléique  entre   la  benzine  (éther   de 
pétrole)   et  des  solutions  aqueuses  d'aleool  (Holde,  Z. 

Elektroch.  16,  44a  ). 


Alcool,  vol.  p.  100.              k. 

84,1  2,61 

"M  7,93 

03,7  39-° 

5o,5  166 

42,4  499 


Température  ambiante. 

» 

»  . . 

» 


9.  Partage  de  l'hydroxyquinoléine  entre  le  benzène  et  l'eau, 
à  18"  (J.-J.  Fox,/.  Chem  Soc.  Lond.  97,  11 24). 


''benzène 


78,3. 
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XV.  Vitesses  de  dissolution. 


1.  Coefficient  d'invasion. 

[A.  Krogii,  Sk.  Arch.  Physiol.  28,  224.] 

Méthode  :  Un  courant  d'eau  saturée  du  gaz  étudié  est  amené  au  contact  d'une  bulle  du   même  gaz  dans  un  microtonomètre. 
{Voir  la  description  de  l'appareil  dans  le  Mémoire  original).  Le  coefficient  d'invasion  est  calculé  par  la  formule 

M.76o# 


P—Pi  = 


Ï-* 


p  — />i  =  différence  de  pression  en  mm  de  Hg 

entre  le  gaz  de  la  bulle  et  le  gaz  de  l'eau 
M  =  volume  du  gaz  quittant  la  bulle  en  1  minute. 


t  =370 


Y  =  coefficient  d'invasion. 

s  =  surface. 
Pour  1  Oxygène    y  =  0,0776  ±  0,0024  (valeur  minima). 


Pour  COt 


Y  =  o,o5i  (valeur  approchée). 


2.  [R.  Marc,  Z.  physik.  Chem.,  78,  685.] 
Vitesse  de  dissolution  de  K2SO4  dans  des  solutions  aqueuses  pures  et  avec  additions  de  jaune  de  quinoléine. 


3.  (A.  Ritzkl,  Centr.  Min.,  1910,  499). 
Action  de  l'addition  d'urée  sur  la  vitesse  de  dissolution  de  NaCl. 


4.  [C.-L.  Wagner,  Z.  physik.  Chem.,  71,  434] 

Méthode  :  Le  sel  est  plongé  dans  la  paraffine.  Analyse  de  la  solution  par  la  méthode  de  conductibilité  électrique.  T  =  aï". 
Expérience  avec  3oocm'  de  liquide  et  une  vitesse  d'agitation  de  480  tours  à  la  minute. 


Constante  de  dissolution  A 


»   .         C 

ïT7logc— ; 


C  =  concentration  à  la  saturation. 

x  =  concentration  au  temps  t  (minutes)  depuis  le  commencement  de  I  expérience. 

v  =  volume  de  la  solution  en  cm3. 

F  =  surface  libre  du  sel  eu  cm*. 


A 
Phase  solide.  (valeur relative). 

Kl 0,186 

KBr 0,171 

K.CI 0,147 

NaCl o,io5 

TIC1 0,204 

TIBr 0,144 

PbCl».  • 0,060 

PbBr* 0,078 

BaCI».2H,0 0,096 

KaSOi o,  102 


A 

Phase  solide.  (valeur  relative). 

KtFe(CN)6.3H»0 0,048 

FeSO^H.O 0,048 

NiSCV7H,0 o,o33 

CoS04.7HîO o,o36 

ZnSCV7H,0 o,o3o 

MgS04.7H«0 o,o3o 

CuSCv5H,0 o,o39 

CdS04.  ^H,0 0,021 

CaSCK.2H,0 0,021 


Tables  internationales. 
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Lôslichkeit.  —  Solubility.  —  Solubilité.  —  Solubilité. 


Changement  de  volume  par  dissolution. 


Dissolution  dans  l'eau  de  différents  corps  (W.-K.  Bolsfield  et  T. -.M.  Lowrï,  Traits.  Farad.  ,Soc,  6,  85). 

lin  dissolvant  i6  d'un  corps  dans  l'eau  à  t"  pour  former  une  solulion  contenant  .v  pour  100  en  poids  du  corps  dissous,  il  se  produit 
une  variation  de  volume  du  liquide  D  =  V2  —  V,  ;  V2  éianl  le  volume  de  la  solution  en  centimètres  cubes  à  t"  et  Vt  le  volume 
de  l'eau  employée  à  t".  les  Tableaux  ci-dessous  donnent  les  valeurs  de  D  en  centimètres  cubes. 


Solutions  d«  chlorure  de  potassium,  KCl. 

Solutions  de  chlorure  de  sodium,  NaCl. 

v. 

21,5. 

VALEURS 

de  x  kn  roun    100. 

r. 

VALtUKS  DE 
10. 

x  en  r.  100. 

■) 

c. 

VALEUItS  DE 

10. 

x  en  r.  100. 
2. 

12,05. 

7,00. 

3,95. 

2,01. 

0 

1  "> 

2  5 

0,2978 

0 , 3 1 2.3 
o,3i34 

0,261  > 
0,2819 
0, 3 00 j 

4<." 

lio 

So 

0.3382 
o,3447 
0,34>.  ) 

o,3i62 

o 
0 

0,3909 
0,4020 
0,4100 
o,4i58 

0, ii97 
0,4220 
o,423i 
0,  j)>6 

O,  |2M 

0,3678 

0,3828 

o,39Ji 
0,400 5 
o,4o53 
0,4081 
o,4og1 
0,4090 
0 ,  1069 

0,3533 

0,  >*>97 
o,3836 
0,3920 
0,3974 
0,4002 
0,401 3 
0,3997 
0,  »955 

o','3374 

0,3598 
0,3737 
o,3834 
0 . 1892 
0,3925 
0,3916 
0,3908 
o,3834 

o,3  >4 2 
0,3491') 
0 , >6i8 
0,3697 
0,3747 
0,3-76 
0,3798 
0,3764 
0,3672 

o,3234 
0,3169 

lo 
20 

Sa 

f. 

Solutions  de  chlorure  de  lithium,  LiCl. 

5o 

«=10,025 

pour  loo 

f. 

a?  =10,025 

pour  100. 

t". 

x-  2,0007 

puur  100. 

r. 

0 

(io 
80 

x  =  2,0007 

pour  100. 

6o 

7«> 
8o 

0 

18 
3o 
4"' 

0,45  il 
0,4582 

0 ,  j  >6o 

et 

60 
80 

0.4490 
0, 4320 

0 

i5 

l'y 

0, {0J7 

o,4'  <>9 
0,4230 

0,4264 

o,4 «77 
0,3926 

Solutions  de  soude  caustique,  N'a  OH. 


1°. 


o 

60 

100 


VALEURS  DE  X   KN  l'OUIl  100. 


50. 


0,299 
0,319 

o,3i8 


40. 


O  ,2)0 
O  ,  V  6  I 

0,2.57 


30. 

0,1 54 
0,186 

°,'79 


20. 

0,066 
0,114 
o ,  101 


-0,0(9 
o,o3o 
0,007 


-0,200 
-0,060 
-0,090 


Solutions  de  nitrate  d'argent. 


r. 


1  j 

2  5 


VALKUltS   DE   X   EN   POUIt    H)0. 


0,2()94 

o ,21  1  3 


0,1876 
o, 1629 
0,1698 


o .  1 4  >6 
o,  1  5>9 
o ,  1 6  '9 


t  . 


40 
60 
80 


VALEURS   DE  X  EN  TOUH    100. 


70. 


0,21 36 

0,21 58 
0,2171 


10. 


0,1771 
o,  18  [o 
o , 1 884 


0,1704 
0,1649 


Solutions  d'hydrate  de  chloral, 
CCI3C1I(OH)î,. 

Solutions  de  sucre 
de  canne. 

Solutions  d'acide  acétique,  CH»C 

i)2H  (*)■ 

l°. 

VALEURS    DE    X    EN    rOUIt    100. 

x=  10 

pour  100. 

x  =  ï 

pour  100. 

p. 

x  =  10,97 
peur  ion 

1-. 

10. 

0,8261 

o,836o 
o,8433 

0 , 8  >97 
0,8732 

0  88O7 

20. 

10. 

00. 

70. 

80. 

90. 

100. 

0 

1  > 

2  5 
io 
60 

80 

0, 552.3 
0,  *)J70 

0, 5623 
0, 5716 
o,5837 
0,5962 

0 ,  ) 5o 1 
0,  >539 
0, 5609 
0 ,  568). 

o,J789 
o,5849 

0 
7 

1 5 
).  "> 
4o 
60 
80 

0,6096 
0,()l43 

0,6167 
0,6253 
0 , 63 1 7 
0,6342 

0 
0 

5 

10 

>o 
3o 
4o 

o,8335 
0,842  ) 
o,85o8 
0,8662 
0,8797 
0.8927 

o,8533 
0,8607 
0,867") 
0,88 12 
0,89)9 
0,9062 

0,87^6 
o,88:)7 
0,8866 
0,8984 

0  > 9097 
0,9210 

o,8855 
0,8911 
0 , 8966 
0,9076 
0,918) 

°,9<93 

0,8971 
0 , 902  i 
0,9075 
0,9178 
0,9283 
0,9388 

0,91 10 

°,9l59 
0,9210 
0,9310 
0,9412 

0,9516 

0,932.4 
0,9375 

o,9i" 

0,9527 

0,96)0 

0,9734 

(*)  Valeurs  ralculées  à  partir  des  densités  données  dans  les  Tables  de  Landolt-bôrnslein. 
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Changement  de  volume  par  dissolution  (suite). 


o 

10 
20 

3o 
40 
5o 
60 


Solutions  de  sucre  de  canne  (*).     (valeurs  de  x  en  pour  100). 


5. 


0,5991 
o,6io5 
o,6i58 
0,6184 
0,6219 
0,6266 
o,63i4 


10. 


0,6017 
o,6u5 
0,6168 
0,6199 
o,6235 
0,6271 
o,63îi 


20. 


o,6o58 
o,6i35 
o,6i85 
0,6223 
0,6259 
0,6293 
o,6332 


30. 


0,6091 
o,6i56 
0,6203 
0,6242 
0,6277 
0,6309 
o,634i 


40. 


0,6122 
0,6179 
0,6224 
0,6264 
0,6295 
o,6325 
o,6354 


50. 


0,6137 
0,6207 
0.6248 
0,6284 
o , 63 1 6 
o,6345 
0,6374 


60. 


0,6196 
0,6240 
0,6278 
o,63i 1 
0,6342 
0,6371 
0,6399 


70. 


0,6239 
0,6277 
o,63 11 
o.,6343 
0,6372 
o,64oo 
0,6428 


1U0. 


0,6376 
0,6394 

0,641  5 
0,6439 
o,6464 
0,6490 
0,6519 


(*)  V»leurs  calculées  à  partir  des  densités  données  dans  les  Tables  de  Landolt-Bornstein. 


Solutions  de  chlorure  de  tétrapropylammonium  (J.  \V.  McDavid,  Proc.  /?.  Soc. 

Ed..  30,  5 19). 

SELS 

dissout  pour  100 

eu  poids  de  solution. 

t°. 

DENSITÉ. 

VOLUME 

de  M 
solution 

v,. 

VOLUME 

d'eau  dans  ik 

solution 

V. 

VOLUME 

de  solide  dons  lit 

solution 

v  +-*>'  =  V2. 

ACCROISSEMENT 
de  foluoie 
=  V,  -  V,. 

I,73 

0 

O 
23 

0 
25 

O 
2.5 

0 

25 

0 

2.5 

0,9995 
0,9964 

o,999* 

0,99463 
0,99965 
0,9940 

1 ,oo3o 
o,99465 
1 ,oo55 
o,9959 

1 ,ooo5 
1 ,oo36 
1 ,0008 
1  oo54 
1 ,0004 
1,0060 

o,997 
i,oo54 
o,9945 
1 ,0041 

0,9828 

o,9856 
0,8911 
0,8936 
o,8432 
o,8456 
0 , 7603 
0,7624 
0,7231 
0,7250 

0,0167 
0,0169 

0,1 o54 
o,io63 
0, 1517 
0, i53o 
0,2319 
o,2338 
0,2679 
0,2701 

o,9995 

l ,0025 

0,9965 
0,9999 

o,99Ï9 
0,9986 
0,9922 
0,9962 
0,9910 
0,9951 

0,0010 

0 , 00 I 1 

0,0043 
o,oo55 

15,69.  ■■. 

o,oo55 
0,0074 
0,0048 

23,q8 

0,0092 
0  oo35 

25.70 

0,0090 

Contractions  (en  centimètres  cubes)  par  dissolution  de  1  molé- 
cule-gramme de  différents  corps  organiques  dans  1000  '"'  d'eau 
(JoliannRAYMAN,   Dissertation.  Budapest). 


CORPS. 


Formiate  de  mélliyle. . . 

»        d'élhyle 

»        de  propyle . . . 
Acétate  de  méthyle .... 

»      d'éthyle 

»      de  propyle 
Propionate  de  méthyle.. 
»  d'élhyle  . . . 

»  de  propyle. 

Oxyde  d'élhyle 

Sulfure  d'élhyle 


TEMPÉRATURES. 

0°. 

10». 

20°. 

24,  «8 

24,36 

24,58 

12,62 

12,42 

1 1 ,33 

4,62 

3,8l 

3,52 

24,24 

23,01 

21,71 

12,62 

10,92 

9,52 

4,21 

3,52 

2,92 

9,28 

7,76 

7,02 

4,09 

3,4o 

3,17 

i,5i 

1,14 

1 ,01 

24,44 

18,95 

14, 30 

0,57 

o,53 

0,46 

30° 


24  ,35 
10,68 
3,52 
20,77 
8,26 
2,67 
6,26 
2,69 
1 ,01 

"i,84 
0,46 


Constante  de  contraction  des  mélanges  (Biron.  /■  Soc.  P/ijsic. 
C/ùm.,  Sl.-Pét.,  42,  147,  167).  Si  un  mélange  contient  deux 
composants,  les  pourcentages  moléculaires  étant  mx  et  mt, 
en  désignant  par  D  la  contraction  mesurée  par 

D  =  (Pi-r-e,)—  v 
(vt  et  e,  volumes  des  constituants,  c  volume  du  mélange),  on 
a  la  relation  D  =  Kw,mt,  K  esl  une  constante  ne  dépendant 
pas  du  rapport  des  deux  constituants. 

Exemple  :  Mélange  benz  ne -benzène  brome. 

Valeurs  de  K. 

mv  à  0°.  à  50°.  à  100°. 

27,7512 — o, ooi54  -1-0,00169  -+-0,0095 

54,2396 —o,ooi54  -+-0,00196  -ho, 0089 

66,9235 — 0,00148  -+o,ooi83  -+-0,0102 


Contraction  des  solutions  de  lactose  à  20"  (  W.  Fleisciimwn  et  G.  VVieunkr,  J .  Landw.,  58,  62). 

La  contraction  k  esl  donnée  par  la  formule  k  =  100  ( )  — .r  ( )  dans  laquelle  a  =  poids  spécifique  de  1' 

\<*      Sx/  \<f      ni) 


eau 


employée;  m  =  poids  spécifique  du  lactose  ;  x  =  quantité  on  grammes  de  lactose  dissous  dans  100  gr.  de  solution  ;  sx  =  poids 
spécifique  calculé  de  la' solution,  (foir  Mémoire  original.) 


k  = 

Contraction  en  cm' 

A-  = 

Contraction  en  "»' 

X. 

[*Jî.°*. 

pour 

100  gr.  de  solution. 

X. 

[*,]|r. 

pour 

100  gr.  de  solution. 

10 

1 ,0370 

0,197 

60 

1,2769 

o,583 

20 

1 ,0784 

0,353 

70 

1,3366 

0,535 

3o 

1,1227 

o,465 

80 

1 ,4010 

0,428 

40 

1,1703 

o,542 

90 

i,4704 

0,248 

40 

1 ,2216 

o,584 

100 

i,5453 

0,000 

54,03 

— 

0,596  (maximum) 
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THERMOCHIMIE. 


Conventions  et  abréviations  : 

Q  =  quantité  de  chaleur  exprimée  en  grandes  calories  ou  Kgr.  cal. 
q  =  quantité  de  chaleur  exprimée  en  petites  calories  ou  gr.  cal. 
diss  =  état  dissous, 
sol  =  solide. 

Nota.  —  Ces  conventions  et  abréviations  sont  valables  pour  tous  les  tableaux  de  thermocliimie. 


I.  —  Chaleurs  de  formation. 

4 
2 

I2  gaz  -+-  ^  H2  gaz  =  HI  gaz  calculé  à  t  =  43°,4  -+-  Q  = 

2,291  (8) 

»                 =          »             à  e  =  68°,4  -+-  Q  = 

2,758  («) 

=          »             à  /  =  56°,6  -+-  Q  = 

2,424  (») 

0- 

=  CS»048ol.-4-i4i,46(*) 

Cam.  -+-   S2vap 

=  CS2  vap. 

■+■ 

ia,5(«) 

V  — 

Co-h^Oi    =  CoOamorp.  -t-  5o,5    (*) 

Csj8ol.-+-  04gaz. 

Se  +  0, 

=  SeOt 

-+- 

63,5  (■) 

3  00-4-20»    =  Co,04           -+-193,4    (*) 

CsjO»  -+-  0»gaz. 

=  CS,0480l.-4-   58,76(») 

Se  -+-  Oj 

=  Se03 

■+■ 

48,8  (i) 

Ti  +  0,      =TiO,              -,-97)76(») 

ThCU  -+-4NH, 

80,0  («) 

Te  -+-  0» 

=  Te02 

-+- 

87.1  (») 

W-4-  0,      =  Wo3              -4-192,6    (») 

ThCU  -4-6NHs 

tn,o6(«) 

Te  -+-  0, 

=  Te03 

+ 

83,6  (i) 

Zr+O,     =Zro,              -+-177,44  (s) 

ThCl4  -4-7NH, 

123,7  (•) 

Mo-f-  Oi 

=  Mo02 

-+- 

142,8  (*) 

Ni  +iO,    =NiO              -+-  57,9    (») 

ThCl4  -+-12NH, 

172,0  (•) 

Mo -+-  03 

=  Mo03 

■+- 

i8i,5  (») 

Mn  -t-  02      =  Mn02anaorp -f-119,6    (*) 

ThCl4  -+-I8NH, 

225,0  (*) 

Co   -r-JO, 

=  CoOcrist 

.  -+- 

57, 5  (s) 

ZnSot7H<,O^ZnSo46H20-+-    3,6o5(*) 

Ali  TU  -+-  0"  combust.  par  gr.  -1-     2,82(s) 

Th(Sot)i.4HiO+  4HiO  =  Th(So4)i8HtO-4- 13, 

523  (7) 

(')  Koref,  Z.  anorg.  Chem.,  68,88. —  (»•)  W.Mixter,  Am.  J.  Se,  29,  488  et  30,  io3.  —  (3)  Weiss,  Kaiser  et  Nkumann,  Z.  anorg. 
Chem.,  65,  345.  —  («)  E.  Cohen  et  Katsuji-Inouye,  Z.  physik.  Chem.,  75,  227.  —  (5)  De  Forcrand,  C.  /?.,  160,  1399.  —  (')  E.  Chau- 
venet,  C.  /?.,  151,  387.  —  (')  I.  Koppel,  Z.  anorg.  Chem.,  67,  297.  —  (»)  Stkgmuller,  Z.  Elektroch,  16,  91. 


Barre, 
KjS04-4-CaS042H40 
K,S04-)-5(CaSO42H,0) 
(NH4)jS04-t-CaS04.2HtO 
(NH4)iS0»-+-2(CaS04.2Hs0)     - 
(NH4)2S04-i-5(CaSC\.2H20)     = 
2Na2S04-4-CaS04.2H,0 
NasS04-+-CaS04.2H20 
KfS044-SrS04 
(NH4)iS04-l-SrSO* 
K,S04-(-PbS04 
(NH4)sS04-+-PbS04 


Thèse,  Paris,  1910. 

=  CaSO4KtS04.H2O  -+-   Q  =  2,016 

=  5CaS04K2S04.H20  -+-  3,5o3 

=  CaS04(NH4)tS04H,0  -4-  i,56i 

=  2CaS04(NH4)2S04  -  0,954 

=  5CaS04(NH4)»S04.HîO  -+-  7,771 

=  CaS04.2Na,S042.HîO  -+-  i,i55 

=  CaS04.Na»S04  -+-  o,655 

=  SrS04K2S04  —  0,187 

=  SrSO4(NH4)2S04  -+-  1,279 

=  PbS04K2S04  —  0,018 

=  PbS04(NH»)»S04  -+-  1,982 


Solutions  solides  (S.  Zemczizny  und  P.  Rambach,  Z.  anorg.  Chem.,  65,  427J. 
Chaleurs  de  formation  des  solutions  solides  calculées  d'après  les  chaleurs  de  dissolution  des  mélanges. 


12  mol.  NaCl  pour  100  mol.  KC1 

25  »  » 

4»  >  » 

5o  »  » 

62  »  » 

75  »  » 

88  »  » 

25  mol.  KBr  pour  100  KC1 

5o  »  » 

75  »  » 

12  mol.  NaBr  pour  100  mol.  KBr 

25  »  » 

5o  »  » 


q  pour  1  mol. 
458 
590 
920 
io46 
784 
58o 

391 
785 
820 
565 

48o 
7o5 
712 


q  pour  1  mol. 
75  mol.  NaBr  pour  100  mol.  KBr    65o 
88       »  »         400 


25  mol. 
53 

75 

RbCl  pour  100  mol  KC1 

B                                                       » 

»                                                       » 

190 
60 
70 

25  mol. 
5o 

75 
88 

Nal  pour  100  mol.  Kl 

»                 » 
»                 » 

»                              B 

740 
628 
457 
104 

25  mol. 

75 

KBr  pour  100  mol.  Kl 

»                 » 
»                 » 

460 
58o 
4io 

H.  Gaudechon. 
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Chaleurs  de  formation  (suite). 


Na,0-HMo03  =  Na8Mo04 Q  =  -f-    81,9  (*) 

Na,0-t-Se03.  =  Na,Se04 ■+-  io5,3  (*) 

Na,0-t-Te03  =  Na,Te04 '..  •+■  124, 3  (*) 

NatO-4-CoOî  =Na,Co03 -+-     7,8  (*) 

Na,0-4-Zn0.  =  Na,ZnO» -+-     4,0  (*) 


NasO  +  Mn02 -+- A03  —  Na2MnOi Q  =  -t-49,4    (4) 

Pb(No3)»-i-K,Cr()4=PbCr04-i-2KN03..  -h  10, 58  (5) 

Oj  ozone  =  1,50» 34,5    (8) 

I,=  2l( calculé  entre  800"  et  12000) 36,86  (7) 


(')  W.-G.Mixteh,  Am.  J.  Soc.  4,  29,  488,  30,  ig3.  —  (*)H.  GelblumcIG.  Stoffella,  J.  Chim.  physiq.,  VIII,   i35.  —  (6)  Kaii.an 
et  Saint-Jahn,  Z.  anorg.  Chem.,  68,  247  —  {'  )  Starch  und  Bodenstkin,  Z.  Elektroch.,  16,  966. 


II.  —  Chaleurs  de  réaction. 


Chaleurs  de  combustion  (Franz,   Wrede,  Z.  phjr.dk.   Chem.,  75,  81). 


SUBSTANCES. 


Acide  benzoïque 

—    phénylacétique 

Saccharose  

a  -méthylglucoside. . . 
Naphtaline 


CHALEUR 

en  joules, 

par  gr. 


26,466 
28,627 

16,548 

r8,I75 

4o,3M 


SUBSTANCES. 


Furoïne.  . 
Giycocolle. 
</-/-alanine 
J-aianine.  . 
rf-Z-valine. 


CHALEUR 

en  Joules. 

par  gr. 


23,941 

i3,o36 
18,218 
18,217 

25,o'(5 


SUBSTANCES. 


rf-alanine  anhydre. 
Glycine  anhydre . 
rf-Heuoyl-glycine. . 
Formyl-rf-/-leucine 
Diglycyl-glycine.. . 


CHALEUR 

en  joules, 

par  gr. 


23,i63 

« 7 ,44  î 

24,367 
24 , 1 3/j 
15,732 


SUBSTANCES. 


Triglycylglycine 

Carbonate   de  glycyl 

glycine 

4-mélhyl-uracile 
Isosérine. 


CHALEUR 

en  joules, 

par  gr. 


16,119 

II ,234 
18,688 
13,709 


K.  Auwers,  W.-A.  Roth  und  F.  Eisenlohr 
Lieb .  Ann . ,  878,  267 , 


SUBSTANCES. 


rf-limonène 

Dipentène 

Sylvestrène 

a-phellandrène 

Carvenène 

rf-terpinèno 

rf-a-pinène 

/-a-pinène 

Camphène  sol 

Sabinène 

Styrol 

(1-méthylslyrol 

P-élhylstyrol 

a-méthy!styrol 

a-(i-diméihylstyrol . 

Triméthylstyrol 

P-P-Diélhylstyrol .  . 
Phényl-i-bulène-2 
Phén  yl- 1  -pentène-2 


Q 

par  rool.-gr. 


1466,8 
1462,3 
l464,2 
1434,8 

1424,2 
1428, 1 
1469,0 
1467,6 
1467,1 
i475,i 
io35,3 
1 1 90 , o 
i346,i 
"93,9 
i347,7 
i5io,6 
i665,o 
i353,9 
i5io,o 


J.-W.  Richards  and  R.-H.  Jesse  Jr.,  J .  Am.  Chem.  Soc,  32,  296. 


SUBSTANCES. 


Benzène 

Orlhoxylène .  . , 
Métaxylène 
Paraxylène  .  .  . . 
Octane  normal , 


K1LOJOUIES 
par  mol. 


3277 
4570 
4570 

4554 

5256 


SUBSTANCES. 


2-5-diméthylhexane 
2-mélhylheptane  .  . . 
3-4-diméthylhexane 
3-éthylhexane 


KIL0J0ULE9 
par  mol. 


52  5o 
526l 
5i52 
5247 


SUBSTANCES. 


Acétylène 

Monomélhylamine . 
Diméthylamine . . . . 
Triméthylaminc  . . . 

Naphtalènc 

Naphtane  tétrènc. . 

»         triènc  . . . 

»        diène.... 

Naphtanène 

Naphtane 


Q 

par  100I. 


289,o3  («) 


26l,4 
428,2 

593,7 

1233,6 
i3i3,o 
i353,o 
1420,0 
1462,0 
i5o3,o 


(f) 
(*) 
0) 
(3) 
(») 
(»> 
(') 
(») 
(3) 


SUBSTANCES. 


Acide  o-toluique 

»     w-toluique 

»      phénylacétique 

Nilrosophényldiméthylaniline 
»  chlorhydrate. . . 

Dinilrorésorcine 

Diméthylnitrosamine  liq 

Éthylphénylnitrosamine  liq... 

Nilroraéthane  liq 

Nitropropane  liq 


Q 

par  mol. 


92', 4  (*) 

922,5  (*) 

93o, 9C) 

1124,1  (5) 

II20,2(6) 

644,8(5) 
394,3  (•) 
ui8,5(6) 
169,  5(») 
478,o(») 


(')  Pier,  Z.  Elektroch.,  16,  898;  (2)  J.-A.  Muller,  Ann.  Chim.  Phys.,  20,  116;  (J)  H.  Leroux,  C.  R.,  151,  384;  (*)  K.  Auwers  und 
W.-A.  Roth,  Lieb.  Ann.,  373,  2^6;  (5)  W.  Swientoslawski,  Z.  physik.  Chem.,  72,  5g. 
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II.   —  Chaleurs  de  réaction  (suite). 


Chaleurs  de  neutralisation. 

Q  (calculé). 


Cr(OH)2Cldis.  4-HCldis.  =  Cr(0H)Clïdis.-r-H,01iq.  +  8,o6(>) 
^r(0H),30l.-+-2HCldis.  =  Cr(0HjClsdi8.-H2H,01iq.  +  u,6o(«) 
Cr(0H),90l.-*-3HCldis.  =  CrCljdi#.-t-3H,01iq -+-2i,ao(») 


Hydrate  de  diazonium  -+-  H  Cl  dis*. 
Acide  anthraniliqae  +  NaOH  diss. 


s  mol. phénol  diss.-f-i  mol.  Azlls  diss 
i  mol.  phénol di9S.-f  i  mol.  basefortedis  . . 
m-nilrophénol  diss. h-  i  mol .  baso  f .  diss  . . 

Q- 

+14,76  (3) 

-no,5o  (») 


Q  (calculé). 
4-4,997  4-o,o5i5t(*) 

-f-7,f)oi-t-o,oo6i/(î) 
— 8,  J2  — 0,0021  *(*) 


(  '  )  Niels  Bjerrum,  Z.  physik.  Chem.,  73,  724.  —  C )  H.  Lunmsn,  Z.  physik.  Chem.,  70,  253.  —  (3)  W.  Swisntoslawski,  Ber.  Dtsch. 
chem.  Ges,  43,  1482. 


H.  Gaudechon,    Tl.èse,   Paris   1910. 


Combinaisons. 


Njgaz  -+-  4  Hgliq  -i-Ogaz  =  (NHg2)aC*s?ol 

(NHg,  feOsol.-t-  HjOsoi.  =  (N  Hgs)2OH,Osol 

(NHg2),OH2Osol.-4-3H2Osol.  =  (NH&feO.jHfOaal. 
4HgOsol.-+-2NH,diss.-f  H,01iq.  =  (NHg,)»0..iH,Osol. 

(NHgj),Osol.-t->.HCldiss.=^(NHgjCl),HîOsol 

(NHg,Cl),Hi080l.-+-2NHtCl80l. 

=  2(NHg,Cl.  N"H4Cl)soI.  +  HjOsoi 

NHgjCl.NHtClsol. 

-+-  2N  HtClsoI.  =  NHg,Cl,  3NH»Clsol 


Q 

-75, 

-+    ', 

■+■  3 

•4-14, 
-+-32, 


(3,6 


■:4 


Combinaisons. 


aNHgsCl.H,Osol.-HNH3gaz 

=  (NHg,CI)jNH,sol.  -+-  2ll,01iq 

(NHg1Cl)ïH2Osol.-+-HgC1,sol. 

=  (N  Hg,Cl),HgCI,8oI.  +  H201iq 

(  M Hgj  ), Osol.  ■+■  a  H Rrdiss.  =  2  N  Hg2  Br sol.  -+-  Hs 0 Iiq. 

NHgïBrso!.-t-NHtBrsol.  =  NHgïBr.NH4Br6ol 

NHg3Br.NH4Brsol.4-2NIUBrsol.=NHg2Br.3NH4Brsol. 

4NHgsBrsol.-+-HgBr,sol.=  (NHgiBr)1HgBrisol 

■2NHgjBrsol.-HHgBrî8ol.  =  (NHgsBr),HgBrîsol 


-  7>6 
-r»7,î 

-  7,* 

-2,2 
-15,2 

-10,9 


CaC»-f-Ni^:CaCN»-f-C  calculé  (a)  t  =  11 00 

t  =  1200 
t  ss  ï3oo 
t  —  1400 
1  —  1 100 
r=  1450 
t  =  1475 


» 

* 
» 

a 


CaO-t-3C  =  CaC,-+-CO    » 


Q 
o,o639(') 
0,027  (*) 
o,oi88t») 
o,oi5»(*) 
6.700  (') 

',7»4  (.') 

23,700  (J) 


aAgCN  -+■  KBrl^AgBi  ■+-  KAgf'CN^ 

Zn  -t-  HCl.aotltO 

Al  -+-HC(.2oH20 

Mg-r-HCl.aooH,0 

Cd-t-HCI.S.SHtO 

Fe  -+-HCI.8,8H»0 


4,772  (*) 

30,19  (5) 

126,0  (*) 

110, i5  («) 

'9,77  (8) 

20,55  (') 


Chaleur  de  réaction  dans  l'élément  Clarke 82,40  (') 

déduite  du  coefficient  de  température  de  la  force  électromotrice  non  en  accord  avec  la  valeur  calculée  d'après  les  chaleurs  de  dissolution. 


(•)  Accroissement  d'énergie  libre  calculé.  —  (')  Thomson  et  R.  Lombard,  Met.  Chem.  En%.,  Vol.  VIII,  682.  —  (3)  Thomson  et 
R.  Lombard,  45,45,46,  266.  —  (')  Pissarjfwski  et  Trachoniotowski,  /.  Soc.  Physic.  Chim.  St-Pc't.,  42,  279.  —  (5)  F.  Richards  et 
L.-L.  Burqess,  /.  Am.  chem.  Soc,  32,  45g.  —  (•)  P  Pollitzer,  Z.  physik.  Chem.,  74,  748. 


W.  Louguinine  et  G.  Dupont  (C.  /{.,  160,  :346) 

Amylène  (méthyl-2-butylène-»)  -+• 1  mol.  HBr  0  = 
Caprilène  -f-  > 

Cyclohexène  -r-  » 

Méthyl-a-pentène-a  4-  » 


Pulégoue 

Styrolène 


i7,6'4 
i6,48t 
16,292 
19,008 
16,910 
•6,653 


W.  Louguinine  (C.  R-,  160,  916;. 

Caprylène                         ■+- 1  mol.-gr.  Br  Q  =-+-28,406 

Cyclohexène                      -+-           »  29,007 

Méthyoyclohexène-i-3       -+-           »  29,188 

Phénylpropiolate  d'éthyle  -+-            »  29,120 

Pulégone                           -t-           »  21,897 

Styrolène                            -f-            »  200    3 
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II. 


Chaleurs  de  réaction  {suite). 


(C2H8),0  -r  Br,  =  (C2H5),OBr,). 
(  W.-W.  ïsciielinzkkk  et  F.-V.-K.  Konowai.ow,  J.  Soc.  Phjrsic.  clam  ,  St-l'oi.,  42.   i G 1 4 1 


(CjUjJjOBr, 

(r. 

Hà).OBi 

formé  pour 

100. 

Solvant. 

0 

forme  pour  1 

00. 

Solvant. 

Q. 

49,4 

Benzol. 

4-6,3  3 

54,3 

Bromure  d'éthyle. 

+-4,9'J 

63,3 

Benzine. 

3, 78 

67,9 

Bromure  d'éthylène. 

6 ,  20 

(18,0 

Chloroforme. 

6,2! 

82,3 

Broniobenzène. 

7)5i 

26 , 7 

Tcira 

îhlorure  do  car 

ione. 

•',4'j 

1 5 ,3 

Sulfure  de  carbone. 

i,4o 

Composés  diazoïques  (  W.  Swientosliwski,  Bcr.  Dtsch.  Client.  Ces..  43,  1 1  ~i> >- 

Réactions. 

C6H5NH2HCI  dis?,  4-  UNO,  diss.  =  >.H2()4-Cr)H3N2CI  diss 

C6HsN,Cldiss.4-2Na0Hdiss.  =  C6H5N,ONa  diss.  -+-  Na Cl  diss.  4-H20liq 

CaH|N|ONa  diss.  4-  (  pC10H7OH  )  sol.  =  C6H5N2C,„H„OH  sol. 4-  NaOH  diss 

CCH5N2C1  diss.  h-  C,0H7ONa  diss.  =  CeHsNîCoHsOH  sol.  4-  NaCl  diss 

CrJl.iNoOH  diss.  4-  C10H7OH  sol.  =  C6H5N2C,0HGOH  sol.  4-  1120  liq 

CeHsNIIâCHaCOOH  diss.-f-  UNO,  diss.  =  C6H5N,CH3COO  diss.  +  îH20  li<[ 

CC1I;\,CH,C0  0  diss.4-  C6H5N(CH3  ),  liq.  =  CcH5N2CcHiN(CH3  ).2  diss.4-  CH3CO OH  diss 

y. C,„ H7NH,  HC1  diss.  4-  UNO,  diss.  =  aC,0 H7  N,C1  diss.  4-  2H, 0  liq 

aC,0lI7N2Cl  diss.  4-  2NaOH  diss.  =  aC10H7N2ONa  diss.  -h  NaCl  diss.4-  H201iq 

zC,0H7N2Cl  diss.  4-  3C,0H7ONa  diss.  =  C10H7N2C10H6OH  sol.  -+-  NaCl  diss 

aC,0H7N2ONa  diss.  4-  aC,0H7OH  sol.  =  aC,0H7N2C,oH6OH  sol.  4-  NaOH  diss 

aC,nH7N2OH  diss.  4-  £C10HTOH  sol.  =  Ci„H;N,C|0H6OH  sol.  4-  H20  liq 

|3C,„H70I1  sol.  4-  UNO,  diss.  =  CI0H6NOOH  diss.  4-  H20  liq 

SO,  H.C«H4.NH,  diss.  4-  UNO,  diss.  =  S03C6H4N2  diss.  4-  2H20  liq 

SO3II.CsH4.NH,  diss.  4-  NaOH  diss.=  SO;jCGH4NH2  diss  4- 11,0  liq 

SO.,C6H4.N2  diss.  4-  »NaOHdiss.  =  S03NaC6H4N2ONa  diss.  4-  H20  liq 

SO:rNaCcHvNILdiss.  4-  HN02  diss.  =  S03NaC6H4N2OH  diss.4-  H20  liq 

SOsNae6H4N2OH  diss.  4-  NaOH  diss.  =  S03NaC6H4N,0Na  diss.  4-  H20  liq 

S03NaC6IIiN2OHdiss.4-C6H,N'(f.H.02HCIdiss.=S03NaC6IUN2C6HvN(CH3)2HCldiss.4-H2Oliq. 


CsH4: 


'COOH 
AH, 


diss. 


r  ..  /COONa  .. 


HN02  diss.  =  C6H4\jJ°)>0  diss. 

/COONa 


•2H201iq 

sol.  4- H, 0  liq. 


•iCJhOHsol.^C,!!^^^^^, 

NO,CsH4.NH,HCldiss.  +  UNO,  diss.  =  N0,CbHvN,Cl  diss. 4-  aH201iq  ... 
NO,CU1IVNH2CI1:).C()OH  diss.  4- HN02  diss.  =  N02C6II4N2(CH:jCOO;  diss. 

N02C6HlN,Cl4-a.[  =  N02CGH4N2Claq 

N0,CGH4N,CI  diss.  4-  NaOHdiss.  =  N()2C«H4N20II  diss. 4-  NaCl  diss 

N0sC6H4.N.N0Nadiss.4-HCldiss.  =  N02.C6lUNHN0sol.4-NaCldiss 

N0,C6H;.N:N(CH,C00)diss.4-  pC,0H7OHsol.=  NO2Ccll4.N:NC10HcOH  sol 


2H201iq. 


CH3C001ldiss.... 


NaNO,  sol.  h-  H20  diss.  =  NaN02  diss. 

-      3,r>5    («) 

NaOH  diss.  4-  UNO,  diss.  =  NaNO,  diss 

4-    io,25     12) 

11,0  liq.  4- N,  4-  !|02  =  2  UNO,  diss. 

4-  2  x  5 , 3 1  1  -  i 

Diméthylanilinc  4-  acide  acétique 
Paranilraniline  4-  acide  acétique. 
Chlorure  de  diazonium  4-  eau. 
/-ya-diméthvlainidoazobenzol  4-  acide  acétique 


Q- 

.12,80 

5,28 

27  ,  22 

3i  ,01 

>  2 , 3  5 
2.3,28 
i8,35 
24,82 
4,84 
32,8a 
29,53 

34, «9 
28,66 
20 , 4 
10,45 
10,7 

•  16,0 

-  5,46 
•33,48 

•21,42 

33,98 

18,89 

•  i8,4a(') 

-  3,o 

l3,22 

■    7,°7 
26 , 2 1 

4-  3,2.      (») 

-  î,467(3) 

-  >,84    (*) 

-  3,i3    (») 


Cl  Dans  l'acide  acétique.  —  (5)  Z.  pftysik.  Chem.,72,  %.  —  (:,)7.  Soc.  Physic.  c/tirn.,  St-Pét.,  42,8i5.  --  (')  Ber.  dtsch.  c/iem. 
Ges.,  43. 
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III.  —  Chaleurs  de  dissolution. 

E.-G.   Donnan  cl  G.-D.   Hope,   J'rans .  Engl.  Ccr.  Soc.,  5,  244. 

Na,<:0:)xH20. 

CuSOvrHsO. 

</  =  chaleur  de  dissolution  eu  petites  calories  pur  mol.  gr.  Na2CO, 

q  —  chaleur  de  dissolution  en  petites  calories  par  mol.  gr.  CuSO,, 

x\f2V  température  du  laboratoire.  Etat  final  1  mol.  sel  anhydre 

arH.,0  température  du   laboratoire.  État  final  1  mol.  sel  anhydre 

dans  /joo  H,0. 

dans  400  H,0. 

x.                         q.                           x.                         q. 

- 

x.                        q.                         x.                        q. 

0                    -1-  5636               0,057             ■+"  5o2o 

t                    -+-  aa54              0,221             -t-  44 îo 

0                      -4- 1 5820                0,393               -f-i3ioo 

2,007                -i-    12                     o;4/i9               -i-  388o 

1  ,o3                 -+-  9229                0,641               +11600 

2,234               —  436                  o,4Ro               -+-  366o 

2,227               4-  342  >                 0,810               -+-tiooo 

2,280               —  589                  0,54"              ■+"  354o 

2,965               —    1980                0,570               -t-  335o 

3 , 3 1 5             -1-  2123                i,4'8             -t-  g5io 

4,062              —  4363                0,672              -t-  2930 

4,167             -+-      65               1,730             ■+-  7840 

4,43o             —  5o65               0,769             -t-  2370 

5,ooo              —  2750                ',777              -+■  79'° 

4,889             —  638o               1,171             -+-  n4o 

2,852              -+-  3720 

">,397             —  7490               2,3o5             —    820 

".,956              —  8294                3,882              —  4590 

0,067              -t-i5ioo                3,799              -+-     570 

6,955              —10670                5,677              —  **°5o 

0,126              -+- 14807                4,253              —     660 

-S,  048               —12725                 6,093               —  8970 

0,190              -m43oo                4,366              —  1020 

8,745              —13937                7,422              — u5oo 

0,274              -t-i35oo                4, '33              —  1860 

10,000              —16161                7,956              — 12000 

o,345              -+-i33oo                4,8n              —  2600 

9,222              —i45oo 

9,434              — 14600 

S04Hj  ■+-  nH,0  =  SO*nH20  H-  Q  (  J.-N.  Bronsted,  Z.  physik.  C/iem.,  68,  693). 

n.                       Q.                       n.                   Q.                         n.                     Q.                         n.                         Q 

0,1                 0,806                     1                 6,710                    7                 14,890                  799                 i8,5oo 

0,2                 i,586                     i,5             8,790                     i5               16,660                 1599                 19,040 

o,3                 2,33i                     2               10,020                    99               17,600                25oo                 19, 400 

0,4               3,o54                   3              u,G4o                 199              «7,76°               4«7°               19, 9°° 

o,5                3,75o                   4              i2,83o                  399              18,120                625o                20,i5o 

12500                      20,43o 

Q- 

0. 

So4Ba-HnH20  =  So4Badisr.ous    -    (34,200  —  60, 5T)  (») 

ZnSo46H20-t-nH20                                           —    0,84    (») 

AgCl   -+-nH20  =  AgCi  dissous     —    (3o,8oo  —  85,2T)(«) 

MgSo4H20  -+-nH20                                         +«3,59    (*) 

NaNo,-f-2ooIi20                                              —   5,103  0) 

MgSo46H20+nH20                                         —   0,10    (*) 

KN03  -+-2ooH20                                              —    8,234  (») 

Sucre  de  canne -i- eau                                       —    1,006  (*) 

CuSo43H20-HnH20                                +2,97  à  3, o3    (») 

Dextrose  anhydre  -+-  eau                                    —    1,178  (*) 

CuSo4H20    -+-nH20                                        -t-   9, 83    (3) 

Dextrose  monohydraté  -t-  eau                            —   2,337  (*) 

MnSotH20    -+-nH20                                        •+-   7,82    (3) 

Résorcine -+- benzène                                         —    5,37  !*)(*) 

ZnSo4H20    -+-nH20                                        -t-   9,93    (3) 

(')  A.-C.  MnLciiRR,  J.  Am.  client.  Soc,  32,  56;  chaleur  calculée  d'après  les  dclerminations  de  conductibilité  à  diverses  températures 

et  des  solubilités  déduites.  —  (*)  J.-v.  Zawidski  et  A.  Schaggek,  Kosmos,  85,  5oi.  —  (3)  W.-P.  Jorisskn,  Z.  physik.  Chein.,  74,  3o8. 

—  (')  A.  Schukarkw,  Z.  physik.  Chem.,  71,  97.  —  (')  A  la  température  de  critique  de  dissolution. 
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IV.  —  Chaleurs  d'hydratation. 


A.    Faucon,    (Ann.    C/iim.    Physiq.,    19,    83). 


Nombre  de  mol. 

Nombre  de  mol. 

Nombre  de  mol. 

Nombre  de  mol. 

d'eau  ajoutés  à  i™' 

d'eau 

ajoutés  à  i""' 

d'eau  ajoutés  à  i™'1 

d'eau 

ajouiés  à  i™"1 

d'ac.  formique. 

1- 

d'ac.  formique. 

?• 

d'ac.  acétique. 

<7- 

d'ac.  acétique. 

Ç- 

o,  1 35 

0,28 
o,45 
o,85 

4-  83 
4-177 

4-2  53 

4-341 

10 
80 
5o 
60 

1  ,  [0 

1,70 

5,96 
48,55 

4-348,83 
4-345,37 
4-3io,5o 
-h3oo,3o 

0,25 

o,58 
1,11 

1,42 
',9J 

—  7° 

—  1 26 , 3 

— 149 

—  '49 
— i3o,4 

5,o 
6,19 
3o,o 
63,33 

—  7-*,5 
4-  i3,5 

+  92,3 
+  107,3 

Nombre  de  mol. 

Nombre  de  mol. 

Nombre  de  mol. 

Nombre  de  mol. 

d'eau  ajoutés  à  î™01 

d'eau 

ajoutés  à  î™0' 

d'eau  ajoutés  à  imo1 

d'eau 

ajoutés  à  1"' 

d'ac.  propionique. 

9- 

d'ac. 

propionique. 

1- 

d'ac.  butyrique. 

Ç- 

d'ac 

.  butyrique. 

1- 

0,216 

-334 

5 

2,74 

— 6o3 , 5 

0,25 

-238,6 

3,o5 

-496,48 

o,456 

—479 

4 

14,57 

—353,5 

0,54 

-354,6 

7,33 

— 402,48 

1,027 

—588 

1 

78,11 

—299," 

1  ,22 

-46i,4 

19,55 

— 296 > 7 

1,718 

-6,7 

3 

2,09 

—497,5 

93,0 

—  174,98 

Chaleurs  de  dilution. 


Corps. 
HCl2oHi0  4-i8oH20... 
HC18,8H204-  i9i.2Hs0 


Q- 

o, 556(i) 
i,33o(i) 


Corps. 

Q- 

BaS04(H2S04)2H20  4-aq.... 

23)9o6(') 

BaS04.HjS04            4-aq.... 

i.f,3o5(») 

( ')J.-W.  Richards,  A.-W.Rowe  and  L.-L.Burgess,/.  Am.  Chem.  .Soc,  32, 1186;  (2)  E.  Woixhonsky,/.  Soc.  Physic.  Chim.  St-Pél  ,42, 1 187, 

Chaleurs  de  dilution  d'amalgames. 
T.-VV,  Richards,   R.-V.  Garrod-Thomas  (Z.  physik.  Chem.  72,  196). 


Amalgame  de 
Thallium 


lndium 


Élain 


Rapport  de  dilution 

pour  100  du  métal.  q  (  *) . 

1  ,84    à  o,53  4-io2,3 

0,53    à  o,23  4-    26, 1 

1 ,92    à  o,38  4-  161 ,9 

0,016  à  0,008  —      1 ,9 

0,21    ào,o6i  —    i6,5 


Amalgame  de 

Zinc 

Cadmium 

Plomb 

»      

»      


Rapport  de  dilution 
pour  100  du  métal. 

0,91  à  o, 10 

2,45  à  0,29 

1 ,02  à  0,40 

0,40  à  0,093 

o,  10  à  0,007 


—  59,° 

—  i,4 

—  80,8 

—  28,0 

—  20 ,3 


(*)  Calculée  d'après  la  force  électromotrice  et  son  coefficient  de  température. 


VI. 


Chaleurs  de  miscibilité. 


Mélange  de  CH3CHO  4- C,HsOH  (H.-L. 

de  Leeuvv,  Dissertation,  Amsterdam,  4*)- 

Composition  du  inél. 

q  par  mol.  gr. 

Composition  du  mél. 

q  par  mol.gr. 

Composition  du  mél. 

q  par  mol.gr. 

résultant  en  mol. 

du 

résultant  en  mol. 

du 

résultant  en  mol. 

du 

d'aldéhyde  pour  100. 

mélange  résultant. 

d'aldéhyde  pour  100. 

mélange  résultant. 

d  aldéhyde  pour  100. 

mélange  résultant. 

81,10 

—  396, i 

5i,i4 

—  962,8 

34,22 

-  897/, 

67,17 

—    5lO,2 

49,73 

—  1 000 , 8 

3o,5g 

-  781,2 

64,78 

—  554,5 

44,22 

—  998,2 

29, 10 

—  788,5 

58,12 

-  675,3 

42,44 

—  980,6 

27,09 

-  711,8 

54,70 

—  737,i 

42,11 

—  987.2 

24,75 

—  657,0 

52,85 

—  859,9 

39,06 

—  949,5 

16,21 

—  385,5 
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VI.— Chaleurs  de  miscibilité  (suite). 


Élévation  de  température 
en  degrés 


Tsakalotos  et  Ph.-A.  Guye  (/.  C/iim.  Phjsiq.,  8,  34o). 
n  =  nombre  de  cm3  d'acétone  ajoutés  successivement  à  iocm>  de  chloroforme. 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 


3,3 


1,8 


i,3 


i  ,o 


o,8 


o,6 


o,4 


10. 
o,3 


11. 


12. 


o  ,i 


(*)  Acétylacétone -h  eau —0,64    (>)•    |      (*  )  Propionitrile  -+-  eau  . . 

(')  A.  Schukarew,  Z.  physik.  Chem.,  71,  97.  —  (*)  A  la  température  critique  de  dissolution. 


0,78  («) 


K.  Drucker  et  S.  Moles  (Z.  physik.  Chem.,  76,  429) 

Glycérine  -H  Eau. 

Fraction  de 

glycérine  dans 

le  mélange. 

0,6 


Fraction  de  q  (*). 

glycérine  dans     par  gramme 
le  mélange,      du  mélange. 


0,1 

i|i 

0,2 

',9 

0,3 

3,0 

o,4 

3,5 

o,5 

3,8 

0,7 

0,8 
o»9 


par  gramme 
du  mélange. 

3,8 

3,2 
2,5 
1,2 


(*)  Calculée  d'après  les  températures  des  mélanges  et  leurs 
chaleurs  spécifiques. 


R.  Kremanx  und  J.  Filch  (Monatsh.  Wien,  %1). 
C,H5OH-f-CsH,NH,. 


Température 

du 

mélange. 


53,7. 
57,0. 
61,9. 

73,4. 
80,2. 

89,4- 


par  gramme 
du  mélange. 

•       5,7i 

5,52 

5,23 

.       5,i5 


4,88 
4,68 


VII.  —  Chaleurs  de  cristallisation. 


SO»K, Q=3,47 

(  '  )  Robert  Marc,  Z.  physik.  Chem.,  73,  694. 


Cr,07K, Q  =  8,i4 


VIII.  —  Chaleurs  d'absorption  (*). 


(Ida  Frances  Hohfrav,  Z.  physik.  Chem.,  74,  194 )• 


Gaz. 


0, 

N. 

A  . 

Co 


X. 

5,280 
4,270 

3,993 
4,86o 


Gaz. 


Volume  en  cm3  absorbé 
par  3»  de  charbon  de  coco. 


Volume  en  cm3  absorbé 

par  3«  de  charbon  de  coco. 

21 ,0 

24,0 

16,8 

24,0 

iooaT  /T  — a\M         .  .      . 

(*)  Calculées  par  l'équation  X=  -= >  obtenue  par  différenlial  ion  de  la  formule  de  Bertrand/>=:g'l  — — —  j     (voir  le  mémoire  original). 

(I.-F.  Hompray,  Proc.  R.  Soc.  Lo/id.,  84,  ioî;  Z.  physik.  Chem.,  74,  197.) 
Pour  ^oCI,,, de  COj  absorbés  par  3*  de  charbon  de  bois  à  temp.  ambiante,  la  chaleur  d'absorption  — 3,2  gr.  cal.  (valeur  expériment.). 


CHV. 
CO,. 
CîH». 


39,4 
i5,o 
22,5 


5,57 
6,56 
7,80 


IX. 


Chaleurs  d'ionisation. 


Chaleur  d'ionisation  de  l'eau.  Q  =  28,460  —  0,0495  T  (') 

Acide  orthonitrobenzoïque  solide  AU,  accroissement  d'énergie  libre  =  (4040  +  100)  petites  calories  à  20°C.  (*). 

Tropine.  q  =  5671  -+■  80,4  t  (3). 

(')  A.  Noyés,  Yocono  KAToet  R.  Sosman,  J.  Tok.  Chem.  Soc,  31,  920  et  J.  Am.  Chem.  Soc,  32,  177;   Q  déduite  de  la  connaissance 
du  coefficient  d'hydrolyse  de  l'acide  et  de  la  base  de  sels  hydrolysables. 
(')  E.-W.  Washburn  et  Mac  Junes,  J.  Am.  Chem.  Soc,  32,  49'- 
(')  H.  Lunden,  Middel.  Vet.  Akad.  Nobelinssitut,  2,  i-5.  q   déduite  de  la  chaleur  de  dissolution  et  de  la  chaleur  d'ionisation  de  l'eau. 
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X.  —  Chaleurs  de  fusion  (évaluées  en  gr.  cal.). 


SUBSTANCE. 


1.  Éléments. 

Chlore  (>) 

Étain  (à  t=  ioo°)  (*) 

»     (à  /=  i5°)  (s) 

Fer  (fonte  brute,  4,3p.iooC)  (12). . 

2.  Combinaisons  inorganiques. 

Plomb-étain  =  PbSn5(à<  =  ioon)(2). 
a  »      (à<—  i5°)(2). 

Plomb-élain  =  PbSn,(àf=  ioo°)(*). 
»  »      (à*=i5°)(*). 

AsBr,(») 

CdCl,  (*) 

CsCl(*) 

H,S(») 

H8SO>  (anhydre,  point  de  fu- 
sion =  io°, 49)  (°) 

HJSO4-1-H5O  (monohydrate,  point 
de  fusion  =  8°, 62)  (*) 

HBr(S) 


FUSION. 


1  gramme. 


22,96 

i3,o8 

13,67 
59 


r  1 ,  52 
12, 41 
io,53 
11,29 
8,93 

24 
18,8 


7,44 


1  atome-gramme. 


t  molécule  jrramme. 


4700 
4044 


24,85 

4290 


6,1  t. 
18/. 


SUBSTANCE. 


HC1(») 

HI(») 

KC1(*1 

SiCl(') 

NaCl(') 

P(OC!,)(») 

RbCl(7) 

Ub(OH)  (9) 

SnBr4  (») 

SbBr3  (3) 

SbCIM3) 

3.  Combinaisons  organiques. 

Acide  acétique  ( 10) 

Benzène  (10) 

Chloroforme  (5) 

Éther  («) 

Nitrobenzène  (10) 

Pyridme  (5) 

Résorcine  C6H60;,  (") 

Tétrachlorure  de  carbone  (5)  . . 


gramme. 


FUSION. 


1  molécule-gramme. 


IO,3 
/,,3. 
03 

8.(5 
97 
19,8 
3S 
f  5,8 

6,2'9 

9,76 
'3,29 

45,8? 
3o,39 
46,8 

27,4 

22,46 

21,8 


4693 

3655 
567/i 

459.'. 


22<J0 


Bibliographie.  —  (')  F.  Estreicher  et  M.  Stanikwski,  Anz.  Akad.  Wiss.  Krak.,  350.  —  (2)  D.  Mazzatto,  Cim.,  19,  1,  ï3o. 
(5)  St-Tolloczko  et  M.  Meyer,  Kosrnos,  35,  6^6.  —  (<)  A.-H.-W.  Aten,  Z.  physik.  CAem.,  73,  5g6.  -  (5)  E.  Beckmann  et  Waentio, 
Z.  anorg.  Chem.,  67,  5g.  —  (6)  J.-V.  Brônsted,  Z.  physik.  Chem.,  68,  713.  —  (")  S.  Zemczuzny  et  F.  Rambach,  Z.  anorg.  Chem., 
65,  424.  —  (»)  P.  Walden,  Z.  anorg.  Chem.,  68,  3n.  -  (»)  G.  von  Hevesy,  Z.  anorg.  Chem.,  67,  246.  —  (">)  J.  Meyer,  Z.  physik. 
Chem.,  72,  226.  —  (")  A.  Schukarew,  Z.  physik.  Chem.,  71,  87.  —  (")  W.  Schmidt,  Metall.,  7,  168. 


XI.  —  Chaleurs  de  vaporisation  (évaluées  en  gr.  cal.). 


substance. 


Cl,(>). 
HC1  (i). 
HBr  (»). 

HI(«).. 

H,S(t). 


-35,8 
-84, 3o 
-69,86 
-37,2 
-61,37 


pour  1  gramme. 


61,9 

98,75 

48,68 

33,94 
1 3 1 , 98 


pour  1  gr. 

mol 

4371 

9 

3  600 

3 

3939 

1 

433i 

8 

4494 

,8 

substance. 


NH,(') 

S0,(») 

Chloroforme  (cal-/ 


t. 


culé)  (2).... 
Isopenlane  (3). 


-33,4 
—  1 1 ,16 

20°-80" 

27"-28" 


pour  t  gramme. 


pour  I  gr.-mol. 


32i,3 

93,3 

64,5  —  0,0949  *.( 
—  o,oooo5i  t'1    \ 
88,741 


516i,9 
6106,7 


6397/' 

(l.Sl:.  •'•Irulél. 


Bibliographie.  —  (')  F.  Estreicher  et  Schnehr,  Anz.  Akad.   Wiss.,  Krak.,  A.  347  (ehauU'age  électrique  et  mesure  de  la  quantité 
de  vapeur).  —  (3)  K.  Drucker,  Z.  physik.  Chem.,  74,  612.  —  (3)  Gunther  Vogel,  Z.  phytik.  Chem.,  73,  447- 


Aiote.  —  l 

Chaleur  de  va 

porisation  calculée  par  la  formule  r  =  68,8! 

i  —  0,2736 T.  (Rudolphe  Plans 

;,  Physik.  Z. 

11,  642.) 

p—  pression  en  kgr  :  cm2  —  T  =  température  abso 

lue.  —  /•  =  chaleur  de  volatilisation. 

P- 

T. 

r. 

P 

T. 

r. 

P- 

T. 

/•. 

O,  122 

62,5 

5i,42 

o,5i6 

72 

(9,17 

1,711 

82 

46,43 

O,  l32 

63 

5i  ,3i 

0,592 

73 

48,9' 

1,885 

83 

46, i3 

0,1  52 

64 

5i,o8 

0,676 

74 

48,65 

2, 100 

84 

45,82 

0,174 

65 

5o,85 

0,77' 

75 

48,39 

2,329 

85 

45, 5o 

0,203 

66 

5o,64 

0,877 

76 

48,12 

2,557 

86 

45,i8 

o,a4o 

67 

5o,4i 

0,984 

77 

47,84 

2,8o5 

87 

44,86 

0,282 

68 

50,17 

1,(08 

78 

47,57 

3,o68 

88 

44,54 

0,329 

69 

49.93 

1 ,240 

79 

47,29 

3,352 

89 

44,2i 

o,383 

70 

49,68 

1,378 

80 

47,01 

3,652 

90 

43,88 

0,446 

7i 

49,43 

i,538 

81 

46,73 

3,964 

9i 

43,57 

M.  Pier. 
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ÉQUILIBRES    CHIMIQUES. 

Observations.  —  Ke  —  constante  d'équilibre  calculée  au  moyen  des  concentrations.  A  moins  d'indications  contraires,  les  concen- 
trations sont  exprimées  en  molécules-grammes  par  litre;  [ ]  signifie  concentration. 

K  =  constante  d'équilibre  calculée  au  moyen  des  pressions  partielles.  A  moins  d'indications  contraires,  les  pressions  partielles  sont 
exprimées  en  atmosphères;  p...  signifie  pression  partielle. 

T    =  température  absolue  ;  t  —  température  centigrade;  In   =  logarithme  naturel;  log  =  logarithme  de  base  10. 


Équilibres  dans  les  systèmes  gazeux. 


I2  ^  al.  (Starck  et  Bodenstein,  Z.  Elektroch.,  16,  963.) 
(M  :  Densité  de  vapeur,  manomètre  en  quartz). 


F     PU 

0,0114 
0,0474 
o,i65 
o,49'>- 

I  ,23 


800. 

900. 

IOOO. 

I  IOO. 
I  200 . 


2HCN^  H2-f-  (CN)2.   (R.  Naumann,   Z.  Electroch.,  16,  199). 

(  M  :  Force  éleclromo tr ice  de  la  chaîne-  Pt  Hs  |  HCN  (  CN  )»  |  (CN  )2  Pt  ; 
pour  de  hautes  températures  :  calculé.) 


logK,,  = 


3548Q 
4,57iT 


-h  1  ,"75  logT  — 0,000 ji6T  -+-  0,422- 


2  HI  ^  H2  -+-  Is.   (Ph.  Stegmuller,  Z.  Elektroch.,  16,  91  ). 
(M  :  Force  électromotrice  de  la  chaîne  PtH2 1  HI  Is 1 12  Pt). 

[HI] 


IV  y,    Kf 


[Hi]ï[I,]* 


O 

3i  ,6. 

55,2. 

81, G. 


RTlnK. 

2036  cal. 
2019    » 
1938    » 


t. 

o 
25 

3oo 

(ioo 

1000  . 


Dissociation 
pour  100. 

0,0017 
o,  i3 
0,69 


K, 


/»H,.piCNI, 


HCN 


7,3  X  io-'1 

4,5  x  10-7 

I  ,2  X   I0-* 

8,1  x  10-5 


logK^  = 


10740 

4T57TT 


2,24. 


H,  0  +  CO  ^  C02 -f-  H2.  (F.  Haber,  Z.  Phjsik.  Cliem.,  68,  73 1).- 

(M  :  Nouveau  calcul  d'anciennes  mesures  en  prenant  pour 

base  de  nouvelles  valeurs  des  chaleurs  spécifiques.) 

_[H101-.[C0]. 
"  ~     e  ~  [H,].[CO,]  ' 


1000. 
1 200 . 
i3oo. 
1400. 
i5oo. 


K. 

0,68 
>,34 
1,73 

2,  12 
2,52 


T. 
o 
IOOO. 
I  70O . 
l800. 
I90O. 
2000. 


K. 

2,92 
3,3i 

3,69 

i,<>7 
4,45 


logK  = 


2170 


+-  o ,  979  log  T  —  1 ,  082  x  1  o-3  T 


1,734  x  io-'Ts  —  0,028.58. 


Équilibres  dans  les  liquides  homogènes. 


KRr    -KR,^Rr  K  fKBr].[Brt] 

KBr3  „    KBr-i-  Br2 K,;  =  — ,  —  =  o,o3  —  0,07. 

lKHr3j 


1;  ^  r  + 1» 


K,= 


[l'j.lll] 


i36i 

pour 

0 

838 

» 

20 

571 

» 

4o 

/  (Joseph  et  Jinendradasa,  Proc.  Chem.  Soc. 

Lond.,  26,  233). 
'  (M  :  Colorimétrie). 

Î(P.-P.  Fkdotieff,  Z.  anorg  Chem  ,  69,  3i). 
(M  :  Analyse  de  la  solution). 


(Br2  +  HsO-HBrH-HBrO).     Kc  =  [H"M  ^"f HBr01-=,,4  x  ,o-«    25 

I2+H2O^HI  +  HIO K(  =  [H-]-[''l-[HIO]=      6xio.„       25 

ll«J 

(CN)2+H2O^HCH+HCNO.     [(CN),]  =  0,221,     hydrolyse  o,o23  p.  100  o"<:  j 


(H.-C.  Bray,  /.  Am.  Chem.  Soc,  32,  g38.) 
(M  :  Conductibilité  et  stlubililé). 

(R.  Naumann,  Z.  Elektroch.,  16,  777). 
(M:  Conductibilité). 


Bodenstein. 
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Equilibres  dans  les  liquides  homogènes  (suite). 


ICN  +  HI  ^  HCN  -+-  l. 


Kr  = 


>CuI,  ^  'Cul  4-I2. 
HSO.  ^H    -+-SO. 


[HCN].[I2] 
[ICN].[H-][I' 

[Ca»l«[l']« 


=  ',3;, 


Kf  = 


LCu-j«.[i,j 

[H-][SOV1 
[HSO'J 


=  4, 18  x  10- 


20 


=  3  x  lo2.  25 

pour  [  1 1 s SO  J v  =  0,023  à  o,  1 


\     (LauraNovacs,  Thèse  Budapest,  p.  20). 
1  (M:  Conductibilité  et  tilralion  ). 

I  (P.-P.  Fedotikff,  Z.  anorg  Chem.,  69,  3i) 

(  (M  :  Analyse  de  la  solution  ). 

'     (NoyeS  et  Stewabt,  J.  Am.  Client.  Soc. 
82,  162) 

'  (M  :  Conductibilité). 


I, 


r-  I'  -h  Ij.  (  Biuv  et.  Mac  Kay,  J.  Am.  Chem.  Soc.,  32,  924). 

(M  :  Solubililé  de  l'iode  dans  l'eau  et  dans  les  solutions 
d'iodure  de  K). 


t  =  2  ■>•• 


[K  total.] 

1 ,000  . 
0,8  >o  . 
0,700  . 
i>,  5oo . 
n,344. 

O,  I  (K)  . 

0  .  O9.0  . 
0,01(1  . 

0,00")  . 

■0,002  . 

0.001  . 
0.000  . 


K,  =  ! 

LU 
[i',]' 

0,35 

0 .  4  2 
o,55 
0,67 
0,80 

".99 
1,0  i 
1  ,of> 
1,08 

1 ,  11 
1,14 
1 ,  16 


M'3 


K,  x  lo1. 


Calculé 

d'après  les  expériences 

de  La  11  rie. 

1 ,3i 

1,37 
1 ,4<> 
1,4* 

',47 

1 ,5o 

extrapolé 


Dissociation  ékctroiy  tique  du  chlorure  de  Plomb  et  de  l'acide 
chromiqne  (Beck  et  Stegmuller,  Arb.  A.  Gcsund.  Amt., 
34,  446). 

(M  :  Calculé  par  la  solubililé  du  sulfate  de  Plomb  et  du  chromate 
«lo  Plomb  dans  des  solutions  diluées  d'acide  chlorhydrique, 
d'acide  azotique  et  de  chlorure  de  sodium). 

t=  i8"c. 


Page  465. 


Page  47J. 


[Pb"].[Cl']« 

[PbCU] 
[Pbci-].[cr] 

[PbCU] 

[Pb-j.[cr] 

[PbCl'] 

[H-].[CrOy] 
[HCrO'J 

[H-]«x[CrO;'] 

LCr,0?] 
[H-]x[CrtO'7'l 
[HCr,0'7J 
[HCrO't]2 
[Cr'O','] 


=  7,2  x  10-3, 

=  0,25, 

=  3  x  lo-s, 
=  3,7  x  10-7, 
=  3,4  X  io-<3, 

=   10"', 
2,5. 


Hydrolyse  du  chlorure  chromique  CrCI3,  6HjO 
(Niels  Bjerri'm,  Z.  phjsik.  Chem.,  73,  724)- 

(M  :  Evaluation  de  la  concentration  de  l'H'  au  moyen  de  la  force 
électromotrice  d'une  électrode  à  hydrogène.) 


Réactions  ; 


[CrOH-].[H-], 


[Cr-]        ' 

[Cr(OH),).fH-] 


1.  Cr   •-i-H20  =  CrOH -  +  H-;  K,= 

2.  CrOH-  +H20  =  Cr(OH)',-t-H-:  Ks  = 

[Li'Urr  'J 

3.  Cr(OH)t-i-H20  =  Cr(OH),+ H  ;  Cr(OH)3  se  précipite. 

Remarque.  —   Les  concentrations   sont  exprimées  en  molé- 
cules-grammes dans  10000  litres. 


p.  735. 

[CrClr] 

100 

100 

33,33 

33,33 

6,25 

33 ,33 


Pages. 

726. 

75i. 


Réactions  1  et  2,  addition  de  NaOH. 

[KCI.] 

o 
1000 
1000 
2000 
1000 
1000 

Réaction  \,   dans  l'eau  pure. 


/. 

K,. 

K,. 

'7 

0,61 

0,0059 

'7 

0,45 

0,0096 

'7 

o,48 

0,0060 

'7 

o,3o 

o,oo65 

'7 

o,4i 

0,0062 

0 

0, 1 56 

0,0025 

» 

727. 

))  . 


»  . 

762 . 

»  . 
»  . 

726. 


[CrCI,]. 

33,33. 

6,25. 

33,33. 

100. .. . 

6,25. 

33,33. 

100. . . . 

5oo 

1 000 

100. . . . 

300 

1000. . . . 


o 
o 

•7 
'7 
'7 
18 
18 
18 
18 
18 
'9 
'9 
'9 
a5 


K.- 
0 ,  22 

0,27 

o,99 
o,83 
o,6i 
i,o5 
0,88 

o,74 
o,63 

o,79 
0,82 

0,67 

o,84 

0,98 


Bodenstein. 


W8    Chemische  Gleichgewichte.  —  Chemical  Equilibrium.  —  Équilibres  chimiques.  —  Equilibrii  chimici. 


Équilibres  dans  les  liquides  homogènes  {suite). 


l'ages. 
-r>>. 

Réaction  1,  dans 
[CrCI,]. 
3.3,33.. 

une 

solution 

0, 1  « 
t. 

0 

1 7 

'7 
17 
18 
18 

18 

O,  2  n 

'7 
18 

KC1. 
KC1. 

K,. 
0 , 1 51 

6 ,  2  5 .  . 

0,41 
o,48 
o,45 
0,44 
o,5i 
o,48 

o,3o 
o.3-2 

» 

33,33 

728. 

» 
»   . 

6,9.5.. 

33,33.. 

728 . . 

Réaction  1,  dans 

33,33... 
33,33... 

une 

solution 

p.  743.  Réactions  1,  2  et  3  ;   i7"C;  calculé  : 

Une  solution  de  100  molécules-grammes  de  CrCU  dans 
iouoo  litres  est  mélangée  avec  X  molécules-grammes  de  soude 
(  NaOH  1  sous  la  forme  d'une  solution  0,1275  //.  Pour  iooco  litres 
du  mélange,  il  existe  alors  dans  la  solution  les  nombres  suivants 
de  molécules-grammes  de  CrCl3,  Cr(OH)CI2  et  Cr(OH)2CI,  et  il 
s'est  précipité  la  quantité  indiquée  de  molécules -grammes 
de  Cri  01I)3. 


X.  CrCI3. 

» 9*P 

0 , 1 1 5 75,'2 

0,373 60  ,2 


0, 553. . 
0,778.. 
o,9i3.. 
1 , 00 . . . 
i,5.... 
a, 19... 
•/, Go.... 
•2,86... 
1 ,  96 . . . 


■12,9 
•>-■>-,  9 

.2,5 

9.» 
6,6 

'2,4 

o,5 

f>,' 
o 


CrOHCl,.     Cr(OH),CI. 
o 

0,1 

0,2 
0,6 

2,  I 


/  )  ' 
22,9 

36,7 
52,3 

%,<) 
76,2 

74,9 
5~ ,  3 

29,2 
io,5 

4,7 
1 ,2 


4,5 
5,5 
1.8 
3,5 
2,1 
>/. 
°,7 


Cr(OH), 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2,4 

20,5 

5o,o 
69,1 
75,2 

7»,  9 


Hydrolyse  des  sels  de  béryllium,  de  zinc  et  de  plomb 
ij.-k.  Woou,  /.  Client.  Soc.  Lond.,  97,  881). 

(M:  Catalyse  de  l'acétate  de  méthyle  et  de  l'éther  diazoacétique. 
Force  éleclromotrice  d'une  électrode  d'hydrogène.  Solubilité 
de  l'hydrate  dans  la  lessive  de  soude,  j 


MO  (comme  base).  Sel:  MCI,. 
[M  OH]. 


Béryllium 
Zinc 


Hydrolyse 

d'une  solution  — 
10 

.     4  ,6  pour  100 
0,0         » 


:h-i 

[M-] 
0,0002 3 2 
8,4  x  io-6 


[M  OH]   [011 


Plomb 0,2 

MO  (comme  acide).  Sel  :   \a2M02 
Hydrolyse 


[M(OH),] 
5,2    x  io-' 
1 ,45  X  10    9 
3 ,  09  x  1  o  - 8 


d'une  solution  — 
11 

Béryllium 40  pour  100 

Zinc 60       « 

Plomb 17       » 


M  (011),]. [OH']' 
M  O'i 
o , 00 1 2 1 
0,00 56 
o,oo35 


Hydrolyse  des  sulfates  d'aluminium  et  de  chrême 
(<;.  Powahnin,  7.  Soc.  P/iys.  Chim.  St-Pét.,  42,  208). 

(  M.  Force  électromotrice  d'une  électrode  d'hydrogène.) 
=  Volume  en  litres  ;  y  =  Rapport  de  l'acide  libéré  à  l'acide  total 

t  =  20"-2I". 

Dans  l'eau  pure. 


U,(SO(; 


v. 
5a,4 


y- 
0,335 

54  ,4 o,  343 

56,5 o,35i 

58,  "i 0,359 

60,6 0,367 


62,6. 
66,7. 

70,9- 
75,o. 

83,2. 


0,375 
0,391 
0,406 
0,4^3 

o,4  56 


_Cr,(SOJ,. 
v.  y. 

52,5 O,  289 

54,5 0,296 

56,6 o,3oj 

58,6 o,3 1 1 

60 , 7 o ,  3 1 8 

62,7 o,3  22 

66,8 o,332 

7',° o,339 

75, 1 o,346 

83,3 o,365 


Avec    addition   de    n   molécules- grammes  de  S04Na2  ou  de 
■>.n   molécules-grammes    de    NaCI   pour     1    molécule -gramme 
de  (S04)3Alj  ou  de  (S04)3Cr2.     v  =  32. 
y  pour  (S04),A1,. 
•/»Na.,SO,.       -f-2nNaCI. 


n. 

1  .  . 

2. . 

3.. 

4 . 

5. , 

6. 

8.. 
1». 

I  '2. 
|6. 


0,249 

0,199 

o,  169 
0,108 
0,116 
o,  io5 
0 ,070 
o  ,046 
0.018 


o ,  3 1 2 

0,291 
0,272 
o,238 
o ,  229 
0,219 

o,i9"> 
o,  170 

0,148 

0,111 


y  pour 

(SO, 

3Ciy 

rtNa,SO( 

-t- 

2/lNaCI. 

0,210 

",274 

0,  i65 

0,25) 

0, 128 

0,228 

0, 104 

0  ,  203 

0,089 

0,175 

0,073 

0,  i65 

o,o5o 

0,146 

o,o?6 

0,  i35 

0,022 

0 ,  126 

0,001 

0,  10) 

Réaction  entre  l'acide  chromique  et  l'eau  oxygénée 
(E.  Sr.iiPiTAi.sKU,  J.  Soc.  Pins.  Chim.  St-Pét. ,  42,  n3o). 

|Cr,0ialJ  =  o,oo542  —  547. 
|  H202  J  =  0,80  à  1  ,74  (sans  influence). 

Cr-1  [Cr-] 


1  "'1'  [ClMotal] 

o 0,020 

0.00182 0,087 

o,oo354 o,  180 

d,oi>547 0,282 


[H']''  [Cr,„wi] 

0,00782 o,362 

0,00818 o,437 

0,01089 °,^7^ 


Décomposition  de  combinaisons  complexes  de  manganèse 
(Oi.of  Tamm,  Z.  pliysik.  Chem.,  74,  5oo). 

(M:  Solubilité  de  Mn(OH)2  dans  des  solutions  d  oxyacides). 
_  [  Mn  (  OH  )a].[  Ion  acide] 

[Ion  complexe] 
Température  ambiante. 
Acides.  K  =  environ 

Acide  citrique 2,4  x  10-3 

Acide  tartrique ;,ix  10-3 

Acide  malique 1 1 ,6  x  10  3 
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Transformation  du  platinoéthylglycolate  dimere 

en  composé  monomère 
i  L.  IUmberg,  Ber.  Dtsch.  Chem.  Ces.,  43,  58 j >. 

(  M  :  Cryoscopie  de  solu-  )  [(Pt  C8HuO»Sij)]2 


Équilibres  dans  les  liquides  homogènes  (suite). 

Différentes  célones,  p.  iojo. 
in  pour  ioo  alcool;        [Ii]  =  o,oi;        lH2SOtJ  =  o,  t. 


lions  aqueuses  ) 


[(Ptr,8nuovs,)2| 


=  O,  12. 


Kfl  = 


Hydrolyse  du  sulfate  acide  d'éthyle 
(B.  Kremann,  Monatsh.  fVien.,  31,  247-249). 
[H2SOt].|C2H5OH] 
[HîO].[C2H5OS03H]' 

M  :  Analyse  pondérale.  M  :  Tilration. 

i3  mesures,  25°-960  C.  10  mesures,  4«u-5i"  C. 

Ke  =  i,74-  Kr  =  i,7o. 


Transformations  tautomérlques  (0.  Dimhot,  Lieb.  Ann..  377). 
[M  :  Détermination  analytique  des  formes  acides  (anilino)]. 
I.  —  Éther  phénylaminotriazolcarbonique 
=r-  étber  anilinotriazolcarbo  nique. 

Forme  acide 


p.  140. 


6o°  C. 


Forme  neutre 
Éther 


II. 
p.  i63. 


Solvant.                           méthylique.  cthylique. 

Éther 21,7  20,7 

Alcool  étliylique 2,  3  4,56 

Toluène 1,8  i,53 

Benzène. ...    1 ,02  1,2 

Nitrobenzène o,K  o,83 

Chloroforme o, '!•.>.  o,'!?. 

—  Diphénylaminotriazol  ;  s  anilinophényltriazol. 

Forme  acide 


joo"  c. 


Elbcr 

Alcool  élhylique 

Benzène 9, 


Forme  neutre 
, ..     58,6 

...       2.1 


Réactions  des  cétones  avec  l'iode 
(DAW'SON  et  Wheatlev,  J.  Chcm.  Soc.  Lond..  97.  ?o.j<)). 

(M  :  Titration  de  l'iode  libre);  t  =  258,i. 

Acétone,  p.  20^9. 

[H2SO*]  =  o,i; 


[h]  =  0,009); 


[CHïCOCH3]  =  0,272: 

[KIl  =  7l. 


Volume  d'alcool ...      o  20 

B  =  O  |,ii  I    0,0")         01") 

I  libre=  <     ' 

/<  =  0,02  \  (0,8         2,3 


Pour  100. 

4o  60 

4,2  10,") 

■6,9 


80     100 
23      46,5 


Acétone o,  1886 

Diélhylcétone o,  253-2 

Acétophénone 0,1673 


I  libre 
pour  100. 

20 

2 


Hydrolyse  d'acides  et  de  bases  organiques. 

Ka=  constante  de  dissociation  en  tant  qu'  acide, 

»  en  tant  que  base. 

Hydrolyse 
pour  100. 

Chlorhydrate.     0,0m  4,10 

Sel  de  Na 0,01  «        11 ,65 


KB 


Hydroxyquinoléine  (') 
i8°C. 


(M  :  Répartition  en  présence  de  benzène). 

Chlorhydrate.  Acétate. 

Aniline  ( *) v    =  200  à  1 200  20  à  5oo 

Ku=  4,6  x  io-,u  3,8x10   10 

Moyenne  Kb  =  4,2X  io-'°. 
(M  :  Colorimétrie  avec  le  méthylorange  ;  (Kcau  =  [H'J  x  [OH] 

=  i,i  x  io-u). 
Méthylorange  (3)      (i5°). 

v  =  20000  ou  plus  ;        [H-]  =  de  io-1-3  à  10-1 
KA  =  4,25xio-4        Ky<io-14 

Rouge  de  méthyle  ( 4  j.    c  — 40000;        [H  ]  =  de  io->.'à  io-' 
(180)  KA=  i,o5  x  tos;         Kb=  jxio-,! 

Virage  des  indicateurs. 

a-Naphtophtaléïne  (5j Entre  [H-]  =  io-7>"    et     io-*.68 

(Al  :  Force  électromotrice  d'une  électrode  d'hydrogène). 

Rouge  de  méthyle  (ti). .. .     Entre  [H-]  =  io-*>7      et     io~7 

(M  :  Colorimétrie. 


(')  l.-I.  Fox,  J.  Chcm.  Soc.  Lond.,  97,  ii'4. 

(2)  H. -T.  TiZAiin,  J   Chem.  Soc.  Lond.,  97,  î4oa. 

(3)  Le  même  auteur,  2(81-2484. 
(  '  )  Le  même  auteur,  2487-2489. 

(5)  Sorknsen  et  Pai.itzsi:»,  Hioch.  'L.,  M,  38n\ 

(6)  H. -T.  Tizard,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond.,  26,  225. 
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Équilibres  dans  les  systèmes  :  liquide,  gaz. 


Réaction  2  Ti 

4- 

2  H  ^2Ti     -1-H2  (H 

G.  De 

N1IAM, 

Z.  pliysik.  C/ici 

(M 

Titration  du 

T 

"  par 

.Mn04 

K). 

Pression 

En 

Sens 

en  mm 

équilibre 

Sens 

'âges. 

t. 

de  la  réaction. 

Acide. 

de  Hg. 

pour  100. 

Pages 

'. 

de  la  réaction 

654 

0 

25 

Ti'   -yli '- 

nH3SO\ 

760 

34. J  Ti'" 

669 

0 
2  5 

Ti    — v  li 

65.) 

2  5 

Tï-^-TÏ 

» 

» 

>4 ,  8     » 

669 

».  "> 

« 

665 

J  j 

Ti'-yTi    • 

» 

>» 

1 2 , 1      » 

669 

■>.') 

» 

66> 

$5 

» 

» 

» 

i'I.C.       » 

671 

2  "> 

» 

669 

2  "> 

» 

» 

638,5 

(8,7       » 

<-:i 

'5 

» 

669 

3  5 

» 

» 

>46,7 

>9,o5    » 

Pression 

En 

en  mm 

équilibre 

Acide. 

de  Hg. 

pour  100. 

/<H,S04 

4.6,4 

4V>  !• 

» 

292,2 

53,6       » 

» 

209,0 

61,1        » 

«II  CI 

760 

")'!.(>       » 

2rtIlCI 

760 

26,6       « 

Équilibres  dans  les*  systèmes  :  solide,  gaz. 


REACTIONS. 


Th(SOw28H2O^Tta(SOv>,4H20-f-4H20. 

» 

Cu(OH)2.rH;O^C«(OH)2-+-rH,0 

Cu  (  OH  )ï  ^  Cu  0  -+-  H,  0 

4CuO^  2€u20  ■+-  Oj 


HgO^Hf-+-,0>. 


FejOt^S  FeO  +  l  03 


CaC2^2C-t-  C». 


4MnO>^2  MnsO:rO; 


2  K.  MnOi  ;->  2  K3  Mn  0,  ■+•  O* 


42 
Ho 

2) 
25 

'7 

1  oio 

18 

i  5o 

169» 

382 
448 
4;8 
*)j(i 


548 
586 
G16 

6)2 

668 


P- 


AUTEURS,    BIBLIOGRAPHIE,    METHODE. 


60,87  mm  Hg 

25, IJ  » 

o,99        » 

0,1  » 

2  x  10  10     A  lui. 
0,26  » 

6  x  10-"22        » 

l,3'2  X  IO_1!       )) 

environ  1  mm  Hg 

23  » 

12  '1  » 

200  » 

>    lo4o  » 

■>,  .» 

5       » 

4o       » 

1 09       » 

23»,")     » 

568       » 
76  !        » 


1  I.  Kofpel,  Z.  anorg.  Chem.,  67.  2y«. 

]  M  :  Tensimetre  différentiel. 

{  A.-I.  Ai.lmand,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  604. 

j  M  :  Tensimetre  différentiel. 

,      A.-I.  Allmand,  7.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  rio'|. 

\     M  :  Force  électromotrice. 

:      A.-I.  Ai.lmand,  Z.  Elektrocli.,  16,  ">b'S. 

I      M  :  Force  éleclromotrice. 

J.  Newton  Friknd,  /.  Ivon  Steel  Inst. ,  80,  181. 
I     M  :  Calculé  a  partir  des   équilibres  de    l'e  -4-  ILO    et 
de  2  H.O^iHj+O,. 

M.  de  Kay  Thompson.  Trans    A  m.  El.  Chem.  Soc, 
16,  iyo. 

M  :  Observation  de  la  sublimation  de  Ca. 


I 


Askenasy  et  Ki.onowsky,  Z.  Elektroch.. 
)        16,  107  et  n3. 

.M  :   Méthode  manomélrique. 


Formation  des  oxydes  de  cuivre. 


2  Cu   -+-  |Oj  (  pression  atmosph.)  =  CiijO 

Cu  +yOî  (pression  atmosph.)  =  C11O  fancien).. 
Cu20  ■+-  |Os  (pression  utmosph  )  =  2  CuO  (ancien). 
CuO  (récent) -+-  H20  (liquide)  =  Cu(OH)s 


énergie  libre  a  18°. 


-+- 

3)2oo  calories 

618 

+ 

3o85o        » 

618 

+ 

26  5oo         » 

618 

-+- 

10700  joules 

61 5 

PAGES. 
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A.-I.  Allmand,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97 

M  :  Calculé  à  partir  des  forces  électromotrices. 

Observation.  —  CuO  (récent)  ^  Cu  O  (ancien)  : 
irréversible. 
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Équilibres  dans  les  systèmes  :  solide,  gaz  (suite), 


Girardet,  Bl.  Soc.  Chim.,  [4],  7,  io3ij   io3a 
(  Méthode  manométrique  ) . 


FeClî6NH3  -FeCl,  2NH,+  4HH3. 


p.  mm.  Hg.        t.         p.  mm.  Hg. 


o. 
14. 
34. 
46. 
5o. 
55. 
56. 
65. 
70. 


o 
5 
8 

9 
11 

25 

*9 
64 
93 


74- 
80. 
83. 

9°- 
95. 

100. 

102. 

106. 

119. 


116 
i5o 
190 
270 
332 
4^0 
464 
563 

743 


F»  Cl,  2NH3-- 
t.  p.  mm.  Hg. 


FeCl, 


t. 


2  NHv 
p.  mm.  Hg. 


96. 
135. 
i43. 
157. 
160. 
166. 

174. 
(82. 
186. 


1 
5 

fi 
11 
i3 

19 

27 
38 
42 


2o5. 
212. 

235. 
a55. 
257. 
261. 

270. 
272. 


62 

u3 
221 
378 
4i5 

475 
601 

727 


CaC03^CaO-+-C02. 

J.  Johnston,  7.  Amer.  Chem.  Suc,  32. 946 

(Méthode  manométrique,  très  petites 
masses  de  substance.) 
T. 
absolue. 


P- 

mm.  Hg. 


P- 
mm.  Hg. 


860.. 
878.. 
904.. 
944-. 
946.. 
953.. 
964.. 
984.. 
1000. . 

log/> 


1,0 

2,3 

4,0 
i3,5 
i4,5 
i5,8 

19,0 
32,7 

44 


0 

102» . . 

io5o. , 
1073. . 
uo3. 
u3o. 
1149. 
n56. 
1164. 
1 167. 


70 
io5 
i83 
a55 
420 
557 
629 
684 
716 


934o 
T 

-H  8,882. 


•  —  ^--+-1,1  log  T  — 0,0012  T 


Dissociation  des  sulfates 
(Friedrich  et  Blickle,  MetalL,  7,  33 1). 

(M  :  Analyse  thermique  donnant  les  températures  pour  les- 
quelles la  pression  de  dissociation  atteint  1  atmosphère). 


de 

Fe(SOt),... 

CoSO» 

NiS04 

CuSO* 

aCuOSO,.. 

ZnS04 

3Zn0  2S0,. 

MnSO» 

Al2(S0*),.. 
Ag  a  SOt . . . 


Décomposition 

en 

Fe,Oa 

CoO 

NiO 

aCuOSO,.  . 

CuO 

SZnOaSOj 

ZnO 

? 

AUO, 

Ag 


t. 

o 

705 

880 
840 
740 

845 
840 
935 

io3o 
770 

1085 


Dissociation  du  «alla te  f  errtque  (  Bodensteih  et  Sozcn, 
Z.  Elektroch,  16,  914). 

(M  :  Statique.  —  Manomètre  en  quarz). 

t.  p.  mm.  Hg. 

636» 98,2 

675 221,3 

680 25i,8 


Dissociation   des  sulfates    (Waltbr  S.   Laudie,   Met.    Chem. 
Engen.,  8,  22). 

(M  :  chauffage  dans  un  courant  d'air). 

A.  Température  de  décomposition  commençante.  (         valeurs 

B.  »  »  rapide.  /  approximatives 

A.  B. 

FeSC\ 55o*  6oo* 

CuSO* 4<x>  690 

ZnSO» 73o  760 


C  amorphe  +  S2  ^vCSî  (  Korkf,  Z.anorg.  Chem.,  66,  88). 

(M  :  Courant  de  vapeur  de  S  dans  l'azote  passant  sur  du  charbon 
chauffé  et  analyse  du  mélange  gazeux  refroidi). 

k  -JM 

t.  [CS3] 

823* 0,078 

906 o,u5 

1009 0,179 

11 10 o,258 


C  amorphe  +  2  H,  ^CH<,  (J.-N.Pring.  J.Ch.Soc.  Lond.,  97,  5og). 

(M  :  Courant  d'Hi  sur  du  charbon  chauffé  et  analyse 
du  mélange  gazeux). 

Pour  100  CH4 


1200° 
i5oo 


avec  charbon . 
.       o,35 
•       0,17 


avec  charbon  -t-  Pt. 
o,55   )     obtenu  dans 
o,3o    \   les  deux  sens. 
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Équilibres  uans  les  systèmes  :  solide,  gaz  (suite). 


C  amorphe  -+-  COs  ^  2  CO. 
(Rhead  et  Wheelrr,  Proc.  Chem.,  Soc.  Lond., 


$,  220). 


(M  :  Circulation  de  COj  sur  le  charbon  chauffé  jusqu'à  ce  que 
la  pression  ne  varie  plus,  puis  analyse). 


t. 

85o". 
900.. 
g5o. 
000 . 

P.    IOO  COj. 

..     6,23 

. .     2,22 

..       1,32 

..   0,59 

p.  100CO. 

9,3,77 
97,78 
98,68 

99>4i 

t. 

io5o°. 
1 1 00 . . 

p.  100CO,. 

..     o,37 
. . .     o,i5 

p.  100CO. 

99,63 
99,85 

99.94 

1 200 . . 

0 ,  ofi 

MgCl2 


03^MgO+Cl2 


(W.  Hirschkind,  Z.  anorg.  Chem.,  67, 
(Méthode  statique  et  dynamiquo). 
_  pCI2 


'43). 


\Zpo-, 

Dynamique. 
t.  des  deux  côtés,     à  partir  de  03. 

621 .  2,18 

6G5 3,i8  2,59 

7'4 


Statique 
des  deux  côtés. 

2,53 
2,97 
3,4 


Équilibres  dans  les  systèmes:  liquide,  liquide. 


Échanges  entre  les  amalgames  de  sodium  et  les  solutions  chlorhydriques  des  autres  métaux  alcalins 
(G.  McPhail  Smith,  /.  Am.  Chem.  Soc,  32,  5o5-5o6;  Z.  P/ijsik  Chem.,  73,  427). 

(M  :  Agitation  de  l'amalgame  avec  la  solution,  puis  analyse  de  l'amalgame). 


M,. 
K. 

K. 
Rb, 

Cs. 


M„. 

Na. 
Li.. 

Na. 
Na. 


K- 

[MIIHg„j.[M 

] 

Nombre 

K. 

des  essais. 

Maximum, 

M 

mimum 

12 

o,342 

0,302 

2 

2 

0,377 
o,49« 

0,358 

0,480 

Moyenne. 
0,3i7 
o ,  292 
o,37 
0,48 


24°,  1 

•7 
3o 
3o 


Équilibres  dans  les  systèmes  :  solide,  liquide. 


Réaetion:  2  AgCN 


Glycérine  arec 


0,0  p.   100 42,6 


63,9 

120,0 


27,8  »         

49,4       »      

74,3       »      

100,0       »      

Alcool  méthylique (p.  266) 


KBr  ^AgBr-hKAg(CN)î  ;  Kc  =  *    n        '**  (L.  Pissarjewski,  P.  Trachoniotowski,  J.Litwin 

et  K.  Zbmbicky,  7.  Soc.  Phjrs.  Chim.,  St.-Pét.,  42,  266,  278,  537,  1064). 

/  =  25*. 

K.                    Glycérine  avec  K. 

0,0  p.    100 42,6 

9,9       »       54,2 

24,8        »       74,o 

49,'        »       '°3,o 

73,6       »       


00 
00 


'79, o 

Alcool  éthylique (p.  266) 


Glycér 

ne 

avec 

0 

0 

P- 

100 

5o 

■ 

» 

78 

3 

» 

90 

2 

» 

100 

,0 

» 

K. 
42,6 
n,5 
9,3 
6,5 
8,1 


Eau  (p.  266) 


Alcool  méthylique  avec 

o  p.    100 

25       »       

5o       »       

75       »       

100       »       

Eau (p. 266) 


00 

21,8 

7,2 

6,7 
8,1 


Eau  avec  K. 

25  p.   100  alcool  méthylique 6,9 

5o       »  »  8,8 

25       >       Acétone 6,12 

5o       »  »     6,9 

3o       »      Glycol 8,8 

io,5   »      Mannite 6,6 

20       »      Érythrite 5, 9 


P- 
266 
266 
1064 
537 
53o 
537 
53o 
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Équilibres  dans  les  systèmes  :  solide,  liquide   (suite). 


«=45"C. 


Glycérine  avec  K. 

o       p.    100 3o,5 

9,8       »       73.7 

24,8       »       87,2 

49-88      »        oo 

100  »       70 

Alcool  méthvlique (p.  278) 


Glycérine  avec  K. 

o       p.    100 3o,5 

9,9       »       42,4 

2{,8  ))         124,5 

4g,  1       »      30 

73,6        »        oc 

Alcool  éthylique (p.  278). 


Réaction  :  2  AgCN-+-  KCl^KAg(CN)2  -+-  AgCl;    25°   (p.  53o). 

Eau  avec  K 

io,5  p.   100  Mannite 0,027 

23,7       »       Glycérine 0,029 

pure o,o3o 


Th(S04)j-+-  2HjO^  Th  (  OH )<>  S04 -h  H2  SOk ,  en  présence  de 
Th(S04)2  4HjO  solide  (Barre,  Comptes  rendus,  151,  71). 

Dans  100  parties  de  la  solution 


t.  II2SOv 
o 

60 o,o38 

70 0,116 

80 0,181 

90 0,252 

100 9,^25 


Th(S04)2 

i,638 
i,i38 
o,855 
o,6m. 
o,4oi 


Cul  (solide)  -+-  \  I2  ^Cu-  •  -1-  21'   (Bray  et  Mac  Kay,  /.  Am, 
Chem.  Soc,  32,  121 1). 

(M  :  Analyse,  conductibilité  et  partage). 
20°  C.  Concentration  en  millimolécules-grammes  par  litre. 

[Cn»].[l']i 


Kc  = 


[M' 


=  i,3gx  iok. 


16  déterminations  avec  de  grandes  variations  de 
Iî,  Cu",  H1,  Kl,  etc.  Minimum  1,17,  maximum  1,64. 


Équilibres  dans  les  systèmes  :  solide,  solide. 


Points  de  transformation  des  corps  solides. 


1.  De  formes  connues. 

oC 

Hglj rouge.  ->  127,5 ->- 

Fe magnétique.  ->  785      -»- 

Kleinite...     triclinique.    — >•  i3o      ->- 


jaune  ('). 
non-magnétique  (*). 
hexagonale  (3). 

(')  J.-S.  van  Nest,  Z.  Kryst.,  47,  270.  (M  :  dilatomèlre.) 
C)  Eahle  M.  Terry,  Phys.   Bev.,  30.  159.  (M  :  mesure  de  la 
perméabilité  à  différentes  températures.) 

(3)  Mili.ebrand  et  Scheller,   Z.  Kryst.,  47,   433.  (M  :  obser- 
vation optique  de  la  transformation.) 


2.  Sans  earaetérisatlon  des  formes. 

.„  „  i  G.  Benkdicks,  MetalL, 

Z,nc .70°  et  3Jo«  j  7, 533  (M  :  résist.  élect.) 

ZnSC\ 74o°  i  „  .  D 

MnSO. 86o«  FZTu\ -  Swïï' 

PbS04 850'  [    MT     £      n'«V 

*  ,    „  l    analyse  thernuque.) 

Ag,S04 4  io°  1  J 


II  environ  159",  Il  15901 
III       »     i52",  IVi56°- 
i59° 
N*H4Br I         »     109",    IV 109", 


Witherite .... 
Chaux  fondue. 
Calcédoine.. . . 
Quartz 


8oo°-8io0 
4oo"-4i5° 

225° 

58o°-6oo°  et  700° 


Amalg.  de  Zn  )  42<,,9(p.46i,47°)et2o° 
10  p.  100  Zn.  \  environ  (p.  475et479) 


_,       ...   Â  ,„   \  Diagrammedelapressionl 
Glacel.lIetlII.       e°de  Ia  lempéralure.  j 


Robert -C.  Wallace, 
Z.Min.,  1910,  34,35. 
(M  :  I,  analyse  ther- 
mique; il  et  IV,  dilato- 
mèlre ;  III,  observa- 
tion au  four  Nacken.) 

P.-N.  Lascenko,  /.  Soc. 
P/ijs.C/iim.S'-Pét., 
42, 1604.  (M:  point  an- 
guleux dans  les  cour- 
bes de  chaleurs  spé- 
cifiques.) 

Cohen  et  van  Ginnec- 
ken,  Z.phjrsik.Chem., 
75,  437.  (M  :  dilato- 
mèlre et  force  élec- 
tromotrice.) 

Tammann,  Z.  physik. 
Chem.,  72.  61  >. 
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Équilibres  dans  les  systèmes  :  solide,  solide,  liquide. 


Transformation  des  hydrates. 

oC  oC 

Na3P04  i2HîO^  non  donné 7o,75±o,i  p.      97 

Na,HP04.i2HïO^Na2HP04  7HîO-f-5H,0....     35,4    ±0,01  p.      98 

Na2HP04.7H,O^Na2HP04.2H20-t-3H,0 48,35±o,o5  p.      98 

KH2P04.H3P04^KH2P04  +  solution i27°,5  p.    102 

NH4H,P04.H3P04^NH4H2P04-f- solution 77°-78°  P-    'o5 

NatC4H4046rl2O^Na2C4H404.H20  -+-  solution.           64°,9  P-  '074 

Le  même  en  présence  de  Na H C4 H4O4 63", 4  p.  1075 

NaHC4H4043H2O^NaHC4H404-(-solution....            38", 7  p.  1076 

Le  même  en  présence  de  Na2C4H404.6H20 34", 9  » 

Le  même  en  présence  de  H2C4H404 37",  8  » 


I.  d'Ans  et  Schreiner,  Z.  p/ijsik.  Chem., 
75,  95.  (M  :  Analyse  thermique.) 

Les  valeurs  p.  102  et  io5  ne  sont  pas  origi- 
nales. 

Marshall  et  Bain,  J .  Chem.  Soc.  Lond., 
97,  1074.  (M  :  dilatomètre  et  déter- 
mination graphique  du  point  anguleux 
des  courbes  de  solubililé.) 


Zn  SO4. 7  H2O^ZnS04. 6  H20-f-  solution  (Cohen,  Inouïe  et  Euwen,  Z.  physik.  Chem.,  75,  i,  etc.) 


Pression . 

•Un 

1 

5oo 

1000 

1 5oo 


Température  de  transformation. 
2.    Tables  de  mesures  d'autres  auteurs, 
p.  28. 


M1)- 

38, 10 

38,12 

39,90 
4i,35 
42,80 

39,96 
4', 19 
42,63 

(M  :   Pile  de  transformation 

(')  de  troisième  espèce;  (2)  de  quatrième  espèce). 


Coefficient  de  température  :  -£-• 


226 

227 

230 

X 

» 


0 

o,oo36 
o,oo32 
0,0027 
0,0027 
o,oo35 


par  les  mesures  ci-contre, 
calculé  par  la  thermodynamique, 
par  les  mesures  ci-contre  \     calculées 
par  les  mesures  de  Barne  j  par  une  autre 
par  les  mesures  de  Jaeger  )     méthode. 


Changement  de  volume  résultant  de  la  transformation  à  38°,  1  : 

15  de  ZnS04.7  H20  s'accroil  de  ocm8. 005373 

(M  :  picnomètre  à  toluène.) 


4o 
» 

» 
» 
» 
» 
1 


Équilibre  chimique  :  PbC03-+-  K2Cr04^  PbCr04  +  K2C03  (Golblum  et  Stofella,  /.  Chim.  Phjs.,  8, 

(M  :  Analyse  de  la  solution.)        Kc=  ^\C°'\  • 

[K2Lr04J 

1000  molécules  grammes  d'eau  contiennent 
en  molécules-grammes 

Corps  de  fonds.  K,C03.  K2Cr04.  PbC03. 

K2Cr04+PbCr04 60,7 

K2Cr04-f-PbCr04-+-K2C03. 118,4  1 ,6g43  0,4294 

PbCOî-r-PbCrOt-r-K2COï 121, 36  1,0265  0,8016 

PbC03-r-KîC03 129,87  .  i,oo5 

PbC03-+-PbCr04 0,8452  o,i548 

» 3,7379  0,2621 

»  9,6'i  0,38g 

K2Cr04-+-PbCr04 64,577 

K2Cr04-HPbCr04-hK2C03 121, 5  2,o352  0,7194 

.     PbC03-+-PbCr04-t-KjC03 122,64  1,666  o,853i 

PbC03-+-K2C03 i34,6t  .  1 ,235 

PbC03-t-PbCr04 0,773  0,227 

» 3,576  0,424 

»  9,3995  o,6oo5 


172). 


K,. 


Ii8,23 


5,46 
14,26 

24,7c 


73,58 

• 

3,4o5 
8,434 
i5,65 
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'Équilibres  dans  les  systèmes  :  solide,  liquide,  gaz 


Précipitation  des  métaux  par  l'hydrogène  sulfuré 

(Brlnf.r  et  Zawaozki, 
Aiiz.  Akad.  Il  iss.  Krak.,  [3],  9,  377). 


(M  :  analyse  pondérale.)         K  = 


[M-l-IHiSl 


Mn 


MS. 

S. 


FeS 

T1,.S 

a-ZnS 

a-ZnS 

P-7.nS . 

C(iS(aiisCdClâ  1  ■ 
CdSfausCdSOi). 

PbS 

Bi,S... 

Ou  S 

Ou  S 

AgiS 

Ag2S 

AgsS.. 

HgS 

HiîS 


L"-  M 

k. 

Auteurs. 

6.3 

X  ior' 

B.  et  Z. 

•'-,4 

X  m1 

B.  et  Z. 

B,3; 

x  10   ' 

».  el  Z. 

7W 

X    IO-' 

Schaelfor. 

4,5 

X-  10-  '' 

Glixelli. 

environ  m   ; 

Glixelli. 

6,5 

X   10    ° 

B.  et  /-. 

4,6 

x  10-7 

B.  et  Z. 

3,i 

X    [0    '"' 

B.  et  /.. 

2,5 

X   Kl!i 

Bernfcld. 

5,3 

X    10-2» 

Immerwalir 

',' 

X   1»    2" 

Knox. 

i  -4 

X    I<>    31 

I.ncas. 

1,3: 

X    10-28 

Bernfeld. 

3,6 

X    10" 

Knox. 

7,° 

X    IO-2'; 

Immerwalir 

9.° 

X    1  ()-'•- 

Kno\. 

Ca  0  -f-  3  C  ^  Ca  C5 -t-  CO 

(M.  de   K\v   Thompson,    /'roc.   Ain.   Acad.,  45.   \-\i). 

1  M  :  détermination  de  la  pression  partielle 

de  f.()  dans  de  l'hydrogène  au-dessus  du  système.  ) 

Mesures  (  p.  \  j8,  {.{<>). 

t.  Nombres.  />(C0). 

i>6q" 1  o ',?.■>.  (Ilgj 

l475° >  o""\8>.      ,, 

Calculé  par  la  thermodynamique  1  page  450). 
t. 


■  47* 
1 37  > 

167;") 

'77"> 
187; 
'9/5 


niinum . 

M 

lyen  ne . 

Maximum 

«,"> 

0,8 

'  ,3 

3,1 
'5,4 

7:'.» 
î<),() 

66 

107 

'7" 

2'jo 

4o5 

6^0 

810 

33o 

2100 

CaC,-t-  N.^CaCN,-+-  C 
(M.    de  K.vv  Thompson,  l'roc.   A  ni.  Acad.,  46,  M~). 

(Méthode  manométrique.  1 
t.         />(N,.).  1.         />(N..).  t.         />(Na). 


o  mm 

io53   2J  (Hg) 
107!   22  » 
1114   68  » 
1117   63  » 

1  160  1  ■>.  ">  » 


1  ii)6  161  (Ilgj 

1223  2  2  i    )) 

1263  270   )) 

I278  273    » 

1297  3o8     « 


0         m  m 

i3u8  283  dlgj 

1372  388      „ 

i378  Î78      „ 

1  '!85  37J      » 

iif 


YITESSi:   DE   RÉACTION 


log  —  logarithme  de  base  10; 
In    —  n  naturel. 

N     =  Nombre  de  mesures: 
/.•     —Constante  do  vitesse; 


Observations  générales. 
...]=:  Concentration  en  molécules -grammes  par  litre. 


a  =  Concentration  initiale 


n  —  r  — 


au  temps  /  * 


dans  des  unités  différentes. 


Chimie  minérale.  —  Réactions  dans  les  gaz. 


20;i  —  302 1  Ciiapman  et  Jones,  /.  C/iem.  .Soc.  Lond.,  97,  2  169  1. 

M  :   Variation  de  la  pression  en  millimètres  ELSOj. 
/  =  IOO"  C. 

Diagrammes,  pages  2(69,  2471,  2't73,  ->.\-\.  Chifl'res.  page  2476. 

di:         ,  , 

/,  —  0,00142     et    0,001  ii 

C0,-+-  Cv"2C0. 

(Riiead  el  Win:i:i.i:ii,  J.  C/icm.  Soc  Lond..  97,  2189). 

M  :  Circulation   de  C().,  (CO)  sur  charbon  de  bois   el  analvse 

des  L'a/,      t  =  8 ")0"C. 


k  =  1  log  Es 
C02-hC->2C0. 

t.    n«>t(o°).    *«■,. 

o. . .      267,6 

I...    224,9      0,0590 


t  en  heures. 
2C0->C0,-+-C. 

/•  feo  ("").  ÂYo    . 

O...      453,7 
2.4  ...     4 46, 1       o,ooo3o 


0,0434 


I20.   .  422,   I  O     ODCliC] 


S  --  0<  —  SOji  Bodexstein  et  Cako,  Z.  physik.  Client.,  75,  3o 
M  :  Oxygène  sur  soul'rc  fondu,  analyse  des  gaz. 


k 


/      -  a  —  x 


Vases  de  4""'/'.  24e'"  de  longueur. 


Panes. 


Oxygène. 


37  et  38...  Press,  atmosph. 

{o H-  48  p.  100  N,. 

40 -r-  79  p.  100  N2. 

38 press.  atmosph. 

4o press.  373""". 

^o press.  241""". 

38 Près-;,  atmosph. 

4 1 » 

i  ' " 

ii 


Surface 

du  soufre. 

t  "C. 

ArXio'' 

an' 

0 

7'J.i 

2  y. 

109,8 

» 

» 

107,1 

» 

a 

99.9 

6i,3 

» 

9",; 

» 

» 

81,3 

6., 3 

» 

83,8 

3/,6 

« 

61 ,0 

79," 

«47 

82,  <( 

» 

9.42 

59,  1 

6i,3 

n 

i'.i.-ï 

k(t 


kl 


—  1.80,  1,91,  1,87.  moyenne  1,86. 
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Chimie  minérale.  —  Réactions  dans  les  liquides. 


Décomposition  des  persuliates 
(Greej*  et  Masson,  J.  Client.  Soc.  Lond.,  97,  2o85).  M:  Titration  de  l'acide  formé. 

La  réaction  a  lieu  d'après  l'équation 


dx 
dï 


*, 


[(N;),] 


ki  =  o,oo55 


{£1] 

kt  =  0,010 


A, 


[(H),]       ,    JB^ 
kt  =  0,0040 


-+-*[H]    [I,S,0,]. 

Àr  =  o,i63  pourf  =  8o°C. 


I  est  un  cation  quelconque;  on  peut  remplacer  (Ni)j  par  (K-)j,  (NHj)s,  Mg"  ;  mais  par  le  dernier  seulement  pour  l'état  initial, 
puisque  la  constante  kt  croît  jusqu'à  0,0092. 


Réduction  de  l'acide  chlorique 
(R.-R.  Enfifxd,  J.  Citent.  Soc.  Lond.,  97,  2445). 
1.  avec  alcool  méthylique:/  =  35°C,  p.  2445. 
iotm'  {HClOj,  2ocm"  alcool  -t-  70e"»'  de  solution  S,  nécessitent 
après  1  jour,  xcm'  ^  AgN03. 


S. 

{HNO, 

iH,SO».... 
f  C,H5SO,H. 
iCH^O*... 


N. 
6 
6 
5 

7 


x. 

'4,4 

10,2 

i3,o 


2.  avec  sulfate  ferreux  :  t  =  25°  C,  p.  2447-2448. 

(a  —  x)  représente  la  variation  en  45' du  titre  (en  perman- 
ganate rrô)  de  mélanges  contenant  2o*,n,  \  HC103,  iocm' 
\  FeS04  +-  6ocm"  solution  S. 

A  =  Accélération  rapportée  à  S  =  HjO. 


Eau 

tVHCI 

■iVHBr 

ïVHNO, 

yô  HjSCU 

Tô  C«H»SOjH." . 
-iVCCUCOOH.. 
-rV0HCI,COOHt. 
tVCH.CICOOH. 

4-9  H»  SO* 

TTô  Hi  SO4 

jô~ô  HjSOv. . .... 

lV  KCI 

tVKNO, 

iVNajSO,- 

Ta  Kj  SO* 

1 
Tô 


KCIO3. 
NaCl03 


(a  — x). 
5i  ,0 
'74,5 
184,0 
«57,o 
i42,5 
169,5 
160,0 

99,o 
65,o 

74,o 
62,5 
56,5 
5i  ,5 

54,o 

38,5 

38, o 

i34,o 

i33,o 


ia3,5 

i33,o 

106,0 

9»»5 

n8,5 

109,0 

48,o 

•  4,o 

23,o 

u,5 

5,5 

o,5 

3,o 

—  12,5 

—  i3,o 
83,o 
82,0 


HCNO  -+-  H,0  =  NH,  -t-  CO, 

(Alâdan  Schleicher,  Bdiiy  Kolt.  L,  48,  a,  79). 

M  :  Titration  de  l'acide;        r  =  25°C. 
rf[HCNO] 


dt 

k  =  o,oo365; 


^[HCNOJ-i-AttH-JIHCNO]. 
kt  =  0,023g. 


Br2-i-  HîOs=  2HBr +-  Oj 

(Stefan  Bâlint,  Thèse,  Budapest,  p.  24,  29). 

M  :  Mesure  de  l'oxygène;        /  =  o,o6°C. 
^=  *[H,0,].[HBrO] 


ou 


[HBrOj 


[Br,] 


K[HJ[Br'J 


^  =  0,000745. 


N  =  i8 


2CuS0*-t-  4KI  =  4CuI  -+-  2K2S04-t-  I2. 

(E.  Oliveri-Mandata,  Gazz.  Cltim.  Ital.,  40,  1,   110). 

M  :  Titration  de  l'iode;        t  =  25°  C. 
x  {ia  —  x) 


k=  -• 

t       1(1*  {a —  x)1 


[CuS04]  =  [Kl]. 


SO  ' 

1 

*S- 
1 


N. 

3 

4 
5 

4 


A'mti. 
0,0021 
0,0027 
0,0019 
0,OO23 


0,0017 
0,00l4 

o,ooi5 

o , 00 1 8 


Armojr. 
0,0O2O 

O , 0020 

0,OOl6 
0,0019 


2 H205=-  H, 0-t-  Oi  (catalyse  par  K,Cr,07). 
(E.  Schpitalsky,  /.  Soc.  Phyt.  Cltim.,  St-Pét.,  42,  1098). 

M  :  Mesure  de  l'Oxygène;         k  =  -  log 


![H,0,j. 
0,178 
0,178 
o,  182 
o,  182 

0,176 
0,178 
0,176 
0,176 
0,174 

o,  180 
0,180 


[K.Cr.O,]. 

o,oooo3o 

o , 000060 

0,000120 

0,000240 

0,000480 

0,000783 

o , 000960 

0,00192 

o,oo384 

o,oo454 

o , 00908 


a  —  x 

k  x  io4. 

4,5 

8,6 

17,2 

33,7 

65,3 

100,0 

123,0 

23l  ,0 

394,o 

480,0 

829,0 
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Chimie  minérale. 


Pb  C03  ■+■  K.  Cr  0^  ^  Pb  Cr  04  -t-  Kj  C03 

(Golblum  et  Stofella,  7.  C/iim.  Pins.,  8,  i35). 

M  :  Analyse  du  précipité  et  des  solutions.  /  =  25°  et  4o". 

Diagramme  et  Tableaux.  Pas  de  constantes  de  vitesses  calculées. 
Réaction-»-:  évolution  normale. 
Réaction  -«-  :  oscillations  périodiques. 


Réactions  dans  les  liquides  (suite). 

Dissolution  des  métaux  dans  les  solutions  d'halogènes 
(«t  de  Hg  dans  CuBr,) 

(Van  Name  et  Edgar,  Z.  physik.  Chem.,  73,  97). 

M  :  Nebnst  et  Brunner,  Z.  physik.  Chem.,  47,  56; 


2TI     +  2H  ^  2II""+HI 
(H.-G.  Denham,  Z.  physik.  Chem.,  72,  641). 

M  :  Catalyse  par  une  toile  de  platine  en  rotation. 

Mesure  de  l'hydrogène  dégagé  (ou  consommé). 

[H]  =  constante  0,9;  [Ti""]  ou  [Ti'"]  =  initialement  de 

o,o'i5  à  o,o5. 

*,+*,  =  — i-iogy""!1»     <  =  25°c. 

«1  —  «1  V»  —  Vj 

Pression 
Pages.  N.       de  l'hydrogène.  Sens.  Ar,-f-À2. 

658 7  76omn'  Ti  "  -v Ti  '         o.oioô 

658 7  76oa,m  Ti"->-Tï'        0,0109 

668 6  292n,n,-759mm        Ti     ->Ti  "        o,oio5 

Influence  de  la  température  pour  Ti  "->Ti  "" 
(a50-45°)  2,8-2,9  Pour  ,0°  Par  degré. 


HCN+2H,=  CH*NH, 

(Même  auteur,  page  678,  même  méthode). 

[KCN]  =  o,o34;  fH]o,97;  <=i3,9«C. 

5  mesures;  k  =  0,00190  —  0,00197. 

Moyenne  :  0,00192. 


InUuence  de  l'aleool  sur  la  vitesse  de  dissolution  du  magnésium 

et  du  marbre  dans  H  Cl 

(Jablczynski  et  Jablonski,  Z.  physik.  Chem.,  75,  5o3). 

M  :  Nebnst  et  Brunner;  mesure  du  volume  v 
du  gaz  dégagé;  t  —  25°  C. 

[C5H5OH].  k=-  Iog-^t_. 

1  vo         vt 


a. 


Mg(p.  507)... 

» 

»  ..  . 

CaCO^p.  5o9), 

» 

» 


0,00 
i,65 
3,3o 
0,00 
i,65 
3,3o 


0,00623 
o,oo5o4 
o,oo385 
0,00174 
o,ooi43 
0,00101 


0,126 
o,  128 

0,129 
o,i33 


a     \* 
m 


a  =  Variation  du  coefficient  de  diffusion  d'après  D  =  D„  ( 

Do  =  Coefficient  de  diffusion  dans  l'eau  pure. 

D  =s  Coefficient  après  addition  de  m.  Molécules-  grammes  d'alcool. 


Titration  de  l'halogène  [X]. 


*  = 


In 


[X,] 


h- h       [X,] 


i>  =  Volume  de  solution;        [X]  initial  =  o,o3  —  o,o5. 

t  =a5°C;  C  =  #KIou  KBr  par  litre; 

r  =  Nombre  de  tours  par  minute  de  l'agitateur. 

i.  Essais  avec  l'iode. 


Pages. 

Métal. 

C. 

r. 

k. 

Nature  du  métal  employé. 

10  ï 

Hg 

100 

F  70 

6,43 

Feuille  d'or  amalgamée. 

» 

» 

» 

240 

8,81 

(Hg  donne  HgU,  pas  de 

» 

» 

200 

170 

7,21 

sel  mercureux  déce- 

» 

» 

» 

210 

8,54 

lable.) 

» 

» 

» 

■jt4o 

9,55 

>> 

» 

» 

3  00 

11,12 

» 

» 

400 

170 

8,i4 

» 

» 

» 

240 

10,48 

!0  '. 

Cu 

400 

170 

7,95 

Feuille  de  cuivre  com- 

» 

» 

R 

240 

9,98 

mercial. 

» 

» 

800 

240 

10,27 

» 

Ag 

JOO 

180 

8,23 

Feuille  d'argent  pur. 

104 

Ag 

4oo 

240 

9,93 

io5 

Cdi 

100 

170 

6,36 

Cd  (Kahlbaum) 

» 

Cd2 

» 

240 

8,69 

1  laminé,  2  coulé. 

» 

Cd2 

200 

240 

9,56 

106 

Zn 

100 

182 

7,o3 

Zn  (Kahlbaum). 

1 

» 

» 

240 

8,64 

Solution  :  toujours  0,01. 

» 

» 

200 

240 

9,64 

[HjSOv];  dans  la  dernière 

» 

» 

» 

240 

9,45 

expérien.ZnIî,20«parL. 

2.  Essais  avec  le  brome. 


1 10 

» 


Hg 

» 


400 

» 


u4o 

» 


12, i3 

12,40 


3.  Hg  dans  CuBr,,  p.  m. 

C  =  4o«;         [CuBr2]  initiale  =  0,07. 

k. 


r. 

160 

2l5 


4,93 
t>,3o 
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Chimie  minérale.  — 
4.  Influence  de  l'agitation,  p.  n3. 

h-  flY 

Mêlai.                     X',.  /.,.  n. 

Hg G, 43  8,8.  0,9. 

»   7,2i  9, 5 j  0,82 

»   8,54  11,12  0,74 

»    -. .       8,14  10,48  o,73 

Cu 7,1P  9,9S  o,66 

Ag 8,2.3  9,93  o,65 

('d 6,36  8,69  0,90 

Zn 7,o3  8,64  0,75 

Hg  dans  CuBr*.. .       4,9'  6,3o  o.H3 


Réactions  dans  les  liquides  [suite). 

5.    Influence  de  C,   p.    1.4. 
C  pour  k-2—  2  (Cpour  k\  ). 


Métal 
Hg 


Cu. 
Cd. 
Zn. 


*.. 

6,43 

8,81 
7,21 
9.^5 
9,98 
8,69 
8,64 


7,21 

9,53 

8,14 

10,48 

10,27 

9,56 

9,64 


1,12 

I  ,08 

1 , 1 3 

1 ,  10 

1  ,o3 

1,1  a 


6.  Influence  de  la  température. 

Â(35") 


Hg  dans  l'iode      ('.=  100,    r  =  24o; 


^(25°) 


=  1 


Chimie  minérale.  —  Réactions  dans  les  corps  solides. 


Transformation  de  la  Glacem  et  de  la  Glacen   en  Glacei 
((j.  Tammaw.   /.  physik.  Clicm.,  72,  6i3). 

M  :  Elévation  graduelle  de  la  température  cl  observation 
de  l'augmentation  de  pression. 

La  transformation  devient  remarquablement  rapide  quand  pour 
la  pression  p  la  température  t  est  atteinte. 

Glare„i-  Glacc-n. 

C  C.  p  kg  :  rnij.  t"  C. 

—    48,5  1782  —    5o 

792  —  106  810  —    99 

3  >o 


p  kg  : cnr. 
.837 


-  ia.ï 


ir 


-  ..4 


Transformation  du  soufre  insoluble  en  soufre  soluble 
(A.  VVigand,  Z.  physik.  C/iem.,  75,  240). 

Si  pour  la   préparation  de  Su,  il  a  été  employé  du   sulfure  de 
carbone  (puriss.)  des  maisons  ci-dessous,  il  s'en  transforme  en 

S>.  par  jour  : 

Kahliiaim,  Berlin 0,139  pour  roo 

G i-:  1 1  k ,  Dresde 0,064         » 

Mehck,  Darmstadt 0,059        » 


Réactions  organiques  sans  catalyseurs. 


Transposition  des  dérivés  des  acides  oxytriazolcarboniques 
en  dérivés  des  acides  diazomaléniques 

(0.   Di.Muorii,    Licb.    Ann.,  373   et   377). 

M  :  Titration    des    formes    acides    oxy-    avec    Kl    et    KIO3 
de 


Bibliog.  Substances. 

373.355.     Ac.  oxy-5-triazol- 

1.2  3-carboniq.-4 

(éther  mélliyl.) . 

3Go.  Ac.  oxy-5-triazol- 
i.a.3-carboniq.-4 
(amide) 

364-  Ac./3-nilropliényl- 
r-oxy-5-triazol- 
i.2.3-carboniq.-4 
(éther  métliyl.). 


=  k.(a-x). 

Solvant.       t"C. 


A. 


kjt+io') 


—         60   0,00069 


—         61    0,00045 


o     o,oi3 


373.  368. 


Ac.  benzyIoxy-5- 
triazol-i  .2.3-car- 
bonique-4  (éther  ■ 
mélhvlique). . . . 


Alcool     \  H, 
métliylique)  60 

Alcool     \  ">o 
éthvlique.  /  60 


Acétone. 

Chlo- 
roforme. 


377.  1 3 1 , 


(  J0 

|3o 

■° 
Alc.fncthylique. 
Aie.  éthylique. 
Aie.  benzylique. 

Acétonitrile. 
Acétone. 

/  Formiate    ) 

bonique-4  (  ether  1  ,,-,,,        } 

,  ,    ,.  d  ellivle.     ) 

methylique) . . . .  I  ...  ,    "  r 

I  (.hlorolorme. 

Acétate  d'éthyle. 

Nitrobcnzcne. 

Nitratcd'éthvle. 


4,2 

4,27 

6,56 

6,4» 


Ac.  phényloxy-5- 
triazol-i.2.3-car- 


<i  ,ooo63  >/ 

0,00221   \ 

0,00100  j 

0.00 j 23   ) 

0,001  ri  / 

o,oo6~>i   \ 

0,000491) 

0,00618  j 

0,0)96  y 
10  <),ooo')3 
»   o,ooio3 
»   0,001 1 
»   o,ooJ7 
»   0,00527 

»   0,00828 

»  0,02 1 1 

»  0.0)67 

»  0,0 ',6 

»  o  ,  o  j  5 
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Réactions  organiques  sans  catalyseurs  (suite). 

Transposition  des  dérivés  des  aeides  oxytriazolcarbonlques 

en  dérivés  des  acides  diazomaléniques  (suite). 
Page  36g.  Calculé  à  25°  pour  les  mesures  de  la  page  368. 

Dans  l'alcool  méihylique 0,0000129 

»  »       éthylique 0,0000269 

»     le  chloroforme o,ooo258 

»     l'acétone 0,000166 


Phénol  I  (forme   ordinaire)     -  phénol  II 
(G.  Tammann,  Z.  phjsik.  C/iem.,  75,  77). 

Les  réactions  sont  remarquablement  rapides  à  : 

oC  k?  :  cm* 

—¥■        i5      et  environ  2000 


-39 

» 

>54 

—28,2 

» 

4io 

■+■  3,5 

» 

102  5 

-+-29 

» 

1625 

Multirotation  de  fa-fructose 

(J.   Meyer,    Z.  plnsik.    Cltem.,,   72,    122). 

M  :  Mesure  du   pouvoir   rotatoire;   solution  aqueuse. 

A-  ==  -  In  • 

t        a,  —  <xt 

2«  =  rotation  après  achèvement  de  la  réaction; 
a,   =  rotation  au  temps  t. 


Décomposition  d'halogénures  d'ammoniums  quaternaires 

(Wedekind  et  Paschke, 
Z.  phjsik.  C/iern.,  78,  118;  Ber .  Dtsch .  Chem.  Ces.,  43,  i3o3). 

R,RîR3R4NI  =  R,R2K3N  -hRJ. 
M  :  I,  pouvoir  rotatoire;  II,  tilration  du  sel  Ron  modifié  par  N03Ag. 

a 


k  =  -  log 


Transposition  de  corps  basiques  en  non  éleetrolytes 

(W.-J.    Muller,    Ber.    Dtsclt.   Chem.    Ges.,   43,    2610). 

M  :  Conductibilité  X;        k  =  — —  (-L  —  L.). 

v  =  volume  en  litres  pour  1  molécule-gramme. 

Substances.  v.  t'C  k. 

3.6.diméthyloxyphénylxanthonium 

carbonate  de  méthyle o  3,3    xio-' 

Hydr.  de  mélhylphénylacridinium.       .         o  4,7    xio-' 

Base  de  l'auramine 25  4,6    x  10-* 

Base  du  vert  brillant 256      o  1 ,  12  x  10-3 

l  256      o  8,  r    x  10-5 

Base  du  violet  cristallisé <5t2      o  7,5    x  10-5 

(•256  25  4,33  x  10-* 

„        ,    .  .,.  I  5i2      o       3, 16  x  io-' 

Base  de  la  pararosaniline . 

j  5i2     2j       1 ,07  x  io_î 

„       ,     ,    ,     ,  ...  \  5i2      o       3,6    x  10-4 

Cvanhydrate  de  pararosaniline...  l,  , 

/  3  12     25        i  ,3     x  io~3 

Seul,  le  premier  corps  a  été  mesuré; 
les  autres  valeurs  sont  calculées  d'après  les  mesures  de  Hantzsch. 


t. 

i8°C. 
25"C 


"ma*.  Â'min.  A'moy- 

.       0,l8l  ",169  0,1762 

.      0,3 '(7  o,3o8  0,3214 

log£  =  —  1 ,42520  -+-  0,03729/. 


A-(<+io') 

k(t) 

2,36 


Solvant  :  Chloroforme. 
Bibliog.  Substances. 

Z.         Iodure  d'allylbenzyl- 

p.  124.       mélliylphénylammo- 

nium 


25     0,12      jV 

»       1,2 


35  0,2 
»  1 
11  » 
»      2,4 

Z.        Iodure  d'isobutylben-  j  20    0,2 
g.  125.,     zylméthylphénylam-  >   »      2 

monium \  20     1 ,5 

Z.         Bromure  de  propyl- 
p.  125.       benzylméthylphényl- 

ammonium ' } 

Ber.      Iodure  de  /-rc-butyl-  I 
p.  i3o5.     benzylmétbylphényl-  >  25     1 

ammonium ) 

Ber.      Bromure  de  diéthyl- 
p.i5o*.     benzylphénylammo- 

nium 

Ber.      Bromure  de  diméthyl- 
p.  i3o8.     benzylphénylammo- 

nium 

Z.         Iodure  de  propylben- 
p.  124.       zylméthylphénylam- 

monium 

Le  même,  avec  1  p.  100 
de  nitrate 


g      DegTé  de 

t.       £   transform.    k  x  io3 
oc  p.  100 


t  1 
4~» 
1   * 

»_3 

ï    4 

I       \ 

1  »-î 

1 

10 
1      1 

l_s 

4      6 


1  6 


6.6  -6,7 
3,5  -4,7 
3,9  -4,6 
2,2  -2,3 

i,5 
f ,0  -1 ,2 

3.7  -4,9 

0,2 

o,  1 1 


S 

II 

I 

II 

II 

II 

II 

I 

II 
II 


j 1 

to    1 


0,95-1,1       I 


35  2 

45  » 

45  2 

35  o,5 

35  o,5 


i_i 

6    ; 
j 1 

40      3 


Ber.      Iodure  de  diétliyl-ben-  )  35  1 

p.i3o8.    zylphénylammonium.  \  45  1 
Ber.       Iodure   do   dibenzyl-  ï 

p.i3o8.    méthylphénylammo-  >  35  1 

nium \ 

Ber.     Iodure  de  diélhylallyl-  )  35  2 

p.  1309.    phénylammonium. . .  \  45  2 


L   1 


J 
5 

I_6 
t  1 
17 

4      8 


1     » 

S      4 


1»      5 


1,7  -1,6 
5,4  -8,0 

1,2  -i,3 
6,4 


o,56 

7,3  -12,0    II 
25      -42        H 


3,7  -7.' 


11 


0,42-0,41     H 
1,4-1,8      II 


k  croît  avec  la  dilution. 
Cause  :  les  sels  forment  en  solution  concentrée  des  molé- 
cules doubles.  Si  leur  degré  de  dissociation  est  a  (obtenu 
par  répartition  en  présence  d'eau)  on  a,  pour  le  sel  suivant, 


■x 


Bibliog 


Iodure  de  propylbenzylméthylphénylammonium. 
Conc.  "*.  «•  *' 


Z.  p.  123. 


t. 
25°C. 

» 


o,,  12 
1 ,2 


2    "    XIO-*         0,829         2,4  XIO-* 

I.IXIO"»       o,456       2,4x10-» 
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Réactions  organiques  sans  catalyseurs  (suite). 
Combinaison  de  dérivés  halogènes  avec  la  pyridine  (H. -T.   Ci.arke,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97.  417 


C6115N-hX.CH2R  =  C6H5.N 


/X 
\CH,R' 


M  :  Titration  des  ions  halogènes  formés  avec  N03Ag. 


55°,  6; 


k=  — 


at  a 


temps  en  heures. 


\.  Solvant  : 

alcool  absolu.. 

Points  d'ébullilion 

[C,HSN]  =  [XCH 

2R]  =  |,  page  4'7- 

Substances. 
*  Bromaeclate  d'allyle 

ou  de  fusion. 
Éb.   73",   10""" 

A. 
0,768 

Points  d'ébullilion 

Bromopropionale  d'éthyle . . . 

0,0277 

Substances. 
Bromure  de  n-propyle 

ou  de  fusion. 

k. 

0,01 79 

Bromacélal 

0,012 

0,01  ! l5 

»        de  cinnamyle 

Eb.   122"- 12.3",   10""" 

1 ,253 
5,n8 
0,472 

Chloroacétanilide 

F.   Il  G0 

0,0264 

Bromacélamide 

1,533 

Diphénylchloroacétanilide  . . . 

o,c34i 

Acide  bromacétique 

■ 

0 ,  66fi 
o,9'9 

Chloracétone 

0,0686 

Bromacétate  de  méthyle 

0,1 33(j 

»           d'éthyle 

1,004 

7>ï69 

0 ,732 

. 

1,048 

2.  Solvant  :  alcool,  2.5  pour 

100;  eau,  75  pour 

100. 

»           butvle  tertiaire. 

Eb.  78",  iomm 
Êb.  5o°,  10""" 

o,77o 
o:934 

[C«HSN]  =  [XCHiR] 

=  l,  page  419. 

»           phénvle 

1  .y;7 

1 4, G' 

Kb.i43",  iomm 

1,211 

»          de  potassium 

0 .07 

Addition  de  brome  à  des  corps  non  saturés. 


M  :  Titration  du  brome  non  utilisé; 
Piutti  et  Calcagm  (Gazz.  Cliirn.  Uni..  40). 
(•C  =  -ib';    [Br,]  —  [Substance]  =  —  ; 


k=  —■■ 


ut    a 


t   en    secondes,   a  =  10e1"3    tiyposulfile 
Solvant  :  en  a,  eau;  en  b,  chloroforme. 

Bibliog.  Substances.  a  —  x. 

W.  a.  58o    Acide  itaconique  . 


k  >   Kl'. 


58 1     Acide  citraconique. . 
58 1     Acide  mésaconique. 


2,07  —  o,o5 
3,3i  —  o,o5 
3 , 5 1  —  o,of> 


Méthylchavicol 6,45  —  o,  10 

Eugénol 3, 60  —  o,o3 

Mélhyleugénol 3,3.5  —  o,o5 

Safrol 8,00  —  0,07 

Isosairol 0,22  —  o,o5 

Anéthol 0,2.5  —  o,o5 

Isoeugénol o,i5— 0,04 

Méthylisoeugénol . . .  3, 40  —  o,  12 

<ji    Myrislicine 0,27  —  0,02 

93    Isomyrisiicino 0,10  — o,o3 

93    Apiol 0,80  —  0,08 

93     Isoapiol 0,20  — o,o5 

9$     Gaïacol 9 ,  20  —  2 ,  j 5 


9* 
92 
92 
9* 
92 
9'i 
92 
9'-i 


0,69 

0,4.5 
o,36 
1,10 
3,56 


2,45 
2,68 

°.97 
o,46 
7,i5 


=  A-.[CH3CHO].[Clj]. 


t. 
i5°C. 


A. 

,188 


3,97  —  3,34 
o,5o  —  0,95 
88,9  —  4,06 

78.0  -  3,7 

1 3 1  — _  4  »,  5 
3,88-  4,22 

72.1  -  3 1,2 
198  —  18 

23,0—  i,95 
98-  12,8 
0,17,'  —0,101 


Réaction  de  l'acétaldéhyde  avec  le  chlore 

(Gyula  GrÔH,  Magy  Ch.  F  ,  16,29  et  Math.  Terni.  Ért.,  28,  58;. 

M  :  Titration;  solution  aqueuse. 

/       dx 

~dî 
A.  t.  k.  t. 

o,2.55  25"C.     o,648  35»( 

logA  =  —  1 ,001  -+-  o,o3o5  /. 

Réaction  de  l'iode  sur  les  cétones  et  transposition  des  cétones 
(  Dawson  et  Wheatley,  J.  Client.  Soc.  Lond.,  97,  2o5o-2Ô5a  ). 

L'iode  réagit  instantanément  sur  la  forme  énolique  de  la  cétone, 
par  suite   la  vitesse  mesurée  est  la  vitesse  de   transposition  de  la 

cétone  ;  k'  est  la  constante  du  I"  ordre  pour  [cétone]  =  -• 

Température  =  20°;  M  :  Titration  de  l'iode;  Solvant  :  alcool  4o  p.  100, 

dx 

eau  t)o  p.   [oo  ;  [1]  -  0,01,  —  =  k  n'est  valable  que  jusqu'à  z  p.  100 

transforme,  par  suite  du  rapprochement  de  l'équilibre. 


[cétone]. 

Acétone o,  1886 

Diélhylcétone o,253a 

Acétophénone 0,1673 

Métliylélhylcélone. .  0,174 

Métliylpropylcétone.  0,1727 

Mélhylhuivlcétonc. .  0,1678 

Méthylhexylcétone. .  0,0814 

Phénvlélhylcétone . .  o,o855 


[H,SOJ.  A  x  106. 

o,.  54 

0,1  59 

o,  1  18 

0,095  49,5 

0,1  45,3 

0,1  5i , 3 

0,1  25 

0,25l  5,2 


z. 
5o 

3o 


A''xio6. 
48 

39,5 
18 
5o 
45 
53 
5i 
4 
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Réactions  organiques  sans  catalyseurs  (suite). 


Addition  de  brome  à  des  corps  non  saturés  (Su 

/"C=i5<;  [Br,]  =  [Substance]  =  ^-; 

oo 

a  =  a5,3o  ;  Solvant  :  Sulfure  de  carbone  sec. 

Maximum   (  en  heures  h. 
de  temps    (  en  secondes  s. 


Pages  Substances. 

719  Acide  crotonique 33;>A 

2450              »                189'* 

î45o              »            humide.  — 

x45o  Acide  angélique. .... .  i45/l 

245o  Acide  tiglique i68A 

719  Ac.  (3-éthylacrylique. .  ■i65h 

245i  Ac.diméthylacrylique.  6/( 

719  Acide  allylacétique  .. .  30* 
719  Acide  éthylidène-pro- 

pionique 6ns 

245i  Ac.  triméthylacrylique.  85* 

245i  Acide  hydrnsorbique. .  60* 

719  Acide  undécylénique..  480* 

719  Acide  oléique ~5S 

719  Acide  a-p-oléique  ....  1 73A 

719  Acide  élaïdique 120* 

719  Acide  érucique 120* 


N. 

A-. 

4 

1,8 

—    2,4  x  10 

4 

4,68 

—  6, 16  x  10 

— 

7,3i 

—  i3,7  x  10 

4 

o,83 

—    i,9  x  10 

4 

i,3 

—    9,9  x  lo 

4 

3,3 

—    6,0  x  10 

■7 

3,i 

—    7,3xio 

8 

i,4 

—     2,3X10 

8 

10,0 

—  58, 0 

4 

',' 

—    ?. ,  2  X  1 0 

8 

i,3 

—    3,9  x  10 

9 

o,5 

—    ' ,  'J 

9 

12,7 

—  3i,3 

4 

2,3 

—    2,6x10 

10 

2,9 

-11,8 

s 

3,o 

-  i4,6 

dboroi'gh  et  Thomas,  /.  C/iem.  Soc.  Lond.,  97  )  (  suite  |. 

Pages.           Substances.  N.  k. 

719  Acide  brassidique  ... .  120'  8  3,i    —    7,4 

?-45o                                  —  —  3,o   —    6,9 

719  Acide  cinrvimique. .. .  240*  9  0,9    —    2,6x10-* 

719  Cinnamatc  de  méthyle.  i46A  8  1 ,41  —  2,35  x  io-; 

719  Cinnamate  d'éthyle  . . .  25oA  i5  i,i    —    2,6  x  10-1 
719  Acide  phônyl-P-y-cro- 

tonique \ios  8  2,6   ■      6,3 

245i  Acide    g  -phényl-A-«- 

penténoïque 190*  d'une  lenteur  exlrèiiu'. 

■>4ii  Acide  8-pnényl   A-3- 

penlénoïqtie o,5*  7  6,7.    —37      x  10  s 

243i  Acide   8-phcnyl-A-y- 

peniénoïque 6o*  8  36       — 82 

245i  Acide  sorbique 0,7*  7  1,0   —12,2x10-' 

•>-4  5 1  Acide    Ciiinamylidène- 

acétiqu' 4,5*  7  1,0   —    2,6x10-* 

2451  Acide   ollniiniiamylid- 

ène-aci  iique i,3A  8  2,6    —    3,5  x  io"! 

A  la  lumière  du  jour.  —  Valeurs  seulement  relatives. 

2i")i   Acide  ciun, unique  ... .         2*  4  4,1    —    7,2x10' 
245 1  Acide  5-|ihényl- A-s- 

penténoique ih  8  3,4    —    4,9  xro 


Réaction  de  la  phénylhydrazine  avec  la  menthonet.M.  Giussi.  Cnzz.  C/iitu.  liai.,  40,  140-UJ1. 

,  \  y  \ 

M  :  Mesure  du  pouvoir  rolaloire  A  :  iK,")/l  menthone  -*-  l*,<M  iilicn \ Ih vd r;tzi ne  J,ms  jo"»"  de  solution;     A  =  -- log  '■ ' 

1  .h  1         j     j  '  *    .  *  Aac—  A, 


Solvant. 


[il  ci]. 


A. 


ic: 


Alcool  éthylique  avee  5  p.  100 d'eau.  o,ooj  .15  0,00370 

»                      j)  20      «           »     .  o,oo5  35  o,oo3,jn 

1                    »     5     »           ».  0,001  35  0,000761 

1                    »  20     »          ».  0,001  35  0,000776 

»                    »     1      »           »  0,001  3  >  0,000781, 


Solvant. 


[iicn.     t. 


Alcool  éthylique  avec   5  p.  100  d'eau.  o,oo3  >',  0,00218 

»                    »  20     n           »     .  o,oo5  2Ï  0,0027 

Alcool  mélhyliquo    »    5     »          »     .  o,oo5  35  0,0027 

»                    »  20     »           ».  0,00  5  35  0,0(1)1 


Hydratation  des  anhydrides  d'acides 
CI  :  Rivett  et  Sidcwick,  /.  Chcm.  Soc  f.ond.,  97  :  II  :  Bokseken  et  Sciiwhi/kk,  Proc.  K.  Akad.  H'ct.  .-ji/iat.,  13). 

M  :  Mesure  de  la  conductibilité  électriiiue  ;  /       -  log  ;  /  en  secondes  pour  I  ;  /  ni  minutes  pour  II;  N*  nombre  de  séries  d'ex  ut) 

riences,  chacune  de  10-20  mesures;  transformation  environ  1  à  98  p.  100;  /,  varie  irrégulièrement;  erreur  vraisemblable  sur  /.   i,5  p.   ion 
Bibliographie.  Anhydride.  N*.  [Anhydride].  t  A"  maximum.     A  minimum.  /.  moyen. 

I     page  739      Acétique 18  o,02oi5  jusqu'à  o,34a5  25  0,001192  o,ooii.3o  0,001 156 

»                       1       11  0,4010         »        1,070")  ?5  0,001  io5  à    0,000961 

»                      «       1  o , 560  -+-  o , 828  [acide]  ?.5  0,000981  0,000956  5,000960 

I        »     1680      Succinique 11  o,on3     jusqu'à  o,3i4î  25  0,01168  0,0011.(6  /                 ., 

1  r       .  J  O.OOI  ii  > 

»  »  1  o,  i58o -t- o,38o5  [acide]  i5  0,0011 65  \ 

I        »     1680      Méthylsucciuique.. . .         9  0,0362.4  jusqu'à  0,77') 3  25  0,001666  0,001  J70  0,001609 
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libl 

ographic. 

I 

P- 

1681 

I 

» 

1681 

I 

» 

1G81 

I 

s 
» 

1684 

II 

i> 

535 

II 

1 

535 

Réactions  organiques  sans  catalyseurs  (suite). 

Hydratation  des  anhydrides  d'acides  (suite). 

Anhydride.  N*.  [Anhydride].  t.  A:  maximum,  k  minimum. 

Ilaconique io  o,oi56i         »       0,2269  25  o,ooi320  0,001264 

Maléique 8  0,000985      »      0,01961  25  0,0122  0,0106 

Citraconique 10  o,oo43o5      »      0,08287  25  0,00758  0,00777 

Phtalique 7  0,0006 >o      »      o,oo348  25  0,00470  0,00454 

»         1  o,oo382  -+-  0,002754  [acide]     25  0,00454 

Succinique 2  o,ooi5  jusqu  a  0,027  °  0,00868  0,0082 

Maléique 3  0,027  »      0,037  °  0,126  0,124 


k  moyen. 

0,001294 
0,01 i5 
0,00765 

0,00461 

o,oo844 
o,  ii5 


Enlèvement  de  HBr  dans  les  acides  bibromopropioniqu.es, 

RCH,Br.CHBrCOOK  -h  KOH  =  RCH  :  CBrCOOK  ■+■  KBr  -+-  Hs0 

(T.-C.  James,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1567). 


x 


■\  t  en  heures;  i5°C. 


M  :  Tilration  de  l'alcali  ;  k  =  — 

al  a  —  x 

1  :  Acide    a-[3-dibromopropionique,   F.  63°-64'' ;  II  :   a-[5-dibromo- 
butyrique,  F.  870  ;  III  :  oe-j3-dibromo-(3-phénylpropionique. 

Pages.     Acides.     Concent.         k.  N.       Écart  mai. 

1 34 ,4  4      3  pour  100 

i34,^  2      3         » 

3,69  6     10         » 

3,52  4     'o         » 

i,38  3(')  — 

(')  Réaction  environ  20  pour  cent  seulement.  —  Ultérieurement 
réactions  secondaires. 


1567 

I 

1 

40 

I 

\ 

i568 

II 

1 

8 

II 

1 

10 

III 

1 
18 

k  moy. 
i34,3 

3,6o 


Décomposition  de  l'hydrate  de  chloral  par  les  alcalis 

CC13CH(0H).2  -4-NaOH  =  CCI3H  +  HCOONa  -h  H, 

(I.  E.  Enklaar,  Rec.  trav.  chim.  P.  £.,  29,   176). 


M 


Pages: 

'76 
.76 

'77 
178 
,78 

•79 
180 


Arrêt  par  H  Cl  —  et  titrage  en  retour  ;  k  =  -  log 


oc 


o 
o 
o 
o 
o 

20 


10  t 

[CC13CH(0H)3]  =  0,01  ;  N=6-8. 

[KOH].     [NaOH].  A  max.  A"  min. 

0,012  —  o,oo63  0,0061 

0,014  —  0,01 36  0,01 33 

0,0 i 6  —  0,0206  0,0200 

0,010  0,0012  0,0012 

—        o,oio5  0,002$  0,0021 


a  —  x 

k.  moy. 

0,0062 
0,01 34 
0,0204 
0,0012 
o  002 1 5 


—        0,0 io5         complètement  inconstant. 


Hydrolyse  des  composés  halogènes. 
1.  Hydrolyse  par  l'eau  :  R.CH,C1  ■+-  H»0  =  RCHt(OH) 

a 


H  Cl. 


Bibliogr.  (vot'rp.  454).       Substances. 

I.  p.  5i3  CH,C1C00H 

»  »  

»  »  

»  CHsBrC00H 

»  »  

»  »  

»  CHsCICOONa 

»  »  

»  »  

»  »  

»  »  

»  »  

CH5BrCOONa 

»  »  

»  »  

»  »  

I.  p.  5i4  CH,(OH)CH(OH)CH,CI. 


M  :  Titration  de  l'acide  ;  A-  = 
Additions. 


In- 


H  CI.... 

NaCI... 

HBr... 
NaBr.   . 

NaCI.. 
NaN03 

NaBr. . 

NaNOj 


/         a  —  x 
[Substances].       [Additions]. 
i 

8 

8 
1 
8 
I 

S 
i 
i 
i 

e 

o,o5 

0,1 

0,2 

o,5 

0,1 

0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0.1 


102° 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
i) 
» 
» 


IOI 


0,00048 

0,00040 

0,00048 

0,0062 

0,0037 

o , 0060 

0,00166 

0,00170 

0,00189 

0,00240 

o,ooio3 

0,00172 

0.020 

O,023 

0,017 
0,019 
0,00010 


Ar(<-f-io°) 
2,6 


5,4 


3,2 


2,9 
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Réactions  organiques  sans  catalyseurs  (suite). 

Hydrolyse  des  composés  halogènes  (suite). 

2.    Hydrolyse   par  NaOll  :   R.CHîCI  -t-  NaOH  =  RCHjOH-t-  Na 

M  :  Tilralion  de  l'alcali;  /.  =  -  •  — — ,  [K.CIhf.l]  =  r  Na  OU  I 

at    a  —  x  '      L  J 


Cl. 


Bibliogr.  [voir 
I.  p.   5i4 


p.  !\b'i)      Substances. 


Ai'dilions. 


[Substances].       [Additions].         t. 


CH,ClCOONa. 


NaCl 

NaNO,  .... 
NaCICv... 

(Na2S04)i- 
CHjCOON'a 
IICOONa  .. 


CH'BrCOONa 


NaNO,... 
NaBr.  ... 
NaC103  .. 
IICOONa. 


»i5 


(;iI2(OIl)CH(OH;CH.,(;i. 
» 


NaNO, . . . . 
(Na,SO»)f 


0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
O,  I 
0,1 
0,1 

<>,' 
0,1 
0,1 

O.  I 

1 

lu 


/.  (t  -  m") 
! ,  i 


» 
o 


3.  Hydrolyse  par  les  sels  d'argent  :  RCHjCl  -t-  AgN03 
M  :  Titration  de  l'argent  au  sujfocyanure;  k  = 


H,0  =  HCH2OH-+ 
b.la 


Ut 


log 


lodure  d'éthyle  avec  lactate  d'argent  et  nitrate  d'argent,  dans  6op.  ioo  alcool 


Bibliographie. 

III  1885 
1886 
1886 
1887 
1890 
1891 
1891 

III  1891 


Bibliographie. 

III  1892 

»     

»     

1894  . . . . 
»     


Solution. 
Lactate  dans  i . 


Nitrate  dans  i . 

Nitrate  dans  i. 

»        


[Seld'Ag]. 

0,0l42'J 

0,0-288 
0,0144 
o,o3oo 

0,IO 

o,o5 
o,o5 

0,023 


[C,HSI]. 

o,oi5 

o,o3o 

o,oi5 

o,o3o 

o,  10 

o,o5 

o,o5 

O,02J 


-ù)t        &  a.{b  - 
4o  p.  ioo  eau  (\), 

<ot>(a  —  x). 
i  ,a8J  —  o,6i5 
1,76  —0,88 
1,118  —  0,39 
2,48  -0,41 
7,94  -3,88 
i  ,68  —  2 ,20 
3,33  — 2,73 
2,11    —1,47 


h. 

0,000089 

0,0001  i* 
0.0001  18 

0,0001  ;x 
0,0001  18 
0,0001 4 1 
0,000294 

o,oo3i4 
0,00480 

0,00 jKo 

0,O0480 

0,00879 

0,Oo')  2 

»       0,00'')  2 

»     o,oo54 
■AgCl-+-HN03. 

-*) 
—  x)' 

acétonitrile(2);  1  =  2VC. 

À'  x  101 

À'  x  io\  moyenne. 

1610  —  1260 
3o2o  —  1210  v*  ) 
2o5o  —    980  (*) 
1 170  —  i3'|0 
173    —    137  i55 

90     —    io5  io5 

102    —    100  104 

81    —      81  8j 


Iodofonne  dans  l'alcool  pur  avec  nitrate  d'argent  ;        /  =  25°C. 

100  (a  —  x). 
3,255  —  1,74 
2,595—  1,961 
2,265  —  1 ,87 
3,  i85  —  2,oi5 
1,835  —  i,345 


AgNO,l. 

[(CHI,)}] 

0,04 

0,04 

o,o33 

o,o33 

0,025 

0,025 

o,o33 

0,025 

0,0193 

0,020 

Ax 
i36  — 
1 36  — 
66  — 
90  - 
62  — 


Acide  bromacétique  et  homologues  dans  l'eau  avec  nitrate  d'argent  (Nil)  et  acétate  (Ac)  ; 


Sel  d'Ag. 

Nil. 


Bibliogr. 

III  348 
35o 
35i 
35i 
35i 
35 1 
352 
352 


(*)  Calculé  de  point  en  point. 


Combinaison  bromée. 
CH3CHBrCOOH 


[Ag]- 


[Comb.  br]. 


lu 

I 

20 

_L 

20 
_!_ 
20 
_L 
20 
1 

T± 

20 


.0 


I 
T5 


1 
IfÔ 

J_ 

2» 
■  I 
-u 
_J_ 

21) 

JÔ 

I 
ÏÔ 

I 

30 


I 

40 


Addition. 

[KBr]  ';= 
[HNO,]  = 
[HN03]  = 
t".(1).]  = 
|L(»J]  = 
[NaNO,J  = 
[NaN08J  = 


1 

I  50 
I 
3  0 
_j_ 
15 

n> 

1 

1  s 
~\ 


io\ 

•47 
u3 

76 

97 
63 

/  =  25°C. 

1  o5  k 

600 

41- 

l37-l 

12  — 

6  — 

53 

36- 

45 

35- 


moyenne. 

l4o 

Il3 

70 

104 
65 


68 

25 

ii,i 

6,2 

40 
39 


N('). 

12 
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Réactions  organiques  sans  catalyseurs  (suite). 
Hydrolyse  des  composés  halogènes  (suite). 


353 
354 
334 
35  3 
356 
356 
356 
356 
356 
35; 
357 
357 


III  352 

352 
357 


Ac. 

» 
Nit. 

» 

» 

» 

» 

» 


CH3CHBrCOONa. 
CH3CHBrCOOH.. 

» 
C,H5CHBrCOOH. 


4 

60 


C,H5CHBrCOONa. 
CHjBrCOOH 


CH2BrCOONa. 

CH3l 

»      


1 

30 

_|_         _4_ 

1  00  30 

4 

30 

4  J_ 

G~ô~         10 

J_ 

20 

_4_ 

20 

4 

30 

JL 

30 

4 

30 
4 
3  0 

I 
48 

4 

T5 


i 

30 

4 
1  00 


I 

60 

4 

30 


Dans  d'autres  solvants 


4 

40 

_i_   j_ 

60    10 

4 
40 
_4_ 
40 

I 

Tô 

( 

30 
_4_ 
30 
JL 
30 

4 
4» 

4 

Tî 
f  =  26°  C. 


[KBr]  =  *U 

|HN03]=    tV 
[HNO,]  =  7-H 


[KBr]    =  rolï 


[Kl 


4 

MO 


Nit. 


CH,CHBrCOOH 

» 
CH3I 


357  » 

357. 

Acides 

Sels  de  Na. 


4 
20 

1 
To" 

4 

T8 
4 
48 


4 

Tô 
4 
20 

4 
4Ï 

4 
48 


d'alcool  5o  p.  100 

d*  acétone  5o  p.  100 

dans  l'alcool 


20  —   3o 

100  —  220 

520  —  420 

600  —  1 3o 

48-    29 

20  —    la 

600 

0,48—0,89 

2,9    —2,2 

1,6    —3,i 

42-37 
8o  —  65 


71  —  73 

73  —  67 

a3o  —  10^ 

'■  fin 


ds  alcool  av.  [  K I  ]  =  2T0  ,'162—119 

Valeurs  relatives  dans  des  conditions  comparables  ;        t  =  26°C. 
CH,BrCOOH.  CH3CHBrCOOH. 


o,55 
1,6 


55 

2.5o 


CH3CH,CHBrCOOH. 

25o 

600 


En  solution  alcoolique  avec  nitrate  d'argent. 
k  x  104. 


IV 


1   Bromacétate  d'éthyle o ,  208 

J  a-bromopropionate  d'éthyle o,o85 

a-bromcisobutyrate  d'éthyle 0,062 

a-bromobutyrate  d'éthyle o,o38 


a-bromoisovalérate  d'éthyle 

P-bromopropionate  de  méthyle.. 

|3-bromopropionate  d'éthyle 

P-bromopropionate  de  propyle  n. 


k  x  io'. 
0,022 
0,077 
o,o85 

0,087 


Bibliographie.  —  I.  G.  Senïer,  Z.  physik.  Chem.,  70.  —  II,  Donnan  et  Potts,  /.  Chem.   Soc.  Lond., 91.  —  III.  G.  Senter 
/.  Chem.  Soc.  Lond.,  97.  —  IV.  G.  Senter,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond.,  26,  344. 

(')  N'ombre  de  séries  (chacune  de  2-4  mesures).  —  (')  Acide  benzène  sulfonique.  —  (')  Acide  lactique. 


Réactions  organiques  avec  catalyseurs. 


Décomposition  des  aoJdas  camphocarboniques  en  camphre 
et  aeide  carbonique  (K.  FxiXNS,  Z.  physik.   Chem.,  73,  25). 

M  :  Pesée  de  l'acide  carbonique  dégagé  dans  la  chaux  sodée; 

.        »    ,        a 

t       a  —  x 

t>'d—  *  poue  l'ac.  camphorique  droit; 
/•,  =  k  pour  ''ac.  camphorique  gauche. 

F^:  erreur  feeyen  ne  de  £rf:  F,:  erreur  moyenne  de  k,. 

>■ 
Pages.  1*  d'acide  dans  t.  Jt,.  k,.  -±. 


oC 


35     iocm' aniline 80    0,00676    o,oo663 

»      iocmI  acétophénone 80    0,00114    0,0011 5 

»  80    0,00114     o,ooii4(') 


36 


52 

» 
54 


iocm'  acétophénone 


36 
»    10' 


3cm"  /-nicotine 
5cm*        » 


cm" 


90  0,00357     o,oo355  (')(*) 
90  o, oo344  (') 

70  0,000342  (*) 

75  0,000629  (*) 

85  o,oo2o3    (w) 

70  0,00493    o, oo436 

70  0,00493    o,oo444 

70  0,00479    0,00421 


3g    2oem'  nitrobenzène 

<-(<+io»)  _  ,  dlnk 


O,O0488      0,00434  (5)     1,12 

70    o,oo333 

14590 


O  Fd  =  °»9    Pour   ,0°. 


kt        --'-->      dT 
F,  =:  0,9  p.  100.  —  (3)  Acide  inactif  obtenu  par  le  mélange  de  d  et  /. 
—  (4)Calculé  de  (5).  —  (s)  Valeur  moyenne,  Vd  =  1  p.  100,  F,=  2  p.  100. 
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Réactions  organiques  avec  catalyseurs  (suite). 


Décomposition  des  acides~camphocarboniques  en  camphre 
et  acide  carbonique  (suite). 


3g    Le  même 

-+-  icm\u2  /-nicotine 
40    iocm'  acétophénone 

-h  icm*  /-nicotine 
40     iocm'   acétophénone 
H-  i«,65  quinine .... 


70  o,oo3o2  0,00279    1 ,08 


75 


i,'9 

0,68: 


44 


iocm'  acétophénone 
-h  ib,65  quinidine.. 


70    0,00277    o,oo233 
0,00491     0,007090) 
o, 00524     0,007660 
/  0,00646    0,00442      J 
75  Jo, 006^7    0,00442      }',46 
> 0,00659    0,00423      1 
(')  kt  et  k{  croissent  un  peu  avec   la   dilution,  écart   maxima  de 
la  moyenne  pour  kd  :  3  pour  ioo,  pour  kt:  4  pour  100. 

Décomposition  de  l'éther  diazoacé tique  (D) 
(Hilary   Lachs,   Z.  plyrs'.   C/iem.,    73,    291). 

Les  réactions 

(I)  CHNsCOOR-+-H,0  =  CHsOHCOOR-f-N2 
et 

(II)  CrUNjCOOR  -+-  H  Cl  =  CH,C1C00R  +  N,, 

(ou  HN03)        (NO,) 
s'effectuent  simultanément  suivant  les  équations  de  vitesse 

dx 


I:§=MD].[H-] 


H:^  =  MD].[H-].[a'}«. 

Méthode  :  La  mesure  de  l'azote  donne  I  -+-  II,  la  mesure  de  la 
conductibilité  électrique  donne  l'amen  qui  disparaît,  II. 

Mesures  dans  l'alcool  à  5o  pour  ioo  (en  poids)  ;  t  =  i5"  C. 

[D]  =  0,16  —  o,3i . 

1  avecNHO,;  [HN03]  =  (  1  —  3)  x  o,oi37  ; 
fKNO,]  =  (o-  I8)xo,oi37. 

a  avec  HC1;  [HCIJ  =  (i  -  3)xo,oi3i  ; 
[KC1]  =(0—  3)xo,oi3i. 


N  ponr  trouver n.       n. 
1.     9  couples    0,63-0,79 


N  pour  trouver 


37  2,34-2,91     0,299-0,364 


(p.  307)       M:  0,68     (p. 325)     M  :2,5g  M:0,333 


2.     9  couples    0,69-0,90 
(p.  3o9) 


12       0,191-0,209    4,09-4,47 


M:  0,80     (p.  325)     M  .  0,200  M:  4.27 

k\  =  o,854  (anciennes  mesures,  page  324). 


Formation  et  décomposition  de  l'aciae  éthylsulfurique 
(R.  Kremann.  Monatsh.,  Wien,  81,  2b3  et  271). 

M  :  Titralion;  solution  aqueuse. 
Formation. 
^±  =  kf.  [C2H5OH].[H2SO,l  -  ^[CjHsSO^Hp. 
t.  {H3SOJ.  kr  kd. 

oC 

4o 0,46  0,02200  o,oi3oo 

» o,32  o,oo34o  0,00200 

» 0,24  0,00139  0,00081 

» o,i3  0,00095  o,ooo56 

» 0,084  0,00090  o,ooo53 

» 0,046  0,00112  0,00066 

5i 0,46  0,0700  o,o4io 

» o,23  o,oo53  o,oo3i 

» o,i3  o,oo36  0,0021 

» 0,046  o,oo4o  0,0026 

Décomposition. 

d  r 

—  =(A-1-h/-2[H-]).[C2H5SO,H]. 

t.  [C,HsSO,H].    [HC1].   A,-+-Â2[H-].  k,. 

oC 

66-....  0,176     .  0,000048  0,00027 

» o,35      .  o, oooo85  0,00024 

» 0,7°      •  0,000168  0,00024 

» o,35  o.5  0,000211  0,00025 

» o,35  1,0  o,ooo368  0,00027 

55 o,35  .  0,0000177  o,oooo5o 

» 0,70  .  o,oooo34i  0,0000 (9 

» o,35  1,0  o,  000069  o ,  0000  "1 1 


Inversion  de  la  menthone  par  les  catalyseurs  (C.  Tibandt,  Lieb.  Ami.,  377,  3u). 

M  :  Polarisation.  —  La  réaction  est  réversible.  —  â-  =  kx  -4-  kj  =  -  -  .  log  z —  £  =  valeur  finale  de  x. 

Sauf  indication  contraire  menthone  —  8fi  dans  toocm'  et  /  =  20"±o,o5. 


Solvant.  Catalyseur.  Âxio'. 

Alcool  anhydre.. .  [NaOC2H3]    =0,02  80 

»           ...  [KOCsHgJ     =0,02  76 

»           ...  [Ca(OC2H5)2]  =  o,oi  63 


1.  Catalyseur  :  Bases  (p.  287). 

Solvant. 
Alcool  à  70  p.  100  (vol. 


Catalyseur.  k  x  10'. 

[NaOCïHs]    =o,o->.        36 
[(CH3ANOH]  =0,02         38 
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Réactions  organiques  avec  catalyseurs  (suite). 
Inversion  de  la  menthone  par  les  catalyseurs  (suite). 

2.  Catalyseur  :  Acide  sulfosalicylique  sans  eau  (p.  288-290)  et  avec  eau  (p.  29.*). 


Sol.ant.  [Catalyseur] 

Alcool  étliyliqne 0,1 

»  o,o5 

>>  0,025 

»  o ,  o  1 

»  o,o5 


Alcool   isobutylique o,o5 

»  0,0^ 

»  0,0,125 

Benzène  -+- 10  p.  100  alcool  étliyliqne 0,02*5 


V. 

k-X  I0< 

7 

292 

2 

126 

7 

53,8 

7 

•9 

6 

7,8 

J 

139 

6o,5 

1 
/ 

26 

1 

/ 

29,5 

talyseur] 

[H20]. 

k  x  10 

°,> 

0,01 

17G 

o,o5 

0,01 

70 

o,o5 

o,o5 

32 

o,o5 

0,2 

1  ! 

0,023 

0,01 

32 

0,025 

o,o5 

11 

0,01 

0,01 

82 

o,o5 

o,o5 

32 

0,02) 


O.OI 


1- 


3.  Catalyseur  H  Cl  (p.  ->g3). 
Solvant.                          [Catalyseur].     [II. O].         *xio 
Alcool  élhylique 0,01  .  147 

»  O.ol  11.111  100 

Alcool  isobutylique o,oo5  .  116 

»                o,oo5  0,01  74 

»                 o,ooï  o,o5  33 

Ben.zène  -h  10  pour  100  \  o,oo5  .  tgt 

alcool  éthylique j  o,oo5  o,ot  122 

4.  Influence  des  alcools  dans  le  benzène. 

'Catalyseur  [HC1]  =  o,oo5  (p.  297). 

k  x  10'  k  x  I0< 

Alcool.  pour[Alc.]  =  o,i 

-         9,3 

Méthylique 93 

Étbylique 96 

Propylique 94 

Isobutylique 92 

Isoamylique 96 

«-oelylique 


pour  1  p.  100  Air. 

10 

232 

186 

142 

92 
83 

52 


!.. 

M. 
III. 
IV. 

V. 
VI. 


Solvant. 


5.  Coefficient  de  température  (p.  3ô5). 
.     Alcool  éthyl: 


Alcool  isobutylique. 


I0RA1 


Catalyseurs. 


-A. 


[NaOC,H5 


I (WaUC,H5J  =  0,01 

I [NaOC,H»]  =  o,o2 

I [NaOC,H5]  =  0,04 

II [NaOC,Hs]  =  o,«2 


40  p.  100  (vol.)  eau. 
■  60  p.  100 
-  90  p.  100 

80  p.  100 

Ti-Tt 

2,38 
2,37 

2,3l 


Benzène. 
Benzène. 
Élher. 


2,48 


2,57 
2,5-7 
2,48 


A. 

34oo 

» 

» 
325o 


S.  Coefficient  de  température  (  p.  3o5)  (suite  ). 


Solvant. 


Catalyseurs. 


III [NaOC,H5]  =  o,o2 

IV [NaOC,H5; |  =  o,oi 

V [NaOCjHs]  =  0,01 

VI [NaOC4.Hi,J  =  o,oi 

I [HCll  =  o,oi 

IV [IICl]  =  o,oo5 

I.....  f  Ac.  sulfosal.]  =  o,o5 


*  10 
k„  ' 

2 ,  67 
2,'. 19 
> ,  <>9 
•>. ,  5  3 
2,87 


"10 
2 .  96 
3,29 
2,98 

3, 10 
3,"9 

3,09 


A. 

384<> 
4<')0 
J85o 

4070 


G.  Influence  des  sels  (p.  299-302) 
dans  l'alcool  éthylique  avec  [HCI]  =  0,01 , 

Sel.  [Sel].  [H,0].       * 


LiCl 0,002 

»    0,01 

»    0,0» 

CsHsNlM'.l o.oi 

»  o,o5 


CaCU 


LiCl. 


0,00  5 

0,025 

0,002 
0,01 
o,o5 
0,1 

0,25 


0,073 


Li  Cl s o ,  002 

»    . . ; o,oi 

»    o,o5 

C,H,NH,ni o,o5 

CaCl, o,oo5 

»       O,025 


» 
» 

o,  i5 


x  10* 

•47 
157 
18G 

2)3 

168 

188 

i5o 
161 

73 

81 
100 
127 
145 
166 

40 

44 
57 
76 
6G 

42 

49 
21 
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Réactions  organiques  avec  catalyseurs  (suite). 

Inversion  de  la  menthone  par  les  catalyseurs  (suite). 
6.  InOuence  des  sels  (p.  299-302)  dans  l'alcool  éthylique  avec  [HC1]  =0,01. 


Sel. 

LiCI 0,01 

»    o,o5 

HgCl, 0,001 

o,oo5 

o,025 

• 0,1 

G, OOI 

o,oo5 

0,025 

0,1 

O,O0l 

o,oo5 

o,oî5 


TSel].  [H,0]. 


0,025 


0,075 


k  x  m>*. 

32 

43 
i37 
1  h 

56 

23 

70 

57 
27 
12 
3" 
*9 
«4 


Dans  l'alcool  éthylique  avec  acide  sulfosalicylique. 


[Acide]. 


Sulfosalicylatel 


d'aniline 

o,o5 

o,o5 o,o5 

o,o5 0,1 

0,025 

o,025 0,1 


' 


*xio4. 

125 

100 

101 

53 

37 


7.  Influence  de  [Menthone]  (p.  3og.) 
dans  l'alcool  éthylique  avec  [HC1]  =  0,01 . 

k  x  104. 


Menthone  dans  iooc»'. 
t 

4 

8 

16 


i5o 
147 
141 


Ralentissement  de  l'éthérifleation  par  la  menthone  (C.  Tubandt,  Lieb.  Ann.,  377,  3u-3i2). 

M  :  ordinaire  ;  acide  :  «-phénylacétique  [    ]  =  o,  1  ;  25°C  ;  kc  =  (tu-  r  -+-  a)  In —  x. 

(d'après  H.  Goldschmidt,  n  =  [H,0],  r  =  o,  i5  pour  l'alcool  éthylique,  0,21  pour  l'alcool  méthylique, 
0,088  pour  l'alcool  isobulylique,  t  en  heures,  N  =  toujours  4)- 

Solvant.                                                                       Catalyseur.         [Catalyseur].         [H,0].       [Menthone].  kc. 

Alcool  éthylique II Cl                 0,1                     o                   o  o,3i4 

»               »                      0,1                       o                    o,5  0,287 

»              »                     o,o5                   o                    o  0,168 

»              »                     o,o5                    o                   0,1  o,t58 

»              »                     o,o5                   o                   o,5  O,i5o 

»              »                     0,0202                o                   o  0,0725-0,0659 

»              »                     0,0202                o                   0,1  o ,  o63  5-o ,  0660 

»              »                     0,0202                o                   o,5  o,o6i5-o,o594 

»              »                     0,0995                0,2                o  0,337 

»              »                     0,0995                0,2                o,5  o,3o5 

Alcool  méthylique »                    o,o5                   o                   o  °),07 

>                 »                    o,o5                   o                   o,5  0,098 

Alcool  isobulylique »                    0,01                   o                   o  0,0990 

» »                     0,01                   o                   o,5  o,o836 

Alcool  éthylique Ac.  sulfosalicylique    o,o5                   o                   o  0,146 

»             »                    o ,  o5                ►  o                   o,5  0,122 


Variation  de  l'hydrolyse  du  gloeose  et  de  l'aeétate  d'éthyle. 

(Meldhim  et  TuRNEa,  /.  Cltem.  Soc.  Lond.,  97,  181 1);  M  :  usuelle;  k  =  -•  loff 

ta  — x 


Glucose  10 p.  100,  avec  [HC1]  ^o,i25;  4o°C. 

Addition.  N.  Jtxio'. 

7  7,42 
5  8,65 

8  8,65 


[NaCl]  =  o,o85 
[Méthylacélanilide]  =  o,o33 


Acétate  d'éthyle  2  p.  100,  avec. [HCI   =o,5;      25°C. 

Addition.  N.  *xio3. 

5  2,63 

lNaCI]  =  o,o68  6  3,24 

[Méthylacélanilide]  =  0,026  6  3,o5 


Tables  internationales. 
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458     Reaktionsgeschwindigkeit.  —  Velocity  of  reaction.  —  Vitesse  de  réaction.  —  Velocità  di  reazione. 


Réactions  organiques  avec  catalyseurs  (suite). 
Hydrolyse  d'éthers  homologues  (Dt  nshei.  et  Nn.i.,  Am.  J.  Se,  (4;,  30,  72). 

Catalyseur  [HCI]  =  o,o5. 


M  :  usuelle,  k  =  -  •  In 

t       a  —  x 


k  x  ios. 


Melhyl. 

Acétate 33 ,0 

»       33,3  (>) 

Monochloracétate 20 , 1 

»  21,8  (2) 

Monobromacétate 2  5,6 

(')  Calculé  d'après  de  Hemptinne;  (-)  Calculé  d'après  Lôweoherz. 


Elhyl. 

l'ropyl. 

3o,3 

3i,0 

33,7  (') 

33,4  n 

2i,3 

20,7 

«9,9  (s) 

24,6 

23,7 

Iso- 

A(l-hio') 

butyl. 

kl 

3-2,8 

2>u-3o° 

21,4 

■2,0 

3o°-4o" 

24,7 

|         3,o 

Réactions  de  fermentation. 


Fermentation  alcoolique. 

Quantité  de  sucre  fermenté  par  cellule  de  levure 

(Slator    et   Sand,   J.    Chem.   Soc.  Lond.,   97,  925). 

M  =  Mesure  de  C02,  numération  des  cellules  à  l'Hémacytomètre, 

5S  de  dextrose  dans  ioocm3,  i*  de  levure  dans  ioocm3,  3o°C. 


Nombre  Grammes 

de  cellules  de  dextrose 

dans  60cm"  par  seconde. 

6,2  X  10-5 

6,2 

5,0 
6,0 

D'après  H.  Brown,  Proc    Chem.  Soc,  Lond,  26,  85 
pour  17-20'C.         0,92x10-'*. 


2,10  x  109 

',9' 
',79 
2,07 


Grammes 

de  dextrose 

par  cellule  et  seconde. 

3,o  x  10-1* 

3,2 
2,8 

3,0 


Coefficient  de  température. 

Van  Amstel  et  Van  Itersen 
(Proc.  A".  Akad.  Wet. 
Antst.,   13,  233). 

M  :  Mesure  de  C02. 


Vilesse  :  3c- 20 
3  5-2  5 
4o-3o 


45-35 


2,3 

2,0 

1,8 
i,5 


Inversion   du  sucre   de  canne 
par  l'invertase  de  la  levure. 

(Mêmes  auleurs,  p.  237). 

Coefficient  de  température. 

M  :  Colorimetrie,  d'après 
Kjeldahl. 

o        0 

Vitesse  :  30-20  1 ,75 

35-25  1 ,63 

40-00  i,5o 

j5-35  1 ,46 


Influence  de  la  température  sur  la  croissance  des  plantes. 

A.-A.-L.  Rutgers,  Proc.  A.  Akad.  IV et.  Amst.,  13,  476. 
La  Geotropie  du  Coleopliles  de  Yavena  sativa  se  manifeste  après  un  temps  0  après  chauffage  préalable  aux  températures  t. 

Si  on  pose  g  =  k,  on  obtient  les  coefficients  de  température  suivants  : 

"  M"  "50  "l(i°  "lSfl  "300  "2i>°  "3  0° 

"  100  ""150  "2«°  "2btt  "  J0°  ^3  5°  ""**•• 


6,8 


2.6 


2,5 


2,6 


o,93 


0,0064 


Vitesse   de  réaction  photochimique. 


Oxydation  de  l'iodoforme  en  solution  par  l'oxygène 
(J.  Pi.otmkow,  Z.  phrsik.  Chem.,  75,  33-   et  385). 
M  :  éclairementdela  solution  d'iodoforme,  agitée  énergiquemenl 
avec  l'oxygène,  et  titraliun    de   l'iode  libéré.   Lampe  Uviol  ; 
rayons  au-dessous  de  436  \i.y.  absorbés  par  le  sulfate  de  qui- 
nine dans  la  plupart  des  expériences;  les  plus  grandes  Ion- 
Intensité  lumineuse       I 
temps  t' 


gueurs  d'onde  sont  sans  action.  /,  = 


k  est  corrigé  de  la  réaction  simultanée  dans  l'obscurité. 
1.  Solvant  :  Benzène. 


Hages. 
348 


I. 


Ht. 


[CHIJ. 

k  x  10 

0,10 

9', 5 

0,08 

85,6 

0,06 

73,3 

Pages 


[CHI,]. 

0,04 
0,02 


k  x  1  o5 . 

58,i 

38,6 


J3I 


II.... 


354 

3  54 


m. 

IV. 


» . . . 

5i,3. 

40,6. 
:>  1 ,0. 
21 ,0. 
1 1 ,0. 
6,0. 
22 . . . 
22 . . . 


0,01 

25, 3 

o,oo5 

i5,5 

0,02 

123,0 

» 

92,2 

» 

63,8 

» 

38,8 

» 

28,2 

» 

24,1 

0,02 

3o,9 

0,02 

40,1 

Bodenstein. 
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V69 


|O0 


Solvant. 
V 

±  Soh 
/. 

22 .  .  .  . 

Mil. 

Alcool. 

.     <>,o8 

0  rof> 

"   .  .  .  . 

0 ,  «4 
0,02 

„ 

»      ,    ,    .    . 

0,01 

0 ,  <  10  5 

VI 

{0,0 

'O,   >  . 

0 , 0  i 
o,o4 

VII  . 

",»4 

VIII.... 

<> .  0 1 

Vitesse  de  réaction  photochimique. 

Réduction  du  chlorure  ferrique  par  les  oxyacides 
(A.  Bhnratii,  Z.  pliysik.  C/icm.,  74.    io5). 

M  :   Éclairemcnt    des    solutions    aqueuses   de   |  FeCl:,]  = 


{, 

',i, 

i 

2.» 

/ 
4 

00 

1 

•> 

IV 

1 

75 

0 

Si 

16 

« 

1 1 

8 

■> 

,_ 

/ 

1 

9 

•> 

400 


401 
4oi 

I,  III,  V,  VII,  filtre  au  sulfate  de  quinine. 

II,  IV,  VI,  VIII,  sans  filtre. 

3.  Autres  solvants 
[CHI3]  =  0,02;  avec  filtre  à  sulfate  de  quinine. 


0.1. 


[oxyacides]  =  1,  avec  lampe  Uviol ;—=/>;  pour  une  intensité 
lumineuse  conslante. 

Valeurs  seulement  relatives  : 

Acide   malique /.  =  1 

»      citrique 

»      lactique 

»       tarlrique 

»       phénylglycolique 


1,68 

1,81 


Solvant. 


kx 


387. 


«C. 


388. 


Acétate  d'étliyle 20 

Sulfure  de  carbone 18 

Tétrachlorure  de  charbon 20 

fctlier 

Benzène 20 

Alcool  élhyliqtie  g;),/  pour  100 22 

Acétone 18 

Alcool  inélliylique 20 

389.     gi  pour  100  alcool  ■+-  5  pour  100  eau.  22 

85,5  p.  100  alcool  -1-  i.i,5  p.  100 eau.  22 

80  pour  100 alcool  -h  20  pour  100 eau.  22 

$90.     Benzène  avec    5  pour  100  alcool  ('  ).     22 

»  10  » 

»  20  «  ... 

»  3o  »  ... 

Benzène  avec  4.5  p.  100 alcool  —  o,.5 

p.  100  eau 

(')  Les  valeurs  de  A  ne  sont  pas  constantes. 

Coefficient  de  température  dans  le  benzène  1,42  (nia\.  1 ,04. 
min.  1,3-2),  p.  35 1  ;  dans  l'alcool  1 ,4<>  et  i,43,  p.  400. 


22 
22 
22 


y,"t 
22,3 

4. ,8 
inconstant . 
',o,t 

2,32 
O,  (').") 
3,2 

1 ,38 

o,65 

",47 
18,1       56, 1 
12,1  —  38,9 
11,1  —  20 , 6 
9,81  —  1 .') ,  .5 


22  IC),4—  /t3,4 


Action  du  brome  sur  l'acide  tartrique 
(Même  auteur,  p.   i23j  :  Même  méthode. 

Dans  lOf)™'  :  15k  ac.  tartrique,  1*  Brome  -+- 
7)s"H~Br\~"       Klilllir.         2*,6HBr. 
3,6  o ,  66  0,67 


Coefficient  de  température  de  la  réaction  aSO^-t-  04=  2SO:, 
iCokiin  et  Bicckkh,  Z.physih.  C/icm.,  70,  un. 

M  :  Lampe  à  mercure  en  quartz,  5o"-i6o". 

kl  t  -+-  io)u 


A-i  t) 


—  1,2 


Coefficient  de  température  du  blanchissement  de  colorants 
(B   Schwkzow,  /•  IViss.  l>h"to«r.,  9,  65;  J.  ±oc.  Pliys.  Chim. 

St-l'ét.,  42,  2^7). 

M  :  Mesure  au  spectrophotomèlre;  1(1,6  —  91",  ».;  ^  =  »  — 'J- 


Colorant. 


Longueur 
d'onde. 


C.vaninc , 


Pinachrome. 


Pinaverdol. 
Pinacvanol 


600 
5fio 
5So 
600 
570 
610 


u.u. 


k(l  ■+- 10") 
1  ,o3G 

1,067 
1  ,069 
1  .0  >8 


L'Influence  de  la  température  est  mesurée  dans  les  réactions  suivantes  : 


Pages 

des  Tables 

annuelles. 


Réactions. 

S  liquide  -+-  (),=  S02 

PbCOs-H  K2CrOi=  PbCr()v-+-  K.CO,, 

Ti  •■  -+-H-  =  Ti--t-H 

Hg  -t-  1-2  dissous  =  Hgl« 

Glace  III  et  glace  II  ->  glace  I 

Transposition  des  acides  oxytriazolcarboniques 448 

Multirolalion  de  lVfructose 449 

Décomposition  de  sels  d'ammonium  quaternaires <i49 

Réaction  de  la  phénylhydrazine  sur  la  menthone 45 1 

Hydratation  des  anhydrides  d'acides 45 1 


4'i  •> 
447 
448 


Pa^rs 
des  Tables 
Réactions.  annuelles. 

Réaction  de  l'acétaldéhydc  et  du  chlore (•>' 

Hydrolyse  des  combinaisons  halogénées  RCHiCl,  etc.      4 >? 

Décomposition  des  acides  camphocarlmniqucs 4r'4 

Formation  et  décomposition  de  l'ac.  élhylsulfurique.       <5.î 

Inversion  de  la  menlhono 4 J,)_ 

Hydrolyse  des  éthers  d'acides  gras 4f>7-  i5 

Fermentation  alcoolique *J° 

Inversion  du  saccharose  par  l'invertasc 1  ,N 

Croissance  des  plantes 4     _ 

Réactions  photochimiques <58-45g 
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Elektrolytisches  Leitwermôgen.  —  Conductivity  of  Electrolytes. 


CONDUCTIBILITÉ  ÉLECTRIQUE  DES  ELECTROLYTES 

La  conductibilité  électrique  spécifique  x  est  exprimée  en  ohms-1  cm-1.  (Quelques  auteurs  utilisent  cependant  encore  les  unités 
Siemens,  ce  qui  est  indiqué  dans  les  Tableaux  par  la  lettre  S). 

La  conductibilité  moléculaire  ou  équivalente  d'un  électrolyte  en  solution,  A,  est  définie  par 

A  =  x  :  7)         ou         A=x.^.ios. 

t)  est  le  nombre  de  molécules-grammes  ou  d'équivalents  contenus  dans  un  centimètre  cube  de  solution. 

v  est  le  nombre  de  litres  de  solution  contenant  une  molécule-gramme  de  l'électrolyte. 

Dans  les  Tableaux  suivants,  la  concentration  moléculaire  t\  est  toujours  calculée  en  utilisant  le  poids  moléculaire  correspondant  à 
la  formule  chimique  de  l'électrolyte  telle  qu'elle  est  indiquée  en  regard. 

Exemple  :  la  formule  -  H2S04  indique  qu'il  s'agit  de  concentrations  équivalentes  d'acide  sulfurique,  tandis  que  la  formule  H2SO4 

indique  qu'il  s'agit  de  concentrations  moléculaires. 

La  température,  en  degrés  centigrades,  est  représentée  par  la  lettre  *,  ou  est  indiquée  en  indice.  Exemple  :  A23',  •ris°,  etc., 
signifient  conductibilité  moléculaire  à  25";  conductibilité  spécifique  à  18",  etc. 
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Conductibilités  spécifiques. 

Conductibilités  spécifiques  des  solutions  aqueuses  de  quelques  acides. 

MCide  sulfurique,  18" 

1\.  I03. 

X.  IO3. 

T).I03.                             X.IO3. 

1\.  IO3.                          X.IO3. 

t\.  IO3. 

X.IO3. 

(Gibson). 

0,0930              c 

,4986 

0,0l657                    0,2682 

0,09208                  0,9686 

o,o393o 

4 ,098 

0,0804             < 

,4628 

o,oi38i            o,2435 

0,06911           0,8366 

o,o33g4 

3,687 

P  '■') . 

X.  10*. 

0,05873            c 

,4o33 

0,009603          0,2007 

o,o5i86           0,7208 

0,02949 

3,33o 

60,78 

3662,4 

O,0402O                f 

,3372 

0,006697          0,1 6 56 

0,03925           0,6207 

6, 0221 3 

2,695 

58,45 

4o56,6" 

0,02686           r 

,2749 

0,004676         o,i364 

0,02963           o,5338 

0,01664 

2,186 

54,45 

4735,7 

0,01791            c 

,1146 

0,003267         0, 1 120 

0,02259           0,4587 

0,01250 

1,7*4 

5o,86 

5329,0 

0,01194            c 

»,i83o 

0,002281          0,0918 

0,01720           0,3934 

0,009386 

1 ,  366 

46,43 

6022 , 1 

0,00799           < 

,'494 

0,01294           0,3375 

0,007055 

1,075 

37,86 

7o5'7 , 4 

o,oo483           c 

>,  n  45 

0,009726         0,2883 

0, oo5334 

o,83g6 
o,652i 

33, 5o 

7355,6 

Acide  méthylsuccinique 

0,007326         0,2462 

0, 004021 

3o,9i 

74. 8, -4 

Acide  suceinique,  25" 

25°  (Rivett). 

o,oo55i5         0,2099 

o,oo3o42 

o,5o32 

26,44 

7300, 1 

(Rivett) 

T,.|03.                           X.IO3. 

0,0041 36         0,1785 

o,oo23o4 

o,3865 

(')    P  =  gr. 

de   H2SO\ 

0,001728 

0,2954 

contenus  dans 

100s  de  solu- 

r\.  103. 

*. IO3. 

0,4309                      1,540 

0,001296 

0,2252 

o,3233              i,352 

Acide  citraconique,  25" 

tion . 

0,9813                1 

,955 

0,2.427             1,182 

(Rivett). 

0,8172                1 

,820 

0,1821              1,029 
0,1367             0,8935 

Acide  phtalique. 

Acide  acétique,  25 

0,6806               1 

,687 

Ï).I03.                              X.IO3. 

(Rivett). 

(  LÎIVETT  ). 

0,5676                1 

,558 

0,1026             o,7745 

0,10268           4,476 

0,473o                1 

,438 

0,07702           0,6702 

0,07683           3,787 

f\.  IO3. 

X.  IO3. 

T, .  I  0J  . 

».  I03 

0,3944                1 

,321 

0,05782           0,5787 

0,05763           3,189 

o,o55o6 

i,954 

2,977' 

i,854 

0,3285              ] 

,214 

o,o4425           0,4991 

0,04326           2,679 

0,04587 

1,763 

2,0060 

i,789 

0,2737 

,u3 

o,o3356           o,43o4 

oTo3245            2,240 

o,o38i9 

1,592 

1,4886 

r ,  67  r 

0,2279              i 

,°<9 

0,02539           0,3703 

o,02436            1,868 

o,o3i8i 

1,437 

1 ,3374 

1 ,620 

0,2006              0,9580 

0,01940           0,3189 

o,oi833            i,5i7 

0,02652 

1,293 

1 ,0029 

',474 

°,l899             0,9320 

o,oi455           0,2738 

0,01376           1,275 

0, 022  10 

1,159 

0,8917 

i,4i5 

0,1673             0,8736 

0,01O92                 0.2352 

0,  oio34            i,o45 

o,oi843 

1 ,042 

0,7443 

I  ,321 

0 , 1 39 1             0 , 8006 

0 , 008 19           0 , 20 1 5 

0,007775         o,85o6 

o,oi539 

0,934 

0,6687 

1,264 

0,1162             0,7298 

0,00614           0,1726 

o,oo58i8         0,6882 

0,01283 

o,8358 

o,5945 

I  ,205 

0,09696           0.6661 

o,oo4358         0,5527 

0,01071 

o,7469 

0,4458 

1 ,066 

0, 08083            0,6077 

0,003269         o,44°> 

0,008946 

o,6656 

0,3964 

I  ,010 

0,06735           o,5534 

Acide  itaconique,  25" 

O, 002 452           o,3485 

0,007474 

0,591/ 

0,3722 

0,9722 

o,o562i           o,5o45 

(Rivett). 

0,006228 

0,5268 

0,2973 

o,8832 

0,04694           0,4597 

o,oo4955 

0,4427 

0,2643 

o,84oi 

0,03911            0,4188 

T, .  I  0' .                             X  .  I  O3 

Acide  maléique,  25" 

0,004 149 

o,39i3 

0,1982 

0,730/, 

o,o3i6o            o,38oo 

O,3870                        1,946 

(Rivett). 

0, oo3486 

o,346o 

0, 1861 

°,7°79 

0,02721            0,3467 

0,2904                        1,705 

0, 002427 

0,2661 

0, 1760 

0,6918 

0,02267            o,3i56 

0,2179                        1,487 

T\.  IO3.                            X.  IO3. 

0,001686 

0,2037 

0, l32l 

o,5983 

0,01987            0,291 6 

0,1 636             1,292 

o,o6o3i           5,5o3 

0,001 188 

0, i53o 

0, 1206 

o,5653 

0,01890            0,2869 

0,1227              1,120 

o,o4525           4,5i5 

0,00082) 

0,  ii.',5 

Conductibilités  spécif 

iques  de  quelques  solutions  aqueuses  saturées. 

Solution  saturée 

Obser- 

Solutio 

n  saturée                                  Obser- 

Solution  saturée 

Obser- 

de 

t.           X 

.  105.       vateurs. 

d 

e                    t        x.io5.       vateurs. 

de 

t.           X.IO5. 

vateurs. 

Ma  (OH), 
AgCl 

.  .      18 

18         < 

2(?)    Tamm. 
5, 126  Melcher. 

KLCIIER. 

» 

(anhydride  sol.) 

0 
100     388,2 

100    38a, 5 

Melcher. 

» 

2.5         o,3o 

5o 

J,79            » 

5o         0,64  5           » 

1 56     1 56 , 0 

» 

100 

5,79            » 

100        0,1 4o           » 

(anhydride) . . . 

1 00     1 96 , 3 

* 

AgCHsO,... 

. . .     2.5     49 

8,0      Jaques. 

CaS04  ( 

gypse)  .     18     186,7             » 
5o    322,6              » 

1 56      83,4 
218      21,1 

P.  Dutoit. 
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Elektrolytisches  Leitwermdgen.        Conductivity  of  Electrolytes. 


Conductibilités  moléculaires. 
Solutions  aqueuses  d'acides  inorganiques. 


H  Cl  C  Noves,  i  i. 


t.  r, 

o 

18 

100 

i5G 

218 

2.80 ..... 
3o6 


io6=  100. 

35o,6 

754 

9'29 
100O 


80. 

353, 

762 

9iG 

ioii 
1046 

8()2 


10. 

368. 
807 
1016 
1168 
122G 
1162 


373,6 
826 
1048 
1217 

i332 
i33? 


11. 

379 
85o 
io85 
1265 
i38o 
1424 


HN03  (Noyés,    1  ). 


t.  T, 

18" 

2.5 

JO     •  .     .  ■ 

75...... 

I  1)0     

1 28 

r>6 

218 

3o6    . 


!(.«=  100. 

346,4 

385 

5i6 

63-2 

728 

880 


50. 

353.; 

•)<|.'i  .  3 
02  8 

6.',9 
-',o 
845 
9»7 


10. 

365,o 

406 

548 

676 

786 

893 

97* 


371,2 

4i3.7 

559 

690 

806 

9 '9 
1012 
1166 
11 56 


0. 

377 
42. 

57o 
706 
826 
945 
1047 

(  I  23o  ) 

<  1 38o  ; 


fi.io6=  80. 


3o6° 


m 


H.,S04  (Noves,   1). 


I.  t,.ll 

18 

2  •') 

5o 

7-> 


100. 
2.33,3 

?.5l  ,? 

3oo 
336 


50. 

2.53,: 

323 
356 


10. 

309 
33*7 

4<>6 
435 


353,9 

390,8 
5oi 

56 1 


(I. 

383 

(429; 
(59i) 

(716, 


/. 


Y  .  1.,°=:    KHI. 


50. 


lit. 


100. 
128. 
i56. 
218. 
3o6. 


369 

384 

446 

i7> 

891 

404 

4i7 

46o 

55 1 

<  1  o.J  1  ) 

435 

448 

48i 

536 

1.76 

483 

5  02 

533 

53» 

637' 

i5o5 
(  2o3o  ) 

t. 

t,.  ru'' 

:  80. 

3o6» 

474 

i  Noves,  3). 

/.           r,.i..«=200.  100.           50              2.5.           12. 

o '65,4  177,2       191,5       206,9 

25 234,7  25 1,2       273          299.2      32.; 

/.              T,.  I06=r  10.  2.              0,5.              0.'.'. 
Il 

o 226 ,4 

2.5 336,8  390,8        h  3, 7       4i8,5 


HjPOi  (Noves,  i  ). 


/. 

18. 

2  5  . 

5o. 

7  ). 
100. 
128. 
i>6. 


100. 

5it. 

Kl. 

■1 

(i. 

96,  5 

1 2.2 . 7 

20  i 

2.83,1 

318,3 

104 

1  j',6 

222. 

ii  1 ,9 

376 

122,7 

1 5-.S 

27  i 

loi 

5io 

129,9 

>68.6 

3  00 

[64 

63 1 

128,4 

167,8 

3o8 

4y« 

73o 

1 2.1  > ,  > 

1 58 

298 

'108 

s  39 

'  07 ,  - 

l.',2 

27  i 

is9 

9$o 

H2FO:t  (Ros  1. 

/.       v  =  15. S.       31, 0.       63,2.      120,4.      252,8.      505,6.     IU1.Î. 
25"  6 .  .      183.7      199,5     221,7     2,4  5 , 7     574,9     3o4,5     269,6 


Solutions  aqueuses  de  bases  inorganiques. 


N'a  OU  (Notes.  1  1. 

/.                     r,  lo'r:   50.  20.  2.  IL 
o 

18 200,6  2.o5,8  212,1  2l6,5 

100 540  559  582  59  î 

i56 738  771  814  835 

21K S73  930                 .  1060 


l  Me.  Bain;. 


/.  v  --.  1,0.  2.  5.  m.  20.  loi). 

89".  75 397       427,5       459,5       479  >8        Î9<>.5        ",l(i-° 

Dans  ce  cas,  v  =  molécule  gramme  par  kilogr.  d'eau. 

i  Goi.oscn.,  2  ). 

/.  r,.io6=3(Hi.  '  200  150.  100. 

2)" 202,8  2IO,3  21:5,0  2l8,8 


P.  Dutoit. 


Conductibilité  des  électrolytes.  —  Conduttività  di  elettroliti. 
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t. 

o 

18. 
a5. 
5o. 
7.Î . 

100. 

128. 

1 56 . 


t. 


Conductibilités  moléculaires  (suite). 
Solutions  aqueuses  de  bases  inorganiques  (tuile). 


2 

io6=  100. 
180, 1 
204 ,  a 
agi 
373 
443 
5o3 
53i 


Ba(OH),  (Noyés,   i). 


50. 
19', • 

2l5,  1 

3o8 

399 
478 
549 
593 


10. 

207 
a35 

342 

449 

548 
661 
722 


2. 

2l5 

35g 

59 1 


0. 

222 
256 
389 

(520) 

645 

1760) 
84: 


NH3    (NoYBS,    2). 


t. 

Il 

18. 

100. 
i56. 

218. 
3o6. 


T, .  I  O* 


300. 


100. 

3,  io3 

7,47 


80. 


3,47 


;> ,  09 


30. 


10. 


5,66      9,66 

1 3 , 58    a3,2  5 

12,99    22,3i 

1 5 ,  56 


0,785       1,329 


(Busch). 
0  io6  =  20,56.  9,83.  3.695.       '2,453. 

80,8  85,8  91,7  92,1 


t. 

18". 


T1.iot=  500. 
1,3*5 


Solutions  aqueuses  de  sels  inorganiques. 


KCI  (Noyés,  .1). 

t.  -n.io6=100.  80.  10. 

0 

18 112  1 1 3 , 5  122,4 

25 129              .  1 4'i  »  5 

5o »94,">           •  ai5,2 

75 264,6           .  295,2 

100 336  34i,5  377 

128 4' 5      .  470 

i56 489,5  498  56<> 

218 .  638  741 

281 .  723  874 

3o6 .  720  910 


126,3 
.46,4 


393 

588 

779 

g3o 

1008 


0. 

lio,  1 

1  i>2,i ; 
(a3a, 5.) 
(32i,5) 

4t4 
(5i9) 

625 

8a5 
ioo5 
1120 


(Jones,  2),  S. 

t.    '      v=     2.  8.  32.  128. 

o 

35 129,6  i4a,5  i52,8  161,9 

5o 161,9  »79,'  '92,8  ao4,3 

65 193,7  215,9  234,i  a47,i 

80 226,5  244,4  277,4  292.8 


512. 

1024. 

2048. 

i65,6 

'67,7 

167,5 

209,1 

21 1 ,6 

212, 1 

255,8 

258,3 

25g,  3 

(Bray). 


t. 

2  5° 


P  =  100. 
i4i,3 


KBr  (Sloan). 

t.           v  =  0,283.    0,372.    0,743.     1,487. 
o" 65,7      67,3      08,6      69,3 


2,975. 
70, 1 


5,95. 
72,5 


11,9. 
74,6 


t.  v=     2. 

o 

35. ... .        i33,2 
5o 1 65 , 1 

65 >96,7 

80 ï3i,6 


(Jones,  2),  S. 

S.  32.  128. 

i45,4  1 55,6  164,2 

181,4  195,3  206 

218,1  236,5  a5o 

217,8  280,9  3oo 


512. 

'f'7,7 
211,6 


1024. 

169 
2 1 3 ,6 


2048. 

'7',1 
216,7 


256,6     260,3     263,7 


(PlSARZ.). 

t.             v=     16.  32.  64.  128.  256. 

25" 1 33 ,5       i38,o       i4',7       i43,6       M5,5 

t.             v=    512.  1024.        2048.  00  • 

25° 146,6       148,8       148,2       i5o,5 

Kl  (Jones,  i),  S. 

t.  v=    i.  8.     32.    128.    512.    2048. 

0 
35 '39,9   i44.8   1 54     160,9   166,2   167,5 

5o 174,8   i8i,5   194,2   202    '2 1 3 , 3   217,6 

65 212,7   221,2   235,8   248    261,4   268,1 


(Bbay). 

t. 

T|.10«=     100. 

50. 

20. 

10. 

,      .           i3o,8 

'34,7 

«39,4 

"4a, 3 

t. 

t|.io$=     5. 

2. 

1. 

0. 

a5° 

•  44,5 

►46,7 

•47,9 

1 5 1 ,  i 

P.  Du  toi  t. 

UM 


Elektrolytisches    Leitwermôgen.  —  Conductivity  of  Electrolytes. 


t. 

Conductibilités  m( 
Solutions  aqueuses  de  s 

(Philip). 

t,.io6  =  27,25.        13,62.       6,812.      3,406.       1,703. 
139,2  •    i4',6       i43,6       i45,2       146,6 

)lécu 
els  in 

laires  (suite). 
organiques  (suite). 

KHSOt  (Noyés,   11  (suite). 

t.                      t,.io«=  100.               50.                   2. 
0 

1 

(Sloan). 
v  =  0,1766.     0,2075.     0,2371.     0,2767.     0,3320. 

156 435                477                754 

t. 

o"  .  .  . 

....             ■>"]  ■>•*            °4 , J             OD,2             07,0            "9,0 

v  =  0,4150.     0,5534.      0,664.      0,830.       1,328. 

....            70,4            70,8            70.4            70.6            70.5 

• 
35. 

65. 

(Jones,  i),  S. 

v=     4.             8.             32.           128.          512. 

246,7      276          353,8      4  5 1 ,7       537,4 

•>65  8       208  8       388  i       Soi  0       fti6 

2048- 

579,7 
675 

747 

t. 

d  =  1,C60        2,651.       3,320.      4,150.        5,31. 
....         70,65      70,8         71,6         72,0        72,4 

t. 

'»  =    7,81.        10,62.       13,28.       21,25. 

278.9      3i3,3      408,9      536,7      675,6 

....                      yJ, I                     74, I                     "4,0                     /J)° 

t. 

0 
35. 

65. 

KjC08  (Jones,   i),  S. 

v-    4.              G.             32.           128.          512. 

187,9       199,8      233,2      261,7      278,5 

2'iy          252,i       297,5       334,9      36 1 

1024. 

285,5 
373,3 
467,3 

t.                 V- 
o 

35... 
5o   .  , 
65..., 

80 

KN03  (Jones,  2),  S. 
=    2.            8.           32.          128.         512.       1024.       2018. 
u3,2     1 3 1 , 8     i45,3     i54,7     1 59 , 1      161,2     160,9 
i4«)3     i65         182         194,'     199, 8     202,7     202,5 
17°        '99.6    220,4     235,4     242,1     245,2    246,1 
2o5,i     236,9     260,2     278,6 

288          3o8,6      369,9      422,8      45i,2 

KjCrO»  (Jones,  2),  S. 

t.              v=     2.             8.             32.           128.          511 
0 

5o 249,1       297,6       343,8       389,4       4<5 

î  / 

,6 

t. 

0 

18 

100. . 

i56   , 
218 
281 
3o6 

-  K,SO\  (Notes,  :) 
2 

y|.io6=  80.            40.             10.             2.             0. 

97,2       104,2       11 5, 7       124,8       1 3-> ,  8 
294,5       320          365           4°'i5       455 
4 i5          455          537          6o5          715 
482           545           672           806         io65 
448          5 19          687          893         1460 
395,3       466           63;           867         1725 

t.                                      T,.  10,  =  100. 

180 q5 

0 
35 

5o 

65 

K2Crj07  (Jones,  i),  S. 

v=    4.             8.             32.            128.          512. 

218          233,7       261,9      276,3      279,2 

272,1       292,4       327,3       346          35 1,7 

326,9      352,9      396,9      4'7,9      426,8 

2048. 

285,5 
366,4 
448,9 

0 
35. 

5o. 

65. 

KiFe(CN)6  (Jones,  i),  S. 
p=    4.           8.          32.          128.         512.          2048. 
334,5     36i,7     425,6     52i,6      637,1       723,6 
..     4i4,5     45o,6     535        663,i       818,7      9,(>)4 
. .     4g5,6     5j3         65 1         8o3,3     1006         1121 

8192. 

752,8 

94i,9 
11 53 

t. 

0 
35    .. 

65 

K2SO4   (JONBS,    2),    S. 

'  =     2.              8.             32.           128.          512.          1024. 

181.1  220 , 3       259 , 7       296 ,9       3 1 9 , 6      328 , 2 
224,8      276,7      329,2     376,0     406,7     4'y,6 

267.2  332,8       4°<>          456, a      5oo,7       5i3,i 
307,7     390,8     4;3,i      547.7 

KAg(CN),  (Pisarz.). 

t.              v=     16.            32.            64.           128.           25( 
25" io5,3       109,3       112,4       n4, •        1ID 

t.               p=  512.         1024.        2048.          œ. 

25".....              Il8,9          120,7       (ll8,4)       '22,4 

i. 
9 

t. 
18 

2Î. 

5o. 

KHSO»  (Noyés,  1). 

r,.io6=   100.                 50.                  2. 
. .    . .             263 ,7            2Q5.5            455.3 

283,i             3i8,3            5o6,o 

32Q.I            374.4            661,0 

P.  Dutoit. 


Conductibilité  des  électrolytes."  —  CoUdottività  di  eliettroliti. 
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t 
18" 


•n.io 


KCNO  (Naumann). 

=    10.  2,5.  1,25. 

109,4  m  6, 2  120,8 


Conductibilités  moléculaires  {suite). 
Solutions  aqueuses  de  sels  inorganiques  (suite). 


NaCI  (Notes,  i). 


t. 

is". 
ioo. 
i56. 
218. 
281. 
3p6. 


T).I06  =   100. 


92,0 
296 
441,5 


80. 

93,5 
3oi 
45o,5 
5oo 
674 
680 


10. 

102 

335,") 
5n 
685 
820 

860 


io5,6 

349 
534 
722 
895 
955 


0. 

109 
362 
555 

760 

97o 
1080 


(Jones,  2),  S. 

8.     32.    128.  512.  1024.  2048. 

ii8,3  129   1 3  7 , i  i4i,6  i43,4  '44,4 

i5o,5  i64,3  175,4  181,1  i83,2  184,7 

i8|,5  201    214,7  222,9  225,5  228,5 

220,1   242     256,2 


t. 

o 

35. 
5o. 
65. 
80. 


104,6 
i32,6 
161,8 
•91 


35. ... .  106,2 

5o 3i,  1 

65 162,6 

80 196, 2 


NaBr  (Jones,  2),  S. 

8.           32.         128.        512.  1024. 

119,2     129,1     i36,7     "4o,5  141,4 

1 5 1 ,4     i64,5     174,6     180,1  180,9 

l84,I       201            212.6      219,5  222,8 
222,6      243,7      259,6 


2048. 

i42,3 

182 

227 


t. 

0 
35. 

5o. 

65. 


Nal  (Jones,  i),  S. 
8.  32.  128. 

121  128,6       1 36,2 


i52,6 
187,5 


i63,4 
200,2 


173,2 

2l3,2 


512. 

142,7 
180,6 
222 


1024 


■44,9 

187 

234, 1 


t. 
o" 


NaN03  (Sloan). 
0,531.       1,0625.       2,125. 
36,4'        43,2        47,8i 


4,25. 
5i,5 


8,5. 
54,7 


17. 

57/4 


(Jones,  2),  S. 

8.          32.           128.        512.  1024.  2048. 

iii,3     122,8     129,6  i34,4  i35,8  137,3 

141,1     i55,7     164,8  171  173,1  175,2 

171,4   189     201,3  209,6  2l3,2  2l3,2 


t. 

0 

35. 
5o 
65. 
80. 


v  =    2. 
•         95 

120,1 

146 

.    173,5 


203,6      225,4      2|l,8 


NatS04  (Jones),  5. 


l. 

35. 
5o. 


v=    2.  8. 

i34,5     173,7 
172,5     221,8 


512.       2048. 


4096. 

291,8 


65 2o5,4     274,3 

80 248,1     33i,g 


32.         128. 

204,6     233,1  273,6  288 

262,2     320,4  353,2  372,6     376 

399  437,9  462,5     468,7 

474,3 


337,2 
4io,7 


NaHSO*.  (Noves,  3). 


t. 

a5". 

t. 

25". 


v  =     10. 
261,7 

v  =    320. 
463,3 


20. 
297,0 

640. 
494,5 


40. 

337,7 

1280. 
516,7 


80. 
38i, -i 

2560. 
53i,o 


1G0. 
4^4,7 


Na2COs  (Jones,   i),  S. 
8.  32.  128. 


35.. 
5o. . 
65.. 


"45,9 
'9°, 9 
237,9 


i68,5 
219,6 

2-1,9 


209,0 
272,1 
343,4 


24i,9 
3i8,3 
4o3,3 


512. 

258,o 
336,7 
42i,7 


1024. 

269,7 
3Jo,  1 

439,5 


Na2S  (Goldsch.,  2). 
t.               t,  .106—     150.  75. 

25°. 292,9  3o6,8 


50. 
3o9,8 


t. 

25°. 


NaSH  (Goldsch.,  2) 

200.  100. 

9'. 9  96-2 


r|.io«=  300. 
86,1 


NajSî  (Goldsch.,  2). 
t.              t,.io6=    300  150. 

25° 206,8  241,0 


75. 
257,3 


0 
18. 

23. 
100. 

i56. 

1*8. 
3o6. 


NH4CI  (Noyés,  2). 
ti.io«=30.  12,5.  10. 

108, 1 


121 ,5 

379 
567 


828 


122,  s 

i4i,7 

382 

570 

758 

925 


126,5 
i46,5 

399 
601 

801 

io3i 


0. 

i3o,p, 

l52 

4i5 

628 

84 1 

1176 
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Elektrolytisches  Leitwermôgen.  —  Conductivity  of  Electrolytes. 


t. 

c 

35. 

5o. 
65. 
8o. 


2. 


(Jones,  2),  S. 
32.         128. 


129, 2  i42j,3  i53,2  162,8 

161,4  179,4  194  206,2 

194  217,1  235,9  *5i,i 

227,7  '-156).5  279>3  296,4 


Conductibilités  moléculaires  {suite). 
Solutions  aqueuses  de  sels  inorganiques  (suite). 

LiCl  (Jones,  2),  S. 

8.  32.  128.        512.       1024.       2048. 

o 

35 92,3     107,2     116,7     124,1     128,6     i3o         i32,i 

117,7     i36,7     i49,8     i59,3     i65,2     167,5     169,5 
167,7     i85,6     199 


512. 
166,8 
211,4 


1024. 

169 
214,4 


2048. 

>7r>9 

218,3 


259,5    269,7    263>4 


t. 


5o. 

65. 


i$4,i 


2o5,3     208,3     210,6 


t. 

25" 

t. 

25° 


(Bruni). 
v  =     16.  32. 

i3i,2  i36 


v=    256.  512. 

i44,4         146,9 


64. 
i38,8 

1024. 
«47,3 


128. 
142 

00. 
i5o 


NHtBr  (Jones,  1),  S. 

v=     4.             32.           128.  512.  1024. 

1 39 , 4       1 56 , 2       1 6  3 , 2  1 68 , 5  171 ,5 

174,2       196,3      206,2  2i3,7  221 


35. 
5o. 
65. 


210,6      239,3      25o,9      259,8      267,6 


0° 

t 

0° 


NH4N03  (Sloan). 

v  =0,1177.      0,200.      0,400.  0,800. 

3i,2  45  54  58,4 

v  =  3,200  6,400.       12,80.  25,61. 

64,4  66,9         69,7  71,4 


1,600. 
61 ,2 


2. 


(Jones,  2),  S. 
12.         128. 


512.       1024.       2048. 


35. 
5o. 
65. 


f 19)5  i35,2  i46,4  i54,9  i58,9  160,2  i63,3 
148,9  169,3  184,2  195,2  201,4  203,7  2o5,3 
179,8     204,3     223  237,5     240,3     249,3     25lr6 


(NHt),S04  (Jones,  2),  S. 

t>=     2.  8.  32.         128.        512.       2048.  4096. 

35 172,8  ai5,i  256,3  295,7  326,3  335  344, 1 

5o 2i5,8  270,8  3j4,3  375,8  417    428,4  440 

65 257,6  325,2  393,3  461,7  5o6,5  528,2  538,6 

80 3oo,i  38i,i  465,2  537,1 

(NH*).HSO*  (Jones,  i),  S. 

«-=4.     16.     32.     128.    512.  2048. 

o 

35 248,6   Jo8,2   349,1   435    5i3,2  556,2 

5o 268    334,4   38i,3   482,3   603,7  656,5 

65 282,1'  35i,3   4o3',2   526,9   669,4  752,7 


LiBr  (Jones,   i),  S. 

:    4.              8.            32.           128.  512.  204.. 

108           109,6       u8,3  125,5  i32  i34,i 

137          i39,3       130,7  160  '69,7  173,3 


t. 

35... 

5o..., 

65.... 


168,4       170, 4       186,4       198  2.i3,6      216,1 


LiN03  (Jones,  i),  S. 

v  =     4.              8.            32.           128.  512.  2048. 

,        95          101,7      108          116,8  119,7  123,6 

119,6       128,6       i38,2       i5o,i  i54,2  i6o,3 

i46,4       157,7       170,1       i84,9  '92.4  «97,8 


t. 

o 

35. 
5o. 

65. 


LijSOt  (Jones,  1),  S. 

t.           v=    4.           8.           32.         128.        512.  1024.  2048. 

o 

35 i32,8     i54,9     190,9    225,2    247,7  256,8  258 

5o 168,8     197,3    245,7    290,5     324,3  336,3  338,7 

65 207,8    242,7     3oi,8    362,3     4°5  425,5  43o,8 


AgN03  (Sloan). 

t.  v  =  0,2125.      0,266.      0,531. 

o0 25,7         28,8         37,2 

t.  v  =  4,250.       8,500.        17,0. 

o" 55,,'         59,7         63,i 


1,067. 
44,5 


2,125. 
5o,6 


80. 


(Notes,  1). 
40.'       20. 


10. 


2- 


0. 


/.       Tl.1Ot=IOO 
0 

18...  94,6  96,5  ioi,5  io5,i  108,1  112,2  u5,8 

100...  289  294  3 11, 5  325,5  337  353  367 

i56...  .  432  462  487,5  507  53g  570 
218. . . 


552        599        63g        673        727        780 


281... 
3o6... 


614    680 
604    680 


790   877   965 
818   935   io65 


(Jones,  2),  S. 

2.     8.    32.    128.    512.  1024.  2048. 

99, a  119,5  i33,5  142,6  i48,3  i5o,2  i5i ,7 

124,9  i5o,7  168,6  180,4  187,7  190,1  191,5 

152,2     184,8    207,7    221,4  229  230,7  232,4 

177,7    at5,4    243,4    26a 


o 

35.. 
5o  . 
65.. 
8o.-.. 
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Conductibilités  moléculaires  (suite). 
Solutions  aqueuses  de  sels  inorganiques  (suite) 
BaCl2  (Jones,  2),  S. 


t. 

o 

35... 
5o... 
05... 
80... 


v  = 


176,4 
259,8 

3lO,2 


216 

272,4 

322,3 

387,3 


32. 

''-47,6 
3i3,9 
375,3 
455,1 


128. 

274,2 
348,7 
42i,5 
509,2 


512. 

295,7 

378 
453,8 


2048. 

3o8,4 
395 

478 


1 


t .  T,  .  I  O6 

O 
18 

I OO   .... 

i5G 

218 

281 

3oG 


2 

-.   80. 

81,6 
257,3 
3-2 

449 
43o 


t. 
18". 

100°. 


Ba(NO,)j  (Noyés, 

40.    10. 


I). 


280 
412 

507 
5o3 
448 


101 

322 

48l 
6l8 

638 
6i5 


109,7 

352 

536 

7.5 

828 

824 


0. 

[16,9 

385 

600 

84o 
1 120 
i3oo 


•r).io6=  100. 


79,1 

249,0 


Ba(N03)-2  (Jones,  i  et  2),  S. 
v=    4.     8.    32.    128.   512.   2048.   409fi. 
i5o,8  177,3  221,6  256,4  283,8  299,4  3o3,9 


t. 

o 

35. 


5o 192,6     226,1     282        325,5     3(>o,7     378,4     382,3 

65.....       236,5     276,2     344,2     398,3     44°,7     467,"     47'ï,5 


t. 

0 
35. 

5o. 

65. 


Si'Br2  (Jones,  1),  S. 

4.              8.             32.            128.  512. 

203.2  222,8          25o,I          278,9  299,1 

256.3  282,3       3i6,9       356,2  38o  3 
3i2,7       343,7       388,7       437,6  470,1 


20 18 . 

317,1 
4o5,9 
5oi 


Sr(N03)2  (Jones,  i). 

=      4.              8.            32.           128.  512.  2048. 

162,4        i85,2       223,9  253  276,6  289,6 

206,1        234,3       284,2  322,5  35 r, 7  36g, 3 

253,7       288           33j,4  400,7  4  4 1  460,9 


t. 

o 

35. 
5o. 
65. 


t. 

35. 
5o. 
65. 


CaBr2  (Jones,  1),  S. 
i.  32.  128.         512 


2')0 


204,5 

264,2      3 16,7 
328,7      387,8 


273,4 
346,4 
426,5 


2048. 

292,6      3o3 
372,4       388,6 
46i,5     482,4 


c 

35. 

5o. 
65. 


Ca(N03)î  (Jones,  1),  S. 

v=     8.  32.  128.  512.  2048. 

187  223  253  276,3  289,9 

237,9      285,6      32.3,i       349,4  371, ^ 

287,8       35o,6       397,7       432,5  458,3 


-  CaS04  (Melcher  ). 


t. 
0 
18. 

5o. 

100. 

i56. 


Tl.I 


t. 

o 

35. 

:>o. 
6">. 


t. 

35". 
5o. 
65. 


t. 

o 

35. 
5o. 
65. 


o6=    20. 

68,5 
118 
174 


10. 

77,7 
1 36 , 5 
209 


8. 

80,7 
.42,4 
220,5 


ï. 

89,6 

160 

258 
280 


97:7 

176 
295 

34i 


(i. 

'  ".» 
2  s3 
4  a5 

682 


t. 

2  5" 


v=    65. 
82,4 


(Wagner). 
128.        250. 
93,9       104. 


512. 
n4,6 


1024. 

123 


199,1 

2.5  I  ,2 

3o8,4 


Mj.'Brs  (Jones,    i  i,  S. 
8.  32.  128. 

208.3  23) , 1         761 , 1 
263,2      297,6       3)2,4 

324.4  367,7      412,8 


279 

358 

4  i  '> .  5 


2048. 
294,2 

377 
471, j 


Mg(N03)2  (Jones,  2),  S. 


>  —     0. 


■54,5 

193,7 

234.8 


8. 

iy3,6 
244,5 
298,1 


32. 

22.3,2 

283,5 

347-4 


128. 

249,2 
3i6,8 
390,8 


512. 

266 , 9 

34i,6 
421  ,  i 


2048. 
27S,- 
3  37 

44  >  ■  I 


-  MgSOj,  (Noves,   1). 


t. 
0 

18. 

[OO  • 

i56. 

218. 

t. 

o 

18. 

100. 
1 56 . 

•218. 


t,.io6=  200. 

43,i 
iio,5 
109,1 


10. 

76,' 

233,5 

2.41 

143 


100. 
49,8 

I  7<|  .  5 
126 


94,3 

'i  02 

377 
260 


80. 

52 

i36 
i33 
75,2 

0. 

n4,i 
426 
690 
[080 


40. 

59,3 
160 
i58 

88.5 


20. 

(,7 , 5 
"J" 
.95 
iio,5 


MgS().,  (Jones,  i),  S. 


74,2 

(,■>,(, 

109,2 


8. 

io5,7 
1 3 1 ,  5 


32. 
1  io,6 

173,7 
208 , 4 


128. 

i85,i 

234 

282,7 


512. 
23o,7 
295,7     347 
358,9     427,2 


2048. 
268,4 


4096. 

282 
36') 
446,3 
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Elektrolytisches    Leitwermôgen.  —  Conductivity  of  Electrolytes. 


t. 

o 

33. 

r)0. 

65. 


35. 
5o. 
65. 


t. 

0 

35. 
5o. 
65. 


t. 

O 

35. 
5o. 
65. 


Conductibilités  moléculaires  (suite). 
Solutions  aqueuses  de  sels  inorganiques  (suite.) 


t. 

o 

35. 
5o. 
65. 


Al  (NO,),  (Jones,  i),  S. 

v=       32.  128.            512. 

204,2  233,2            265,9 

260,5  3oi,2        35o,8 


323 


38i,i         458,4 


2048. 

296,3 
402 , 2 
535 


Al2  (S04)3  (Jones,  i),  S. 


35. 
5o. 
65. 


v=     8. 

137,2 

167,6 
188,4 


32. 

234,5 
264,6 


128. 

274 , 1 

33o 

387,6 


512. 


2048. 


388,1       559,3 
483,8      725 
58i,6      929,4 


7  FeSO;  (Szal.). 


1022. 
26, 1 


606. 
3o,8 


270. 

1-    n 

3/  1  / 


137. 
43,5 


45. 
52,8 


5. 
7«,' 


t. 

25°. 


(Wagner). 
ti.io6=24,4.         19,5. 
64,7        68,9 


13,9. 
74,5 


7,5. 
8',9 


Cr(NO,)3  (Jones,  i),  S. 


v=    4. 

228,2 

289,7 
365,2 


8. 
263 
334,7 
4i9,4 


32. 


512. 


2048. 


128. 

321,4      395  473,2  554,3 

418,8      517,6  627,6  732,6 

5ig, 1       663,2  809  937 


MnCI2  (Jones,  i),  S. 


v=    4. 

u3,8 
218 
263 , 5 


8. 

i9i, > 

245,3 

297,9 


32. 

226,9 
288,5 
355 


128. 


512. 


2048. 


257  277,9       290,7 

329  357,6       374,3 

406,8      444,7      465,8 


CdCI,  (Jones,  i),  S. 


7',7 

89,9 

io6,5 


8. 

94,5 
117,3 
139,6 


32. 

i43,6 

•79,9 
216,2 


128. 
196 

247,1 
3  00 


512. 


2048. 
278 


2^3,6 

3o9,5      355,4 

378,8      440,5 


CdBr,  (Jones,  i),  S. 
v=    i.  8.  32.  128. 

64,25        85,25       i32,4       183,7" 

80.3  107  167,6      234 

96.4  «28,5        202,3      286,4 


512. 
234,6 


2048. 


273,6 
299,1  35o,7 
369,1       436 


t. 

o 

35. 

5o. 
65. 


t>=    4. 

•  48,4 

•  61,7 

■       75 


Cdlj  (Jones,  i),  S. 
8.  32.  128. 


59,9 
77,2 
94,6 


100,2 

i3o,4 
161 ,3 


•57,7 
204,8 
254,8 


512. 

2i3,3 
276,7 
345,5 


2048. 

258,5 
333,4 
4i7,7 


ZnS04  (Wagner). 


t. 

25° 


t,.io«=  10.6. 
82,1 


7.54. 
88,7 


4.06. 
100,7 


t. 

o 

35. 
5o. 
65. 


84,8 


ZnSO»  (Jones,  i),  S. 

i1  32.  128.        512.        2048.      8192. 

95,7     128,8     174        225,1     263,8     297,8 


104,6     117,8     i59,3     217,9    286,5     338,4     385,5 
122,2     137,2     186,9    259,6    347.3    4'7,3     477,4 


t. 

o 

35. 
5o. 
65. 


v=    A. 


CoClj  (Jones,  1),  S. 
8.  32.  128. 


i88,3 
226,4 

274,3 


•97,6 
249,4 
3o2,5 


227 


288,7 
355,6 


255,1 
326,7 
404,2 


512. 
275,5 

352,2 

442,8 


35. 

5o. 
65. 


Co  (N03)2  (Jones,  i),  S. 


35. 


65. 


v=     4. 

.  .72,8 
216,8 
263 , 5 


8. 

•9°, 7 
23g,7 
29i,4 


32. 

2i8,5 

276,9 
34o,2 


128. 

244 
3io,i 

384 


512. 


NiClj  (Jones,  1),  S. 


t. 

o 

35. 
5o. 
65. 


v=     4. 


'74,9 

218 

266 


8. 

'94,5 
247,3 
3oi  ,5 


32. 

22.5,5 

288,1 

354,7 


128. 
25i,4 
32 1 ,4 

398,4 


512. 


UrOCl  (Jones,  i),  S. 


t.  v—    4. 

o 

35 220,4 

5o 274,6 

65 333,2 


8. 

253,5 
3i8,9 
38i,8 


32. 

3oi  ,4 
38o,3 
473,2 


128. 
342 
439,4 
548,5 


512. 
379,4 


2048. 

285,i 

368,7 
463,2 


CoBr-2  (Jones,   i),  S. 

v=     4.  8.  32.  128.  512.  2048. 

189,8       2o5,i       235,6  258  275,6  289 

23g  259,4       299,5  329,5  353,1  370,6 

289,6      3i5,7      367,3  406,7  436,6  464,3 


2048. 


262,9  277,7 
334,7  355,3 
4M, 6      439 


2048. 


270,6  286,2 
344,4  367,9 
426,1   455,5 


2048. 


4i8,5 
49','  546,8 
610,6       693,7 
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Conductibilités  moléculaires  {suite). 
Solutions  aqueuses  de  sels  inorganiques  (suite). 


t.  v=    4. 

35*! 176 

5o 220,1 

65 268,3 


UrONO,  (Jones,  i),  S. 
8.  32.  128. 

199,2       233,8       275,4 


2048. 


25 1,2       298 
307 , i       372 


512. 

3o3,2  349,o 

354.6  395,8  460,8 

444.7  5o2  585,3 


-PbBr,  (Wagner). 


t. 

25° 


v=  256. 
129,3 


512. 
i36,5 


1024. 
.4?., 3 


t. 
t 
35. 

5o. 

65. 


(UrO)»SOt  (Jones,  1),  S. 
v=    16.  32.  128 


512. 


90»  « 

n5,9 

i55 

219 

110,5 

i3g,5 

i85 

a64,3 

i3i,3 

162,8 

2i3,7 

3o3,7 

-  Th  (SOt)s  (Barre). 


t. 

20°  7 . 


v=   10. 

14 


100. 
4o,4 


1000. 
io5,6 


-Cu(NO,),  (Sloan). 


t. 
0" 


v  =  0,13. 
5,65 


t.               v=  0.520C. 
o° 3o,33 


0,144. 
7,42 

l,04f. 
37,9t> 


0,186. 
12,26 

2,084. 
43,20 


0,2602. 
«8,98 

11,32. 

47 


t. 

35. 
5o. 
65. 


Solutions  aqueuses  de  sels  organiques. 
Sels  d'acides  organiques. 
Acétate  de  K  (Jones,  2),  S. 
v=     4.  1C.  64.  256.  1024.         2048. 

101,7       n3,7       121,7       '27,0       129,4       i3o,5 


t. 


129,2   144,6   i55,o   162,3   i65,i   166,7 
«57>4   177,"   '9o,4   «99,7   2o3,7   210,8 


35. 
5o. 
65. 


Benzoate  do  K  (Jones,  2),  S. 

f=     lr-            32.  04.           128.           512. 

102,5       107,5  110,9       Ii4,7       118,6 

i3i,i       137,0  141,6       146,7       i5i,i 

160,4       '67,3  173,2 


1024. 

'19,3 
i52,3 


35. 
5o. 
65. 


v=8. 

81,7 
106,0 
i3i,7 


(Jones,  2),  S. 
32.  128. 


9i,' 
117. 9 

•47,7 


97,i 
(25,7 
i57,5 


512. 

99,4 
129,3 
162,7 


2048. 

99,5 
i3o,4 
164,5 


89°,75. 


>29,7 


(Me  Bain). 

5. 
»79,o 


10. 
'94,9 


100., 
228,2 


Nitrotoluène  sulfonate  de  K  sym.  (Van  D.). 

t.         v=  127,5.  255.  510.  1020. 

25° 96,8  98,7  100,0  102,0 


Acétate 

de  Na  (Notes,  i)- 

/. 

t,.io6=  80. 

10. 

2. 

0. 

18. 

63,4 

71,2 

74,5 

78,1 

100. 

221,0 

253,3 

267,6 

285 

156. 

340 

396 

42. 

45o 

218. 

452 

542 

578 

660 

3o6. 

702 

801 

924 

Palmitate  de  Na  (Me  Bain). 

t.  v*  =    1.        1,33.        2.  5.         10.        20.         100. 

89",75.......       64,8     71,1     77,4    74,5    78,8     86,0    ,i35,3 

v*  =  kilogramme  d'eau  par  molécule  gramme. 

Nltrobenzène  sullonate  de  K  sym.  (Goldsch,  i  ). 
t.              t,.io«=  200.  100.  5"0. 

25° 62,2  68,0  72,4 

Acétate  de  NHk  (Noïes,  2);         cond.  spéc.  x.106. 
t.    T!.io6  =  43,l.    29,35:     14,3.       11,91.       10,0.       7,08.      5,97. 

18...       36g3         .  1290  .  655 

218...         .  .  .         38oo  .  .  1928 

3o6...         .        24o3  8i3 

Les  conductibilités  de  ce  sel   hydrolyse  sont  exprimées  en 
unités  spécifiques,  x.  io8. 
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WO 


v> . . 

5o   . 
65.. 


t. 

o 
35. 

5o. 

65. 


0 

35. 
5o. 

65. 


t. 

0 

35.. 
5o. . 
65.. 


Elektrolytisches  Leitvermôgen    -  Conductivity  of  Electrolytes. 


Conductibilités  moléculaires  (suite). 
Solutions  aqueuses  de  sels  organiques  (suite). 


Aeétate  d'Ag  (Jaques). 


t. 

■2  5°, 


r,..o6-    50. 
78,6 


Formiate  de  Ba  (Jones,   i  ),  S. 

t>  =  4.  8.  3','.  128. 

i38,6  '37,7  ao3,3  223, 1 


174.0 
209,5 


193,7 

232,8 


257,6 
3i4,9 


283,2 
344,5 


Acétate  de  Ba  (Jones,  i  ),  S. 

p  =  8.  32.  128.  512. 

125.5  173,3  194,4  214,7 


r>6,6 
188,8 


221 ,8 
273,5 


250,7 

3n  ,5 


27C,7 
345,o 


Aeétate  de  Sr  (Jones,   i 

f  =  8.  32.  128. 

162,6 
207,7 
256, 5 


120,9 
•53,7 
193,8 


19°,  ' 
244,3 

3o5,o 


512. 

208 , 2 
267,0 

336,6 


2io,8 


287,8 


Formiate  de  Mg  (Jones  i),  S. 
t.  f  =  8.  32.  128.  512 

o 

35...       i3o,6  166,7 

5o...        i65,2  212,8 

65...       201,4  261,8 


196,8 
253,8 
3i3,8 


212,0 
273,7 
33    ,9 


t. 

o 

35., 
5o. 

65.. 


87,0 
no,8 
i36,i 


Acétate  de  M. 

8.  32. 


512. 

23  3 ,  5 

299.  ' 
367,9 


2048. 

222 , 1 
286,2 
357,2 


2(1 '18. 

215,9 

279,9 
354,2 


Formiate  de  Ca  (Jones,  1),  S. 

i>  =  8.                 32.                128.  512. 

i5o,9           '85,9          210,2  220,7 

190,0          235,5          268,6  283,2 

33 1,5  349,6 


2058. 

221,3 
286,6 
358,2 


2048. 

220,3 
284,2 

352,0 


109,0 
i38,8 
171,2 


Jones,   i  ),  S. 

128.  512 

i45,2         171,',         188,8 


2048. 
198,9 


187,1 
231,7 


219,7 
276.6 


245,9 
3'o,9 


2>> 
32" 


Acétate  de  Cr  (Jones,  i),  S. 

t.      v  =  A.  8.  32  128. 

35..         39,0  44,5  55,5  62,4 

5o..         49,5  53,6  71,1  81,0 

5...         58,5  65,5  89,0         ni,  3 


512. 

74,4 

97,5 

1 35 , 1 


2048. 

9', 8 
120,2 
'69," 


c. 

o 

35.. 
5o.. 
65.. 


73,2 

91,  t 
llo,9 


Acétate  de  Co  (Jones,  i  ),  S. 

8.  32.            128. 

86,9  1 39, 1 

106,8  175,8 

1 3 1 ,2  217,1 


512. 


162,0  187,4 
206,9  241,9 
2.56,4         3oo,7 


2048. 

200, 1 

260 , 4 
326,0 


Acétate  de  UrO  (Jones,  i),  S. 

t-  v  =  W.  32.  128.  512 

35°...         48,0  54,9 

5o...  5g,3  67,4 

65...         71,4  8o,5 


72,3  92,9 

87,6  in,3 

io3,4  i3o,o 


2048. 

n8,4 
•  4i  ,4 

i65,4 


.Sels  de  bases  organiques. 

Chlorhydrate  de  méthylamine  (Bruni). 

t.     v  =iï>.  32.  64.  128.        256.       512.       1024.      œ. 

2.5°.      108,8     1 1 5 , 8     i2o,3     124,6     128,8     i3 1 ,5     i32,i      1 35 


Chlorhydrate  de  diméthylamine  (Bruni). 

t.        v  =  \C>.       32.          G4.         128.        25G.        512.       1024.  oc. 

2.5"...      109     114,2     117,7     '20,5     123,8     124,8     126,9  128 

Chlorhydrate  de  trimé thylamine  (Bruni). 

t.    y^K;         32.          64.          128.        25G.        512.      1024.  oc. 

25".     107,5     109,8     1 1 3 ,9     116,7      119,8     121. 8     122,8  f 24 

Bromhydrate  de  propylbenzylméthylphénylammonium  (Wed). 

t.     ç>  =  16.          32.        04.         128.        256.       512.       1024.  00. 

25°.    80,8      86,9      90,9      92,4      93,2      91,2      91,6  97,7 


/. 


Iodure  de  tétraméthylammonium  (Hill). 


3,74. 

8,0. 

10,0. 

32. 

C4. 

81,2 

88,9 

9«,5 

io3,4 

109,3 

128. 

256. 

512. 

1024. 

oc . 

'3,9 

Il8,2 

121,8 

123,8 

129,2 

Iodure  de  tétraéthylammonium  (Phii..). 

t.    t1.io6=7,99.         3,99.      1,996.      0,998.    0,499.      0,249.       x. 
i)'....       99,7       102,0     io3,i     io5,5     106,9     107.9     i",5 
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t.          T 
0 

18.. 
100. . . 
i56. .. 

218... 
3o6... 

Conductibilités  m 
Solutions  aqueuses 

Série  grasse,  acides  monobasiques. 
Acétique  (Noyés,  2)  S. 
.io«=300.        100.             80.               30.               10. 
2,68          4,68          5,23            8,5o          14, 5o 
8,10          9,o5          14,70          25,io 
8,00             12,95            22, l5 
4,82          5,39          8,65            i4,7° 
0,84           1,57 

oléculaires  (suite). 
d'acides  organiques. 

Acétohydroxamique  (Oliveri 
t.                  v  -  14, ô.                 29,1. 

)• 

58,2. 
0,70 

Propionhydroxamique  (Oliveiu). 

c                   v  =   16.                        32. 
25° o,'i3                     0,40 

Butyrohydroxamique  (Oliver 

t.                   v  =  16. 
25 0,22 

)• 
32. 

0,25 

t.       V 

u 

0. . 
9,2 

25.. 

35.. 
5o. . 
65.. 

=  2. 

1,27 
i,56 

2,09 
2.36 
2,72 
3,oi 

(Jones  2  et  3),  S. 

8.            32.        128.        512.       1024. 

2,66      5,33     10,48    20,45    28,03 
3,29      6,61     i3,o4     25, 4o    34,95 
4,34      8,70     17,11     33,24     45,87 
4,94      9,9'     '9,46    37.75    52,09 
5,62     11,19    24,04    4' ,84    58,29 
6,24     12,40     24,48     46,3 I     65,2 

2048. 

3g,  o5 
48,65 
63, 00 
70.89 

Hippurique  (Jones,  3),  S. 

t.       v  =  128.                 512.                1024. 
0 

0 34,o                61,7                81,1 

12 44,4                8o,5              io5,8 

25. ...       55,2              100,2              1 3 1 ,1 
35....       62,1               1 1 3 , 5              i47,2 

2048. 
io3,o 
i34,i 
i65,8 
i85,9 

t.    v  = 

u     ■ 
0.  . 

6,9 

25.. 

35.. 

=  2. 
1  ,o3 

1,22 
'.70 
»,9I 

Propionique  (Jones,  3),  S. 

8.           32.        128.       512.       1024. 

2,29      4,63      9,00     17,47     23,82 
2,70      5,45     10,60     20,59    28,o3 
3,70      7,44     i4,57    28,40    38.94 
4,21       8,42     16, 5o     32, 14     44,o6 

2048. 

32,43 

39,24 
53,47 
60,28 

Murexide  (Hantzch,  i). 
t.             v.  =  256.                        512. 
o° 5i  ,2                      5i  ,5 

1024. 
5i,8 

Crotonlque  (Jones,  3),  S. 

t.       v  =  8.              32.           128.            512. 
0 
0...       2,75         5,53         10,92        21,25 

12...       3,64        7 ,3 1         i4,49        28,2 

25...       4,55        9,12         18,0          35,i 

35...       5,i8       10, 3i         20,3          39,8. 

1024. 

29,1 

38,5 
48,0 
54,6 

2048. 

39,8 
53,4 
65,3 
74,2 

t       V  n 

0 
O.  . 

9,4 

25.. 

35.. 

:    2. 

',«>9 
1,34 
1,73 

i,93 

Butyrique  n  (Jones,  3). 

8.            32.       128.         512.      1024. 

2,5o       5,07     10,00     19,44     26,8 
3, 06      6,23     12,23    23,79     32,8 
3,89      7,90     i5,45     29,86     41,2 
4,35      8,80     17,14     33,oo     45,3 

2048. 

37,4 
45,6 

89,2 
62,7 

Acides  dibasiques. 

Oxalique  (Jones,  2),  S. 

t.                    v  =  4.                     8. 

35° 171,8             211,6 

5o iq4,6             240, 1 

32 

291 

33- 
37 

,5 

',9 

,7 

t.    v  = 

0 
0. . 

i6,5 

25.. 

35.. 

2. 

1  ,o3 
i,45 
i,63 
1,84 

Isobutyrique  (Jonks,  3). 

8.           32.        128.        512.        1024 

a, 45      4,9'       9,74     '8,91     26,32 
3,4i       6,81     1 3,48     26,01     36, 18 
3,82      7,62     i5r>3     2g,3o    40,90 
4,27      8,5i     16,90    32,70    45,54 

2048. 

35,96 
49,22 
55,oi 
61 ,35 

Ma  Ionique  (Jones,  3). 

(.    v  =  2.          8.         32.         128.       512. 
0 
0..       u. 8    23,2    43,5      78,3     127,1 

4,9       i3,3     26,2    49,2      88,8     i43,4 

?.5..       19,6    38,4    72,2     129,8    208,7 

35..      22,5    44,o    82,5     r48,2    237,4 

1024. 

i53,3 

173,2 
25 1 ,2 

284,8 

2048. 

176,9 

199»  ' 

289,1 

327,6 

t. 

25" 

> 

Formhydroxamique  (Oliveri). 

v  -  16.                      32                     6 
....      0,41                0,72               1 , 

i. 
16 
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Conductibilités  moléculaires  {suite): 

Solutions 

aqueuses  d'acides  organiques  (suite. 

(Jonj.s,  2),  S. 

Itaconique  (Jones,  3),  S. 

t. 

v  =  10.               64.             1*28.             512. 

1021. 

t.           v  =  32.              128.               512.            1024.            2048. 

>o" . 

71,8           i3o,8          173,8         277,8 

33 1  ,6 

" «3,5          26,0            49,5          66,7          87,9 

65 

70,7            i4>.8          iqi .7         3io.8 

'-* 20,8           39,9            74,6          99,5         129,9 

25 «3.7            iJ,")             84,7         11 3, 3         «47,3 

i5 27,2            J2,  >             97,1          109.8         '67,5 

t. 

Succinique  (Jones,  3).  S. 
v  =  32.              1-28.              512.            1024 

2018. 

0 

0.  . 

9.2'           «8,-             34,7           47,9 

64,6 

Piopénylsuccinique  (Fischer). 

5,7 

10,72          2i,35           4°,'»           55,g 

75,3 

t.            v  =  16.            .32.          64.           128.          250.          512.        1024. 

2J.  . 

16,01           3 1,24           5<),3           8i,3 

109,6 

25"....        ii,47       «6,o       22,5       3o,8       42,4       57,3       74,5 

r> . . 

18, 36          35,8            67,9          92,9 

12^,8 

Éthylitaconique  (Fischer). 

(Jones,  2),  S. 

t.     v  =   10.          32.           64.         128.        250.         512.        1024. 

/. 

v=     32.              128.              512.            1024. 

2948. 

2.5"..      8,88       12.5       17,6       23, q       32,7       44,6       58,8 

5o.. 

21.9',           42,6            82,4         109,9 
24,71           't»-1             9'.'-*         «25,| 

.55,8 
162,7 

Oxalhydrozamique  (Oliveri). 

Bltléique  (Jones,  3),  S. 

t.                v  =  32                    61.                   128. 

t. 
o.  .  . 

v  =  32.            128.             .512.           1021. 

It)8.1             l5q.2            198,5           212,8 

20Ï8. 

22  I  ,  1 

i  » .  .  . 

i(i,o          *of>.6         257,4         274,7 

286,6 

Nalonhydroxamique  (Ouveri). 

'>  '*> .  . . 

17").  i         256,2         3i7,6         337,9 

352,3 

t.                v  =  32.                    64.                   128. 

i  ) 

198,8         290,7         36o,8         384,6 

{00,8 

F»a*rtqu«  (Jones,  3),  S. 

Racémique  (Jones,  3),  S. 

?. 

v  =  32.             128.             512.           1024. 

2048. 

t.        v  =8.             32.          128.          512.          1024.         2048. 

o 

35,5           65,7           "4,  «          «4«,4 

176,5 

u 

0...        18,0         34,6       63,2       uo,6       139,0       175,3 

12..  . 

..        46,7           86,4           1-49,'          '84,9 

229,0 

12...        24,35       46,8       85,i        147,8       i83,7       23i,5 

58,0               lp-,2                  l84,9              228,1 

281,0 

25..         3i,o         59,6     108,2       187,0       i3o,o       290,4 

65,8         121 ,t           209,6         258, 1 

3 1 8 , 1 

35..         36,o        69,0     124,7      2i5,i       264,3       333,8 

Cltraeoalqne  (Jones,  3),  S. 

Pyrotar trique  (Jones,  3),  S. 

t. 

v  =:  32.      •     •  128.             512.            1024. 

2048, 

i.         v  =  8.            32.           128.           512.          1024.         2048. 

0 

68,7         i Ï4 ,3          i65,9         186,1 

200,5 

O..                5,40          IO,94         21,1            40,4            54,2            73,0 

12.  .  . 

85,x         '44,°         210,2         237,0 

237,1 

12..           7,i5       i4,4         27,7         53,1         71,3         96,0 

25... 

io3,o         «73,4         255,4         289,1 

3i5,o 

25..           9,o5       18,1 3       35,o        67,0        89,7       120, 3 

35 

1 1  j,  1        i*)4,4        288,2        226,5 

356,o 

•35..          10,41       20,8         4o,o        76,6       102,4       «37,7 

Mésaconique  1  Jones,  3),  S. 

Pyromucique  (Jones,  3)  S. 

*. 

v  «=  32.       Ç       é.8.    C        512,            1024. 

2048.    '     ' 

t.            v  =  8.               32.            128.           512.            2048. 

0.  . 

33,3          62,6           108,0         '34,7 

160,9 

0 17,5          34,2        62,9         107,1         i59,5 

i  » .  . 

42,8          80,2           139,0         172,9 

206,3 

12....         22,0          42,8        79,2         i36,4         jo3,o 

52, 0          97,3           i68,5         209,8 

2J0,0 

25 2.6,3           5 1 , 1         94,6         i63,s         245,1 

35 

58, 0         io8,5           188,2         234,0 

278,8 

35 28,9          56,4       »o4,J         «08,0        270,1 
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Conductibilités  moléculaires  (suite). 
Solutions  aqueuses  d'acides  organiques  (suite). 


o. . . 
1 8 ,  i . 

23.  .  . 

35... 


=  8. 
[5,64 

^4,34 

27,5 

32,  oî 


Citrique  (Jones,  3),  S. 

32.  128.  512. 


3o,3 

46,7 
:")2,8 
61,4 


55,9 
86,4 

97,3 
112,7 


i48,3 
167,6 
195,1 


Série  aromatique: 
Benzolque  (Jones  2  et  3),  S. 


t. 
o 
o. . 

i5,8 

25. . 

35.. 
5o.. 
65.. 


v  =  64. 
13,42 
'9,' 

22,3 

25,4 

29,5 

32,2 


128. 

|8,5 
26,9 
3i  ,4 
35,7 
4o,8 
45,6 


512. 

36,o 
5i,3 

59,8 
67,8 

77,6 
82,9 


1024. 

47,6 
68,3 

79,6 

90,' 
io3,4 
n3,5 


o-AmidobenioIque  (Jones,  3). 


t. 
0 
o. . . 

7,5. 

25... 

35... 


v  =  64. 

3,07 

4,i7 
7,i5 
9,<>o 


128. 

4,64 

6,28 

10,71 

13,39 


512. 

10,90 
14, 3i 
23,26 
28,96 


1024. 

i6,o3 
20,48 
33,5 
4i,6 


2048. 

1 33,2 
229,3 
257,9 

297,8 


2048. 

64,9 

9i,3 

106,0 

i'9»7 
i35,6 
148,2 


2048. 

21,9 

28,3. 
45,3 
55,8 


^-Amidobenïolque,  Jones,  3),  S. 

1.  v  =  64.  128.  512.  1024.  2048. 

o 

o 3,71  5,35  12,57  l8,9  »8,3 

10,2..  5,i4  7,53  17,39  25,7  37,a 

25 7,37  10,84  24,54  35,i  5o,i 

35 8,92  12,97  29,06  4i,3  58,6 


Amldosulfobenzolques  (Van  Dobsskn). 

COOH,     S03H,      NH,.      t.        v=  150.  300.  600.          1200. 

o 

187,8  23o,i  269,4       302,4 

2i4,5  a58, o  297,6      332,4 

349.6  354,6  36o,o 

165.7  209,7  256,2      3o2,4 
3i2,5  333,6  346,8      356,4 

t.       v  =  328.  656.  1312. 

25°          34o,6  362,6  382,9 


>,H, 

NH,. 

t. 

0 

2 

4 

25... 

2 

5 

25... 

3 

4 

25... 

3 

5 

25... 

4 

2 

25... 

t. 

o 
0. 


l3,2J. . 
2Ï.  .     .  . 

35..... 


o. 

12. 
25. 

35. 


t. 


o. 

12. 

25. 

35. 


o 
O. 


12. 
25. 

35. 


t. 


o. .  . 

5,3. 

23.  .  . 

35... 


Phénylacé tique  (Jones,  3),  S. 

=  32.              128.  512.          1024. 

9,00         17,8  33,3         45,7 

11,76        23,4  43,5        59,6 

14,  i5        28,0  52,4        7',6 

'5,9          3i,2  58,5         79,8 


o-Tolulque  (Jones,  3),  S. 

v  =  512.  1024. 

54,7  71,6 

68,3  89,9 

81 , 1  '°6,7 

88, {  .16,7 


m-Toluique  (Jones,  3),  S. 


:   512. 

33,0 
43,6 
54,6 
62,0 


1024. 
45,2 
59,4 

74,2 
83,9 


/>-Toluique  (Jones,  3),  S. 

v  =  512.  1024. 

39,6 

52,5 
66,1 
75,5 


48,5 
55,4 


Clnnamique  (Jones  3),  S. 
v  =  512. 

26,5 

3o,7 

44,6 

5o,7 


F=  i33°. 

1024. 

36,4 
42,1 
61 ,2 
69,6 


2048. 

61 ,0 

79,f> 

95,5 

io6,3 


2048. 

95,1 
1.8,7 
141,0 
>»4,7 


2048. 

61 ,2 

80,8 

100,4 

ii3,i 


2048. 

54,1 

7i,7 

90,0 

io3,5 


2048. 

49,7 
57,4 
83,4 
94,8 


Clnnamique  (Biii.mann),   F  =  42" 

*.  p  =  51,1.        102,2.       204,4.       408,8.        511. 

25° 3o,3         42,1         57,9        78,4         87j6 


Isoclnnamlque  (Biii.mann),    F  =  58*. 
t.  v  =  50,6.         101,2.        202,4.      404,8- 

25" 3o,3        42,1         57,9        78,9 


506. 
87,6 
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Conductibilités  moléculaires  {suite). 
Solutions  aqueuses  d'acides  organiques  (suite). 


t. 

25°.  . 

Alloeinnamique  (  Biilmann),    F  —  68°. 
v  =  50,3.        100,6.        201.2.        402,4. 
.    ..         3o,5         42,3         58,i         79,0 

503. 
87.7 

t. 

0 

m- 

V 

Hydroxybenzoïque  (Jones 
=  64.              128.          512. 
i4, 65         2o,5         39,0 
•9,97         27,8         52,9 
24,35        33,9        64,5 
27,74         38,6         73,3 

3),  S. 

1024. 

53  i 
72,0 
87,8 
99,7 

2048. 

13,2. 
25 

35 

/  '   9  Z 

96,0 
116,9 
i32,6 

t. 

0 

Salicylique  'Jones,  3),  S. 
v  =  64.           128.         512.          1024. 
. .    .              .      -     62 ,6       io5 ,4        i 3o  7 

2048. 

i53,8 
'83,9 

«59,9 

■>!>',  7 

0 

0. . . 

P 

v 

-Hydroxybenzoïque  (Jones, 

=  64.             128.          512. 

8,75         i8,3         23,9 
12,00         16 ,8         32,4 
f  ï ,79        20,7        40,0 
16,97        '3,7        45,8 

3),  S. 

1024. 

33,o 

44,9 
55,3 
63,2 

6,9- 

75,6       126,4       '56,9 

. ...             8o,5          108,3          l8l ,2         223,2 

2048. 

44,4 

35... 

. ...         92,8       125,1       207,0      255,4 

1 3 ,  > . 

25 

35 

t. 

(Jones  2). 

vz=     64.            128.           512.          1024. 

m,3       148,8      248,0       299,0 
124,8       i66,5       2.76,8       335.4 

2048. 

348,8 
387,0 

60,4 

74,i 
85,6 

5o.  .. 
65... 

1. 

0 
0 . . . . 

V 

Gallique  1  .Ion 

=  64.             128. 

9,79         '4,0 
11,66         i6,5 
16,90         23,6 
19,36        27,1 

es,  3),  S 
512. 

28,9 

34,i 
48,3 
55,  i 

1024. 
37,8 
44,6 
62,5 
71,2 

Phénylglycolique  (Jones,  3),  S. 
v  =    8.        32.        128.        512.       1024. 
12,6    24  5     4^  4       82,2     106  0 

2048. 

132,4- 

i68,3 
2o5,5 
234,5 

2048. 
5i,5 

0 

6,5.. 

25 

35.... 

60,7 
85,o 

12  .  .  . 

16,1     3i,2     5g, 6     106,1      i35,2 

96,7 

25     , 

35... 

19,9     38,6     73,0     129,6     167,4 
22,4     J3.fi     82,4     146,2     188,7 

0 
0.  .  .  . 

1  »...  . 

25     , 

35 

V 

Métanillque  (Jones,  3), 

=  32.            128.             512. 

11,6        22,9          42,8 
18,0         34,8           65,7 
26,9        5 1 , 4          95,1 
35,o        06  j  g        121,1 

S. 

1024. 

58, 0 

88,0 

125,8 

i58,i 

Benihjilroxauiique  i  Olivkri). 

t                               v  =  32.                         64. 

2048. 

76,4 
1 15, 1 
162,8 
2o3  5 

Salieylhydroxamique  (Oliveri). 

v  =  16.             32.            64. 

128. 
11,1') 

t. 

25". 

/. 

I» 

6,3.. 
35 

V 

Sultan 

=  32. 

21,8 

27.2 

i7-2 

60,0 

ilique  (Jones,  3), 

128.           512. 

i<>,7         74,2 

5o,y         91,3 

87,5       i52,8 

110,2       i88,3 

1024. 

96,4 
1  18,1 
193,0 
237,0 

2048. 

t 

2  5 

Anisohydroxymiqne  (Oliveri). 

v  =  128.               512.              10' 
1 3,55             49'             6 

M. 

C)2 

121,5 
1  '.8,4 

235,2 

281,5 

t. 

25" 

o-Sulfanilique  (Van  Dorss 

en). 

=   128. 
.78 

t. 

P-Benaoylasparagine-a-méthylé  (Pailï  ). 

v  =  32.             64.            128.           256 
.    .          28,3         38,8         53,i          72,2 

512. 
98, 0 

P-Benzoylasparagine-;i-méttaylé  (Paulî  i. 

t.  c  =  64.  128.  256.  512. 

25" fii,  3  85,o  110,0  ii'7,o 


m  Sulfanilique  (Van  Dorssen). 
t.  v  =  128. 

25" 54,o 
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Conductibilités  moléculaires  (suite). 
Solutions  aqueuses  d'acides  organiques  (suite). 


t. 

o 

o. .  . 
8,?.. 

25... 

35... 


Phtalique  i  Jones,  3),  S. 
64.  m.         512.         1024. 

56,0  7  "l.ft  122,3  l/i8.2 

66,4         88,3       143.7       177,1 
85,9       "t-8       l8(.»-'       ,il!» 

128,9         212,5         2Î>9,7 


2048. 

1-4,2 

208,4 

272,7 

ioli,o 


rJO. 

65" 


=  04. 

110,8 

122,8 


(Jones,  2),  S. 
128.         512. 


'47,-7 
i63,y 


'^4*3,9 

27 1 , 5 


1024. 

3oo,3 
336,3 


2048. 

35j  ,5 
394,3 


Constantes  de  dissociation  électrolytique  (*). 

La  constante  do  dissocialion  k  est  définie  par  k  —  (conc.  des  ions  r2  :  (conc.  do  la  molécule  non  dissociée);  so't  k 

de  dissocialion,  lorsque  k  est  déterminé  par  lu  méthode  dos  conductibilités  électriques. 
La  constante  de  dissociation  des  acides  polybasiques  contenus  dans  ce  Tableau  se  rapporte  aux  acides  considérés  comme  monobasitjues. 
Même .  remarque  on  co  qui   concerne  les   bases  polyvalentes. 


(1 


100. 
1 56 . 
218. 
3oG. 


8y.  10-" 

',6.  io-"; 

82 

48.  10-»' 

223 

56 1 
168 


Composés  inorganiques 

Eau. 
Méthode,  observations,  auteurs. 

Hydrolyse  de  l'acétate  d'ammoniaque 
(Noyés,  2), 


/ 

k. 

II 

0  . 

îiy.io-" 

18. 

172 

2.5. 

180 

100. 

i35 

1 56 . 

63 

218. 

18 

3o6. 

93.10-9 

Ammoniaque. 

Méthode,  observations,  auteurs. 
Conductibilités  CNoyes,  2) 


Acides  organiques 
Série  grasec,  monobasiques. 

Acide  cacodylique. 

t.  /. .  Méthode,  observations,  auteurs. 

o 

2.5('M.  7").io^8  Diazoacét.  d'éth.(ionsH'  )(Holmberg). 


Acide  acétique. 

18... 

i83. 

10  -'• 

Conductibilités  (Noyés,  2). 

100. . . 

.     iii,4 

« 

i56. . . 

536 

IO"8 

» 

218... 

172 

« 

job. . . 

1  39 

IO-3 

» 

0 .  .  . 

i75 

10  : 

179-157  Conductibilités  (Jones,  2). 

2  5 . . . 

18  j 

186-169                        » 

35... 

18.J 

i85-i65                        » 

0. . . . 

1 33.i< 

25.  .  .  . 

i38 

35. .  .. 

i36 

Acide  propionique. 

138-107  Conductibilités  (Jones,  3). 
141-11C)  j> 

1 38- 112  » 


Acide  butyrique -n 

/. 

X. 

Méthode,  observations,  auteurs. 

0.  .  .  . 

i63. io-7 

i65-i2.o  Conductibilités  (Jonbs,  3). 

25. . . . 

i53 

1 57-120                       » 

35.... 

'47 

1 Ï2- 1 1 5                            » 

Acide  isobutyrique. 


".  .  .  . 

1  >  » . 1 o- ■ 

i5b-io8  Conductibilités  (Jones,  S). 

aï. 

148 

149-108                       3 

35.... 

142 

i43-io8                       » 

Acide  lactique. 

18.... 

147. 'o-6 

148-147  Conductibilités  (van  Dam.). 

18.... 

'47 

Diazoacétale  d'éthyle  (  van  Dam  .  ). 

Acide  formhydroxamique. 
25....         100. io-7  Conductibilités  (Oliveri). 


*;  Voir  p.  474,  les  conductibilités  des  acides  dont  les  constantes  d'affinité  ne  sont  pas  mentionnées  dans  ce  Tableau. 
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25. 


25. 


25. 


25. 


o. , 

25. 

35.. 


Constantes  de  dissociation  électrolytique  (suite). 


Acide  acéthydroxamique. 

k.  Méthode,  observations,  auteurs. 

Conductibilités  (Oliveri). 


28. 10-7 


Aelde  proplonhydroxamique. 

28.10-7  Conductibilités  (Oliveri). 


Aeide  butyrhydroxamiqua. 
23 .  10-7  Conductibilités  (  Olivkri  ). 


Aeide  cyanique. 

I  Méthode  indirecte.  Vitesse  de  décom- 
position des  sels  en  présence  d'acide 
(Schleicher). 


12.10~6(?) 


Conductibilités  en  présence  de  HCI 

(Naumann). 


Acide  purpurique. 

i58.io~4  Conductibilités  (Hantzch,  2). 


I>- 

Bromphénylcyanurée. 

25.... 

24.I0-5 

Conductibilités  (Boeseken). 

25.... 

18 

Indicateurs  colorés  (Boeseken). 

Aeide  hippurique. 

0.  .  .  . 

222. IO-* 

222-204  (Jones,  3). 

12.... 

234 

234-215         » 

25.... 

2.38 

238-217          » 

35..    . 

233 

233-209          » 

Aelde  crotonique. 

0. . . . 

199.10-- 

199-187  (Jones,  3). 

12. . . . 

210 

211-201          » 

25.... 

2l5 

2 1 6-207          » 

35.... 

211 

2l3-204               » 

148.10-* 

ifi3 
i63 


Série  grasse,  polj  basiques. 
Acide  maloulque. 

1  5 1  — 148  (J0NE9,  3). 


175-l6l 
168-162 


Acide  succinique. 

t-  k.  Méthode,  observations,  auteurs. 

0 

0 562. 10-'  577-536  (Jones,  3). 

•'5 655  675-655  » 

35 659  673-65g  » 

Aeide  maléique. 

o 143. 10-*  179-141  (Jones,  3^ 

12 145  179-140         » 

2.5 1 54  209- 1 5o         » 

35 1 5 1  208-148  » 

Aeide  fumarique. 

o 94.10-5  147-94    (Jones,  3). 

" 97  '48-97  » 

25 101  I  J2-IOI  )) 

35 100  146-100  » 

Aelde  eltraeonique. 

o 436.10-5  439-426  (Jones,  3). 

12 407  410-405  » 

25... 38i  383-376  » 

35 363  363-353  » 

Aolde  mésaeonlque. 

o 84.10-5  95-84  (Jones,  3). 

12 84  93-84  « 

25 81  87-8 1  1) 

35 77  98-77  » 

Aelde  itaconique. 

o ia4.io-6  128-123  (Jones,  3). 

12 145  145-140         » 

25 i53  i53-i49  » 

35 i55  1 55—i  47  » 

Acide  propénylsuecinique. 
25 096. 10-7  599-477  (Ficiiter). 

Acide  étbylltaeonique. 

a5 356. 10-'  358-266  (Fichter). 

Acide  oxalhydroxamique. 
25 190. 10-7  (Oliveri). 
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25. 


o. 
I  2. 

25. 

35. 


12. 

aS. 
35. 


». 

12. 

a5. 

35. 


o. 
•>.5. 
35. 


o. 
25. 

35. 


2  ). 

35. 


u. 
•<  i . 
35. 


Constantes  de  dissociation  électrolytique  (suite). 


Acide  malonhydroxamique. 

k.         Méthode,  observations,  auteurs. 
66.  io-1  (Oliveri). 


Acide  racémique. 


91.10- 

99 
108 

1  12 


148-90  (Jones,  3). 
168-99     » 
197-108    » 
2 1 3-i 12    » 


Acide  pyrotar trique. 


79.10- 

79 
87 
88 


/ 1 


Si- 
Si -78 
89-86 
90-88 


(Jones,  3). 


Acide  pyromucique. 


S/- 
81 

76 


87-83  (Jones,  3). 
83-79  » 

70-74  >» 

70-65  » 


Acide  eitrique. 


68.10-5 

87 

9° 


80-G8    (Jones,  3). 
108-86  » 

1 1 7-90  » 


Série  aromatique. 

Acide  benzolque. 

611. 10-"  6i3-5i2  (Jones,  3). 

086  686-638  » 

684  684-624  » 


Acide  o-aminobenzoiqne. 


3o6. io"8 

671 

824 


55-1-306  (Jones,  3). 
1000-670    » 
1 2oo-83o    » 


Acide  //-aminobenzoïque. 

44«.  10 -»  1070-450  (Jones,  3). 

7' 4  1180-710  » 

79°  1250-790  » 


t. 
0 
o.  . 

25.  . 

J  J.  . 


•>.'). 


10. 

i5. 

•2  5 . 

40. 
5o. 


10. . , 
i5.  . 
25  . . 
40.. 

5o.. 


54o. 10- 

545 

526 


Acide  phénylaeétique. 

Méthode,  observations,  auteurs. 
55 2-5 14  (Jones,  3). 


545-5oj 
526-478 


Acide  o-toluique. 

0. . . . 

i5g. 

IO-6 

1 5g-i 52  (Jones,  3). 

12.  .  .  . 

'49 

149-144          » 

2.5.... 

,37 

1 37-1 32           » 

35.... 

125 

|30-I22               » 

Acide  w-tolulque. 

0. . . . 

5i5. 

io~" 

5i9-5i3  (Jones,  3). 

12. . . . 

548 

560-548          » 

9.5  .... 

56o 

567-560          » 

35.... 

554 

565-554           » 

Aolde  i>  toluique. 

0. . . . 

383. 

IO-7 

388-383  (Jones,  3). 

12. . . . 

4io 

4 1 7-4 10         » 

25  ...  . 

433 

438-433          » 

35.... 

437 

449-433          » 

Aoide  cinnamique. 

o....         322.10   "  322-3o5  (Jones,  3). 

2). . . .         368  370-367  » 

35....         367  368-366  » 


Acides  cinnamiques  (8  isomères;. 
140. 10-6  Voir  conductibilités  (Bulmann). 


Phénol. 

Hydrolyse  du  phénolaled'ammonium. 
k  eau  admise  =  44.  io-16  à  i5°; 
53 1 .  io-1''  à  5o°  (Lu'noen). 


33o.io-ii 

38g 

53o 

7G8 

95o 


m  Nitrophénol. 

Conductibilités  (Linden,  1). 
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o. . . . 

25.... 

35.... 


•25. 


2j. 


2J  . 


Constantes  de  dissociation  électrolytique  {suite). 


Acide  salicylique. 

/,.  Méthode,  observations,  autours. 

83. io5  86-75    (Jones,  3). 


106 
toG 


100-94 

109-99 


Acide  phénylglycolique. 


0. . . . 

43o. 

ro-0 

437-430  (Jones,  3 

12. . . . 

V>\) 

429-424          » 

25 

4*9 

4  3^-4 1(5          » 

35.... 

424 

4 25-4 16          » 

Acide  benzhydroxamique. 
)-°  Conductibilités  (Oliveri). 


Acide  salicylhydroxamique. 

64.  io~5  Conductibilités  (Oliveri). 


Acide  anisohydroxamique. 
-i.io"6  Conductibilités  (Oliveri). 


Acide  m  hydroxybenzoïque. 

()....     72J.IO-"      726-715  (JONES;  3). 
«5. . . .     798  804-798      » 

35....    789         798-788    » 


L. 

h 
O. 

23. 

35. 


Acide  /^-hydroxybenzoïque. 

/..  Méthode,  observations,  auteur 

2.51.10-"  252-242  (Jones,  3). 

285  286-27»  » 

287  289-273  » 


Aoide  galllque. 

0.  .  .  . 

338. 10-7 

387-323  (Jones,  3) 

25.... 

385 

437-384          » 

35.... 

39i 

44o-385           » 

Aeide  métanilique. 

0. . . . 

90. IO~6 

90-88    (Jones,  3) 

i33 

i35-i33          » 

25 ... . 

'99 

199-196          » 

35.... 

262 

262-252          » 

Acide  sulfanilique. 


0. . . . 

;<s.io-« 

334-320  (Jones,  3) 

2  '">.... 

655 

656-6 i;           >, 

35.... 

818 

827-816           » 

o. 

2  ") . 

35. 


Acide  o-phtalique. 
i34. 10-5  143-134  (Jones,  3). 


126 
122 


■.36-125  » 

127-120  » 


Bases  organiques. 
Aoide  oacodylique. 
>j(.').  56.10-'*  Diazoacélale  d'éthyle  (Holmberg). 


2  j  . . 


2  j  . . . 


m-toluidine. 

58.IO-'1  6i-55  (') 


/>-toluidlne. 
i5.io  »»  (i) 


//i-chloraniline. 

35.10-n  358-3^5(1) 


yu-chloraniline. 

99.IO-1»  99-99     (') 


m-bromaniline. 

36. io-'2  336-382  («) 


2J. 


90.10 


p-bromaniline. 
'*  92-88   (') 


Quinine. 

17....  26.10-7  iïr  OH,  indicateurs  colorés. 

17 13.10-11  2e   OH,  indicat.  colorés  [Barrât]. 


10. . . 
25. . . 
5o.  . . 


Tropine. 

/    Hydrolysedu  chlorhydratefconducti 

*?4  \  bilité)(LuNDEN). 


(')    Fluhscheih,   répartition  entre  l'eau   et   le  benzène.  La   valeur  indiquée   est    la   moyenne    des  chiffres  obtenus  par  deux    méthodes 
d'analyse  différente  :  Pour  l'eau  on  admet  A  =  1 .18  x  io_li  à  25°. 
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Coefficient  de  température  des  conductibilités  limites  de  quelques  électrolytes  en  solution  aqueuse  (Jones,  3). 

A£  =  A^-h  at  -4-  ht1.  Toutes  les  valeurs  de  ce  Tableau  sont  exprimées  en  unités  Siemens. 


ÉLKCTROLYTES. 

K- 

a. 

b. 

ÉLECTROLYTES. 

A». 

a. 

b. 

Chlorure  de  Na 

63,  o4 
245,4 
44,56 
40,57 
4o, 5i 
36,23 
38,26 
37>69 

2,o4 
6,06 

I  ,520 

1,378 

1 ,46i 

I  ,25o 
I  ,320 
I  ,  27  ! 

—  0,00823 

—  0,00776 
-l-  0,00822 
4-   0,00959 
-t-   0,00868 
-t-  o,oo65i 
-1-  0,00674 
-+-  0,0081 1 

Salicylate  de  Na 

4  0 , 5 1 
39,5>. 

38 ,25 
39,53 

40,89 
38,93 

37,9' 
38, 20 

.,353 

1 .307 
1 ,  296 
1,416 

1,478 

i,348 
1,259 

1. 308 

-4-    0,009()2 

Acétate      de  Na 

Propionate      »     

Hippurate       »     

o-,  m-  et  yo-toluates  de  Na. 
Cinnamate  de  Na 

Sulfanilate       »     

Phényîglycolale  de  Na. 
Crotonate                 »     . 
Pyromucate             » 
Benzoale                  » 
Gallato                     » 
o-aminobenzoate     » 

1      u , uuo  j y 
-t-    0,00856 
-t-    0,00639 
-+-    0,00639 
-h    0,008l t 
-f-    0,00799 
-4-    0,00696 

Conductibilités  ioniques  (vitesses  relatives  de  migration,  mobilités  des  ions  en  solution  aqueuse). 

Par  définition,  A  cation  -t-  A  anion  =  A»  électrolyte. 


ION. 

t. 

A. 

H- 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

25 

25 

0 

224 
40,3 
4',i 

16  ±2 
19—  » 

35  ±  1 

4o  ±  2 

42,8 

K* 

ci- 

HSO;- 

S0»= 

VALEURS    ADMISES 
pour  le  calcul.  Électrolytes. 


H  Cl  =  265,4,  Aci=  41,1 
KCl  =  8i,4,  nu  =  0,496 

»  » 

AH  =  224 
Ah=  235 
AH  =  348 
AH  =  365 
KjSOv=  83,i,  Ak=  4o,3 


OBSERV. 


Noyés  3 


ION. 


I- 

[»- 

CNO- 

C,H,NtO,- 

C8H16NO-. 

(tropine) 


t. 

A. 

0 
2  5 

76,5 

25 

41,0 

18 

56,5 

37 

43 

10 

20,5 

2  5 

30,9 

5o 

5o,4 

VALEURS    ADMISES 
pour  le  calcul.  Électrolytes. 


KI=  i5i,3 
KI3=  1 1 5,8 
KCNO  =  121 
Lit  aie  de  K 

Chlorhydrate  =    74  ,9 
»  106,4 

»  i65,6 


OBSERV. 


Bray 

» 

Naumann 

Agostino 

Lùnden 


Nombres  de  transport. 

n    est   défini   par 
U  étant  la  vitesse  de  migration  du  cation  C  et  V  celle  de  l'anion  A. 


V                                              U 
Le  nombre  de  transport  (Uberfuhrungszahlen)  n    est   défini   par   nK—  — ^  pour  l'anion  et  n(;=  - pour  le  cation; 


ELECTROLYTES. 


HI 

Kl 

Nal 

Lil 

NaHSCv.. 
Te,SCv.  .. 

u     

Pb(NO,),.. 

FeSC\ 

Fe(NO)SC\ 


20 

» 
» 
» 
o 

25 

» 

25 

20 


20 


NOMBRE    DE   TRANSPORT. 


«H  =  O  ,  8  1  6 

.nK=  0,486 

npia  =  0.385 

nu  —  0,268 

voir  Mémoire 

"Te=  0,479 

»  =  0,476 
nPb=  0,487 

«Ke  —  0,302 


METHODES,    OBSERVATIONS. 


«|KeN0): 


0,2-1 


Méthode  ûn,  la  centrifugalion. 
Ces  valeurs  se  rapportent  à  des  solutions 
normales  d'iodures  (t).io'  =  i)  conte- 
nant 0,01  mol.-gr.  d'iode  libre. 

t 

Méthode  de  Hitlorf,  tj.io'^  o,o3 
T).  io3  =  0,1 
t)  .  io3  =  o,o3  —  0,1 
Méthode  de  Hiltorf,  5  observations      ) 
T).  io3—  0,1  —  1,0  \ 

6  observations.  La  concentration  des  soin-, 
tionsdeFeSC\  provenanldeFe(NO)SOJ 
(3,8  —  38  pour  100)  était  de  1 

y,  .io3=  0,19  —  0,54. 


OBSERVATEl  RS. 


Tolman 


Noyés  3 
Falk 


Szalàuvi 


P.  Dutoit. 
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Elektrolytiscbes  Leitwermôgen.  —  Conductivity  of  Electrolytes. 


Coefficient  de  pression  de  la  conductibilité  électrique  (E.-w.  Schmidt,  z.  c/iem.,  75,  3o5). 

x  sous  p  kg  :  cm* 


R  =  coefficient  de  pression  expérimental,        R  = 


x  sous  i  kg  :  cm* 


a.  —  Valeurs  de  R  pour  quelques  solutions  et  liquides  purs. 


I.  C,H5OH. 


/>  rq  :  CM1 


Température:    o". 

»  20n . 


1,000 
1 ,000 


500. 


i,i46 
1 ,  i3o 


1000. 


1 ,280 

1,267 


1500. 


1,445 

i,4o5 


2000. 


i,63i 
1 ,  562 


2500. 


r.692 


3000. 


2, 128 
1,870 


p  KG 


Temp.  20. 

»      40. 
»      60. 


Temp.    o. 
»      20. 

»      4°- 
•      60. 


Temp.  20. 
»      40  • 


Temp. 


500. 

1000. 

1500. 

2000. 

2500. 

II.  Kl  o,o2«  dans  CtH»OII. 


IV.  Nal  o,o333«  dans  CîH5OH. 


VI.  Nal  0,00a//  dans  C,H5OH. 


VIII.  N(C,H8)lI  0,002/1  dans  C,H5OH. 


o., 
20. 
40. 
60. 


3000. 


i,o83 

1,171 

1,281 

1,402 

1,521 

1 ,064 

1,140 

1,217 

1,295 

1,383 

i,o3g 

1,092 

i,i58 

1 ,226 

1,292 

i,654 
i,455 
1,372 


1  ,io5 

1,224 

1 ,352 

1,492 

i,643 

1,087 

i,i85 

1,293 

1,406 

1  ,5 1 8 

1,071 

1,1 55 

1 ,243 

',34' 

i,434 

1  ,o55 

1 ,122 

>,'97 

1,274 

1 ,35o 

i,i34 

1,272 

1,408 

1,555 

1,696 

1,124 

1 ,255 

',377 

1 ,5o3 

1,627 

1 , 1 5 1 

1,322 

',495 

1,672 

1,844 

1,141 

J,292 

',435 

i,587 

1,731 

1,139 

1,270 

1 ,4o3 

i,54i 

1,676 

1,127 

1,254 

1,370 

1,494 

1,608 

1,811 
1,653 
1,537 
i,436 


i,857 
1,77» 


2,o38 
i,895 
1,816 

1,727 


X.  N(C,H8)4Io,oo25«  dans  (01,;,=  CH-CH,-CH,OH. 


3,279 

2,419 
1,833 


Temp.  20. . . 

1,217 

1 ,5o5 

1,836 

2,23g 

2,710 

»      40. . . 

1, 128 

i,3i4 

i,5i8 

1,781 

2,o56 

»      60 . . . 

i,o53 

1 ,160 

1,290 

i,45o 

1,625 

p  KO  :  CM1... 


Temp.  o. 
»  20. 
»      40. 

»      60. 


Temp.  o. 
»  20. 
»  4°- 
»     60 


Tomp.     o. 
»       20. 

»       4°- 
»       60. 


Temp. 


500. 


1000. 


1500. 


2000. 


2500. 


3000. 


III.  Kl  0,002/1  dans  C,H,OH. 


1,148 

1 ,3io 

',496 

i,683 

1,882 

',"9 

1,2.39 

i,365 

i,49» 

1 ,620 

1,109 

1 ,210 

1 ,  3i6 

',429 

i,539 

1,091 

1,192 

i-,285 

1,383 

1J81 

V.  Nal  o,02/<  dans  C,HsOH. 


1,118 

1,272 

1,408 

1 ,  56  J 

1,721 

1,102 

1 ,210 

1  ,320 

i,449 

i,58o 

i,o85 

.,.78 

1,272 

1,367 

',474 

1,074 

1 ,  i5o 

1  ,232 

1 ,  3o2 

i,3g5 

2,109 

1,754 

1,654 

1 ,  591 


1,908 
1,704 

i,5»7 


,-t 


94 


VII.  N(C,Hi)tlo,oin  dans  C,HsOH. 


1,127 

1,272 

1 ,4*3 

i,567 

1,725 

1,116 

1 ,242 

1,371 

I  ,5l2 

i,654 

1,108 

1,225 

1,344 

i,47' 

i,5g4 

1,094 

',«95 

i,3o3 

1,418 

1 ,  525 

IX.   COOH  — CH,— COOHo,i«  dans  C,HsOH. 


o. 
20. . 
4o.. 
60.. 


1 ,028 

1,046 

1,067 

1,094 

1 , 1 26 

0,973 

0,956 

o,934 

0,908 

0,887 

0,933 

0,880 

o,83g 

0,804 

0,776 

0,900 

o,83o 

0,773 

0,730 

0,690 

1,932 

1 ,822 

1,742 
1,661 


' ,  '  '9 
0,868 
0,748 
o,656 


XI.  COjH-CH,— CO,Ho,i«  dans  (CH,),  =  CH-CHi-CH,Oil 
Temp 


o. 
20. 
4o. 
60. 


1,124 

1 ,281 

i,475 

1,718 

1,998 

1  ,o35 

1,096 

1,1 83 

I  ,302 

1,426 

0,955 

0,930 

0,9^9 

1 ,006 

1,049 

0,867 

0,802 

0,772 

0,767 

0,777 

2,349 

1 ,601 

I,  125 

0,799 


P.  Dutoit. 
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481 


p  KG  :  CM5 


500. 

1000. 

1500. 

2000. 

2500. 

3000. 

p  KG  :  CM2. .  . 


500. 


1000. 


1500. 


2000. 


2500. 


3000. 


Coefficient  de  pression  de  la  conductibilité  électrique  (suite). 


XII.  N(CtH5)lIo,oi«  dans  CH3OH. 


Temp. 


o. 

20. 

4o. 
6o. 


1,110 

1 ,218 

i,337 

',458 

1,578 

«,«94 

1,193 

1 ,282 

i,379 

i,485 

1,087 

1,180 

1 ,  26 1 

i,356 

i,44i 

i,o83 

1 ,  iG5 

I  ,230 

i,333 

r, 412 

XIV.  NCCHb^Io.oiw  dans 


CH  =  C 

I 

CH  =  CH 


CHO 
>0 


Temp.  20. . . 

',259 

«.599 

2,Oo5 

'■',499 

3, 125 

»      4o- • • 

1  ,  222 

1 ,5o3 

1,817 

2,189 

2,619 

»        Go. . . 

1  ,ao3 

',439 

1,704 

',996 

2,328 

1,724 

«,594 

i,547 
1 ,5oi 


3,916 
3,167 
2,746 


XVI.  N(C,Hs)tIo,oin  dans  C6H*.CHO(».OCH3(M. 

Temp.  20. . . 
»  40 .  •  • 
»      60 . . . 


',493 

2,479 

. 

. 

. 

«,377 

',978 

2,877 

4,194 

. 

i,3o8 

1,752 

2 ,  3^4 

3,ioi 

4,062 

5,639 


XVIII.  N(C,H5)tIo,oo5«  dans  C6HSCH,CN 


Temp.  20. . . 

1,289 

1,712 

. 

• 

• 

»      4<*... 

1,242 

1,572 

i,975 

2,466 

. 

»      60.  •  • 

1,211 

1,481 

«,799 

2, 166 

2,587 

3,146 


XIII.  N(C,H,)tI  o,i/i  dans  CH,OH 

Temp.  o. 
»  20. 
»  40. 
»      60. 


CHOH  — CH,OH. 


i,463 

2, «47 

3,068 

4,229 

5,4o8 

«,4o7 

1,916 

2,600 

3,473 

4,53o 

i,3ig 

',737 

2,257 

2,899 

3,573 

1,266 

1 ,610 

',992 

2,489 

3,028 

7,295 
5,802 

4,576 
3,689 


XV.  N(CîH5)4I  dans  C6H5^HO. 


Temp.  20. 
»  40. 
»      60. . 


Temp.  20. 
»  4o. 
»      60. 


Temp.  ao. 
»      40. 

»      60. 


1,244 

1,572 

. 

«,«95 

1,454 

«,759 

2,  i33 

. 

1 ,  i63 

i,369 

1,608 

1,889 

2,206 

XVII.  N(C,H»)*I  dans  (CH3CO)îO. 


1,226 

1 ,5oo 

i,8o3 

2,  i53 

2,548 

1 ,  202 

1,439 

«,&99 

',979 

2,292 

1,190 

i,4o") 

1,624 

1,868 

2,123 

2,610 


3,006 
2,65i 
2,44o 


XIX.  N(C,H5M  dans  C6HsNOs. 


1,285 

. 

. 

1,245 

1,563 

i,95<> 

. 

1,2(5 

i,470 

',792 

2,i55 

2,55g 

XX.  N(C,H5)iIo,oo5/i  dans  CH3COCH3. 


p  KG  :  CM5 

500. 

1000. 

1500. 

2000. 

2500. 

3000. 

0 

Température  :     0 

',«37 
1 ,  128 
ltili 

1 ,092 

1,33g 
1,274 
1,243 
I,2l3 

i,536 
i,43o 
i,388 
1 ,34o 

',748 

' ,  597 

1 ,542 
1,483 

1,962 

«,774 
»,7"9 
i,637 

■2,173 

'■'•,994 
2,892 
2,810 

h            flaln.nl    Ha 

n         n  — 

1 

1  —  a(p—  \)  +  b{p— 1)2 
Valeurs  des  constantes  a  et  b  pour  quelques  électrolytes  dans  CsH5OH. 


0,02n  Kl. 


ELECTBOLYTK. 


Temp.    o. 
>      20. 

»      4°- 
»      60. 


o,o3 154'2 

123 


o,o885 
49 


0,002n  Kl. 


0,032699 

2l3 

194 
«73 


b. 


o,o7325 
233 
207 
170 


0,0333/j  Nul. 


0,032049 
1710 
1437 
n3o 


0,07193 
i3i 
091 
o38 


0,02  n  Nal. 


0,032187 
ig3 
162 
140 


b. 


O,O7200 

'87 
129 
O98 


C02H-CH,-CG2H  0,1  il 


o,o3o43 
o43 

148 

232 


o,o7oo8 
027 
120 

2l3 


Tables  internationales . 
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Elektrolytisches  Leitwermôgen.  —  Gonductivity  of  Electrolytes. 


Tempe 
Dissolvant.  rature 

CsHjCH,CN 6o° 

>  

»  

C6H5NO» 60 


Coefficient  de  pression  de  la  conductibilité  électrique  (suite). 

c.  —  Calcul  de  R  en  fonction  de  p      log  R  =  $p  —  ypt . 
Valeurs  de  p  el  y  pour  des  solutions  de  N(C{Hs)4l  dans  différents  dissolvants. 

Tempé- 
rature 


P- 


60 

O,OO<)l705 

0,000000001 5 

40 

1965 

0 

20 

2335 

0 

60 

i65i 

0 

4o 

1940 

0 

20 

2170 

0 

CH  =  C  -  CHO 

1             >  0    6o 

CH  =  CFT 

»              40 

»              20 

C8H5f.HO 60 

» 40 

»        20 


(CH3CO),0 60 

»  4o 

»  20 


160 

>79 

204 

i384 

i635 

1940 

i545 

i63 

178 


46 

4o 

20 

o 

o 

o 

85 

73 
62 


Dissolvant. 

CHjCOCH, 6o° 

»           4o 

»           20 

»           o 


CsH5(OH)3 60 

»         4° 

»         20 

»         o 

(CH,),  =  CH-CHî-CH2OH  20 

C,H8OH 60 

»       40 

»       20 

»        o 

CH3OH 60 

»      40 

»       20 

»       o 


0,00008 5 
095 
1062 
1070 
2122 

?497 

2988 

35oo 

1784 

0775 

089 

og52 

1046 

070 

0764 

0784 

0860 


0,0000000000 

09 
21 

24 

77 

98 

0,0000000147 

2l3 

0,0000000022 
i3 

3o 
28 
3i 
37 
49 
36 

24 


Pour  des  liquides  peu  ou  pas  polymérisés (3  =  o, 000106  -+-  o,oo56iz  (z  =  viscosité  du  dissolvant). 

Variation  de  la  conductivité  électrique  des  solutions  en  fonction  du  temps. 
(W.  Spring,  Rec.  trav.  chim.  P.  B.,  29,  169). 


Concen- 
Solulions  traitons 

aqueuses  de:  en  pour  100. 

KNO, 8 

»     i3 

KBr 20 

N*a2SO; 12,2 

KjOîOt 1 


Variation  dex 

Tempé- 

en pour  100 

rature. 

après  4  ans. 

0. 
15,7 

'2,98 

1 5 ,5 

4,66 

i5,5 

2,53 

i6,5 

V29 

18 

—  43,99 

Concen- 
Solutions  trations 

aqueuses  de  :  en  pour  100. 

ZnS04 29 

CuCU 1 1,25 

r,uS04 20 

Mn2CI6 10 

AICI3 20 


Variation  dex 

Tempé- 

en pour  100 

rature. 

après  4  ans. 

0 

'  / 

11,70 

•9 

5,5o 

20 

3,26 

>.o 

o,38 

20 

10,64 

Conductibilité  spécifique  de  liquides  purs. 


I.Kj.  inorganiques. 

Ac.  chlorhydrique  . . . 
Ac.  cyanhydrique  . .  . 

Ac.  sulfurique 

Anhvdride  suiïiireu*. 


■1 12 

o 

2.5 

18? 

18? 


x-!0\ 

<   2 
32,6 
97000 
0.001 32 

sous  100  vol». 

0.0020 

sou»  10  0  V  'Il 


Observateurs. 
BECJiMANN  . 

Walden,  1. 

Bergius. 

Carvallo. 


Liq.  organiques. 
Ucool  méthylique. 


r. 

20 
25 

45 
25 


x-10'. 

58 
i5 

•7 
10 


Observateurs. 

SCHMIDT. 
PlZARZ. 

» 

Philip. 


Liq.  organiques. 

Alcool  éthylique 

»  

»  . .  . . 

»  

Alcool  isoamylique 

Glycol 

Glycérine 

Cyanacétatedeméthyle. 


Sulfoc\anurcdeméllivle 


—  9 

25 
25 

20 
20 

25 

20 

— 5i 

-3i 

o 

25 

— jo 


x-107. 

0,8 

'.9 
4,4 

',5 

0,43 

3,0 

1,° 
0,2 

1,0 
4,o 
6,0 
3,o 


Observateurs 

Walden,  2. 

» 
Philip. 
Schmidt. 

» 
Walden.  2. 

SCHMITD. 

Walden,  2. 
» 

» 


P.  Dutoit. 


Conductibilité  des  électrolytes.  —  Conduttività  di  elettroliti. 


km 


Liq.  organiques. 

Sulfocyanuredeméthyle 
» 
» 
» 

Acétonitrile 

Propionitrile 

»  

»  

»  

»  

»  

Cyanure  de  benzyle — 

Lactonitrile 

»  

»  

»  


-4o 

-i5 

o 

95 

25 

-25 

25 

5i 

61 

70 

81 

20 

-68 

-5a 

-i5 

0 

25 


Conductibilité  spécifique 

x.101.     Observateurs. 
Walden,  2. 


5,o 

9»° 
i3 

18 

16 

0,6 

10 

16 

18 

22 

29 

12 

5 

•  4 
120 
240 

440 


Philip. 
Walden,  2. 


Schhidt. 
Walden,  2. 

» 

» 


de  liquides  purs  (suite). 

Liq.  organiques.  t. 

o 

Acétone —  1 5 

»        25 

»       20 

Méthyléthylcétone 25 

Aldéhyde  benzoïque ...  20 

Aldéhyde  anisique 20 

Nitrobenzène 20 

Nitrométhane 25 

Nitrosodiméthylamine . .  19 

Acide  formique 19 

Anhydride  acétique 20 

Formamide a5 

»          » 

Pyridine 25 

»        » 

Furfurane 20 


x.101.    Observateurs. 


i,5 

1,2 

1,0 

4,9 
0,86 

>,8 

7.o 
2000 

668 

7.5 
i4'9o 

800 
2,0 
6,6 


SCHMIDT. 

Philip. 
Schmidt. 


Philip. 
Waldeni. 

» 
Schmidt. 
Rôhler. 
Walden,  3 . 
Hantzch,  2. 
Hevkst. 
Schmidt. 


Conductibilité  d'électrolytes  dans  des  dissolvants  autres  que  l'eau. 


Dissolvants  inorganiques. 
Acide  ehlorhydrique. 

Éleclrolyte.  t.  t>. 

0 
Dimélhylpyrone  . . .     -100        7,4 


(Me  Intosch). 


9,6 
i3,3 
20,0 

4>,4 
53,8 
93,o 


A 

0,57 

o,48 
o,38 
o,»9 

0,19 
0,18 
o,  18 


Thymol 

(Beckmann). 


-1 12 


'  9,7 
i3,o 

•9,o 
21,4 
3o,6 
33,3 

57,7 


4,6 
3,i 

2,4 

2,0 
i,5 
i,5 

0,8 


Benzophénone  . . 
(Beckmann). 


-1 12 


'9,° 

38,7 


1,0 


Alcool 

(Beckmann). 


[12 


2,6 
4,0 
4,7 
5,9 
7,o 
io,5 
12,8 


o,oi5 
0,014 
o,oi5 
0,020 
o,oi3 
0,026 
0,029 


Acide  benzoïque 
(Beckmann). 


-1 12 


9,3 
i5,8 
29,0 


0,18 
o,  11 
0,06 


Électrolytes. 

Acide  acétique.. . 
(  Beckmann). 


-1 12 


f.  A 

3.o  0,35 

3,8  o,34 

4,0  0,24 

5,3  o,23 

5,7  0,24 

8,2  o,i5 

9,2  0,10 

16,2  0,09 

19.4  0,04 


Aeide  bromhydrique. 

Thymol. -  8fi       10, 3  2,2 

(Beckmann).                       i4,3  2,0 

23,4  i.i 

45,4  0,6 


Benzophénone. . . 

(Beckmann). 


86 


io,3 
«5,6 

22,7 

47,9 


o,o 
0,2 


Acide  acétique  . 

(Beckmann). 


86 


2,9 
3,6 

6,7 


0,07 
o,o5 
0,01 


Acide  benzoïque . 

(Beckmann). 


86 


9,9 
i3,7 


Dimélhylpyrone  . 
(Me  Intosch). 


78 


4,3 
4,9 
5,4 
5,9 
6,7 
7,5 


2,o5 

1,75 

1,56 
i,36 
1 ,  16 

o,94 


Électrolytes. 
Dyméthylpyrone. . . 


9,0  0,78 

10,6  0,62 

i3,3  0,49 

'5,4  0,41 

'9,5  0,27 

29,2  0,17 

42,0  o,i3 


Aeide  iodhydrlque. 

Benzophénone -  5i       26  0,20 

(Beckmann).  3i  0,14 

41  0,06 

52  o,o3 


.     -  5i        3, 

1     0,02 

(Beckmann). 

4, 

7    0,00 

Aeide  eyanhydrique. 

Eau  (Walden,  i) 

0 

A  varie  de  0  à  0, 

04  d'une  série 

d'expé-. 

riences  à  l'autre. 

(" 

=  3  à  40). 

Aeide  sulfurique. 

t.          Tl.10». 

A 

KH  SOt 

25      84,8 

75,2 

(Bergius). 

73,7 

73,5 

Pour  les  conducli- 

61,6 

74,6 

tibilités  dans 

48,2 

72,8 

H,SO;  aqueux, 

34,7 

74,i 

voir  page  488. 

21,9 

(81) 

i3,5 

74,9 

4,6 

7°,/       |, 
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Elektrolytisches  Leitwermôgen.  —  Conductivity  of  Electrolytes. 


Électrolytes. 

NaHS04 

(  Bergius). 


RbHSOi 

(Bergius). 


HN03  à  99  p.  ioo. 
(Bergius). 


CHC1îC0,H... 
(Bergius). 


Conductibilité  d'électrolytes  dans  des  dissolvants  autres  que  l'eau  {suite). 

Électrolytes.  t. 


25 


ï|.10« 

9°, 4 

87,5 

78,9 
69,8 
6o,  1 

49.8 
38,7 
26,7 

i3,9 

4,7 


101 ,3 

100,7 

100,0 

94,8 

97,i 

9^,7 
95,5 
89,0 
98,5 
96,8 


a5 


7», 4 
63,4 
56,i 
45,6 

34,i 
21,4 
11,1 

3,8 
',9 


60,7 
59,8 
5i,8 
5o,o 
48,4 
43,2 
4i,i 
57,3 

67, 7 


23 


I73,l 

.45,8 

108,8 

66,8 

26,6 


•37  7 

•3a,9 

147,8 
166, 1 
178,8 


25 


9'-,  2 
7', 4 
5o,8 

3i,4 
i4,2 


■4,9 

•2,7 
10,2 

8,9 
4,9 


CCI,COsH 25 

(Bergius). 


9', 2 
78,0 


427,4 
427,5 
46,8  427,4 
12,7    427,6 


SOj 25 

(Bergius). 

Valeurs  incompl., 

v.  au  Mémoire. 


554 

456 
374 

•79 

84 

fi 


20,7 
20,9 
22,4 

23,4 
26,0 
26, 1 


Hs0. 


(Bergius). 


23 


53 1 
3g5 

•  44 
61 

42 

37 

23 


73,4 
56,6 

54,7 
*6,7 
",9 
'7,8 
•7,3 


Dissolvants  organiques. 
Nitrométhane. 
t.  v. 

N(C,IIB)4I -3.   . 

(Wai.den,3).     o  157 

25 


x.10». 

2,98 
4,88 
6,38 


Électrolytes. 

T..10». 

A 

Kl 

a5 

7,21 

(92,4) 

(Philip). 

3,60 

100,7 

1,80 

107,0 

0,90 

111,4 

0,45 

114,6 

0,225 

117,0 

N(C,H,)4I... 
(Philip). 


25 


7,84 
3,9* 
',96 
0,98 
o,49 


92,4 

97," 
ioo,6 
io3,3 
io5,3 


0,245  106,9 


Kl. 


(Philip) 


Aleool  méthylique. 

...       25       46,8  (77,8) 

23,4  (84,4) 
<«,7        9<»,4 
5,84      95,6 

2,92  100,2 

i,46  io3,g 

0,00  117,1 


KBr. 


(Pizarz). 


25 


16 

32 

64 
128 
256 

5l2 

1024 

2048 
4096 

00 


68,1 

75,7 
8l,3 

88,5 

9», 9 
96,  a 

97,6 

98,8 

97,6 

104,4 


KBr. 


(PlZAHZ). 


45 


16 
32 

64 
128 
256 

5l2 

1024 
2048 
4096 

40 


87,3 

97,6 
107,0 
u5,i 
122,6 
128,3 
i33,4 
i36,8 
140,1 
'49,8 


KAg(CN)î... 

(PlZARZ). 


25 


|6 
32 

64 

128 
256 

5l2 

1024 
2048 
4096 

00 


68,1 

74,8 
80,8 
85,5 

89,7 
92,6 

95,i 

97,4 

98,6 

104,6 


KAg(CN), 45 

(PlZARZ). 


16 
32 

64 
128 
256 

5l2 

1024 
2048 
4096 

00 


N(C,HS)4I 25 

(Philip). 


H.IO*. 

"9,63 
9,8i. 
4,90 
2,45 

1,23 

0,61 
0,00 


N(C,H,)*I... 

(SCHMIDT). 


O 
20 
4o 
60 


N(CH.)4I 

(Waldbn,  2). 


-76 

-18 

o 

25 


V. 

9', 6 

97,7 

99,8 

102,0 


87,8 
97,3 
io5,3 
112,7 
118,7 
123,8 
128, 1 
•  34, o 
.35,7 
141,8 


84,9 
93,4 
100,6 
105,9 
109,8 
n4,5 
127,2 


66,5 

86,4 

107,6 

i3o,3 


8,4 
42,7 
61 ,0 

87,9 


3o,4 
33,3 


Aleool  éthylique. 

ti.10«. 

HC1 18      37,2 

(Benedicks).  18,6 

LiOH 18      39,0 

(  Benedicks  ) .  .9,5 

Kl 25      14, 63 

(Philip).  7,3i 

3,66 
i,83 

o,9'4 
0,00 


11,8 
i4,3 


(3. ,6) 
35,i 
38,3 

4',' 
43,3 

5i,4 


V. 


KBr. 


25 


(PlZARZ). 


128 

256 

5l2 

1024 
2048 

4096 

00 


32,1 

35,9 

39,i 
4i,5 
42,5 
44,6 
5o,6 
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Conductibilité  d'électrolytes  dans  des  dissolvants  autres  que  l'eau  (suite). 


Électrolytes. 


RBr 


t. 

45* 


(PlZARZ). 


128 

256 
5ia 

1024 
2048 
4096 

» 


KAg(CN),... 

(  PlZARZ  ). 


25 


128 

256 

5l2 

1024 

2048 
4096 


KAg(CN),.. 

(PlZARZ). 


45 


128 

256 

5l2 

1024 
2048 
4096 


Nal. 


(Schhidt). 


o 
20 
40 
60 
20 
4o 


vi.lO6. 
20 


N(C,H,)»I... 
(Philip). 


23 


17,61 
8,80 
4,40 
2,20 
1 ,10 


N(C,H»)4I... 

(SCHMIDT). 


O  IO 

O  2 

20  10 

20  2 


N(C,H.)4l 

(Waldbn,  2). 


-70 

-43 

-3o 

o 

jS 


V. 

176,0 
181,2 

"83,7 
189,5 

'94,6 


N(C,H7)4I 

(Waldbn,  2). 


-112 
-101 

-  9' 

-  84 

■73 

-  63 


85, o 

85,7 
86,5 
87,1 
88,1 
88,9 


A. 

43,5 
49,5 
54,9 
59,4 
63,3 

64,7 
74,8 


35,6 
38,6 
4i,3 
43,o 

44,i 
45,3 

49,8 


49,9 
54,7 
59,o 
63,7 

64,9 
67,2 
75,3 


A. 
20,4 

29,9 
40,0 

5o,g 
35,6 
49,3 


(28,3) 
32,8 
37,5 
4i,7 

57,i 


20,0 
27,6 
29,0 
39,4 


5,8 
11,0 

23,1 

36,9 


0,12 
0,27 
0,52 

0,87 

1,6 

2,2 


Électrolytes.            t.  v.  A. 

N(C3H7)tI  (suite)-  52°  89,9  3,6 

-  40  91,0  5,2 

-  32  9f,-  6,9 

-  i5  93,3  it,4 

o  94,8  17,3 

25  97,4  57,6 


NCHSC«H3. 
C,H7.C,HtCO.Br. 

(  WEDEKtND). 


25 


16 

32 

64 
128 
256 

5l2 


CCI3.CH.OH.COOH  25 

(Goldschmidt). 


10 
20 

40 


KBr. 


(PlZARZ). 


Glycérine 

25 


16 

32 

16 

32 

64 

128 

00 


KAg(CN)2 25 

45 


16 

32 

16 

32 

64 

128 

se 


N(G,H4)4I.... 

(SCHMIDT). 


O 
20 
4o 
60 


100 

» 


Olyeol. 

N(C,H»)I4 -  20 

(Waldbn,  2).  o 

25 


',4 


LiBr 

(Sachanofp) 


Acétate  d'iosoamyle. 

v. 
25        0,67 


«4,8 
18,2 
21,7 

25,6 
28,3 
3o,8 


0,08 
o,  12 
0,19 


Alcool  isoamylique. 

N(CjH5)4I 20    400 

(Schmidt).  40      » 

60      » 


2,53 
4,64 
6,o5 


0,267 
0,266 

I  .  123 

I,i54 

«,247 
i,285 
i,3 


0,259 
0,240 
0,910 
0,933 
0,981 
1,087 


0,0098 
0,078 
o,38 
1,27 


x.lO*. 
8,2 
63,2 
206,0 


2,o3 

3,44 


A. 

0,OOI 
O,002 

o,oo3 


Électrolytes. 


Cal» 

(Sachanoff  ). 


t. 

n 

>5 


2,6 

3,7 

7,2 

•4,9 


Znl2 

(Sachanoff;. 


23 


i,3 

2,7 
8,5 


0,000 
0,025 

0,010 

0,007 

0,018 
0,006 
0,001 


Bentoate  de  méthyle. 

LiBr 25        o,45  o,oo3 

(Sachanofp,».  o,65  o,oo4 

1.2  o,oo3 

2.3  o , 00 
7,5  0,006 


Cal, 


23 


i3,8 


O,  II 


Znl2 


23 


2,9 

5,1 

4,5 


0,019 
0,017 
o,oi5 


i3,3 

6,01) 

HgCI,.. 

25 

8,1 

0,008 

CaU.  .. 

Benzoate  d'iso 
53 

amyle. 
'8,9 

HgCls. 

25 

7,9 

< 

0,001 

Znl2.  .. 

3,2 

6,4 

< 

o,oo5 
0,001 

Cyanacétate  de  méthyle. 


N(CSH5)4I -59 

(Waldbn,  2).       -5o 

Solutions  sursa-    -35 

turées  aux  basses    -19 

températures.  -i5 

o 

25 


5o 


x.10». 
0,4 
1,8 

7,2 

48,i 
68,5 
173 

365 


Sulfoeyanure  de  méthyle. 

N(C,H6)4I -53 

(Walden,  2).       -40 
-3o 


211 


-13 
o 

25 


98 

l32 

162 

202 
371 
37l 


Acétonitrlle. 


Kl. 


(Philip). 


25 


ti.10».  A. 

27,5  (128,6) 

i3 ,75  142,3 

6,87  i53,9 

3,43  163,3 

1,72  171,6 

0,00  200,9 
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Elektrolytisches  Leitwermôgen.  —  Conductivity  of  Electrolytes. 
Conductibilité  d'électrolytes  dans  des  dissolvants  autres  que  l'eau  (suite). 

Électrolytes.  t. 


(  Philip). 


f|.106.  A 

18,06  (142,4) 
9,»3 


4,52 
a ,  2  fi 
i,i3 
o ,  5fi 

O,00 


131,7 

1 6o ,  5 
167,8 
172,8 

'79:3 

«95,1 


Propionitrile. 

V. 

N(CH«)»1......     -59 

(Walden,  i)       -4« 
-3o 


-  •> 
a  5 
5a 
62 

7" 
81 


>7Q 


x.106. 
8,8 

i4 

'7 
a3 

34.,  a 
4a,  6 
i5,5 

A* 
5a 


Lactonitrile. 


NtCtHsjtl 

(Walden,  •>.). 


-!•>■ 
-fio 
-46 
-3o 
-:5 
o 

25 


jo,7 


0,8 
8 

ai 

60 

180 

343 

63 1 


Cyanure  de  benzyle. 


N(C,lle)4I 

(Walden,  ■>.). 


-33 

"'9 
o 

23 


IOI  ,2 


26,7 
62,5 

109 

l8l 


N"(C,HS)»I.... 

(Schmidt) 


20 
40 
60 


v. 
aoo 


A 

i8,3 
25,4 
3?-,  9 


N(C3H7)tI -85  40,0  9,0 

(Walden,  2)       -60  4', 2  20,9 

-i5  43,6  53,3 

o  44,5  65, o 

a5  45,8  8i,3 


Méthyléthyleétone. 


Électrolytes. 


Kl 


(Philip). 


•rj.W. 

a, .8 
1,04 
0,5a 
0,26 
o,  i3 
0,00 


A 

8a,  8 

89,  "> 

94,3 

99.5 

102,7 

u5,5 


v. 


N(C,H,)*I.. 

(Philip). 


2) 


0,792 
o,3g6 
0,198 
0,099 
0,000 


101 , 1 

>'2,9 
122,3 

i3o,3 
i36,5 
i5g,3 


Aldéhyde  benzoîque. 
N(C2H5)*I 'o        10 

(SCHMIDT).  40  » 

60  » 


'9,° 

24,1 

29,0 


Aldéhyde  anisique. 

N(C2H5)J 20        10  7,88 

(Schmidt).             \o          1)  l3,3 

60        »  19,4 


N(C,HS)*I 

(Walden,  2). 


Acétone. 

LiCI  (Serkow)  . .       a5 

20 

3,3 

LiBr 25 

20 

'9,4 

Lil 25 

20 

61  ,a 

-'7 

-10 

o 

■>.  5 
5o 

68 

79 
io3 


19,8 


*.106 

2,8 

6,. 
21,0 
5a,(i 

9"> 
«34 
i5i 
194 


Acide  formique. 


H20 

(Waldex,  1  ). 


V. 

a,i.3 

3,55 
7,10 
a  1 , 3 


A 

o,  16 
o,  16 
0,17 
0,17 


Anhydride  acétique. 

N(C2H5)4l 20    100  42,2 

(Schmidt). 


H40 

(Walden,  i  ). 


Formamide. 
..       19        1,04 


2, 08 
4,i7 

I2,5o 


0,011 

0,017 
0,017 

0,016 


HCI. 


Na(RÔHLER). 


25 


IO 


18,2 


(Rohlerj. 


«,9« 
4,26 

37,00 


C,HSNH.HI.... 

(Sachanoff;. 


25 


4,5 

7,7 
'9,3 


HBr 

(Saohanoff). 


3,0 

6,6 
i3,5 
a5,a 


AgN03 

(Sachanoff). 


23 


1,56 

3,M 

5,6 

6,8 

12,6 

'8,9 

44,9 


Lil. 


(Saohanoff). 


2.5 


',8 
3 ,6 

7,4 
i5,o 
27,8 


Méthylaniline. 


HBr 

(Sachanoff). 


25 


2,9 

3,3 

4,2 

6,4 
'4,5 


C6H8NH.HBr... 

(Sachanoff). 


ij 


2,7 
3,6 
6,8 


A. 

44,4 

54;9 

8i,5 


Nitrobenzèno. 

N(C2HS)41 20      10  a5,a 

(Schmidt). 


Aniline. 

NH4I.. 25 

(Sachanoff). 


6,7 

o,94 

[5,8 

o,49 

24,6 

o,3g 

38 ,0 

0,34 

5o,3 

o,33 

0,79 

0,44 
0,23 


o,65 
o,35 
o,23 
0,19 


',96 
i,54 
0,98 
o,85 
o,54 
o,45 
o,3i 


o,79 
o,65 
o,4o 
0,28 
0,21 


0,08 
0,04 
o,o3 
0,0a 
0,01 


0,27 
o,i5 
o,o5 


Diméthylaniline. 

C5H5NH.HBr...      a5        4,6 
(Sachanoff).  8,0 


0,014 
o,oo5 
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Conductibilité  d'électrolytes  dans  des  dissolvants  autres  que  l'eau  (suite). 


Nitrosodiméthylamine. 

Éleclrolvte.  t.  v. 


HjO 

(Waloen,  ï). 


'9 


1,2 

3,o 

12,1 


o,ot>i 

O  OJ) 

0,05; 
",097 


Électrriytc. 


Pyridlne. 

t. 


-  Bal,. 
2 


•11 


(Hevesy). 


9.6 
18,0 
38,6 
81,0 


A 

8,85 

10,72 

i3,o4 
i5l96 


Électrolyte. 

Brom.de  triphényl- 

méthyl  pyridinium. 

(Hantzsch,  3). 


2  > 


263 

701 

1604 


A 

10,6 
■  5,3 
»'  ,9 


Furfurane. 

Électrolyle.  t. 

N(C,H5)»1 20° 

(Schmidt).  40 

60 


10 


55,6 
48,3 
60,8 


Électrolyle.  t. 

N(CîH5)*I -3i° 

(Walden,  2).  25 
5o 
68 
79 
9* 


5o 


x.tO6. 

194 

760 

io84 
i3o8 

1474 
>65o 


Conductibilité  d'électrolytes  dans  des  mélanges  de  dissolvants. 


Dissolvant  :  aleool  éthyllque  +  eau;  électrolyte  :  HsSOv. 


99,2p.  lOOalcool,  0,8p.  100  eau. 


Tj.IO''. 

2,66 

I  ,25 

0,608 

o,366 

0,0447 

o,oo663 

0,000254 


A0". 

3,93 

7,36 

9,87 
9,75 
12,3 

•7,9 
",9 


Air- 

5,45 

0,»' 
12,7 

12,5 

1 5,6 
22,9 

3o,o 


93,8  p.  100  alcool,  6,2  p.  100  eau 

fl.io-1.  Au*.  Air. 

2,99  3,55  5,56 

i,4i  6,61  9,20 

1,3.  fi, 81  9,43 

(H.  Krkmann  et  \V.   BHAsstm,  Monatsh.  Wien,  31,  îo,6.) 


t, .  iov 

«,993 

0,744 

0,618 

o,452 

o,o56i 

0,00861 

o,ooo5o8 

O,O0O2û3 


Ao*. 

7.7° 
8,44 
9,21 
9,88 

l5,2 

i6,5 
24,0 
22,4 


A.r- 
io,3 
1 1 ,6 
12, 3 
i3,5 
19,9 
21,9 
29,9 
29,3 


,G  p.  lOOalcool,  15,1  p.  100 eau. 


T|.IOJ. 

«,39 

0,535 

0,000246 


Ao*. 

12,2 

16,8 

'■*7 ,3 


Air. 

i6,5 
23,o 
38,i 


Dissolvant  :  eau  +  alcools. 

Les  conductibilités  moléculaires  se  rapportent  à 
lions  contenant  iooo»  d'eau,  imol-s  des  différents 
jmoi-g  d'électrolyte. 


Électrolyle. 
KCI.  ... 


Alcool. 
Méthylique 
Éthylique . 
Propylique 


Ao». 
59,45 
54,74 

5t,i5 


1 
NrUCl 


|  propylique 57, 5 1 

59,22 


Méthylique 

»  Éthylique 54,26 

»  Propylique 5o,49 

NaCl Méthylique 43,36 

>  Éthylique 39,72 

»  Propylique 36,82 

>»  Isopropylique 36,1,2  71,70 

(H.-K.  AiiMSTRONGet  J.-V.  Evhe, Proc.  R.  Soc.,Lond.  (A),84,i34.) 


des  solu- 
alcools  et 

Aw. 
104,73 

98,47 
93,87 
102,33 
io4,74 
98,54 
93,74 
8o,55 
75,85 
72,17 


Acide 
tj.io6  • 

100 
5o 
a5 

12,5 


Dissolvant  :   eau  +  alcool   éthylique. 
Électrolyte  :  acide  trichlorolac tique. 

n=         0.  0,1.        0,2.        0,5.         1,0.        '-',0.        3,0. 

A2t, 0,084  0.109  0,123  0,186  o,3o3  o,558  0,882 

»    0,120  0,147  0,'75  0,266  0,427  0,781  1,216 

»    0,186  o,2i3  0,278  0,387  0,612  1,093  1,704 

»    .  .  .  0,590  0,878  i,563  2,400 

as  molécules-grammes  d'eau  par  litre  d'alcool. 

(H.   Goldschmidt,  Z.  physik .    Chem.,  70,   633.) 


Dissolvant  :  eau   ■  alcool. 
Soit  34,8  p.  100  d'eau  et  75,  •  p.  100  d'alcool  en  poids. 
Électrolyte.  v.         Su'- 

Acide  CioH,oOj 5o,3     0,684 

»  100,6     0,950 

»  301  ,2     1 ,3i 

CjoHioOj  (acide  phytanique).  .     112        0,544 
»  »  ...     224        0,814 

C jo  H3g  Oj  (acide  A,  phytanique) .     1 53        o , 749 
»  »  3o6         1 ,09 

(E.  Hlni,  Dissertation,  Zurich,  1910.) 


P.  Dutoit. 
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Conductibilité  délectrolytes  dans 

Dissolvant  :  alcool  méthylique  4-  glycérine. 
La  proportion  d'alcool  est  donnée  en  volumes. 

Électrolyte  :  KHr. 
75  pour  100.  50  pour  100.  >b  pour  110. 

i'.  Asv'.         A«°.  AîS".         'Uô«.  A»5".  \ iï'  • 

16 2i,5<j     38, io  8,  il      13,5g         2,020  5.3oi 

32 27,34     4', '9  8,70     1  <i ,  i  3         2,106  5,435 

64 29,06     43,84  9,12     17,21         2,lX>  5,087 

128.   ....     3o,4i     46,25  9,48     17.90        2,262  î.697 

256 3i,45    48,  Ji  9,83     18, 6>         2,391  5,8o5 

5i2 32,26    49.94         10,22     19,0"         2,459  1,904 

1024 i -î ,  43     5o,84         10.74      19,26         2,324  «,924 

2048 5i,88 

->i 34,4       55,4  m,53     20,5  2,7  6,0 

Électrolyte  :  KAg(CX)2. 

lli 23,70     36, 08  6,88     i3,2i  i,538  4, '65 

32......  2^,96  38,21     7 , 1 5  i3,83    1,601  4)276 

64 26, i5  4°  33     7,32  14, 38    1 ,65 1  i,3',5 

128 27,18     42,33  7,62     14,87         1,720  4,46i 

256 28,04     43,87  7,81     i5,35         1,738  4,5i3 

5i2 28,59     4»i°»  8,°'      i5,8o         1,833  4,343 

1024 28,84     46,33  8,31     16,20  .  4,5i8 

» 3o,74     49,8  8,90     17,25         1,95  4,6 

(L.  Pisahzewsky  et  A.  Sapovalenko, 
Voir  pour   les   conductibilités    des    mêmes    se 


des  mélanges  de  dissolvants  [suite). 

Dissolvant  :  alcool  éthylique  —  glycérine. 

La  proportion  d'alcool  est  donnée  en  volumes. 

Électrolyte  :  KHr. 


16... 

32..  . 

64... 
128... 
256.. . 

5l2.. . 

1024.. 


75  pour  100. 
A  2  y. 


50  pour  100. 


25  pour  100. 


9 ,  32 
10.20 
1 1 ,02 
11,64 
1 2 ,  00 
12,40 
'3,9 


Aiv. 

13,62 

17,21 

18, 3o 

'9,93 
20,85 
2i,38 
24,3 


\2-V. 

3 ,  36 

3,57 
3,7» 
3,93 
4,i3 

4,2. 

4,3. 

4,7 


S.Kf. 

7,'o 

r,'»6 

7,94 
8,38 
8,58 
8,75 

9, '8 
9,8 


Air. 

1,108 

1 ,  i53 

',"74 

'•'99 
1 ,235 


Ai.r. 

3,191 
3,3oo 

3.4i5 
3,542 
3,622 


1.32       3,7 


Électrolyte  :  KAgM'.X)*. 


16. 


3? 9,76     16,87 

6'j io,33     18,00 

128 io,85     19,06 

236 11,26     19,95 

5  12 1 1 ,43     20,46 

[02^..  ......      1 1 , 58     20,72 

s. 12,5       22,7 

J.  Soc.  Physic.  Chim.  Si- Pet.,  42,  924.) 

Is   dans    les  dissolvants   purs,    pages   '|8/|   et    (85 


2,98 

6,55 

0,878 

2,620 

3,11 

6,83 

0,904 

2,693 

3,9.4 

7. '3 

0,916 

■1,742 

3,38 

7,35 

0,921 

2,802 

3,57 

7,5o 

0,948 

2,836 

3,78 

7,68 

2,863 

3,8', 

8,09 

. 

. 

i,3 

8,5 

1,0 

2,9 

Dissolvant  :  eau  +  sucre. 
Électrolyte  :  XaCI. 

Mélanges,  en  volumes,  de 
deux  solutions  contenant  l'une 
1  pour  100  de  XaCI  et  l'autre 
10,48  pour  100  de  saccharose. 

t  =  18°. 

Sucre.  1..  10'. 


NaCI. 

10 

9 
8 

7 
6 

5 

4 
3 
2 
. 
o 


9 
10 


151,2 

126,8 
108,7 

96.3 

82,3 

68,4 

52,2 
40,3 
26,2 

1 3 ,  '. 
o,oi 


(  De  Blasi, 
Arch.  Fisiol.,  7,  5o3.) 


73  pour  100  acétone 
-+-  25  pour  100  eau. 


Électrolyte 

MCI.  ... 
LiBr... 
1,1 


20 
20 
20 


As   . 

39,8 
48.3 
54,8 


':'■>  pour  100  acétone 
+  23  pour  100  aie.  méthylique. 

Électrolyte.     1 


MCI. 
LiBr 
ML. 


20 
20 
20 


A»-. 

47,8 
55,5 
7i,o 


A.  • 
i58 
14 1 
IJ9 


~r>  pour  100  acétone 
-1-  2.>'  pour  100  alcool. 


Électrolyte. 

LiCL... 

Li  Br  .  . . 
MI 


>o 
20 
20 


A  M'. 

24,0 

30,9 
3 1,9 


Aï  ■ 

118 
116 
129 


(S.-W.  Skukow,  J.Soc.  Physic.  Chim.  Sl-Pét.,  42.  3,  et  Z.physik.  Cherii.,  73,  53;.) 


Dissolvant 
sOi-ï-  o.25  pour 

Électrolyte  :  KHSOi. 

f, .  1  os . 

94,6 

79,fi 
63,>. 

48,4 
32 , 3 

19,2  35,9 

5,5  45,4 


Dissolvant  : 

HîSO-,. 

Dissolvant  :  HjSO;. 

00  II] 

0. 

Électrolyte  : 

Électrolyte 

l 

ISO*. 

Ac 

/7-toliiène  sulfonique  -f-HsO. 

Ac 

^-toluène  sulfoniq 

ue-MH,0 

A  55  ". 

T,  .  IO6. 

A  2,-. 

T) .  1  0*  . 

Aïs». 

68,6 

69,1 

78,5 

i34 

24,3 

36,9 

55,3 

77.7 

89,1 

21 ,2 

53,i 

27,5 

76,7 

63, 1 

'9,7 

65,6 

'4,3 

69,7 

27,0 

20,6 

58,9. 

3,8 

62,2 

7,' 

35,2 

(  K.  Bekoius,  Z.  physik.  Chem.,  72,  338.) 
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km 


Conductibilité  de  mélanges  d'électrolytes  dans  des  dissolvants  purs 


Dissolvant  :  eau. 

Électrolytes  :  Kl -4-  N(C,H5)iI. 

Kl.         N(C,H,)4I. 

■n.io'.              t,.io*.  x.io*.  Calculé(') 

12,016            0,927  1792  1794 

6,008             i,854  «o45  io45 

3,ooj            3,708  8o5  8o3 

i,5o>.            7,4i5  9G1  948 


Dissolvant  :  méthylétbyleétone. 


Kl. 

T|.106. 

i,'94 

0,2985 
0,2985 


N(C,H5)4I. 

T).  10*. 

0,4114 
0,823 
0,8*3 
1 ,646 


x.  10*. 

i56 

i38 
1 10 
178 


ealculé(') 

M3 
i36 

113 

"84 


Dissolvant  :   aleool   méthylique. 
Électrolytes  :  Kl  ■+■  N(C,H8)*I. 


Kl. 

T|.I06. 

18,70 
18,70 

9,35 
3,74 


N(C,H$)4I. 

Tl.IO'. 

4,234 
8,468 
8,468 
'6,94 


1932 

2223 

i525 
■  7'4 


Calculé(') 
191 1 

2205 

i536 

1743 


Dissolvant  :  acétonitrile. 


Kl. 

71.10*. 

22  ,  00 
22,00 

:  1 ,00 
4,4<> 


N(C,H5),I. 

r,.io6. 

5,376 
10,75». 
10,732 
21  ,5o4 


st.  106. 

3567 
4i49 
2941 

3444 


Calculée1) 

3  300 

4069 
2928 

3|37 


Dissolvant  :  alcool  éthylique. 
Électrolytes  :  Kl  -+-  N(C,Hf)tI. 


Kl. 

TJ.IO*. 

1  « ,7°4 
5,852 
2,926 
i,463 


NIC,H,)4I. 

Tl.IO6. 

I,76l 
3 ,  522 

7,°44 
•4,09 


425 

3i4 
325 
454 


Calcuié(') 

418 
3o8 

3i9 
43 1 


Dissolvant  :  nitrométhane. 


Kl. 

TJ.IO6. 

2,882 
2,382 

1,441 

o,5-6 


N(C,HS)4I. 

T).106. 

I  ,6l2 
3,22.4 
3,224 

6,448 


x.io».     Calculé(') 


436 
576 
45o 
652 


44i 
58 1 

449 
65(i 


(J.-C.  Philip  et  H.-R.  Courtmann,  J.  Chem.  Soc.  Lond.   97,  1267.) 


(')  Calculé  par  ia  règle  des  mélanges  :  x  mélange  =  xKI  -+-  xN(C, Hj)4l 


Molécules  de  GIO 

pour 

1  molécule  d'acide.  v  =  1 . 

o 2,770 

o,o32J5 1,965 

o,i3i  1 2,434 

0,2529.  •    3,35o 

0,3723.. 3,834 

",4291 4,012 

o,4773 i,073 

o,5i<i3 4,  >5o 

0,5954 4,i5o 

0.7333 4,  i53 

o ,  85 1 5 4 ,  j  53 

o,9798 i,22i 

1 ,188 3,937 

1,446 3,355 

»i7'4 2,760 


Dissolvant  :eau;  électrolytes  :  acide  laetiqae  et  oxyde  de  glacinium. 
Température  25°.  Valeurs  exprimées  en  x.  io3 


v~i. 


t>  =  8. 


v=  lfi. 


v  =  32. 


v  =  128. 


',947 

i,356 

o,y39 

o.,644 

o,4435 

o,2977 

o,i5y> 

1,426 

1  ,o32 

0,753 

o,55i 

0,3773 

o,i635 

0, i563 

1,557 

0,986 

o,637 

O,  i'2'i 

0,2926 

0,2100 

0, 1400 

2,i35 

1  ,322 

o,799 

o,48i 

0 , 2966 

0,1894 

0,1112 

2 ,  5oo 

l,576 

0,961 

0,574 

o,3445 

0,1934 

0,  n3i 

2,65i 

1,68a 

i,o38 

0,572 

o,36o6 

0,2014 

0, 1 1 46 

2,686 

i,7i3 

1.049 

0 ,  6i6 

o,3639 

0,2076 

o,n43 

2,755 

1,754 

i,o8j 

o,65i 

0,3819 

o,2i58 

0,1 189 

2,753 

1,761 

•,°99 

o,65  j 

o,38o8 

0,2164 

0, 1 182 

2,772 

',777 

i  ,098 

o,664 

0,3889 

0,2199 

0 , 1 1 0.6 

',797 

1 ,810 

1 ,  i3i 

0,681 

o,4oi3 

0,2282 

0, 1256 

2,865 

1,868 

1,117 

0,720 

o,{2.34 

0,241 5 

o,i34o 

2,695 

i,753 

1,111 

0,681 

0,4068 

0,2367 

0,1 3o8 

2,324 

1 ,  539 

°,99< 

0,620 

0,3762 

0 , 22 1 2 

0,1264 

it9o. 

1,285 

o,8j8 

o,543 

0,3396 

0,21 40 

0,1212 

(G.   Galoa8ni,  fiend.   Accad.    Une,  (V),  19,   II.    ?yo.) 
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Conductibilité  de  mélanges  d'électrolytes  dans  des  dissolvants  purs  (suite). 
Dissolvant  :  eau,  à  20";  electrolytes  :  K2S04-i-  Tli(S04)2. 


04)29aq. 

Résis- 

»(')• 

tance  (J) 

o,o 

1 ,000 

0,4 

0,994 

» 

o,538 

» 

0,342 

» 

0,269 

» 

0,209 

» 

o,r86 

» 

o,  1 3 1 

P. 

0,3 
o,3 
0,6 
1,0 
i,3 

".7 
2,0 
3,o 


P  =  grammes  dans  100*  d'eau. 

(')  Les  valeurs  sont  à  peu  près  identiques  pour  P-rhiso.i, : 

(')  Unités  arbitraires. 


K,S04. 

Th(S04)j9aq. 

Résis- 

P. 

P. 

tance  C). 

1,0 

0,0 

1 ,000 

1,0 

0,2 

0,998 

» 

0,4 

1 ,004 

» 

0,6 

0,999 

» 

0,8 

0,999 

» 

1,0 

1,014 

» 

',* 

1,009 

» 

',4 

1,009 

(Ba 

RRE, 

C.  /?. 

,  151 

23a.) 

K,S04. 
P. 

TI.(SO()29aq. 
P. 

Résis- 
tance (') 

',° 

0,0 

1  ,000 

1,0 

» 

>,6 

i,8 

1  ,009 
1  ,008 

» 

2,0 

1,010 

» 

2,2 

1    010 

» 

2,4 

1  ,008 

» 

2,6 

1  ,009 

Dissolvant  :  eau, 

ii 

25". 

Electrolytes  :  Kl 

■+- 

It 

Kl. 

I,(sol.  saturée). 

T, .  1 0* . 

T, .  I  O6 . 

X.  IO6. 

100 

5i  ,35 

Il  490 

5o 

25,77 

593o 

20 

11,  i3 

2468 

10 

6,18") 

1 260 

5 

3,728 

64 1 

2 

2 ,  266 

260,8 

1 

1,788 

131,7 

(H.-C.  Biuy  et  J.-M.-J.  Mac  K.vy, 
J.  Amer.  Chem.  Soc,  32,  9>9-) 


Dissolvant  :  eau. 


Electrolytes  :  C11SO4-+-  H,S(V 


H.SO,. 

Cu 

SO,  5aq. 

l'C). 

P('). 

t. 

X. 

11,70 

22,0 

25 

0,3260 

11,70 

» 

4o 

o,3754 

11,70 

» 

60 

0,4202 

4,25 

i3,5 

2  5 

0, i573 

» 

» 

4o 

0, 1752 

» 

» 

60 

0,1895 

(')  Grammes  pour  ioo"»'  de  solution. 


Electrolytes  :  NaCl  -+-  Cti2Clj. 

(Les  solutions 
sont  toujours  saturées  de  GugCl,  à  la 
température  de  l'expérience.) 
NaCl. 

r(    ).  X.^.  X40.  X60. 

i5  o, 1 j5  o, 188  0,200 

25  °,'93  o,245  o,258 

3o  0,200  0,281  0,298 

(2)  Grammes  pour  io<>«  de  solution. 


(M.  de  Kay  Thompson  et  K.-R.  Hamilton,  Trans.  Am.  El.  Chem.  Soc,  17,  agi.) 
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FORCES  ÉLECTROMOTRICES   (F.  E.  M.). 

D'une  façon  générale,  les  mesures  de  F.E.M.  reproduites  dans  ce  Chapitre  sont  rapportées  à  la  valeur  de  la  F.E.M.  de 
l'élément  Weston  :  E  =  i  .0184  —  o,o438  (1  —  -20') •  —  o,o663  (/— >.o°)!  proposée  par  la  Conférence  internationale  pour  les 
étalons  et  unités  électriques  (Londres,  octobre  1908). 

A  moins  d'indication  contraire,  les  valeurs  de  F.E.M.,  données  dans  les  Tables,  sont  exprimées  au  moyen  du  volt  international. 
Le  signe  -+-  devant  la  force  électromolrice  d'une  chaîne  galvanique  signifie  que  le  courant  positif  traverse,  de  gauche  à  droite, 
la  chaîne  telle  qu'elle  est  indiquée  dans  les  Tables.  Le  signe  —  signifie  le  contraire. 

Le  signe  h-  devant  la  F.E.M.  d'une  électrode  simple  indique  que  le  métal  est  chargé  positivement,  tandis  que  l'électrolyte  en 
contact  l'est  négativement.  Il  faut  cependant  se  rappeler,  que  le  signe  de  la  charge  d'une  telle  électrode  dépend,  dans  une  certaine 
mesure,  du  choix  du  point  zéro  pour  le  potentiel. 

Selon  toute  apparence,  toutes  les  mesures  de  F.E.M.  ont  été  faites  par  la  méthode  de  compensation. 


Abréviations  et  Symboles. 


a Degré  de  dissociation. 

Alin Atmosphère. 

C Concentration  en  équivalents-grammes  par  litre. 

E Force  électromotrice  d'un  élément  galvanique. 

e Potentiel  simple. 

E.P. ...... .  Potentiel  électroly tique. 

F Constante  de  Faraday  (96540  Coulombs  par  équi- 
valent-gramme). 

gm Gramme. 

o,5  mol o,6  de  molécule-gramme  par  litre. 

0,2'/ o,->.  d'équivalent-gramme  par  litre. 


in  Calomel..  Électrode  au  ealomel  avec  une  solution  1/1KCL 

o,  1  n  Calomel  Électrode  au  calomel  avec  une  solution  o ,  1  n  KG. 

inll  |  H2 . . .  Electrode  normale  à  hydrogène. 

p Pression. 

p.  c Pour  cent  en  poids. 

0 Quantité  de  chaleur. 

R Constante  des  giiz. 

sat Saturé. 

t Température  en  degrés  centigrades. 

T Température  absolue. 


I.  Piles  normales. 


Valeur  internationale  dé  la  (orée  électro motrice  de  l'élément  normal  Weston.  Pliysikalisch-technisclw  Reic/isanstalt 

(Ber.  Dtsch.  Pliysik.  Ges.,  12,  io5o). 

D'après  les  recherches  du  Comité  scientifique  international  sur  les  étalons  et  unités  électriques,  la  force  électromotrice  de 

l'élément  Weston  ayant  comme  corps  de  fonds  CdSO,-  ILO  et  construit  suivant  les  indications  données  par  la  Conférence 

internationale  pour  les  étalons  et  unités  électriques  de  Londres  1908,  est  à  ■?&  C.  de  1,0183  volt  international.  A  partir  du 
1"  Janvier  191 1,   cette  valeur  doit  être  employée  comme  étalon  dans  tous  les  laboratoires  d'essais. 


Mesure  absolue  de  la  F.E.M.   de  l'élémant  Weston  au  moyen  de  la  boassole  des  tangentes  (H.  Haca  et  J.  Boerkma, 

fer  h.  K.  Akad,  If 'cl.  Ainsi.,  13,  ôgî). 

„..».„  o,        1  j         ■•  .•         I  max.  1,01842. 

F.E.M.  a  17°=  1.018J-,  volt,  movenne  de  10  déterminations,  {     .  „ 

/         '  '       -  j  mm.  1,01829. 

Les  cléments  ont  été  construits  conformément  aux  indications  du  National  PhysicaL  Jxiboratory, 

Les  mesures  ont  éti  faites  entre  i5°,6  et  18",  1  et  réduites  ensuite  à  170,  par  la  formule  de  correction. 


N.-T.-M.  Wilsmore. 
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Piles  normales  {suite). 


Relation  entre  la  F.E.H.  et  la  concentration  de  l'amalgame  dans  l'élément  Weston  (F.  E.  Smith,  Pfiil,  Mag.  [6],  19,  256  ; 

Proc.  P/i/sic.  Soc,  22,  n  ;  El.  Loml.  64,  944  à  94 5). 


t. 

l'OUBCKNTAOK  DU  CADMIUM 

DANS  L'AMALGAME. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

10,5. 

11. 

11,5. 

12. 

12,5. 

13. 

13,5. 

0 

0 

—  "97 

—365 

-+-35 

34 

35 

35 

36 

36 

36 

36 

37 

37 

39 

4o 

4i 

47 

5o 

5 

— 

— 58o 

—32 

35 

36 

36 

37 

>7 

37 

37 

38 

38 

4o 

4« 

4a 

48 

5i 

10 

— 

-798 

—246 

29 

^9 

3o 

3o 

3o 

3o 

3o 

3i 

3i 

33 

34 

34 

35 

38 

i5 

— 

—  1024 

-464 

—79 

'7 

'7 

18 

18 

18 

18 

'9 

'9 

21 

22 

32 

25 

2.7 

20 

— 

—  i*i5o 

—684 

—  291 

—  1 

—  1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

4 

4 

4 

7 

25 

— 

—  1483 

-910 

— 507 

—  186 

-24 

-24 

-23 

—  23 

-23 

—22 

— 22 

—  '9 

—  18 

-'7 

—  '7 

—  16 

3o 

— 

-1717 

—  Il32 

—729 

—407 

— 140 

— 5o 

-49 

-49 

-49 

-48 

-48 

-44 

-44 

-43 

-43 

-4* 

35 

— 

-•959 

-i365 

-954 

-628 

-362 

-94 

—80 

—  79 

—79 

-78 

-78 

—  77 

-76 

-76 

-76 

—73 

40 

— 

—2202 

-i594 

-1184 

-853 

—583 

— 3i5 

-114 

-114 

—  1 12 

—  111 

—  1 12 

—  1 12 

—  1 12 

—  1 12 

—  m 

—  1 1 1 

45 

— 

—2446 

—  18.37 

— 14 15 

-1081 

—804 

-539 

-296 

—  1 48 

— 146 

-i45 

—  i45 

-146 

-i45 

-i45 

-i44 

-'44 

La  F.E.M.  =  1,0184  (volt  international) 
iièmea  de  volt. 


la  correction  donnée  dans  la  Table,  cette  correction  étant  exprimée  en  cent  mil- 


POURCENTAGE 

DU  CADMIUM  DANS 

l'amaloame. 

LIMITES 

t. 

POUHCENTAOB 
du  cadmium. dans  l'amalgame. 

de>  tempérelurea  d'emploi. 

14. 

14,5. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Limite  Inférieure. 

Limite  supérieure. 

0 

-l-a38 

33o 

696 

486 

1098 

1290 

i56o 

1610 

3 

0 

au-dessous  0 

0 

environ  3,4 

• 

249 

457 

673 

56o 

I  IOI 

1295 

i564 

i6i3 

4 

» 

»   12,7 

5 

120 

329 

537 

428 

969 

11 62 

1419 

1476 

5 

» 

»   21,1 

s 

123 

339 

533 

43 1 

969 

u63 

1420 

i4;6 

6 

» 

»   27,7 

10 

59 

205 

390 

288 

83o 

1022 

1270 

i332 

7 

1 

»   34 , 6 

s 

61 

2l5 

387 

292 

83o 

1023 

1270 

i333 

8 

s 

»   4i  ,0 

i5 

47 

89 

23g 

i49 

683 

870 

1124 

1 187 

9 

» 

»   46, 0 

» 

63 

1 1 5 

214 

244 

643 

870 

IO?î 

1188 

10 

1 

0 

»   5 1 , 0 

20 

i3 

'9 

55 

72 

488 

717 

922 

io36 

1 1 

environ  0 

»   56,o 

i> 

■  3 

'9 

55 

70 

488 

716 

9-22 

io35 

12 

8,7 

60,0 

1  0 

25 

— 15 

— 13 

0 

0 

327 

557 

760 

876 

12,5 

12,1 

au-dessus  60 

» 

— 15 

— 13 

0 

0 

327 

555 

760 

877 

i3 

16,. 

» 

3o 

-42 

-41 

— 3i 

-40 

162 

376 

594 

712 

■  4 

24,0 

» 

n 

-42 

-4i 

—32 

-40 

,59 

372 

592 

710 

i5 

32,5 

» 

35 

-74 

-73 

—7' 

-72 

—6 

204 

4a3 

539 

16 

39,7 

1 

» 

-74 

-73 

—7' 

—7* 

-7 

'97 

223 

539 

17 

45,3 

» 

4o 

—  1 11 

— 1 10 

— 108 

—109 

—  108 

3o 

244 

36 1 

18 

52,6 

» 

» 

—m 

—110 

—  109 

—  MO 

—  108 

M 

24  I 

36o 

'9 

37,0 

* 

45 

-i45 

-14$ 

-144 

-.44 

-■44 

— 120 

-t-6o 

170 

20 

62,1 

■ 

9 

-i45 

-•44 

—  i43 

-144 

-i44 

—  i3o 

-+-48 

169 
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Piles  normales  {suite) 


Influence  de  la  pression  sur  la  F.E.M.  de  l'élément  Clark  et  de  l'élément  Weston 
(E.  Cohkn  et  L.-R.  Sinnige,  Trans.  Farad.  Soc,  5,  282  ;i  286;  Z.  pfi/sik.  Chem.,  67,  536) 

Les  éléments  ont  élé  construits  suivant  les  indications  détaillées  données  par  les  auleurs  {Z.  physik.  Chem.,  67,  1).   Toutes 
les  mesures  ont  été  faites  à  25°.  Trois  types  d'éléments  ont  été  étudiés  : 

Type  (a)    —  Éléments  contenant  un  excès  de  sel  solide  I  CdS04  tH,0  ou  ZoSO,,  7H,0) 

Type  (P).  —  Éléments  contenant  une  solution  du  sel  saturé  à  s5°  mais  pas  de  sel  solide. 

Type  (v  ).  —  Éléments  analogues  à  (a)  el  (p)  avec  celte  différence  que  la  solution  n'était  pas  saturée. 


PRESSION 
en  atm. 


F .  E .  M . 


moyenne 
de  4  déterminai. 


'dE\ 
^dpjt' 


Élément  Weston,  type  (a). 


1. 

25o. 

5oo. 

75o. 

1000. 


1 ,oi85i 
1 ,02020 
1 ,02175 
1 ,oa335 
1 ,02496 


1 ,0181 1 
1,01973 
1 ,02134 
1 ,02286 
1,02439 


1,01827 

'.«'99' 
1 , 02 1 5o 

I  ,0230'2 

1,02459 


0,03656 
o,o3636 
o,o56o8 
0,03628 


25o. 

5oo. 

75o. 

1000. 


Élément  Weston,  type  (fi). 


1 ,01866 
1 ,02076 
1 ,02273 
1,02462 
1 ,02658 


1,01811 

i ,oi834 

I ,02016 

1 ,02040 

o,o6824 

1 ,02209 

I ,02236 

0,05784 

i,023g5 

1,02424 

0,05752 

1,02582 

1 ,02612 

0,05752 

Élément  Weston,  type  (y)- 


PRESSION 
•  •n  alœ. 


I 

•25o 

730 
1000. 


r.E.M. 

moyenne 
de  S  délermlnaliom 


1,01907 
I ,02125 

1 ,oa325 

I ,025l2 

1 ,02696 


(ï?\ 


dE\ 

\dc)x,p 


0,000578 
o,ooo6o5 
0,000598 
0,000571 


La  solution  dans  le  type  (y)  contenait  75,33  gm.  CdS04  pour 

ioo  gm.  d'eau.  L'expression  ( -rf  )       donne  la  variation  de  force 

électromotrice  en  fonction  de  la  variation  de  concentration,  la 
température  et  la  pression  étant  données.  Elle  est  calculée  d'après 
les  résultats  de  (P)  et  (y). 


PRESSION 
en  atm. 


F.E..M. 


maximum. 


moyenne 
de  4  déterminai 


\dph' 


Élément  Clark,  type  (a). 


i.. . 

25o. . 

5oo. . . 

75o. . . 

1000. . . 

i.. . 

a5o. .  . 
5oo. . . 
75o.. . 

IO0O..  . 


I  ,42<io5 
i ,42336 
1,42644 
1,42942 
1,43235 


1,1 '994 
1 ,4'i3o6 
1 ,42622 
1,(291 5 
1,43209 


i,4i999 
1 ,42325 

1 ,42634 
1 ,42933 
1 .43226 


Élément  Clark,  type  (ji). 


',41978 
1,(2289 
i,42588 
1,42872 
1 , 4  3 1 54 


1,41958 
1 ,42266 
1 ,4i568 
1 ,42830 
1 , 13 1 37 


',4'97' 
1,42280 
1 ,4i58o 
1,42864 

i,43.48 


0,0t  I  10  j 

o,ov 1236 
o,oti 196 
0,0^1172 


o,o4 1236 
o ,o4 1200 
o,ok 1 i36 
o,o»  p36 


Élément  Clark,  type  (7). 


PRESSION 
en  atm. 


I. 

250. 
5«0. 

750 
1000. 


F .  E  .  M  . 

\  de  fx.p 

iiiiijeiiiic 

de  1  déterminai  ivna. 

1,42187 

1  ,42501 

—  0,001  567 

I,4ji802 

—  O.OOl 574 

1,43092 

—  0,001 617 

i,43384 

—  0,001  674 

La  solution   dans  le  type   (y)  contenait  56,54  6m-  de  ZnSO( 

—  1       donne  la  variation  de 

force  électromotrice  en  fonction  de  la  variation  de  concentration, 
la  température  el  la  pression  étant  données.  Elle  est  calculée 
d'après  les  résultais  de  (P)  et  de  (y)- 
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Forces  électromotrices. 


Forze  elettromotrici. 


Piles  normales  (suite). 


Influence  de  la  pression  et  de  la  température  sur  laF.E.M-  de  l'élément  Clark  contenant  des  cristaux  de  ZnS04,7H20  ou 
4e  ZnS046H80  (Ernst  Cohen,  Katsuji  Inouve  el  C.  Euwen,  Z.  physih  Chem.,  75,  18-20;  C.  Euwen,  Dissertation 
1  Flektromotorisehe  Kraft  »,   Utrccht). 

ZnS04,7H2SOt+Aq 
ou  ZnS04,6H,SOv+Aq 


Pile  :  Amalgame  de  Zn  10  pour  100 


Hg,SOv     Ug. 


F .  K . 

M.    à 

1  êlOI 

300  a.lm. 

1000  alra. 

1500  atm. 


o 
25,0. 

3o,o. 
35,0. 
38, o. 

39,5. 

42,0. 
/h  ,5. 
45,o. 
5o,o. 
55,o. 

35,o. 
42,5. 
45,o. 
5o,o. 
55,o. 


i,4 '974 
i,4i368 
1 ,40625 
1,40147 


1 ,39400 
1,38826 
i,382i3 

1,40625 


1,38820 
1 ,38210 


Première  série 


1,42608 
1,42019 
1,4:290 
1 ,40812 
1 ,  ,jo566 


1 ,43223 
1,42604 
1,41892 

i,4i4?-7 
.,4u83 

1,40772 


1 ,39938  1,^0479 
1,39387  1,39920 
1, 388oo    i,39338 

Deuxième  st>rie 
1,41271     1, 41880 


« , 39946 
1 , 39383 
1,38780 


' ,4o479 
1,39910 

1,39314 


,43820 
,43i68 
,42452 

,41987 
,4i-48 
,4i346 
,41255 
, jo983 
,4o436 
,39854 


ZnSC\,7HsO 


ZnSOt,6HsO 


ZnS04,7H20 


,42452 
,41255 
,40982 

,40420  }  ZnSC\,6HjO 
,39839 
I 


dE 
dp 


Coefficient  de  pression  de  la  F.E.M.  à  25' 

(Éléments  contenant  ZnS04,  7 II40). 

500  a lm.  1000  atm. 

,  volt  par  atm o,Oi  127  o,o4 123 


Coefficient  de  température  de  la  F.E.M. 
i"  Pour  les  éléments  contenant  Z11SO4,  7Ht0. 
Pression.  F.E.M. 

alm. 
I K|         =r,4370I  —  0,03  221  * — 0,04188** 

5oo E500  =  i,44io5  —  o,o48jo/  —  0,04206*2 

tooo Eiooo=  1 ,44993  —  o,o3263r  —  0,04 178*2 

i5oo Ei5o0=  1 ,46025  —  o,o3528*  —  o,ov  140*2 

20  Pour  les  éléments  contenant  ZnS04,  6H20. 

1 Ei      =  1,4281 1 —o,o3  407*  —  0,0578*2 

5oo E500  =  1 ,43277  —  o,o34i8t  —  0,0572*2 

1000 E1000=  1,4447^  — o,o3  681  «  —  0,0546*2 

i5oo E,$00=  1, 4433i  —0,03429*  — o,o5  7*2 


II.  Piles  de  transformation. 


Iafiaenoe  de  la  pression  et  de  la  température  sur  la  F.E.M.  de  la  pile  de  transformation. 

Amalgame  de  Zn  :  10  p.  100.  |ZnSC>4,  7H2O  (saturé)  +  HgjSCM  Hg|  HgjSOk-t-ZnSCU,  6  HjO  (saturé)  |  amalgame  de  Zn  :  10  p.  100. 

(Ernst Cohen,  Katsuji  Inouïe  etC.  Euwen,  Z.physik.  Chem. ,75,  27;  C.  Euwen,  Dissertation  «  Elektromotorische  Kraft  »,  Utrecht). 


Combinaison  stable.  Amalgame  de  Zn. 
|  ZnS04,7H40  (  sel  solide -t- solution  saturée) -♦- Hg»S04  |  Hg. 


0 

25,0. 

3o,o 
35,o. 
38,o. 
39,5. 
42,0. 
4», 5. 


F.E.M.  a 


1  alm. 


1,41974 

1,41 368 
1 ,40625 
1,40147 


1 ,42608 
1,42019 
1,41288 
1,40812 
1 ,4o566 


1000  alm. 


I ,43223 

I ,42604 
1,41892 

1,41427 
i,4n83 

1,40772 


1 ,43820 
1 ,43i68 

1 ,42452 
1,41987 
1,41748 
1 ,41346 
1 ,4i255 


Combinaison  métastable.  Amalgame  de  Zn. 
|  Z11SO46H2O  (sel  solide -1-  solution  saturée)  -+-  Hg2S04  |  Hg. 


23,0 

3o,o 
35,0 
38, o 

39P 

42,0 
42,5 


F.E.M.   a 


I,4i37i 
1,40952 
1 ,40462 
1 ,4oi43 


600  alm. 


1,41904 

1,41 5o4 
1, 41016 
1,40698 
i, 4o54i 


1000  alra. 


l,4243l 
1,42012 

1 ,4' 532 

1,41215 
i,4io65 

1,40784 


1500  atm. 
1,42946 

1 ,325 10 
1 ,42009 
1,41704 
1 ,4i55o 
1,41294 
1 ,4i233 
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Piles  de  transformation  (suite) 


Pile  complète  de  transformation. 
Amalgame  de  Zn  |  ZnS047HjO  -4-  HgjSO*  |  Hg  |  HgjSO*-+-  ZnSO;6HjO  |  Amalgame  de  Zn  (sels  solides  +  solution  saturée). 


0 

25, o. 
3o,o. 
35,o. 
38,o. 


F.E.M.    EN  MILMVOLT  A 


6,o3 
4,i6 
i,63 
o,o4 


500  atm. 


5,i5 

2,72 

i,i4 


looo  atm. 


7,9* 
5,92 
3,6o 

2,  12 


1500  atm. 


8,74 
6,58 
4,43 
2,83 


o 

39,5- 
42,0. 

42,5. 


F.E.M.  en 

MILMVOLT  A 

1  alto. 

SOO  al  ni. 

1000  atm 

1500  stm. 

, 

0,2  3 

i,i8 

',9» 

-0,I2 

o,5i 

• 

• 

0,22 

III.  Piles  de  concentration. 
A.  —  Variations  dans  les  concentrations  des  substances  réagissantes  des  électrodes  :  Amalgames  et  alliages.. 

Différence  de  potentiel  aux  électrodes  entre  le  sodium  et  l'amalgame  de  sodium  dilué 
(G.-N.  Lewis  et  C.-A.  Kraus,  J.  Am.  Chem.  Soc.,  32,  1466). 

tJE 


Na  |  Solution  de  Nal  dans  l'élhylamine  |  amalgame  de  Na  (0,206  p.  c.)  :  E  =  o, 8456  à  25°;  '■£,  =  0,04408. 


F.E.M.  entre  des  amalgames  de  différentes  concentrations  (J.-L.  Crenshâw,  J.  phjrsic.  Chem.,  14,  179). 
Pile  :  Amalgame  I  |  Solution  saturée  de  ZnSC^HjQ  dans  une  atmosphère  d'hydrogène  |  Amalgame  II. 
Étalon  de  comparaison  :  Élément  Clark,  E  =  1 ,433o  à  i5°  =  1 ,42040  à  «5° 
L'amalgame  I  était  un  amalgame  saturé,  contenant  entre  2,22  gm.  et  5  gm.  de  Zn  pour  100  gm.  de  Hg. 


t  =  25°. 


AMALGAME    II 
(m.  Zn  pour  100  (m.  Hg. 


2,220. 
2,0. . . 

1,8... 
i,4... 


F.E.M. 


0,000890 
0,001829 
0,004260 


AMALGAME   II 
gm.  Zn  pour  100  gm.  Hg. 


1,0. 

0,5. 
0,2. 

0,1. 


F.K.M. 


0,007795 
o, Ol5620 
0.026768 
o,o35470 


AMALGAME    II 
gm.  Zn  pour  100  gm.  Hg 


10-2. 
10-*. 

io-«. 

I0-S. 


F.E.M. 


o,o65ooo 
0,094700 
o,i245o 
0,1 55o 


AMALGAME   II 
gm.  Zn  pour  100  gui.  Hg. 


10" 
10" 


Dans  les  deux  dernières  expériences,  le  zinc  disparaissait  rapidement  de  l'amalgame  par  réaction  sur  la  solution. 


F.E.M. 


o,  1 85 
0,24 


Amalgame  de  Zn  (E.  Cohen  et  P.-J.-H.  van  Ginnkkbn,  Z.  ph/sik.  Chem.,  75,  458-477; 
P.-J.-H.  van  Ginneken,  Dissertation  «  Elrktromotorische  Kraft  »,  Utrecht). 

Amalgame  I  de  Zn   |   ZnSC"4,  7HjO-i-aq.  (1  à  1  environ)   |  Amalgame  II  de  Zn. 
L'amalgame  II  contenait  environ  10  gm.  de  Zn  pour  100  gm.  d'amalgame  ou  25,4  atomes  de  Zn  pour  74,6  atomes  de  Hg. 


AMALGAME   I. 


Zn  p.  c. 


2,5 

3,5 
10,0 
20,0 
3o,o 
41,2 
42,1 
47,3 


Atomes 
Zn  p.  c. 


10,0 

25,4 
43,3 
56,7 
68,2 
69,0 
73,3 


Pages. 


F.E.M.    EN   10-5  VOLT  AUX  TEMPÉRATURES 


0°,2. 


O 

I 
O 

-I 

-0,5 
1 1 

9 
86,5 


47M7' 


19  ,1. 


O 
0 

o 


12 

7,5 
46 


464-465 


o 
o 
o 
o 

-0,5 

2 

3,5 
9 


462-463 


-19,3 

o 
1 
-  0,5 
o 
1 

2,5 

3,5 


0 
0 

!• 

0 


464-465 


AMALGAME 


Zn  p.  c. 


5o,i 

60,0 
70,0 
80,0 
90,0 
95,0 
98,2 


Atomes 
Zn  p.   c. 


75,4 
82,1 

87,7 
92,5 
96,5 
98,3 

99,4 


Pages. 


F.E.M.    EN   ÎO"5  VOLT  AUX  TEMPÉRATURES 


0',  2. 


84 

83,5 
83 
83 

83 
82 
83 


476-477 


ir,  1. 


47 
46 


45 
45 
44 


464-465 


»»•,  0. 


16 

17 
16 

•7 

i5,5 
16 
1 1 ,5 


462-463 


35%  0. 


2 

6 

5,5 

7 
7 
8 

2.5 


60*.  0. 


-',5 
-1 


464-465 


«  Pages  »  signifie  pages  dans  la  Z.  physik.  Chem.,  75. 
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Piles  de  concentration  (suite). 


Amalgame  de  zinc  (fuite). 
L'amalgame  II  contenait  environ  10  gm  de  Zn  pour  100  gm 
d'amalgame  ou  25,4  atomes  de  Zn  pour  74,6  atomes  de  Hg. 

Les  forces  électromolrices  données  sont  les  moyennes  d'un 
grand  nombre  de  mesures. 

F.E.M.  en  10-*  volt. 

Amalgame  I  (atom.  p.  c.  Zn) 


t 

29?85 

34,95 
38, 00 
4o,  10 
4i  ,5o 


82,1 

6,0 

4,i 
2,2 
1.0 


Pages 


87,7 

11,1 
6,o 

<,' 
2,2 

>,o 

469-470. 


92,5 

M,i 

6,0 

4,i 
2,2 


Th.-W.   Richards  et  K.-N.  Garrod-Thomas,  Z.  phjrtik.  Chem.y 

72,  168-175. 

Amalgames  de  Zine. 
Amalgame  1  de  Zn  |  ZnSOtH-  aq  |  Amalgame  11  de  Zn 


Zn  p.  c. 


Amalgama  I. 


0,900 

0,384 
0,100 
o,o36 

o,9'3 
0,913 
o,9i3 
0,913 

0,296 
o,3o3 
0,296 
o,3n3 
0,0998 


Aamlgemc  II. 


o,384 
o,i34 
o,o36 
0,020 

o,3o3 

0,296 

0,0998 

o,o3o2 

0,0998 
0,0998 
o,o3o2 
o,o3o2 

0.0302 


F.B.M.    EN    MILLIVOLT    A 


1 1 ,53o 

11 ,8i3 
24,23g 
38,196 

12,427 
12,714 
26,393 
26,669 
i3.96i 


10,170 
6,123 

1 3 , 262 
7,828 

'2,897 
1 3 , 2 1 1 
27,o3i 
42,526 

i3,83i 
i4,i38 
*9,33i 
29,637 
1 5 , 507 


Amalg.  I  de  Pb 


Amalgames  de  Plomb. 

Pb(CîH30»)2 

-+-  aq  -+-  un  peu  CiHUOg 


Amalg.  Il  de  Pb 


Amalgama 


1  ,02 

o,4o5 
o,  180 

0,0994 
0,Ol6o 


o,4o5 
0,180 
o  ,0932 
o , o 1 60 
0,0068 


F.K.M.    EN    MILLIVOLT   A 


8,960 

8,839 

7,422 

2i,3o3 
10,077 


io,i35 

9, «4i 

8,270 

23,68o 

11,186 


-W.  Kichards  et  J.-H.  WiL8o\,  Z.phydk.  Client.,  72,  i49-"53. 
Amalgames  d'Étaln. 

Amalgame  I  |  SnOlj-v-  aq  |  Amakame  II 


Sn 
Amalgame  I. 

'.    c. 

F.K.M.    KN 
0*. 

MILLIVOLT    A 

Amalgame  11. 

30' 

0,66 

0,20 

7,632 

l3,l82 

0,20 

0,077 

IO,6l4 

11,820 

O,21o 

0,061 

i3,6ri 

i5,i56 

0 ,  06 1 

0,027 

9,548 

10,622 

0,027 

0,0l6 

5,7'i 

6,371 

Amalgames  d'Indium. 

Amalgame  I  |  In»(S0*)i-*-  aq  |  Amalgame  II 


In  p.  c. 


Amalgame  1. 


',92 

o,384 
0,242 
0,319 
0,078 
<»,o34 
0,016 
0,008 


Amalgame  H. 


o,384 
0,242 
o,  120 
0,078 
o,o34 
0,021 
0,008 
o,oo5 


F.E.M.    EN    MILLIVOLT  A 


14,455 

3,823 

5,692 
1I,387 

6,588 
3,666(?) 
5,775 
3,o35 


15,786 

4,23l 

6,287 

12,616 

7,3u 

3,9«9 
6,411 
3,43o 


Amalgames  de  Thallium. 
Amalgame  1 1  TljSO»-*-  aq  |  Amalgame  II 


Tl  p.  c. 


Amalgame  I. 


0,411 
0,I1I 
0,4lO 
0,172 

o,o5i2 

i,8456 

0,5249 

0,2294 

0,220 

0,074 

0,023 1 


Amalgame  II. 


O.III 

o,o565 

0,172 

o,o5l2 

0,026g 

o,5i49 

0,2294 

o, 1575 

0,074 

0,023l 

0,0157 


F.K.M.    KN    MILLIVOLT   A 


31,543 

i6,36o 


33,897 
20,485 

9,i«* 

// 


33,i66 
17,238 


35,5u 

2i,53o 

9,601 

» 


w. 


34,8io 
18,110 
23,523 
32,4o8 
i6,53i 
37,i34 
22,610 
10,090 
28,964 
30,592 
io,it4 
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Piles  de  concentration  (suite). 


Piles  de  concentration  renfermant  des  amalgames  de  Zu  de 
même  concentration  conservés  antérieurement  à  des  tempé- 
ratures différentes  (Ernst  Cohen  et  P.-J.-H.  van  Gin5jkken, 
Z.  phfsik.  C/iem.,  75,  iyi;  P.-J.-H.  van  Ginneken,  Disserta- 
tion «  Electromotorische  Kraft  »,  Ulrecht,  1910). 

ZnS04.7H20 

-4-  aq  (i  à  1  environ) 

Tous  les  amalgames  contenaient  10  pour  100  de  Zn(25,4  atomes 
de  Zn  pour  74.6  atomes  de  Hg).  Antérieurement  aux  mesures  ils 
avaient  été  laissés  pendant  9  jours,  1  et  II  à  o°  et  III  et  IV  à  25° 


^malgamo  III  ou  IV 


Amalgame  I  ou  II 


F.E.M.  en 


l'Oit. 


t  =  o°,2  à  o°,6. 


TEMPS. 


jours      heures 
"  O  ,  2J  . 

1,75. 

3 . . . . 
//         6.... 


1 

3 
S 
7 
8 
9 
U 


•20. 
3. 
o. 


«4- 
'7' 


AMALGAMK    I    CONTRE 


111. 


5,5 
7,5 
9.5 

i6,5 

22,5 

24,5 

26 

26 

26 

22,5 

ri 

io,5 
6 
o,5 


IV. 


14,5 
22 , 5 

22,5 

24,5 

25 

23  ,5 
22  ,5 

i3 
8,5 
6 
-  o,5 


AMALGAME    II    CONTRE 


III. 


6 

-  5 

9>5 

18 

22,5 

24 

25 
2(3 

26 

21  ,5 

14 

7,5 

1 

o,5 


IV. 


8 
(6 

22,5 

22 

23,5 

25 

23,5 

21,5 

12 

5,5 
1 
-  o,5 


Variations  avec  le  temps   du  potentiel  des  électrodes  d'amal- 
games de  Zn  (E.  Cohen  et  W.  Sombrock,  El.  Lond,  64,  55g). 

Pile  :  amalg.  1 1  solution  de  ZnS04  non  saturée  à  o°,5  |  amalg.  Il 

(Les  signes  -+-  et  —  dans  les  Tables  se  rapportent  au  potentiel 
du  corps  le  moins  concentré.  Deux  piles  de  chaque  espèce  ont 
été  mesurées). 

Température  =  o°,.">. 


Amalgame  à  10  pour  100. 
contre  Amalgame  à  2,57  p.  ioo 


TEMPS. 


heures 
O.  .  . 


o,5.. . 

3,5... 

u,75.. 

22, a5.. 


F.E.M.   DE   L  ELEMENT 
I.  II. 


— o,ooo3 
0,0000 
+0,0001 
+0,0001 
— 0,0001 


— o,ooo3 
0,0000 
o , 0000 

+0 ,  000 1 
o ,  00.00 


Amalgame  à  10  pour  100. 
contre  Amalgame  à  4,34  p.  100 


TEMPS. 


heures 
o.  .  . 


0,3. 
21  , 5  . 


F.E.M.    DE   L  ELEMENT 


VI. 


-f-0,0007 

-1-0,0001 

0 , OOOO 


0,0000 

0,0000 
0,0000 


Amalgame  à  10  pour  100. 
contre  Amalgame  à  20,34  p-  100, 


Amalgame  à  10  pour  100. 
contre  Amalgame  à  Go  pour  100. 


TEMPS. 

F.E.M.   DE 
IX. 

L'ÉLÉMENT 
X. 

TEMPS. 

F.E.M.    DE 
MU. 

l'élément 

XIV. 

heures 
O 

+0,0001 

+0,0001 

heures 
O 

-HO, OO08 

-t-o,  0007 

3,5.... 

+0,0004 

+0,0004 

7,0.... 

+O,0006 

+0,0006 

7,0.... 

+0,0001 

-f-0,0001 

i3,5.... 

-4-0,0001 

-t-o,  0001 

i3,5.... 

+0 ,  000 1 

-r-0,0001 

29,0.... 

-f-0,0001 

+0,0010 

47,75... 

-r-0,0009 

+ 0,0009 

Potentiels  d'électrodes  d'alliages  binaires  en  opposition  avec 
leurs  constituants  purs  (C.  Vigouroux,  Bl.  Soc.  C/iim.,  [4], 
7,  622  et  8,  194-195). 


Nickel-Cuivre  (6,  194-195). 

I.  Ni  |NiS04aq,  m|  NiCux. 

II.  NiCu.r  |  NiS04  aq,  1  n  |  Cu. 


tu  p.  c. 


o. 

5. 
10. 
3o. 
5o. 
70 
90. 

95- 
100. 


F.E.M.   DU    SYSTEME 


II. 


-f-0,O 
0,2574 

0,3 100 
0,3178 
0,3228 
o,335o 
o,3438 
o,3458 
+o,35o8 


+0,3539 
0,1192 
0,0212 
0,0201 
0,0100 
0,0097 
0,0096 

-t-o, 0092 
0,0 


Nickel- Argent  (7,  622). 
III    Ni  |  NiSO.aq,  m  |  NiAg.r. 
IV.  NiAgx  |  MS04  aq,  in  |  Ag. 


p.  c. 


o. 
10. 
20. 
>o. 
35. 
45. 
5o. 
55. 

75. 
80. 

9°- 

95. 
100. 


F.  Ducelliez,  BI.  Soc. 
'(Résumé)  C 


C/iirn.,  [4],  8,    i97-'2°5; 
.fi,  150.  1756. 


Cobalt-Plomb  (p.  201). 

I.  Co  |  CoS04aq,  m  |  CoPbx. 

II.  CoPb.r  |  CoS04aq,  1  n  |  Pb. 


[>h  r 


0,0.  . 

0,83. 

4,25. 

.17,^5. 

47,37- 
76,68. 
85, 00. 
96,20. 

99, I0 
100,0. . 


+0 ,0 |3J 
0,0476 
0,0402 
0,0.'|23 

0,0477 
0,0443 

o,o43i 
o,  1 1 33 

0,2602 


+0 , 2602 
0,2254 

0,2269 

0,2258 

0,2128 
0,2275 

O,22D0 
0,22l4 

o,o582 

» 


Cobalt-Bismuth  (p.  199  à  200 ). 

III.  Co  |  CoS04nq.  ut  |  CoBir. 

IV.  CoBi.r|  CoSO.vaq,  \n  |  Bi. 


Bi  p. 


0,0 

O,  j  el  moins. 

3,5 

4,5 

1 3 , 1 6 

55,90 

9'.5o 

97,95 

100,0 


V.  E.M.  DU  SYSTEM!. 
IV 


// 


+0,0!  j3 
o,o357 
o,o383 
o,o3  j3 

O  ,()')()  1 

o,o3o8 

o,M'99 

o,3g4g 


+0,3949 
0,3698 
0,3643 
o,3 60 > 
0,3596 
o,36i  i 

<>,    'II' 

0,2  |3o 


Tables  internationales. 
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Piles  de  concentration  {suite). 


Potentiels  d'électrodes  d'alliages  binaires  en  opposition 
avee  leurs  constituants  purs  (suite). 


Cobalt-Antimoine  (p.  2o3). 

V.  Co|  CoSO*aq.  m  |CoSbx. 

VI.  CoSb.r  jCoSOtaq.  i«  |  Sb. 


Sb  p.  c. 


0,0 

10,0 

«9,34 

29,38 

39,4o 

49, 5o 

59,38 

65,24 

67,04  (CoSb) 

70, '2 

75,04 

79,o5 

80,27  (CoSb,) 

85,02 

90,o5 

95,07 

100,0 


F.E.M.  DU  SYSTEME 


VI. 


+0,0994 

o,  io32 

0,1193 

0,1210 

0,1459 
0,1677 

o,3i52 
o,5o36 
0,4820 
o,432i 
o,4m 
o,3856 
0,3637 
o,3637 
o,35io 
o,3455 


+o,3455 
0,2599 
0,2491 
0,2402 
o,23o5 
0,2128 

+0,1886 
// 

-o,i53i 
0,1414 
o, i3i5 
0,0787 
o,o543 
0,0247 
0,0141 

-o,oi54 


Cobalt-Cuivre  (p.  197  à  198). 

VII.  Co  |  C0SO4  aq.  1 11  |  CoCu.r. 
VIlI.GoCu.r|CoS04aq.  i«  |Cu. 


Cu  p.  c. 


0,0. 

5,7- 
10,0. 
12, 5i 
3o,o. 
5o,o. 
70,0. 
70,0. 
80,0. 
90,0. 
93,0. 

94,7- 

97,o. 

100,0. 


F.  E.  M.  DU  SYSTEME 


VII. 


+0, ll45 
O, l32Ô 

o,  i328 
0,1439 
0,1571 
o,  1623 
o,  i83o 
o,2i85 
0,2889 
o,3/52 
o,3886 
0,4439 
o,4586 


VIII. 


+o,4586 
o,35o4 
o,33o2 
o,33o6 
o,3 126 
o,3o37 
0,2983 
0,2647 
0,2.397 
o,i638 
o, 1292 
0,0732 
o,oi54 


Cobalt-Étain  (p.  2o5). 

IX.  Co  |  CoS04  aq.  1  n  \  CoSnx. 
X.  CoSn  x  j  CoS04aq.  1  «  |  Sn. 


Sn  p.  c. 


0,0 

•  5,4 

39,88 

40,24  i 

r'    c\    (Co,Sn  = 
3 ',96    \ 

57,65  (C03S112), 

63, 60 

6{,83 

66,76  (Co Su).. 

68, o3 

70,00 

80,87 

89,28 

100,0 


F.E.M.    DU    SYSTEME 


IX. 


bo  pour  le»  Sn  ).  < 


\         — 


0,009 

0,008 

0,007 

0,002 

0,0474 

0,20l3 

0,2802 
0,3273 

0,1492 

o, io43 
0,0768 
0,0738 
0,0703 


-+-  0,0703 
-t-  0,0612 

-4-  0,0622 
-+•  0,0602 
-+-  0,0690 
-+-  0,0445 

—  o,i556 

—  0,1909 

—  0,2642 

—  0,0731 

—  o,o58i 

—  0,0160 

—  0,0029 


Résumé.  —  Il  y  a  un  maximum  de  la  F.E.M.  entre  ies  alliages 
(Co  +  xSb)  pour  la  formule  CoSb;  et  entre  les  alliages 
(Co  -t- j:Sn)pourla  formule  CoSn.  Entre  les  alliages  (Co  -t-xBi), 
Co-+--rCu)  et  (  Co -+- .r  Pb )  il  n'y  a  aucun  point  singulier. 


B.  —  Variation  dans  les  concentrations  des  ions. 


Plies  de  concentration  à  l'argent,  l'alcool  méthylique  et  l'alcool  éthylique  étant  employés  comme  solvants 

(J.  Neustadt,  Z    Elektroch.,  16,  867). 

Alcool  méthylique.  r  =  20  à  23°. 


ÉLÉMENTS. 


Ag  |  o,i//AgN03  i  0,1  «Kl  sat.  de  Agi  |  Ag 

Ag  |  o,  mAgNOs  I  0,01  «Kl  sat.  de  Agi  |  Ag 

Ag  |  o,i/iAgN03  |  o,oo25«KI  sat.  de  Agi  |  Ag 

Ag  |  o,i«AgN03  j  o.oînKBr  sal.  de  AgBr  |  Ag. . 


F.E.M. 


0,896 

o,848 
0,810 
0,711 


ELEMENTS. 


Ag  |  0,1  nAgN03  j  o,oi«KBr  sat.  de  AgBr  |  Ag  . . 
Ag  |  0,1  /jAgN03  |  o,oo25«KBr  sat.  de  AgBr  |  Ag. 
Ag  |  o,i«AgN03  |  o,o-25nKCl  sat.  de  AgCl  |  Ag. . 
o,i«AgN03  j  o  oo5«KCI  sat.  de  AgCl  |  Ag. . 


Ag 


F.E.M. 


—  0,671 

—  0,64  :>. 

0,567 

—  O, J22 


Alcool  éthylique. 


t  =  20  à  23°. 


Ag  |o,mAgN03 1  o,025«Kl  sat.  de  Agi  |  Ag 

Ag  |  o,i«AgN03 1  o,oo5«KI  sat.  de  Agi  j  Ag 

Ag  |  o,i«AgNOj  |  o,oo5«KBr  sat.  de  AgBr  |  Ag  .. 


o,9i3 
0,869 
0,689 


Ag  |  o,i«AgN03  |  o,i«LiCl  sat.  de  AgCl  |  Ag. . 
Ag  j  o,i«AgN03  |  o,02nLiCl  sat.  de  AgCl  |  Ag. 


—  o,635 

-  0,598 
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Piles  de  concentration  (suite). 

Piles  de  concentration  au  thallium  en  solution  aqueuse  (G.-N.  Lewis  et  C.-L.  von  Ende,  J.  Atn.  Chem.  Soc.,  32,  737). 

Systèmes  Tl  |  Tl  X  aq.  |  T1C1  aq.  sat.  |  Tl,  mesuré  dans  une  atmosphère  d'hydrogène.                  t  =  2 5°. 

TIX. 

C. 

a. 

[Tl]. 

E. 

E(calc). 

TIX. 

C. 

a. 

[Tl]. 

E. 

E  (cale.  ). 

T1NO, 

0,100 

o,79 

0,0790 

—0,0422 

— o,o438 

T1N03 

0,0100 

o,93 

0,00930 

-t-0,01 13 

-1-0,01 13 

T1NO, 

o,o333 

0,88 

0,0293 

— o,oi83 

— 0,0182 

TIBr 

0,00199(831.) 

o,97 

0,00193 

-Ho,o5i3 

-t-o,o5i6 

T1C1 

0,0161 

(sat.) 

0,89 

o,oi43 

• 

IV.  —  Potentiel  d'une  électrode  simple. 

Dans  les  Tables  suivantes  les  nombres  sous  le  mot  renvoi,  dans  la  première  colonne,  se  rapportent  à  la  bibliographie  placée  à  la 

fin  de  cette  section  (p.  5o5).  — Les  nombres  sous  le  mot  pages,  dans  la  seconde  colonne,  donnent  les  pages  des  Mémoires  originaux 

où  sont  trouvées  les  constantes  citées.  —  Sous  le  mot  Electrode  normale  sont  données  les  électrodes  prises  comme  comparaison 

par  les  divers  auteurs.  A  moins  d'indication  contraire  l'électrode  de  comparaison  était  considérée  comme  ayant  le  potentiel  zéro. 

A.  Électrodes  formées  d'éléments  donnant  des  ions  ou  «  Électrodes  solubles  ». 

Dans  la  Table  suivante,  les  électrodes  sont  placées  par  ordre  alphabétique  du  symbole  chimique  de  l'élément  réagissant. 

m 

5 

> 
K 
H 

« 

1 

en 
M 
(S 

< 

a. 

t. 

ÉLECTRODES 
NORMALES. 

COMBINAISONS. 

c. 

REMARQUES. 

2l3 

0 

25 

0, 1  n  Calomel 

Ag|AgC2H30,,o,o664//(sat.)|NH4NOv(sat.) 

l+o,353 

[à +0,357 

Solution  saturée  d'air. 

» 

222 

» 

» 

Ag|AgCsH30î,o,o664«(sat.)|NH;N03(sat.) 

+o,3834 

,  6  déterminations,  écart  max.  o,oo38. 
Solution  saturée  d'hydrogène. 

.1 

111 

» 

• 

Ag  |  AgC2H3Os,  o,o5*  |  NH4NO1  (sat.). 

+0,3817 

!  5  détermin.,  max.  o,3848,  min.  0,3779. 
1      Solution  saturée  d'hydrogène. 

» 

110  et 
221 

! 

» 

Ag  |  AgNO,,  0, 1  n  |  NH4NOj  (sat.). 

+0 , 396 

4o  détermin.,  max.  o,4oi5,  min.  0,3923. 
L'air  était  sans  influence. 

2 

280 

18 

mH]  H, 

Bi  |  Bi,(SiF6)3,  o,65n-+-H2SiF6aq.SpG.  1 ,3 

+0,295 

3 

i'ii 

25 

0,1  n  Calomel 

Cd  |  Cd(C,H30,)„  o,5  mol.  |  NHtN03  (sat.). 

-0,7892 

±0,002. 

» 

> 

» 

» 

»               0,1                     » 

-0,7938 

» 

» 

» 

» 

» 

.  »               0,02                   » 

-0,8006 

» 

» 

X 

» 

» 

»               0,01                   » 

-0,8037 

» 

» 

241 

» 

» 

Cd  |  CdC,H30,|,  aq.  -+-  NaC,H,Oi  aq.  | 

NHtN03(sat.). 

• 

Voir  p.  5oi . 

19 

196 

KCNaq.|  H, 

CN2|KCNaq. 

Voir  p.  5oi . 

4 

976 

20 

i//»|H2 

Co  |CoCl„,  in. 

-0,293 

» 

» 

» 

»         »        0 , 1  n . 

-0,339 

» 

» 

» 

» 

Co|CoSOt,  m. 

-o,3i6 
à-o,3i9l 

Solutions  saturées  d'azote. 

» 

477 

» 

» 

»           »         0 , 1  n . 

-o,339  ) 

» 

978 

I 

1 

» 
» 

Co  (poudre)  |  C0SO4,  in. 
Go  (  fouille  )|CoS04  ,i/i. 

-0,3l2 

-0,288 

in  vacuo. 

5 

997 

18 

» 

Pe|Fe(OH),+  KOH,  2,85;t. 

-0,87 

à -0,88 

6 

228 

. 

2nB,S0*|Hs 

Fe|anHiSO*. 

-0,2205 

1 

» 

• 

» 

Fe  |  2  n  H,  S04  +  S  n  SO*  (  3*"1/  ioo"»'  ) . 

1 

-0,19261  jempérature  du  laboratoire. 

à          [ 

-0,2140! 

1 

N.-T.-H.  Wilsmore. 
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Potentiel  d'une  électrode  simple  (suite). 

'À 

S 
> 
z 

H 

en 
H 
O 

•< 
a. 

t. 

ÉLECTRODES 
NORMALES. 

COMBINAISONS. 

t. 

REMARQUES. 

(> 

228 

0 

2nHCl|H2 

Fe|a/iHCl. 

-0,2264 

-0,2122] 

» 

>) 

n 

Fe  |  2/jHCI  -+-  SnCl2  (o«m,5/iooc»*). 

à      I 

» 

» 

3«HC1  |  H, 

Fe|3nHCl. 

'    ,   ,)  Température  du  laboratoire. 
-<V-*494 

1-0,2237! 

» 

» 

» 

Fe  |  3«HCl-+-SnCI2(o«s,»)5/iooc'n').             |       à       j 

f-0,2066/ 

7 

704 

H2S04aq.|H2 

Hg  |  Hg2SO;  (sat.) -+- HjS04  aq. 

Voir  p.  5oi. 

8 

263 

18 

mll-|Hi 

Hg|HgO-Hi«NaOH. 

+0,  n5 

» 

» 

» 

» 

Hg|HgO-+-i//KOH. 

+0,112 

» 

» 

» 

» 

Hg  |  HgO  -+-  o,  1  «NaOH  ou  KOH. 

+0,168 

» 

» 

» 

NaOH.(conc.C)|H2 

Hg|HgO  +  NaOH  (conc.C). 

+0,92.5 

18 

9" 

■    . 

HI aq. |  H4 

Ii|  HIaq. 

Voir  p.  5o2. 

13 

35 

20-21 

1  n  Calomel 

h  j  Cul  (sat.). 

+o,358 

Électrode  de  platine  poli. 

9 

1 463 

25 

» 

Na-amalgame  (0,206  p.  c.)  |  NaOH,  o,in. 

-2, 1986 

» 

» 

» 

» 

Na-amalgame  (0,206  p.  c.  )  |  Na*  m. 

-2, i525 

i 

97s 

26 

i«H|H, 

Ni|NiS04in. 

-0,24 
à-o,25 

» 

»    ■ 

18 

» 

Ni  |NiS04i/i. 

-0,25 

à -0,26 

1 

•222 

25 

0,  m  Calomel 

Pb  |  Pb(  C2  H302  ),,  o,5  mol.  |  NH4N03  (sat.) 

-o,5368 

Solution  saturée  d'air. 

» 

» 

» 

» 

«                »                  »                   » 

-o,5359 

Solution  saturée  d'hydrogène. 

» 

» 

» 

» 

Pb  |  Pb(N03)s,  o,5  mol.  |  NH4N03  (sat.). 

-0 , 502 1 

Solution  saturée  d'air. 

» 

n 

» 

» 

«            »                »                   » 

-o,5oi3 

Solution  saturée  d'hydrogène. 

3 

>\\ 

» 

» 

Pb  |  Pb(C2H302)2,  o,5  mol.  |  NH4N03  (sat.) 

-o,536 

±0,002. 

» 

» 

» 

» 

»               »            0,1                      » 

-o,538o 

» 

» 

» 

• 

» 

»               »            o,o5                     » 

-o,5368 

» 

» 

X 

» 

» 

»                »            0,02                     » 

-o,53go 

» 

» 

i> 

» 

» 

»                »            0,01                     » 

-o,54i 

±  o,oo5. 

3 

287 

25 

0,  in  Calomel 

Pb  |  Pb  Ac2-f  KAc  ou  NaAc  |  NH4N03  (sat.) 

• 

Voir  p.  5 02. 

2 

280 

18 

i«H-|H2 

Pb  IPbSiFs,  i". 

-0,144 

10 

G32 

» 

■  » 

Pt|Pt03+2«H2SOt. 

+  i,5 

» 

» 

» 

» 

Pt|Pt02,  4H20  +  2«H2SO;. 

+  1  ,06 

» 

» 

« 

» 

Pt|Pt02,  2H20-i-2/îH2S()i. 

+ 1 .  04 

» 

» 

» 

» 

Pt|PtO-+-2//H2SOt. 

+°>9(?) 

G 

228 

• 

2nH,S04|Hï 

Sn  |  2«H2S04. 

-«•,2472 

(-0,21101 

» 

» 

» 

Sn  |  2*H2S0;-i-SnSC\(3s,7ioo':n's). 

1      d 
-0,2144 

» 

» 

2«HGI|H2 

Sn  |  2«HCl. 

-o,3o84 
-0,2816 

» 

» 

• 

» 

Sn  |  2  n  H  Cl  -+-  Sn  Cl2  (  o«m,  5/ 1  ootm') . 

à 

)  Température  du  laboratoire. 

f-0,2765 

i) 

» 

3«HC1|H2 

Sn|3«HCl.                                                    (-0,3498 

l-o,328o 

» 

•> 

» 

Sn|  3nHCl  +  SnCI2(oK'n,5/iooc,nI).              <       à 

f-o ,  3260I 
1               1 

N  -T. -M.  Wilsmore. 
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Potentiel  d'une  électrode  simple  (suite). 


o 
> 

s 

cri 
H 

3 

< 

t. 

ÉLECTRODES 
NORMALES. 

COMBINAISONS. 

£. 

REMARQUES. 

11 

602 

1) 

i«H-  |H, 

Sn|     hn            -+-     Sn             -+- 

NaOH 

3 

» 

u 

0,0726  mol.      0,290  mol. 

o,6  n 

-0,882 

» 

» 

» 

0,181    -           0,181 

0,6 

-0,862 

» 
1) 

» 
» 

» 
)) 

0,348               o,oi45 
0,0487              0,219 

0,6 

2,5 

-o,85i 
-0,933 

TempéraLure  du  laboratoire. 

» 

» 

0,162               0,162 

2,5 

-o,9'7  1 

» 

» 

» 

0,437               0,0243 

2,5 

-0,906  J 

12 

738 

25 

i  n  Calomel 

Tl  |  TIClo,oi6m(sat.). 

-0,7237 

L'air  était  sans  influence. 

-20 

386 

20 

HClaq.l,  Pt 

Zr|HClaq. 

-o,44    1 

Puisque   les   solutions    ne  contenaient 

» 

» 

» 

HGlaq.|  Ag 

»          » 

+o,o3 

pas   do   composés   des  métaux,  ces 

» 

» 

) 

HCIaq.|  Ni 

»          » 

+0 , 1 22 

mesures  n'ont  aucune  valeur  (Red.) 

Renvoi  3,  p.  229  et  2.41. 


0,1  //Calomel  |  NH4N03sat.  |  NaC1H,0i-4-Cd(C,H,0t)i  |  Cd. 


23' 


[NsC,H,0,]. 

[C.H.O,]. 

F.E.M.   POUR  LA  CONCENTRATION  MOL.    DU  Cd  (C,H,0,),. 

0,002. 

0,004. 

0,008. 

0,016. 

°,279 
o,837 
i,C64 

a,792 

°,'79 
0,425 
o,645 

0,729 

—  o,857 

—  o,884o 

—  o,9o55 

—  0,9265 

—  o,85i 

—  0,8786 

—  0,8995 

—  0,922 

—  o,843 

—  0,8695 

—  0,8915 

—  0,916 

—  o,834 

—  o,86i5 

—  0,8842 

—  0,907 

Renvoi  19,  p. 

196. 

H2  -h  Pt  (  platiné )|  KCN 

aq.|  Pl(poli)-f-(CN)2. 

ÉLECTROLYTE. 

t. 

E. 

ÉLECTROLYTE. 

t. 

K. 

0 

2.5 

0 

25 

30 

0,984 

1 ,042 
1,111 

1,171 

0 

25 
2.5 
25 

25 

I     II  25 

I  ,  1 160 

5oocm>o,i«KCN-t-5o«!n>'IjO32nHîS04 

4oocmB  0,01  n  KCN  +  5™'  1  ,o32/i  H,SO*  . . . . 

0,835 

0,904 

Renvoi!,  p.  70  i.  Pt  -+-  H2 1  H*S04aq.  -+-  Hg2S04(sat.)  |  Hg. 

Solution  :  arraol.  llsSO,-i-  (i  —  x)  mol  H20;    p„,  =  pression  de  l'hydrogène  en  mm.  H  g;     EIorr.  =  F.E.M.  corrigée  pour/>M,  =  760" 


/. 

/>„,. 

E. 

Ecnrr. 

t. 

/>«,- 

E. 

Ecorr. 

x  —  0 ,  c 

000868. 

X  =  0, 

004987. 

o 

i5,7 

754,6 

0,8239 

0,8240 

0 

«3,7 

762,8 

0,7156 

0,7l55 

23,7 

742,5 

0,8241 

0,8243 

25,2 

750,8 

0,7142 

(),7l44 

J7,8 

7.8,3 

0,8239 

0,8246 

35,7 

731,3 

0,7127 

0,7132 

49.5 

677,3 

o.8233 

0,8249 

47,8 

688,6 

0,7106 

0,7116 

«4  , 1 

587,3 

0,8215 

0,8259 

59,9 

626,9 

0,7076 

0,7104 

79,9 

4i  3,6 

0,8170 

0,8263 

82,1 

389,7 

0,7030 

0,71 32 

N.-T.-H.  Wilsmore. 
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Potentiel  d'une  électrode  simple  (suite). 

Pt  +  Hs  |  HjSO*aq.-+-  Hg,S04(sat.)  |  Hg  (suite). 

t. 

P»,- 

E 

Enorr. 

t. 

p»t. 

E. 

Ecorr. 

x  =  0 

. 11 10. 

x  =  0,2014. 

1 5 ,  <i 

26, 1 

745,4 
738,6 

o,56g5 
0,566g 

0,5698 
0,5673 

0 
16,6 

761,5 

o,4996 

0,4995 

37,0 

48,7 

726,2 
703,2 

o,564o 
0 , 56o6 

0,5646 
0,56l7 

28,4 
4o,8 

758,2 
75i,5 

0,497° 
o,494i 

0,497° 

o'4943 

60,8 

662,6 

o,5562 

0,5582 

55,6 

735,6 

0,4901 

0,4900 

73,8 

589,o 

o,55o4 

o,5§42 

70,2 

706,0 

o,4853 

0,4864 

x  =  0,0002710. 

x  =  0  ;  00 1 2 1 . 

'">,7 

754,6 

o,7924 

0,7925 

■  3,7 

762,8 

o,7495 

o,7494 

2J,7 

742,5 

0,7925 

0,7927 

25,2 

75o,7 

o,749i 

o,7493 

37,8 

718,3 

0,7923 

0,7930 

35,7 

73i, 1 

0,7486 

o,749« 

49,5 

677,3 

o,79»7 

0,7933 

47-8 

688,3 

0,7475 

0,7485 

64,1 

587,3 

0,7902 

o,7939 

59,9 

626,3 

o,7458 

0,7486 

79,9 

4i3,6 

0,7856 

o,7949 

82,1 

388,3 

0,7424 

0,7527 

x  =  0,02175. 

'3,9 

765,5 

o,64o3 

0,6402 

x  =  0,08010. 

25,7 

754,2 

0,6370 

0,6371 

1 5 ,6 

743,2 

0,6009 

0,6012 

37,1 

733,5 

o,6328 

o,6333 

26, 1 

734,5 

0,5981 

0,5986 

49,4 

696  ,'5 

0,6284 

0,6295 

37,0 

718,6 

o,5949 

0,5957 

Go ,  ") 

64o,3 

0,6242 

0,6267 

48,7 

689,6 

0,5912 

0,5925 

7°, 9 

56o,  1 

0,6195 

0,6240 

60,8 

638,8 

0,5867 

0,5892 

80 . 2 

458,i 

o,6i34 

0 . 6207 

73,8 

549,4 

0,5809 

o,5857 

Renvoi  18,  p .  90.                                            H»  -+-  Pi  |  HI  aq.  |  HI  aq.  -h  I»  aq.  |  Pt. 

HI. 

I,. 

/. 

E. 

t. 

E. 

t. 

E. 

0 

• 

0 

4,62/1 

0,67/? 

3i,6 

o,3o28 

55,a 

0,2789 

81,6 

0,2466 

5,8o 

o,58 

» 

0,2372 

» 

0,2126 

» 

0,1819 

5,8o 

',19 

1 

0,2448 

» 

0,2228 

» 

0,1918 

Renvoi  3,  p.  237.               0 , 1  «  Calomel  |  NH4NO,(6at.)  |  NaC,H,0,  ou  KC,HsO,-+- Pb(C»H,0,)s  |  Pb. 

t  =  25°. 

[NaCsH30,] 

F.É.M.   POUR  LA  CONCENTRATION  MOLÉCULAIRE  DU  Pb(C2H30 

,), 

[KÇ,H,0,]. 

[C,H30,]. 

0,002. 

0,004. 

0,008. 

0,012. 

0,010. 

(NaAc)   0,279 

o,i79 

—   0,6232 

—  o,6i25 

—  0,6040 

—  o,5985 

—  0,5962 

»         0,673 

o,363 

-   0,6444 

—  o,6355 

—  0,6273 

—  0,6218 

—  0,6180 

»         i,i53 

0,526 

—   0,6594 

—  o,65> 

—  o,6425 

—  o,6382 

—  0,6336 

»         a , 792 

o,7»9 

—   0,6967 

—  0,6915 

—  0,6837 

—  0,6783 

—  0,6745 

(KAc)    o,633 

o,438 

—  o,64i5 

—  o,6355 

—  0,6280 

—  0,625 

—  0,6225 

»         1 , 086 

0,671 

—  0,6620 

—  o,655o 

—  0,6482 

—  o,6438 

—  0,6410 

»         1,810 

0,952 

• 

—  0,6822 

• 

• 

—  0,6662 

N.-T.-M.  Wilsmore. 
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Potentiel  d'une  électrode  simple  (suite). 


Renvoi  25.  Potentiels  des  alliages  aluminium-calcium. 

(Élément  mesuré  :  i«  ealomeî  (solution  aqueuse)  |  o,o833  CaClj  (solution  dans  alcool  éthylique)  |  alliage. 

Température  du  laboratoire. 


Ca  pour  100. 

TEMPS    (') 
en  heifre>. 

t 

Ca  pour  100. 

TEMPS    (') 
en  heures. 

E. 

Ca  pour  100. 

TEMPS    (') 
en  heures. 

E. 

0,0  (Al) 

3,o7 

6,0 

ii,5 

36 
4» 
24 
28 
22 
4 

—  o,655o 

—  0,7203 

—  0,7300 

—  0,9108 

—  o,93oo 

—  0,9480 

—  1,0290 

26.9 

27,0 . 

28,  j 

3-, 2 

32,8 

34,3 

8 
4 
9 
8 

4 
10 

—  1  ,02.5o 

1,0320 

—  i,o45o 

—  1,0270 

—  I,o4oo 

—  1 ,0410 

—  ',4720 

37,7........ 

5o,3 

60,0 

7°  >  '"» 

75>° 

78, « 

12 
l6 
20 
21 
12 
21 

—  1,4700 

I,48l0 

—  1 , 5280 

'»,7 

—  1.34 'o 

—  I , 5400 

—  1,6240 

(')  Après  la  construction  de  l'élément. 


B.  Réactions  des  ions  sur  des  électrodes  inactives.  Électrodes  d'oxydation  et  de  réduction. 

Dans  la  Table  suivante  les  électrodes  sont  placées  par  ordre  alphabétique  des  symboles  chimiques  des  substances  réagissantes 
les  plus  importantes. 


0 

> 

z. 

u 

GO 

O 

< 

eu 

t. 

ÉLECTRODES 
normales. 

COMBINAISONS. 

E. 

REMARQUES. 

li 

>OI 

0 

25 

m  Calomel 

Pt  |  CuCI,  0,1016  mol.  -+-  CuClj,  0,1001  mol. +1  n  I1C1. 

+0, 1489 

» 

H 

» 

)l 

»          0,1254              "             0,2002              » 

+0, 1673 

II 

)i 

)> 

)) 

»          o,i44y               "             d,3oo3               » 

+0, 1841 

» 

» 

» 

» 

»          0,1 703               »             0 , 4004               » 

+0, 1920 

» 
» 
)) 

» 

» 

»          0,1919              »             o,5oo5               » 

»         0,2886              »             0,1880  mol.  -+-2/1HCI. 

»          o,3o35               »             o,235o       .       » 

m>  .  ».o33 
->o.  1770 
+0 , 1 82  1 

Appareil  rempli  d'azote 
1                          nT1     [Cu--j 

re  »  -  0,079  -f.  rt  log  y— T  ■ 

)) 

» 

f) 

» 

»          o,32i8               »              0,2820               » 

+0,1893! 

» 

•io> 

» 

" 

»         0,7884             »            0,0473  mol. -1- 4" HC1. 

+0, 1622I 

» 

» 

» 

" 

»         0,8476             »            0,1894             » 

+0,1927 

» 

» 

» 

" 

»         0,8673             »            0,2367             » 

+0 , 20 1 5 

» 

)) 

» 

» 

»         0,9646             »          »  0,4734             » 

+0,2462 

l 

15 

» 
)> 

6n 

» 
» 

>1 
» 

Pt  |  CujO  -h  CuO  (rendu  stable  à  170)  -4-  1  «NaOH. 
Pt  |  CujO  —  CuO  (récemment  préparé) -+-/«  NaOH. 
Pt  j  Cu,0  -+-  Cu(OH),  (cristallin)  -t-  1  n  NaOH. 

-o,i54 
+0,068 
-0,074 

m  Calomel  :  t  =--0,2823  17". 
1  n  NaOH  1 1  n  KC1  :  e  =  -t-0,020. 

13 

35 

20-2 1 

1  n  Calomel 

Pt  I^Cul  (sat.)  -+-  lî(sat.). 

+o,358 

5 

4<J7 

18 

i/>H|H, 

Pt  |  Fe(OH),-+-  Fe(OH),-+-  2,85  KOH. 

-0,7-4 
à  -0,76 

16 

3ïo 

. 

1/1  Calomel 

PlIKjFelCO^J.+  KaFe^O^-H-FeCtO^-t-KtCjOilS.DwKCl 

» 

» 

'7 

» 

»  0,0      mol.       o,o5     mol.           .                 i,omol.  » 

-0/279 

I 

» 

» 

» 

»  0,0075             0,042.5                  .                  »            » 

-0,274 

N.-T.-M.  Wilsmore. 
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Potentiel  d'une  électrode  simple  (suite). 

03 

O 

> 
Z 
W 

ce 

m 

■< 

0* 

t. 

F.I.ECTRODKS 
normales. 

COMBINAISONS. 

t. 

REMARQUES. 

16 

3io 

0 

17 

i/iCalomel 

Pi 

|o,oi5            o,o35                   .            1,0  mol.  KG 

-0,266 

)) 

» 

» 

» 

» 

O,025                   0,025                         .                  »                    » 

-0,23g 

)) 

» 

» 

» 

» 

o,o35               o,oi5                    .               »               » 

-0,219 

» 

)) 

» 

» 

» 

0,0425             0,0075                  .               »                » 

-0,195 

)) 

» 

» 

» 

» 

0,00426  (sat.)       .            0,1             » 

-0,257 

» 

» 

)) 

» 

» 

0,001               o,oo34i                •              »               » 

-0,220 

)) 

)> 

)) 

)) 

» 

0,0025             0,0021 3                 .               ».          n 

-0,195 

» 

)) 

» 

» 

» 

0,004               o,ooo85                .               »                » 

-0, 160 

s 

» 

» 

» 

» 

0,100                                      (sat.)        o,oi            » 

-o,o38 

» 

» 

» 

» 

1) 

»                        .                     *           0,001          » 

+0,074 

» 

» 

» 

» 

» 

»                         .                     »           0,0             » 

+0,071 
à+o,o48 

» 
)) 
» 

» 
» 

» 

25 

3o 

» 

» 

n 

» 
» 

sat.                      .                 gat.            .               1 

»                       .'                   ».               » 
»                       .                    ».               » 

+0, 104 
+0,100 

+0,093 

,    5„  l  FeCjOt,  o,oo5mol. 

)  KjFe^Oih.o.aggmol. 

)) 

» 

•7 

» 

» 

»                      sat.                   .            sat.             » 

-o,33o 

l  FeCj04,o,54omoI. 
à25°<  K2C,04, 1,880    » 

» 

)> 

25 

» 

» 

»                        »                                   »               » 

-o,323 

» 

» 

3o 

» 

» 

»                        »                    .              »               » 

-o,323 

f  K3Fe(CsOv)3, 0,095  mol. 

)) 
» 
)) 

» 
» 

'7 

25 

3o 

» 
» 

» 
» 
» 

0,0                       »                   sat.             .                 » 
»                         »                     ».                » 
»                         »                     »               .                » 

-o,337 
-0,337 
-o,34o 

|KeC,Ot,  o,456  mol. 
)K1Ct04,i,4i8    » 

)) 

» 

'7 

\ 

» 

sat.                      »                    ».                » 

-o,32o 

|FeCj04,o,45o    » 

)) 

» 

25 

» 

» 

»                        »                    »              .                » 

-o,3io 

à25"JK,C,04,  i,43o    » 

)) 

)> 

3o 

)) 

» 

»                        »                    »              .                » 

-o,3o8 

f  K,Fe(C04)„  0,140  mol. 

11 

602 

i«H-|H, 

Pt 

J  Sn",  0,0726  mol. -1-  Snlv,  0,290  mol.H-o,6n  NaOH. 

-o,834 

» 

» 

» 

s 

0,181                        0,181                    » 

-o,854   , 

» 
)) 

)) 
)) 

» 
» 

» 

» 

o,348                       o,oi45                  » 
0,0487                     0,219  mol. -h  2,5 n  NaOH. 

-0,878  1 
-0,880  | 

Température  du  laboratoire. 

» 

)) 

» 

n 

0,162                        0,162                    » 

-0,891   1 

» 

)) 

» 

» 

0,437                        0,0243                  » 

-0,902 

17 

264 

0,  i//Calomel 

Pt 

UO,S04      -+-  U(S04),      -+-  H,S04       |  3,5/iKCl. 

+0,073 

)) 

)) 

» 

» 

0,097  mol.       0,006  mol.       o,5o5inol.           » 

)) 

» 

» 

» 

0,082               0,022               0,509                  » 

+o,o55 

» 

» 

» 

» 

0,062               0,041               0,509                  » 

+0,041 

)) 

)) 

» 

» 

0,042                0,062                0,509                   » 

+o,o3i    1 

» 

» 

» 

n 

0,040                    0,012                    0,25l                        » 

+0,018  l 

L'air   et   la    lumière    étaient 

» 

ï) 

» 

« 

0,027                  0,024                 0,25l                     » 

+0 , 006 

exclus.     Température     du 

)) 

» 

» 

» 

0,016                o,o36                0,252                   » 

-0,006 

laboratoire. 

» 

» 

» 

» 

0,0093              0,0009              o,o5o                   » 

-0,040  1 

» 

» 

» 

» 

0,0072              o,oo25              o,o5o5                 » 

-0,057   ' 

)) 

» 

» 

» 

o,oo54              0,0042              o,o5o5                 » 

-0,064 

H 

» 

» 

» 

o,oo34              0,0057               o,o5i                    » 

-0,074 

» 

)) 

» 

» 

0,0020              0,0073               o,o5i                    » 

-o,o85    1 
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Potentiel  d'une  électrode  sitnple  {suite). 


C.  Potentiels  électroly tiques. 

Définition.  —  Le  potentiel  électroly  tique  d'une  électrode  solublo  est  son  potenliel,  quand  l'ion  formé  a  la  concentration  d'un 
ion  gramme  par  litre.  Dans  le  cas  d'une  réaction  entre  les  io.is  sur  une  électrode  inaclive,  c'est  le  potentiel  de  l'électrode,  quand 
chacun  des  ions  réagissant  a  la  concentration  ci-dessus. 

Dans  la  Table  suivante  les  potentiels  électrolytiques  sont  placés  par  ordre  alphabétique  des  symboles  chimiques  des  ions  réagissant 


m 

o 

/. 

r* 

tS 

VL 

-< 

iù 

'- 

CL 

0 

1 

220 

m 

)) 

Tï'l 

» 

3 

M  I 

2J 

» 

» 

)) 

13 

35 

20  à  2 1 

21 

1218 

8 

263 

18 

» 

>) 

» 

13 

35 

20  à  2 1 

22 

20 

25 

9 

«4<;- 

2  5 

2)i 

.454 

2  5 

12 

737 

2.5 

17 

204 

REACTION. 


As- 


CdlCd-- 


Cu- | Cu • ■ 

Fe|Fo" 

Hg|Hg,-- 

Hg|Hg-- 

Ii  |I' 

ICN  |  r  +  CN' 
XalXa- 


S|S" 

T1|T1- 
D--|UOï+H- 


E.  P. 


-M  .078 
-t-I  ,078(1 
—0,737 

—0,683 

(  ±0,Oo6  ) 
-H),  19g 
—  O,  l<)2 

+°.77'' 

-1-0,83  5 

+0,6-23 


-2,9981 


-0,6170 

+0,404 

I :to,oi2 1 


KTALON. 


o,i7iCalomel  = 

» 

0,1  n  Calomel  =  1 
i  //  Calomel  =0.. 


0,618 


COMBINAISON    MESUREE    ET    REMARQUES. 


i/iH-|Hj  =  o. 

1  n  Calomel  =  - 
1  n  H'|  Ils  =  o. 


o ,  564 


fnH|H2  =  o... 
i«H-|H*  =  o.. 

1  n  Calomel  =  o  , 


Ag|AgN03,o,i«|NmN03(sal.). 
Ag|AgC2H302,o,o66in(sat.)|NH4NT03(sat.). 

Cd|Cd(C2H302)sM-KC2H302  0u  NaCjHjO,  |XII4NO,  (sat.  ). 
(Concentrations  diverses.) 

Pl|CuI(sat.)-hI2(sat.). 

Calculé  par  des  méthodes"  thermodynamiques. 

Hg|HgO -H  alcali;  [Hg-   J  [0"]  =4  x  10  «  à  18". 

|  Pt|CuI(sat.)-H-  I2(sat.). 

JE.P.=  +  o,6o87-H,ogK;K=[i[T{71^. 

Na-amalgame,  0,206  p.c.  |XaOH 0,2/1. 

Xa|XaI  dissous  dans  l'élhylamine  |  Xa-amalgaiiie,  0,206  p.c. 

Calculé  à  partir  do  la  solubilité  du  TUS  d'après  l'équation  de 


inH-|H2=o. 


Bodlander 


Q 


=  E.P 


Anion 


K.P.Caiion  —  0,029  l0g2L; 


1  n  Calomel  =  0 . 

I//IIIH,  =  o... 


2.3  1 00 

L  =  [T1'J«[S'J  =  4,)X  io-«  ù  18". 
Tl  l'I'ICI,  0,0161  n. 
'/  rt|U02S04aq.  -+-U(SOi)2aq.  4-H2S0iaq.; 
'  \  Température  du  laboratoire  [  U-  •  ••  -+-  2 II 2O  —  2  6  =  FJ02 '-4-  4  H'] 


Renvoi  24. 

Relations  entre  le  potentiel  électroly  tique  des  halogènes  et  de  l'argent  dans  l'alcool  méthylique  et  éthylique. 


DANS   L ALCOOL    MF.TI1YL1QUE  . 


Cl  —  Br. 

Cl  -  1  . . 
Br— !.. 


0,288 
0,707 
0,4.8 


Ag-CI. 
Ag-  Br 


Ag-I 


o,4  «9 
0,1)1 
0,277 


DANS    LAI.  1.001.    KT1IYI.IQI  E. 


Cl 
Cl  —  I 

Br-  I 


Br 


0,2.4 1 

0,712 

o,47' 


Ag-CI.., 
Ag  — Br.. 

Aiî—  F.... 


—  o,366 

—  0,123 
+    0,3.',7 
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V.  Divers 


F.E.M  produite  dans  les  solutions  par  la  force  centrifuge  (B.-C.  Tolman,  Proc.  Am.  Acad.,  46,  i  joj. 

/■,  et  i\  =  rayons  respectifs  en  centimètres  des  cercles  de  rotation  des  électrodes  de  platine  I  et  II. 

n  =  vitesse  de  révolution  par  seconde. 
m  =  molécules  grammes  du  corps  dissous  dans  iooo*"1  d'eau. 

TV  =  nombre  des  observations. 
Dans  tous  les  cas  étudiés,  le  courant  positif  dans  la  pile  va  de  l'électrode  extérieure  à  l'électrode  intérieure. 

Électrode  (I ) | Kl  aq .  -+-  I2  aq .  | Électrode  (II). 


SOLUTION. 


i/wKI-+-o,oi  wlj. 


f/nNaI-*-o,oiwiI: 


4,3 


29,4o 


4,2    29,45 


EXEMPLES 

île  mesures  simples. 

II- 

N. 

II. 

Ex  10'. 

G.,4 

2,47 

657,1 

i3 

76,7 

3,93 

8i,3 

4,35 

57,3 

2,83 

889,0 

27 

65,3 

3,79 

64,8 

3,-o 

73,0 

4,77 

SOLUTION. 


imLil-f-  o,oi/wI2. 


imHI-r-0,02  Ij. 


4 ,  ">  1 


29,45 


29,43 


EXEMPLES 
Je  mesures  simples 

n.       Exio^ 


52,9 

3,3o 

5g,' 

4,i3 

68,1 

5,47 

70,8 

i,83 

76,4 

2,i5 

79,4 

a,4o 

81,9 

2,45 

18: 


375,9 


N. 


J2 


16 


P.  E.  M.  et  Hydrolyse  (J.-K.  Wood,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  882). 


H, 
H, 
H, 

H, 


^GlCi,  1 

o 

~HCl-+-^BaCl,  |NH4NO,sat.  »        =     o,3984     »     [  -ii-HCl+--^BaCl8  =  J  cil 

104  104  '  '  v  L ,04  I04  8     J 

n 


^HCl|NIltNO,sat. 


=      o , 4066     » 


-J-HCl-f-^BaCI,|NHtNOisat.         »        =     0,4194     »     f-^-HCI  -r-^r-BaCl,  =  ^ Cil 
ibo  160  '  '     "  L160         •    ifao  8     J 


Influence  du  Ba^l, 


=  •4-0,0128 


F.  E.  M.  produite  par  osmose  à  travers  une  membrane  (P.  Girard,  C.  R.,  151,  ioi)j| 

E  =  F.  E.  M.  de  la  chaîne  :  —  m  Calomel  |  Solution  |  Eau  |  i«  Calomel. 
e  =  Différence  de  potentiel  d'une  face  à   l'autre  de  la  membrane  placée  entre  l'eau  et  la  solution.   Le  signe  -+-  indique  que  e  est 

orientée  du  même  sens  que  E;  le  signe  — ,  qu'elle  est  orientée  de  sens  contraire. 
/=  Force  osmotique  moyenne  en  millimètres. 

Toutes  les  solutions  avaient  une  concentration  de  1  pour  100. 


SOLUTION. 


MgCI,. 

NaCI... 

Na,SOt 

MgSO*. 

K,CO,. 


E. 


0,030 

T- 

O,002 

0,017 

0,0 

0,014 

0,0 

0,008 

-t- 

0,002 

o,oi4 

+ 

0,026 

/• 


1  a  20 


439 


SOLUTION. 


UO,  (NO,)»  ,611,0 

CuCl 

Ali  Cl«  1-211,0 

MCI 

HNO3 


o,o34 
o,o3o 
0,040 
0,060 
0,060 


o,o33 
0,020 
0,040 
o,o3o 
o,o3o 


/• 


458 
35 1 
54o 
100 
loo 


F.  E.  M.  de  dissolution  des  alliages  Ag  —  Al  <  VVitold  Bronikwski,  C.  R.,  150,  i79°> 
F.  E.  M.  de  dissolution  des  alliages  Ag  —  Al  dans  du  chlorure  d'ammonium  par  rapport  à  une  électrode  dépolarisée  au  Mn02 
Pas  de  chiffres,  seulement  des  courbes  de  la  F.  E.  M.  en  fonction  des  pourcentages  de  Ag  en  volume  et  en  poids.  Minimum  pour 
AgjAl,  (vers  0,9  volt). 
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COLLOÏDES 


I.  —  Formation  des  colloïdes.  —  Nombre  des  particules. 


Formation  d'une  solution  de  plomb  colloïdal  (  ioo*'m3  d'eau  distillée  réagissant  sur  des  lames  de  plomb  de 
(Margherita  TnAuuh-,  Mengaiiim  et  Alberto  Scala,  Z.  Chem.  Ind.  Koll.  8,  249). 

1.  Dans  l'air  à  pression  réduite. 

I  (titre  de  l'expérience.    Mil  Mgr.  Pb  en  suspension   Milligr.  Pb  précipité 
Heure*.  par  cm1  de  surface.  par  heure: 

»  i .  .  0,012.8  0,000 j  J 

i<) 0,01. Si  o  ooo38 


,o^'  de  surface). 


1  11 


(),IHQO 

0,01  91) 


O.000.J  I 

o,0(>0  I  i 


.  Après  absorption  de  l'oxygène  par  une  solution 
de  pyrogallale  de  potasse. 

i» 0,0069  — 

72 0,007s  — 

96 0,0092  — 

3  mois 0,0089  — 


3.  A  l'air  libre. 

Purée  de  l'expérience.    Milligr.  Pb  en  suspension  M 
Heures.  par  cm;  de  surface. 


18. 
IX. 
18. 
18. 
18. 

'!)• 
•24. 


0,0>23 

0.021  'j 

0 ,  022  I 
O,O20<j 

o,02Ô5 
0,0221 

0,o32J 

0,0993 


lligr.  Pb  précipite 
par  heure. 

o,ooi35 
o ,  00 1 1 1 
0,00118 
0,00146 
o , 00 1 j i 
o , 00 1 1 3 
o,ooi35 
0,00069 


Nombre  des  submicrons  d'or  dans  une  solution   d'or  colloïdal  (préparée  avec    25c,n,  d'une   solution  de   chlorure  d'or  à 

6  pour  10.000.  2°™'  d'une  solution  de  glycérine  à  7.0  pour  100  et  une  solution  de  KjCOj  —normale). 

L    H01.1.A,  Rend.  Accud.  Linc.  fVJ.  19,  F.  ni. 

cm»deK.CO,  — ■ °           '  ,°           2,°           V-           '2>">           V»  I0>°           '20'°           io'" 

(S 

cin3H20 100          99             98           97,8         97,»           97  9°              8o               io 

Nombre  des  submicrons  par  i1"1"'..     4.ioT      2.io:        j.105         3.io3            —         9, 3.  iov  -,,8.10*        2.iov              o 

Couleur  du  colloïde bleue,     bleue,     bleue  viol,     violet.       violet,     rouge  viol,  ronge.        rouge.          rouge. 


Influence  de  la  lumière  ultraviolette  sur  le  nombre  des  particules  dans  des  solutions  d'or  préparées  par  réduction  au  moyen  du 

dichlorhydrate  d'hydrazine.  (Thb  Svedberg,  Z.  Chem.  Ind.  Koll.  6,  239). 

1.   i.io~v  molécules  H  Au  CI;  par  litre. 

Nombre  de  parliculc?  par  384  u.1.     

Itéduction  après  exposition  pendant  1  minutes 

des  mélanges  H  Au  CI,  etNaOH 

sous  la  lampe  à  mercure  à  une  distance  de 


Réduction  sans 


Molécules  NaOH  par  litre. 

o 

i.      10 ~* 

1 .      1  o  -  '• 

I  ,>.. 

1,5 

>  .  

3,3 

i:     :::::::::::::::::::::::::::::::::  | 

1.    u»-» I 


exposition  à  la  lumière. 

100 

millimètres. 

50 

millimétrés. 

1,0 

6,8 

10,0 

1,1 

6,3 

12,8 

i,4 

— 

— 

4,9 

— 

— 

6,8 

5,7 

12, 10 

1,2 

mélanges  de  particules  de 

i 
1 

— 

— 

grandeurs 

12,0 

— 

très  différentes. 

— 

— 
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I.  —  Formation  des  Colloïdes.  —  Nombre  des  particules  {suite). 


Nombre  des  particules  par  384  p.3 


Mo 

écules 

K 

,co3 

par 

lilre. 

o 

1 . 

io- 

2, 

5. 

3. 

4- 

5. 

Réduction 

sans 
exposition 

à  la 
lumière. 

i,o 
.,3 
i,6 
1,2 

5,6 

10,2 


Réduction  après  exposition 
pendant  2  minutes  des  mé- 
langes H  Au  CI,  et  K3C03 
sous  la  lampe  à  mercure,  à 
une  distance  de  50  millim. 

io, o 

8,4 

io,8 

io,8 


Nombre  des  particules  par  384  u.5. 


Réduction 

Réduction  après  exposition 

sans 

pendant  2  minutes  des  mé- 

Molécules 
K,C03 

exposition 
à  la 

langes  H  Au  Cl,  et  K,C03 
sous  la  lampe  à  mercure,  à 

par  litre. 

lumière. 

une  distance  de  50  millim. 

1  . ,      IO~3.  . 

5. 

1  .        10*. 

ii.  5' 

5.6 

(  ■  )/   1rs  particules 
(      grandeurs 

sent  de                           '  ,  4  ' 
negales.   1  ,„„„„,„    de   grandeu„    lrè, 
{     craies,  entlron  »o  U.U,. 

•a . 
3. 

3,2 

[  particules  un  peu  plus 

(     grandes  que  3o  (jtf*.- 

5,6 

4- 

— 

1,2 

5. 

3,o 

•.' 

2).  On  a  fait  varier  la  concentration  de  la  solution  do  HAuCU.     HAuCU  :  KîC03  =;  i  :  5. 


Molécules  HAuCI4  Molécules  N,H,.îHC1 

par  litre.  par  litre. 

i .  io~3 I .  io~! 

2.IO-4 i.io~a 

I .  io~4 i . 

i .  i  o-5 i . 


Nombre  des  particules  par  384  jx3  (ramenés  a  la 
concentration  en  H  Au  CI,  1.10-'  normale). 

Réduction  après  exposition  pendant 
2  minutes  des  mélanges  H  AuCI,  et 
KjC03  sous  la  lampe  à  mercure, 
à  une  dislance  de  50  millimètres. 

0.24 
5.3 

12. O 

grandeurs  des  particules  i5à20(i(jt 


Réduction 

sans 

exposition 

à  la  lumière. 

0.34 

4-i 
10.2 
18.0 


3.  Influence  de  la  durée  d'exposition  à  la  lumière.  1.10-»  molécules  HAuCU  par  litre;  sans  alcali,  à  5o  millim.  de  la 

lampe  à  mercure. 


Durée  d'exposition 
en  secondes. 


Nombre  des  particules 

par  384  u.. 


5. 
10. 


1  . 1 

2.3 


Durée  d'exposition 
en  secondes. 


Nombre  des  particules 
par  384  u. 


60. 
120. 


5.3 
9-4 


II.  —  Pression  osmotique.  —  Poids  moléculaires. 


39,2, 


Poids  moléculaires  calculés  au  moyen  du  coefficient  de  diffusion  K  M  =  -~(H.  H.  Kasarnowski,  Thèse,  Bâle  1910) 


M 


Ovalbumine. 

Ovomucoïde. 

Pepsine. 

Inverline. 

Emulsinc. 

1 7000 

Soooo 

i3ooo 

54000 

45ooo 

Pressions  osmotiques  et  poids  moléculaires  de  matières  colorantes  dissoutes  (Wilhelm  Biltz  et  Arved  von  Vegesack, 

Z.  physik.   Chenu,  73). 

p  =  pression  osmotique    en  cenlim.    de   H20;    M  —  poids  moléculaire;    température  =  25°  ;   membranes  de  collodion  ;   les  facteurs 

.     .       „        M  expérimental  ,   .  ...  ..    „  „        ,         ,  ,.       .  ....  ,  ,     „  .     ,  .       , 

d  association  h  =  t^- — ; — r- ont  ete  recalcules  par  M.  Riltz.  Dans  la  publication  originale,  les  valeurs  de  r  sont  trois  fois  plus 

M  calculé  I  r  o  r 

faibles.  (Voir  Z.  physik.  Chem.  77,  110,  191 1). 
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II.  —  Pression  osmotique.  —  Poids  moléculaires  (suite). 

Rouge  congo  pur,  opposé  à  un  liquide  extérieur  de  même  conductibilité  (page  488). 

Normalité.  10»  (').     0,517        °>959         ',29  t,72  i>96  2,70  2,94  3,4i  3,9a  1 ,57 (*)     2,870 

p 4, «5  8,i5         10,24         14,00        14,62         18,70        21,55        23,04        2J,3o        12,96        23, 3o 

M 2190  2060  2210  2160  2j5o  a53o  23go  23go  2720  2i3o  2160 


Rouge  congo  pur,  opposé  à  de  l'eau  pure  comme  liquide  extérieur  (page  49°)- 


Normalité.io-*  (•). 

P 

M 


o,3o6 

0,619 

0,907 

1,25 

i,59 

1,87 

9>59 

18,24 

23,39 

37,46 

44,93 

57;o3 

56o 

596 

681 

587 

612 

577  moyenne  602  ;  calculé  696 

Nachtblau  purifié,  opposé  à  un  liquide  extérieur  de  même  conductibilité  (page  493). 


Normalité.  10»  (»).     0,847  «,44  2,17  2,35  2,58  3, 60  4,i3  4,90  5,84  i,23(«)     3,52  (*) 

p 5,8i  12,70        16,64        21,99        20,24        25,32        32, 18        37,24        43,94         9»o4         22,68 

M 2120  i65o  1890  i55o  i85o  2060  1860  1910  1930  1970  225o 

Nachtblau  purifié,  opposé  à  de  l'eau  pure  comme  liquide  extérieur  (page  494)- 
Normalité.ios(>) o,3i3  0,765  p... 6,82  14,94  M 666  743 

Rouge  congo  du  commerce  (avec  25,9  pour  100  de  sel  alcalin),  opposé  à  de  l'eau  de  même  conductibilité  (page  495). 
Normalité o,ooi5i  p 2,66  M 7380 

Benzopurpurine  du  commerce  (avec  36,6  pour  100  de  sel  alcalin  (page  496). 

Normalité.  p.  M.  F. 

0,00060 1,14  9600  i3,2    opposé  à  de  l'eau  de  la  même  conductibilité. 

0.00060 0,59  18600  a5,6  »  9      d'une  conductibilité  plus  forte. 

(')  Mesurée  à  la  fia  des  expériences. 
C)  Mesures  faites  avec  un  autre  produit. 


Changement  avec  le  temps  de  Nachtblau  dialyse.  Mesures  faites,  l'eau  extérieure  ayant  presque  la  même  conductibilité  (page  498). 

Concentration  finale  en  normalité.  101 3,78            1,71             i,o3            2,35  0,741             i,o3            1,37 

p 36, 60          i5,52           9,94           20,12  3,02            4,08            1,78 

M i5oo             1600             i5oo             1700  356o             366o            11200 

Age  de  la  solution  en  jours ..           1                 2                a                 3  6                 11               14 

F 2,6             2,8              2,6              2,9  G,3              6,3             19,5 

Changement  avec  le  temps  de  Nachtblau  dialyse.  Mesures  faites,  l'eau  extérieure  ayant  la  même  conductibilité  ^  page  498). 

Concentration  initiale  en  normalité .  io3 0,400                   1,20  0,600                   1,60 

P 0,72                    1,92  1,14                    0,91 

M ioioo                  n4oo  9600                   32000 

Age  de  la  solution  en  jours o,5                     o,5  2,5                     6,5 

F 1 4 f  ■                     i5,7  i3,2                      45 
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II.  —  Pression  osmotique.  —  Poids  moléculaires  (suite). 

Benzopurpurine  commerciale.  Influence  de  la  concentration  sur  le  degré  d'association.  Mesures  faites,  l'eau  extérieure  ayant 

la  môme  conductibilité  (page  5oa). 


Concentration  initiale  en  normalité,  io1. 

P 

M 

F 


o,55o 
1,04 

9650 
10,5 


0,7325 

!  |l  OO 
'9,  '> 


0,73-2  5 
0,80 
16700 

7.3,1 


1  ,o3 
l-.ii 

16900 
•»3,4 


1 .  jfii 

0,70 

J8000 

5/i 


Nachtblau  commercial,  opposé  à  de  l'eau  extérieure  de  même  conductibilité  (page  5o5). 


Normalité.  IO-1. 

P- 

o,î36 

0,84 

0,844 

2,33 

0,844 

2,25 

1 ,20 

2,53 

i  ,20 

4,7* 

1,58 

5, 10 

.,58 

5,77 

1,60  1 

') 

5,3i 

1,96 

6,24 

2,36 

7,9<> 

2,73 

9,4* 

3,49 

«  '  ,19 

moyenne 
F 


M. 

4080 
5260 
543o 
6880 
3690 
45oo 
3970 
4370 
456o 
4335 
4210 
453o 

465o 
8,1 


Normalité.  101. 

3,49 
3,87 
3,8; 
4,3a 
4,45 
4,45 
4,68 
4,68 

4,7*  ('» 
5,o4 
5, 08 
5,4o 


P- 
10,42 

9,87 
10, 83 

•î,87 

9,78 
1  o ,  06 
13,46 

>3,9i 
i3,53 

9,93 
12,90 
11,42 


M. 
f8Go 
5700 
5  2  00 
4220 
6600 
6420 
*>o5o 
4880 
5o6o 
735o 
5720 
6860 


moyenne 5G6o 

F 9:9 


Normalité.  10*. 
5,7G 
6,1  > 

fi,  48 
6,5o  (  ' 1 
7,20 
7,20 

7,9?- 

8,64 

8,64 

9,o 
10, 1 
11.5 


P- 

M. 

14,10 

59io 

20,81 

4270 

18, 3{ 

5i3o 

20,  G9 

45Go 

22,63 

4620 

i5,ifi 

6890 

20,76 

>54o 

»9,97 

6280 

21,88 

573o 

24,16 

'9,99 
28,65 

moyenne. 
F 


5410 
733o 
583o 

563o 
9,9 


(')  Amorcé  avec  le  gel  du  Nachtblau. 


Influence  de  la  température  sur  le  facteur  d'association  du  Nachtblau  commercial.  Mesures  faites,  l'eau  extérieure 

ayant  la  même  conductibilité  (page  507). 

Température o"  >.5"  5o"  700 

Poids  moléculaire,  moyenne n55o  5260  355o  33oo 

F 20,1  9,i5  6,3  5,7 


III.  —  Conductibilité  électrique. 


Conductibilités  de  mélanges  d'hydrosols  du  bioxyde.de  manganèse  et  du  peroxyde  d'hydrogène  (G.  Bredig  et  A.  Mabck, 


Température  =  î5°. 

Quantités  employée»  en  cm". 

HjO,  Colloïde  de  M nO, 

à  30  p.  100.     avec  0«,I09  par  litre. 


Gedenkbock  I.   M.  van  Bemmelen,  Helder,  35 1). 

Concentrât,  dans  le  mélange      Conductibilité  spécifique  avant     Conductibilité  spécifique  du  mélange 

mol.  par  litre  le  mélange  -~ — ;     , .  "V       .    ~ — -","^""     '.     ~ 

calculée  d  après  la        observée. 


20 

'9 

'9 

18 

18 


H2Cv 

Colloïde. 

Colloïde. 

H20\. 

9,46 

0 , 000 1 7 

9,4o. 

io-6 

1 

5  5.  io5 

8,10 

0,000218 

» 

» 

8,71 

0,000261 

9,64 

1 

55 

7,58 

o,ooo3i4 

9,4« 

1 

,53 

7,12 

o,ooo383 

9,64 

1 

,55 

règle  des  mélanges. 
1,47. io-« 
i,43 
1,42 
',39 
1,38 


2,57.10- 

3,86 
4,96 
5,i4 
6,65 
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III.  —  Conductibilité  électrique  (suite). 

Conductibilités  équivalentes  X  du  rouge  eongo  pur  à  25"  (W.  Biltz  et  F.  Pfenning  Z.  p/i/sik.  C/iem.  73,  .',8y  ). 

v 3>.  64  128  256  5i2  1024  2048 

* 58,7  G^3  7',o  79,1  «7,6  96,1  106, 5 

Mobilité  de  l'ion  du  rouge  congo  =  57  à  2 5°. 

Conductibilités  x  du  Nachtblau,  dialyse  à  25"  (  VV.  Biltz  et  Arved  von  Vegesack,  Z.  phjrsik.  C/iem.  73,  4g3  ). 

Normalité  .  io3 i,3o  r  ,74  2,17  2.61  3, 04  3,91  4,34  5,21  6,08 

x.io' 0,0927         0,118  0,142  0,167  0,188  o,237r>  o,?.53  0,276  o,33o 


IV. 


Densité  des  colloïdes. 


Densités  (8)  de  solutions  colloïdales  (Findlay  et  Creighton,  J.  Client.  Soc.  London.  97 

c  =  Concentration  en  grammes  par  ioo€|»\ 

Dextrine. 


Fe  [OHj 


c. 

c. 

pages 

0,56g 

1,000 

5S9 

0,625 

1,00! 

549 

o,854 

i,oo3 

539 

1,^77 

1  ,oo5 

» 

',49 

1 ,008 

549 

1 ,66i 

1,009 

54o 

4,061 

1 ,029 
Amidon. 

549 

2,5o 

1,009 

542 

5,00 

1 ,016 

1 

6,89 

1 ,021 

55 1 

7,5o 

1 ,02.3 

542 

0,00 

i,o3o 

» 

3,73 

1 ,040 
Gélatine. 

55i 

1,06 

o,999 

543 

1 ,3i 

o,999 

552 

1,68 

1 ,000 

543 

3,00 

1  ,oo3 

55a 

6,06 

1,008 

» 

c. 

0. 

pages 

3,5o 

1 ,008 

54o 

5,6o 

1  ,oi5 

u 

6,98 

1 ,018 

55o 

9>5° 

s  ,o34 

54o 

i3,oo 

1 ,040 

» 

18,90 

1 ,064 

s 

20, 3o 

1 ,062 

55o 

20,60 

1,069 
Sérumalbumlne. 

54o 

0,32 

o,998 

553 

',29 

1 ,000 

547 

i,4o 

1 ,001 
Ov&lbumine. 

553 

o,35 

o,998 

553 

o,5o 

o,999 

545 

0,75 

1 ,000 

553 

I  ,00 

1 ,002 

545 

1 ,60 

1  ,oo5 

553 

Sulfure  d'Arsenic. 


c. 

0. 

pages 

0,392 

0,997 

542 

1,4 10 

1  ,00  3 

» 

i,85 

1 ,  o<>4 

5  il 

2,289 

1,007 
Glycogène. 

542 

<>,3/| 

0,998 

544 

0,68 

1 ,000 

» 

1 ,00 

1 ,020 
Acide  silicique. 

552 

o,3o 

1 ,000 

554 

i,4o 

1 ,  000 

547 

1,87 

1 ,001 

554 

2 ,  20 

1 ,002 

547 

2,80 

1 ,  002 

» 

3,63 

1  ,oo5 

554 

Charbon  de  bois  en  suspension. 
0.227  ' >o°°  554 


Viscosité  des  colloïdes. 


Viscosité  de  solutions  de  matières  colorantes  (W.  Biltz  et  Arved  von  Vegesack,  Z.jhysik.  Client.,';  S).  [Mesures  de  H.  Steinër] 

1=  o,oo8gr  (25°). 
=  0.00548  (5o°). 
=  0,01778  (o"). 

Benzopurpurine  avec  42,8  pour  100  de  se!  de  Glauber  ;  solution  préparée  à  chaud  ;  mesuré  à  ssV  (page  5oo>. 

•r,.l(H  /..IIP  t..  10» 

initiale.  après  un  jour.         après  17  jours. 

11,5  17,2  18,9 

•*»,9  '9,3  19,5 

■  5,4  20,4  19,9 


T..  10J 

T,.Kr> 

i;.105 

c. 

initiale. 

api- 

es  un  jour. 

après  17  jours. 

c. 

0.  I 

8.90 

8,90 

8,93 

o,5 

0,2 

»,9« 

9,0' 

9,39 

0,6 

0,3 

8,97 

ii,(j 

!4  ,4 

0,7 

0,4 

9,o9 

•  5,9 

'7,4 
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0,022.5 

0,o/|5 

0,090 

0,145 
o,  i8u 

0,225 
0,270 

o,3i5 
o,  3Go 
o,(jo5 

o,,;5o 

0,540 

0,0075 
o ,  675 

0,7875 
o ,  900 

I ,0125 

[,I2J 

',237 

1.35 
1,575 
1  ,So 


1 ,  000 
1  ,000 
1  ,000 

1  ,000 

I  ,0003 

I  ,(>(,<>  j 
I  ,001 
I  ,001 

1 .001 

I  ,00  1 

I  ,001 

I   ,0()( 

I  ,OiM 

1 .002 

I  .(H  )'2 
I   ,01)2 

1 ,002 
1  ,00'j 
1  ,o©3 

1  .o"'.! 
1  ,o<>3 
1 ,004 
I  ,oo5 


r,.103 
initiale. 

8,78 
8,81 
8,88 
«,93 
8,93 
8,93 
8,06 
8,98 
9,oa 
9,°7 
9,08 
9, 06 
9,'o 

9,' 3 
9,18 

9,22 
9>3o 
9 ,  36 

9,45 

9,5  > 

<.).->7 
9,44 
9,  38 


T..103 

après  un  jour 
8,80 
8,81 
8,80 
8,93 
8,94 
8,93 
8,96 
8,98 
9, 01 

9,°7 
9,07 

9,12 

9, 16 
9,23 
9,22 
9,38 

9 ,  fi 
9.38 

9,77 
9,58 

9,89 

10,09 
io,35 


V.—  Viscosité  des  colloïdes  (suite). 
Nachtblau  industriel,  à  25°  (pages  5o8-5io) 

T..103 

après  G  jours 


8,78 
8,82 
8,85 
8,89 
8,89 
8,90 
8,96 
8,90 
8,98 

9>°3 

9,08 

9,°9 
9,20 

9,24 

9,28 
9,39 
9,46 
9,i9 
9,»3 

9.89 

9,85 

10,  [5 

10, 5i 


2, 02  j 

2,25 

2,475 
2,70 


d. 

1  ,oo5 
1 ,  00O 
1 ,  00O 
1 ,007 


T..103 

initiale. 

9,57 
10, 3o 
10,98 
10,92 


T..103 

après  un  jour. 

10,74 
11,04 

12,73 

I  i,2G 


•n.io3 

après  6  jours. 
1 1 ,33 
12,43 

'5, '9 
13,5g 


c. 

0,22.». 
0,45.. 
0,C>75. 
0,90.. 
1 , 125. 

1 ,35. . 

1 ,575. 
1,80.. 

2 , 025 . 
2,25. . 
2,475. 
2,70.. 

3,i5. . 
3,6o. . 
4,o5.. 
4,5o.. 


à  50°. 

T,.10\ 

5,52 
5,58 
5,03 
5,70 

^,77 
5,80 

5,97 
G,  01 
6,17 

O/26 
6,34 
0,40 

6,79 
7,i' 

7,03 

7,97 


à  0». 

Tl.103. 

'7,9<i 
18,20 
i8,53 
18,92 
'8,57 
20, 12 
2.0,91 
32, 14 


c  pour  100  . 
r,.io3 


o,25         o,5o 
8,98         9, '5 


Viscosité  de  solutions  de  Nachtblau  dialyse  à  25°. 

0,75  I,00  1,23  1,50  1,75  2,00 

9,35         9,52        9,73        9,80        10,21         10,40 


10,88 


2 ,  10 
1 1 ,26 


2,75 
11,89 


J,00 
12,5o 


Influence  de  l'amorçage  sur  la  viscosité  de  solutions  de  Nachtblau  industriel  à  25°. 

La  concentration  des  solutions  préparées  à  chaud  et  refroidies  rapidement  est  choisie  de  telle  façon  qu'elle  atteigne  le  degré 
voulu  après  l'introduction  d'une  quantité  pesée  du  gel  à  8  pour  100. 

Temps  d'écoulement  en  secondes  sans  amorçage 
après 


Temps  d'écoulement  en  secondes  avec  amorçage 
après 


c  pour  100. 

initiale. 

1  jour. 

G  jours. 

initiale. 

0 

5  heure. 

1  heure. 

0 

heures. 

1  jour. 

o,9° 

77;  2 

78,5 

78,5 

79,2 

— 

— 

— 

78,8 

',35 

79,3 

82,0 

Si, G 

82,2 

— 

— 

— 

80,0 

77,6 

85,0 

— 

83,2 

85,2 

86,1 

85,0 

85,9 

85,2 

9',  3 

1 02 ,  G 

87,0 

88,9 

9' -9 

io3,3 

— 

Temps  d'écoulement  de  solutions  colloïdales  (H.-V.  VVoldstra,  Gcdenkbock  1.  M.  van  Bemmelen,  Helder,  1910). 
A.  Influence  de  produits  d'addition  sur  le  temps  d'écoulement;  t  =  45°  (pages  39-4 '). 


1.  Sol  de  l'oxvdc  de  fer. 


Concentration  de  k.,SOt 
eu  millimol.  pur  2G,-"»\ 

0,00 

o,oo5 


Temps  d'écoulement 
ei>  secondes. 


o ,009. 
o,oi5. 
o,o25. 


17', 7 
170,0 
169,6 
'70,8 
175,9 


Concentration  de  KCI 
en   millimol.  par   2(irm\ 

0,000 


Temps  d'écoulement 
en  secondes. 


OOD. 

oi5. 

025. 

o3o. 
040. 
060. 


168,8 
167,5 
'67,0 
i66,3 
166,0 
16),  6 
i(55,8 
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V.  Viscosité  des  colloïdes  [suite). 
A.  Influence  de  produits  d'addition  sur  le  temps  d'écoulement  (suite). 


I.  Sol  de  l'oxyde  de  fer. 


Concentration  de  KCI 
en   millimol.  par  lie"»» 

0,000  ( ' ) . . .  . 

o,oo25 

o,oo5o  

0,0073 

0,0100. ...... . 


Temps  d'écoulement 
en  secondes. 


Concentration  de  l'oxalate  de  potasse 
en  millimol.  par  26cm\ 


o.... 
>.  10 

25 

)0 

-5 

100 

12  J 

i5o 


Concentration  de  l'oxalate  de  potasse 
en  millimol.  par  11cm*. 


o 

2,5.  10 
5,o 

",   5 

12,5 

2.5, 0 
5o,o 

I2J,0 


Concentration  de  NaOH 
en  millimol.  par  tlcmS. 

o 

1  ! ,4. 10    5 

34,2  

37,°  

"4,0  

228,0  


Concentration  de  NH4  Cl  en 
millimol.  par  26""*. 


o 

5. 10- 
i5 
20 
3o 
35 
4o 


'77 

> 

-71 

0 

172 

4 

i-3 

2 

173,5 


1 7  i 

•'• 

'73 

' 

172 

9 

'7' 

8 

1 7  > 

■2 

173 

> 

•7i 

a 

'7!) 

0 

■//  J J 
•77, 1 

176,8 
176,3 

177,4 
'77.7 
'77,8 
'9°,  4 


177,5 
177,3 
•77, o 
'76,7 

'77,7 
,84,4 


168,8 
.67,6 
166,6 
1 66 , 2 
166 ,2 
i65,8 
|65,7 


(')  Ce  sol  a  été  diaiysé  pendant  plus  longtemps  que  le  premier. 


Concentration  de  NH^CI  en 
millimol.  par  1  icra*. 


Temps 
en 


o 
■>. ,5.  io-;i . 


Concentration  de  M  g  SO,  en 
millimol.  par  a6cm\ 


•à  >.  io_*. 

100. io_;. 


Concentration  de  Cu  S04  en 
millimol.  par  aG«">'. 


o 

)0.  10 

75 

1 2  5 

■  7.5 

225 

27  5 


.Concontr.  de  sucre  de  tanne 
en  millimol.  par  26^"''. 

o  

io~; 


10. 

23 

5o 
75 

!00 

1000 


-2.  Sol  de  l'oxyde  de  chrome. 


Concentration  de  K.,  SO,  en 
millimol.  par  io,3fm3. 


0,0 

0,000 j 5 
0,00060 
o , 0007  5 
0,00090 
o,ooio5 
o , 00 1 20 
0,001 3 5 
0,001 5o 


d'écoulement 
secondes. 

'77,  r> 
«7i,i 
171,8 


172,4 
171,6 
172,2 


173,8 
172,6 
'7>,9 
'72,9 
175,5 

■7<>.4 
'79,7 


173,8 
'7*,8 
'73,4 
'73,3 
•73,7 
'73,7 
'73,9 


Concentration  de  NH^  Cl  en 
millimol.  par  io,3<"n'. 

o  

').  10-3 

i5  

25  

3o  

4o  


'7o,9 

170,1 

170,75 

170,5 

170,5 

.69,8 

'69,8 

1 69 ,  o 

17<>,7 


'70,9 
170,6 

170,3 
170,1 
170,0 

169,8 
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Kolloide. 


Colloids.  —  Colloïdes.       Colloidi. 


V.  Viscosité  des  colloïdes  {suite). 


B.  Influence  d'une  température  maintenue  pendant  les  temps 

indiqués  sur  la  durée  d'écoulement  des  sols  (page  46). 

1.  Sol  de  l'oxyde  de  1er. 


45°  maintenus  Kcoulement 

pendant  en  secondes. 

o  jours 168,6 

2      »      1 66 , 6 


4S°  maintenus  Ecoulement 

pendant  en   secondes. 

7.  jours 166,6 

1 2      »      1 66 , 1 


±.  Sol  de  l'oxyde  de  chrome. 
100"  maintenus  pendant                                   Kcoulement  en  seconde, 
o  heures 171 ,2 

3       »     '70,7 

C.  Influence  d'une  température  maintenue  pendant  les  temps 
indiqués  sur  la  durée  d'écoulement  du  sol  de  l'oxyde  de  fer 
en  présence  d'électrolytes  (page  4;)- 

o,oo3  millimolécules  K2SOidans  5ocm\ 


\~>°  maintenus 


Écoulement 
en  secondes. 


pendant 

0  jours 168 ,5 

1  »     i66,5 


45"  maintenus  Écoulement 

pendant  en  secondes. 

5  jours 166,8 

"66,4 


10      » 
0,06  millimolécules  KCI  dans  5ocin' 


o  jours 


1 1  jours 166,7 


...      166,4 
166,4 

0,006  millimolécules  C11SO1  dans  5o''m\ 


o  jours i68,3 

i        »     1 66 , 5 


5  jours 166, 1 


10 


166, 


D.  Influence  de  l'agitation  sur  la  durée  d'écoulement  du  sol 
de  l'oxyde  de  chrome  à  16°.  (page  47)- 


Heures 

d'agitation. 

oh        .. 
6,75  .. 


Écoulement 
en  secondes. 

..      '7'-2 
..      171,1 


Heures 
d'agitation. 


Écoulement 
en  secondes. 


9 171,0:) 

18   171  ,o5 


E.  Influence    de   la  température   sur  la   viscosité    du    sol   de 

l'oxyde  de  fer  (page  48). 

Dynes 


cm' 


Température.  A. 

o 

20 I069.  I0-6 

25 g5o 

3o 846 

35 766 

4o 703 

45 639 

5o 585 

55 534 

60 490 


B. 
1060. 10-* 

84o 


63 1 
58i 
538 
496 


Influence  de  différents  sulfates  sur  la  viscosité  de  bouillies 
d'argile  ou  de  kaolin  (K.  Riche,  Spr.  43. 

c,  =  g  sulfate  pour  ioo«  kaolin  ou  argile. 

c2  —  p.  100  sulfate  par  ioo""3de  la  bouillie. 

Dans  un  appareil  spécial  utilisant  l'adhésion  des  bouillies  sur 
une  lame  de  verre. 

g  [ténacité]  désigne  la  force  en  grammes  nécessaire  pour  arra- 
cher celte  lame. 

ténacité  de  la  bouillie  contenant  l'électrolyte 
ténacité  delà  bouillie  sans  électrolyte 

M  g  SOi  avec  4os  kaolin  de  Zettlilz  et  100e  H20  (page  711). 

C,.  C2.  g.  IV. 

3,6 
0,012  o,oo5         5,3        0,47 

0,025  0,010  6,2  °i72 

0,037  o,oi5  6,6  o,83 

o,o6r  o,025  7,0  0,94 

0,091  °,o36  7,4  i,o5 

0,122  o,o5o  8,3  i,3o 

0,182  0,073  8,5  i.36 

0,244  0,100  8,9  1,47 

o,364  0,1 46  9,2  i,)5 

MgSOt  avec  6og  kaolin  de  Zeltliiz  et  ioo»  H,0  (page  711). 

16.2 

0,012  0,007  '21  )6  o,33 

0,037  0,022  >"),3  o,56 

0,073  o,o44  27,1  0,67 


0,122 
o,i83 
0,244 
o,  3o5 


0,073 
0,110 
o,  146 
o,i83 


28,7 

3o,2 

3i,  1 

32,0 


0,86 
0,92 
°,97 


MgS04  avec  6o«  d'argile  de  Lôthainet  8o«  HjO. 


0,017 
o,o33 
o,o5o 
0,067 
0,084 
0,117 
0,167 
0,234 


0,Ot2 
0,023 

o,o38 
o,o5o 
0,062 
0,087 
o ,  1 2  5 
o,  175 


10,7 
16,3 
20,0 

M,» 
25,o 

27.  ° 
28,0 
3o,o 


4,09 
6,76 
8,52 
10,81 
10,90 
u,86 
12,33 
13,29 


CaSOv  avec6o«  de  kaolin  de  Zettlilz  et  ioo«H,0(page  723) 

ï6,2 

o,o5i  o  o3i  33,o  1  o3 

0,068  p,o4i  3g,  4  i,43 

o,o85  o,o5i  43,o  i,65 

0,170  0,102  47i5  1,93 

o,255  o,i53  48,5  1,99 

0,340  0,204  49,5  2,06 
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V.  —  Viscosité 
CaSO^avec  6o«  d'argile  de  Lothain  ei  8o5  H20(page  724). 


0,017 
o,o33 
0,0  5o 
0,067 
0,084 
0,117 
0,167 


0.021 
0,041 
0,062 
o,o83 
o,  io5 
«,  «46 

O  ,  2f>() 


2,1 

9->- 
'7,' 
•>.  1 , 2 
23,8 
26 ,  o 
28,0 
'^,0 


3,38 

7,  «4 

9,10 
io,33 

u,38 

12,33- 

12,81 


des  colloïdes  (suite). 

NajSO;  avec  6o«  de  kaolin  de  Zeltlitz  et  ioos  HjO  (|>.  724)  (Suite). 

c,.  c,.  g. 

4  >4,o 


K2  S04  avec  6og  de  kaolin  de  Zettlitz  et  1 2os  H,  0  (  page  724  ). 

8,o 

0,017                       0.008                  i3,o  0,62 

o,o33                      0,017                  i3,5  °,6g 

0,067                       o,o33                  i5,5  0,94 

0,100                      o,o5o                  17,0  1,12 

0,1 33                       0,067                  io,6  1,07 

0,167                       o,o83                  i6,5  1,06 

o,255                       0,127                  i5,8  «>,(j7 

o,334                       0,167                   'i.8  °,97 

0,422                       0,211                   i3,6  0,95 

0,667                       o,333                  i5,o  0,87 

1 ,  000                      o ,  5oo                  1  j ,  5  0,81 

i,334                       0,670                  13,7  0,71 

KîS04avec6o8  de  kaolin  de  Zettlitz  et  i5o*  H40(  page  724  ). 

3,6 

i,65                       0,67                      8,8  1,44 

3,3o                       i,33                    i',,o  2,89 

6,60                       2,66                    25,o  5,94 

10,00                       4,00                    36,5  9,14 

'3,25                       5,33                      2,0  io,66 

16, 5o                        6,67                     46,0  11,77 

NajS04  avec  60*  de  kaolin  de  Zettlitz  et  ioo«  H,  0(  page  724). 

16,2 

0,017                      0,01                   22,0  o,36 

o,o33                      0,02                   24,5  o,5i 

0,067                     o,°4                   21,0  0,29 

0,099                     0,06                   21  ,o  0,29 

o,i33                       0,08                    20,5  0,26 

O1I70                         0,10                       19,5  0,70 

«>,«5o                      o,i5                   19,5  0,20 

o,33o                      0,20                    18,0  0,11 

o,4'7                       o,25                    18,2  0,12 

0,666                       0,40                    18,0  o,ir 

',°°o                       0,60                    17,3  0,06 

i,33o                      0,80                    i5,5  —0,04 

1,67°                       1,00                    i5,o  —0,08 
NajSOi  avec  6o!  de  kaolin  de  Zettlitz  et  ioo«  H,0  (page  724  ). 

',65                      1               ,          i5,2  —0,06 

3,3                        2                         17,8  -+-0,10 


6,7 

8,3 

10,0 

i3,3 

16,6 


3 

6 

8 
10 


27,0 

J3,o 
34,5 


IV. 

0,4» 
0,66 

o,79 
1 ,04 
1 ,  i3 


Fc  S04  a«'Cc6o*  de  kaolin  de  Zeltlit/.  et  120*11,0  (page  725). 

0,017  0,008  11,8  0,47 

0,067  o,o33  i5,9  0,98 

o,i33  o,o6G  i8,3  1,29 

o,2io  0,125  19,2  i,4o 

o,333  0,166  19,6  i,45 

o,333  21,1  1,64 


0,666 
1 ,000 


o ,  JOO 


22 


8,0 


1,84 


3 


20,6 


ZnSO;  avec  608  de  kaolin  de  Zettlitz  et  1008  H20  (page  725). 

16,2 

0,01  33,8  1,09 

0,02  37,0  1,28 

o,o3  4' ,°  1 ,33 


0,017 
o,o33 
o,o5o 
0.067 
0,084 
0,117 
0,167 
o,234 


0,04 
o,o5 
0,07 
o,  10 
o,i4 


46 

Ca  49 

»  56 

»  61 

»  66 


',84 
2 ,  02 
2,45 

2,76 
3,07 


ZnSC\  avec  6o«  de  kaolin  de  Zettlitz  et  i3o«  H20  (page .725 ). 

1,0  o,i6  35,5  4,91 

i,33  0,62  36,o  5,oo 

1,66  0,77  36,5  5,o8 

3,33  i,54  33,o  4,>o 

6,66  3,o8  3 1,5  4,^5 

9,99  4,62  )2,o  4,33 

i3,33  6,16  28,5  3,75 

CuSOj  1  va  j  (if  .i3  Lnli.ide  Zettlitz  et  100"  H20  (page  72.5). 

0,017  0,01  33,2  i,o5 

o,o33  0,02  41  i,53 

o,o3o  o,o3  48  1,96 

0,067  o,oi  49  2,02 

o,o8{  o,o5  <!a  5")  2,40 

0,117  0,07  »  60  2,70 

0,167  0,10  »  69  3,26 

0,2.34  o,  14  »  82  4,06 

Cu  SO4  avec  60s  de  kaolin  de  Zettlitz  et  i3o«H.0(page  725 

0,166  0,077  2.5,0  3,17 

1,000  0,462  2), 2  3,20 

i.33  o,6i5  i5,  ">  3,25 

1,66  0,769  23,8  2,97 

2,5o  1 , 1 54  22,8  2,80 
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V.- 

Viscosité  des  colloïdes  (suite). 

(lu  S()4  avec  6os 

de  kaolin  < 

le  Zettlilz 

el  i3oK  11 

■  0(| 

>age  7a")  ) 

Al,  |  SU 

)i  avec,  (io- 

de  kaolin  de 

Zettlilz  et  1I20 

variable 

{Suite). 

'1 

âge  7 

4o)  (.1111  le). 

c,. 

c... 

iv. 

0,0a  1 

0 

,0128 

35 

t,i6 

3,33 

1 , 5  18 

22 .  J 

2,75 

0,04a 

0 

,0256 

40 

1,84 

5 ,  on 

9. ,  307 

2a,  3 

a,  71 

0, 107 

0 

oG4 

5i 

a .  1  5 

8,33 

i  !  ,33 

3,840 
6,i  54 

•'-',7 

a ,  6 1 

2.21 

0,214 
0,428 

0 
0 

,.28 

,•'•54 

\    - 

us  que  lio        p 

us  que  2,7 

Co  SO4  avec  Go11  1 

le  kaolin  d 

c  Zettlilz 

et  i3o:  Il 

,0( 

page  7->V). 

AU[S04]:1a 

vec  <>oB  de  kaolin 

de  Zettlilz  et  1I30  variable  (p.  740;. 

0,017 
0,0(17 
0. 1 33 
0 ,  25o 

0,008 
o,o3i 

0 ,  o(5 1 

0,1  if» 

6,0 
10,2 
■  3,5 
16,0 

17,7 

0,70 

'■•'■> 

1  ,til 

1 .  o,5 

H.O  S. 
120 
120 

i5o 

l 'xi 

c,. 

0 .  06 
0,06 

c,. 
o,o5 
o,o4 

»  * 

8,0 
20,  <) 

3,0 

9,° 

(V. 

i,6i 

1 ,  5o 

0,417 

0,192 

18.  a 

a.  ,o3 

180 

1 ,  1 

0,666 
i,333 

0 ,  307 
0,  fil  6 

.s, S 
ai  ,0 

2,1 3 
a ,  5o 

180 
1  '.o 

0,06 
0,07a 

o,o33 
0,06 

5,2 

a5,3 

3,73 
2,16 

Al>  [S04]a  avec  60 

6  d'argile 

de  Lotliain  cl  80" 

114) 

(  page  739  1 

i5o 

0 .  090 

0,06 

Kl, S 

2,00 

■'•,1 

180 

0, 180 

0,06 

5,5 

4,00 

0,08  5 

0 ,  064 

|3,  ") 

5,43 

MgO  avet 

6oR  de  kaolin  deZettlitzel  ioosH20  (page  7io). 

0,17a 

0  ,  1   X, 

16,0 

6, 62 

O.faS 

0.'))! 

.8,0 

7.^7 

p,. 

g- 
16,  a 

0 , 8  5  5 

0,641 

19, r> 

8 .  ao 

Al2  [ S04  J3  avec  60 

de  kaolin 

de  Zeltlilzet  ioos 

H20  (  page  7  ly  ;. 

0 , 0 1 2  > 

0,025 

21 ,0 

25 

16,  a 

o,o5 

3i 

0,00  ! 

0,0026 

ati 

O  ,  (><> 

0, 10 

53 

0 , 0 1 3 

0,0077 

3a 

•0.07 

o,i5 

81 

VI.  —  Tension  superficielle. 


Tension  superficielle  de  solutions  colloïdales.  Iscovesco,  Soc.  Biol.,  59. 


Solution  colloïdale. 


Observations. 


dynes 


pages. 


Oxyde  [?]  de  fer 
Sulfure  d'arsenic 
Gomme 


.  74,49à 75,70      421,422 

.  74 ,*&                    » 

1  p.  100  conduet. 

élec.  —  28. 10-6  74,85                  492 

Amidon 1  p.  100;  conduet. 

élec.  =  34-  io-°  74. 18                    » 

Émulsion  de  lécithine 0,2  p.  100 58, 20                  538 

»       de  clioleslériiic ,...       0,2  p.  100 67,56                   » 


VII.  —  Pouvoir  rotatoire  spécifique        Indice  de  réfraction.  —  Coefficient  d'absorption. 


Pouvoir  rotatoire  spécifique  de  résines  de  caoutchouc  naturel  (Kautschukharze)  (extraites  à  l'acétone,  les  résidus  d'évaporation 
étant  dissous  dans  du  benzène).  (F.-W.  Hinrichsen  et  I.  Mahousson.  Z.  ang.  Chem.,  23,  5o). 


Espèce  de  caoutchouc.  [a»]° 

Ceylan o 

Para o 

Congo  supérieur 12.5-13,5 

Manaos 16,2-18,7 

Pérou 29 , 5-3 1 , 2 

Dead  Bornéo 49,4-50,9 


Espèce  de  caoutchouc.  lai']°- 

Padang a.8    -3o,8 

Guayule 11, 2-1 5, 5 

Kassai 29,1-30,5 

Kickia 3a,  9 

Balata 26,7-28,4 

Gutta-percha 46,5-46,9 
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VII.  —  Pouvoir  rotatoire  spécifique.  —  Indice  de  réfraction.  —  Coefficient  d'absorption  {suite). 

Pouvoir  rotatoire  spécifique  d'amidon  d'avoine  (A.  Frei,  Ixindw.  Vers.  ,S/,.  72. 

1 .  58  d'amidon,  i&m*  H20  et  4oco'3  MCI  concentré  :  filtré  ;  |  a,,]  =  200,2        (pages  17 3- 3o8  | 

2.  Dissout  dans  H2SO»  dilué  (d'après  O.  Wenglein,  Z.  ges.  Br.,  N°  6  |  1908]};        [atD]  =  191,7        (page  176) 


Indice  de  réfraction  de  solution  de  gélatine  (W.  Frei,  Z.   Chem.  Ind.  Koll.,  6,  192). 
a.  Influence  de  la  concentration          1  =  37°. 
c  pour  100.        2,0               1.75               i,5               1,25               1,0              0,75               o,5  0,25 

//d i,33456         i,334io         i,33373         [,33307         ',33274         1, 3325i  i,33i83         i,33i42 


o 

1,33097 


b.  Influence  de  NaOH  après  5  heures  à  22"  sur  de  la  gélatine 
à  o,5  pour  100. 

NaOH  pour  100.  nu. 

o 1 ,  33355 

0,0062} 1 ,33359 

0,00125 i,33356 

0,025 i,33358 

o,o5 1,33367 

0,1  »5 1,33382 

0,23 I,334l 3 

0,5 1,33480 


d.  Influence  de  sels  de  Na  à  22",  7  après  un  séjour  de  48  heures 
à  o";  gélatine  à  1  pour  100,  mesuré  à  22,7°. 


Sel. 


NaCîH302T 1,33437 

3 


NaN03 

NaBr 

Nal 

NaCI 

Na,HPOk 

Na,SOt 


acide. 

alcaline. 

1,33437 

1 ,3345o 

1,33448 

1,33453 

1,33470 

i,3347«> 

i,33j78 

1, 3348i 

1,33886 

i,33895 

1,33434 

i,3344i 

i ,33498 

1 ,33307 

c.  Influence  de  différents  chlorures  sur  des  solutions  à  4  pour  100  de  gélatine. 
La  solution  de  gélatine  est  acidulée  avec  HCI  ou  alcalinisée  avec  NaOH.  Dans  chaque  cas,  à  iocmJ  de  la  solution  acide  ou  alcaline 
on  ajoute  ioem3  de  la  solution  saline  normale.  Ces  essais  sont  conservés  2  jours  à  o".   fondus  dans  l'eau  tiède  et  maintenus  à  20". 
Les  mesures  sont  faites  à  210. 


Sel.  acide.  alcaline 

LiCl 1,34016  i,34o25 

KC1 i,34k>i  1,34062 

NaCI i,34i  i-3  1,34109 

NH4CI i,34n8  1,34117 

RbCi i,34i3i  [,34<54 


Sel.  ;scide.  alcaline. 

BeCl2 1 ,34080  1 ,34093 

SrCl2 1,34647  1,34663 

MgClî... 1,34662  1,34669 

CaCl2. . .    1,34798  i,348 10 

BaCI2 i,35oi4 


Influence  de  la   température  sur  l'indice  de  réfraction  des  solutions  à   c  pour  100  d'albumine  d'œuf 

(A.  Herlitzka,  Z.  Chem.  Ind.  Koll.,  7,  253). 
«n  calculé  avec  nt—  nn(  1  —  kxt  —  Xv2)      ou      kt  =  0,000021.48807      et      £2=0,000001110417- 

c  =  1 ,409  pour  ioo. 


c  =  0,7041  pour  100. 


In 


t. 

0 


observé.  calculé. 

7,5 1,335358  1, 335370 

11,7 i ,335i3o 

'4,7 i,334935  1,334927 

18, 6 1,334623  1,334623 

21,4 1,334369  1,334376 

24,5 1,334084  1,334076 

27,7 I ,333736 

3t,i [,33335a  i,333343 

35,8 1,332731  1,332742 

39,4 1,332211  1,3322.37 

42,9 1 ,331708 

47,3 i,33 102.5  1,330993 


7,9- 
1 1 ,6. 

'4,9- 

i8,3. 

21,5. 

24,5. 

27,7* 
3i,3. 
35,8. 
39,6. 
43,i. 
47,3. 


observé. 

calculé. 

1,336822 

1,336833 

1, 33663i 

,3366i9 

1 ,336;  i5 

1,33639" 

1 ,336128 

,336 1  •"■ 

i,3358ii 

,33384s 

1,335557 

1,3352.44 

,335243 

' ,334779 

,334798 

1 ,334217 

,334221 

1 ,333697 

,333687 

1 , 333 16 i 

.  S 33 1  56 

1, 332537 

,332472 

W. 
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VII.  —  Pouvoir  rotatoire  spécifique.  —  Indice  de  réfraction.  —  Coefficient  d'absorption  {suite  ). 
Influence  de  la  température  sur  l'indice  de  réfraction  des  solutions  à  c  pour  100  d'albumine  d'oeuf  (Suite). 


c  =  2,  ii35  pour  ioo. 


t. 

o 
8,2. 

1 1 ,6. 
i5-. . 
18,2. 

21  ,6. 

24,5. 

27,7- 
3i  ,5. 
35,8. 
39,5. 
43,i. 
47.3. 


observé. 


calculé. 


1 ,338295 

i,3383u 

i,338i4i 

1, 338-13 

1,337907 

1,337881 

1 ,337620 

1,337144 

1  ,337335 

i,33733i 

1,337030 

1 , 336708 

1 ,336736 

1 ,336261 

1 ,336267 

1 ,3537o5 

1 ,335712 

1 ,335i68 

1, 333205 

i,33466>. 

t,334646 

1,333989 

1,333961 

c  =  2,818  pour  100. 


t.  observé.  calculé. 

o 

8,4 1,339796  1,339780 

)  1 ,  45. 1 ,  3J962  J  1 ,  339603 

[5,i.. 1 ,  339378  1 ,  339354 

18 1,3391 3 1  1,339109 

2i,5 1, 3388o8  1,3388-20 

24,4 1, 33854a 

27,6 1,338219  1, 338200 

3 1,6 1.337753  1,337732 

35,8 i,337i83  1,337190 

39,9 i,3366 ri  i,3366 10 

43,3 i,336i28  1, 336o88 

47,1 1,335434  1,335483 


Coefficient  d'absorption  de  solutions  colloïdales  (The  Svkobehu  et  Nils  I'ihlbi.wi,  /.  phyxik.  C/iem.,  74). 


k    =  coefficient  d'absorption  de  la  solution. 
Am  =  »  moléculaire. 

km  =  »  atomique. 

la  ~    ntensité  de  la  lumière  avant  l'absorption. 

I   =  »  après  » 


d—  épaisseur  de  la  couche  en  centimètres. 

e  —  base  des  logarithmes  naturels. 

c    =  concentration  de  la  solution  en   molécules  par  litre. 

Ci=  »  diluée  pour  la  mesure. 

>>   =  longueurs  d'onde  en  p.11. 


Appareils  employés  :   I.  Spectrophotomètre  de  Vierordt  ;  A-  =  -=- log  y  ■ 


À',,.    —  - 


de  Konig -  Martens  :  k  calculé  d'après  Aim.  Ph/sik.,  12,  984  [1903]  ; 

k  k 

ka  ■ 


sr. -molécules  :  litre' 


irrammes-atomes  :  litre 


I.  Absorption  par  des  solutions  colloïdales  d'or.  —  1.  HAuCU  + joK*CO]+  N2H4.2  HCI.    Appareil  de  Vierordt  (pages  5i6-5i7). 


Ca=  I.to 


C  =  3.10~ 


C=  I.IO- 


c  =  i.io~3;    Ca=2.io"4. 


—  1     m'i 


X.  k. 

71 5 o,83y 

676 0,965 

647 0,994 

624 1,08 

396 1 ,00 

Î73 0,963 

547 o,94  ' 

524 0,871 

5oo 

189 0*701 

48o 

J62 o,633 

44a 

434 0,577 


*v 

k. 

*V 

A. 

*.• 

A. 

*„■ 

839 

0,544 

544o 

0,680 

34oo 

. 

. 

965 

o,632 

63  20 

0,746 

3730 

. 

. 

994 

0,728 

7280 

0,873 

1 365 

. 

. 

1080 

o,856 

856o 

o,973 

4865 

• 

. 

1000 

0,904 

9°»o 

o,994 

497° 

0,0597 

'97° 

963 

o,955 

g55o 

1  ,o55 

5275 

o,o633 

633o 

94i 

o,856 

856o 

o,953 

4  765 

0,0768 

7680 

874 

0,761 

7610 

0,904 

452<> 

o,o633 

633o 

. 

o,63i 

63 10 

o,85o 

|2.5o 

o,o565 

565o 

701 

. 

. 

. 

. 

o,564 

364o 

0,667 

3335 

o,o5io 

5 100 

633 

o,525 

J25o 

o,643 

3ii  5 

. 

. 

. 

0,487 

4870 

o,656 

328o 

. 

. 

577 


c  =  5.  io~6  ;  X  es  539  ;  K  =  0.0367  ;  Ka  =  7340. 
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VII.  —  Pouvoir  rotatoire  spécifique.  —  Indice  de  réfraction.  —  Coefficient  d'absorption  {suite), 
"i.  HAuCU-h  10  K2G03+  solution  de  phosphore  dans  de  l'éther  f pages  019-520). 


C  =  3.  10    '. 


C  =:    1  .  10" 


X.  *.  ka. 

7 1 3 o,  io63  5.3 1 

676 »  » 

647 "  » 

624 

596 0,482  2JIO 

5y'i o ,  583  2920 

547 o,833  4170 

524 1 ,  oG3  532o 

5 1 7 i,i45  J730 

5 1 1 1 ,09")  5/|8o 

5o5 0,991  49Go 

5oo 0,960  4800 

489 

48o o,833  4170 

162 0,734  0770 

44» o ,  7 1 3  3570 

c  —  5.  io-4  ;  c»  =  1 .  10- 


k. 

0,0606 
0,0702 
0,0822 
0,1148 

O, I205 

0,141 
0,1372 

o,i8i5 
o,i8i5 

0,1814 

o,i77 
0,176 
0,171 


1210 
1400 
i64" 
23oo 
2410 
2820 
3i4o 
363o 

363o 

368o 
354o 
352o 
3420 


k. 

0,0955 
o , 1 004 
o,  1 13 
o ,  1 56 
o ,  204 
0,285 
o,333 
0,375 


0,375 


0,387 
0,364 
o,339 
0,292 
o,258 


960 
1000 
1  i3o 
i56o 
2040 
285o 
333o 
375o 

3750 

387o 
364  o 
3390 
2920 

2i8o 


4  ;  X  =  5 1 7  ;  K  =  o.6o5;  Ka  =  6o5o. 


'■>.  Il  AuCI;(r  —  1 .  io-;)  -+-  NjlU  2  H('.l(c  =  1 .  to'J)  -+-  ./•  molécules  K2('.03  par  litre. 
Appareil  Konig-Martcns  (page  221). 

n  —  nombre  des  particules  par  384 H-3  comptées  à  l'ultramicroscope. 


X. 

n.              X. 

/.. 

x. 

n.             X. 

k. 

0 

1,0        4o4,7 

o,3i8 

3.10-4 

,2         622 

0,569 

435,9 

o,32i 

690 

0,539 

49*»6 

o,3oi 

4.10-'            : 

>;6            404,7 

0,412 

546,1 

«.434 

435,9 

o,4o4 

377-379 

o,49i 

49', 6 

0,407 

622 

o,575 

546,1 

o,Goi 

690 

o,546 

577->79 

0,801 

3.io-i 

1,2        404,7 

n  /  ' y 
O,  3/\3 

G22 

0,879 

435,9 

o,3i  1 

690 

0,623 

49', 6 

0 ,  3o2 

5. 10-*         10,2        4°4,7 

0,609 

r'i6,i 

o,|37 

435,9 

o,566 

577-579 

0,517 

49i,6 

0,604 

X. 

5.10 


I . 10-3 


n 

10,2 


1 1,5 


particules 

de  grandeurs 

1res  différentes. 


546,i 

577-579 
622 
690 

4o4,7 
435,9 

49',6 
546,i 

577-579 
622 

690 


k. 

i,i56 

1  ,'39 
o,54i 
0,195 
0,592 
o,54i 
o,565 
o ,  8  32 
o ,  862 
0,686 
o,455 


4.  Comme  3,  mais  avec  x  molécules  KOH  (page  522. 


x. 
1.10-4 


A. 

k. 

4o4,7 

0 ,  366 

433,9 

o,334 

491,6 

0,3-24 

54  6 , 1 

o,463 

77-579 

0,573 

622 

o,553 

690 

0,394 

X. 

i.5. 


n.              À. 

A  • 

4,8        4o4,7 

0 ,  527 

435,9 

0,48l 

49', 6 

0,472 

54G,i 

0,840 

577  -579 

1  ,o56 

622 

0,809 

690 

o,4i5 

n. 

6,8 


4o4,7 
435,9 

49'. 6 

546,i 

577-579 
622 
690 


o,49« 
o,463 
o,458 
0,756 

0,954 

o,79' 
o ,  5 1 9 
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VII.  —  Pouvoir  rotatoire  spécifique.  —  Indice  de  réfraction.  —  Coefficient  d'absorption  (suite). 

5.  Comme  3  et  4  (page  5>.2). 

pendant  t  secondes 


Avant  la  réduction,  exposition  à  la  lampe  à  mercure  à  une  distance  de  5on 

(Voir  Z.  C/iem.  Ind.  Koll.,  6,  238  [1910]). 


f. 
5 


1,2 


10 


i,4 


X. 

k. 

404,7 

0,448 

435,9 

o,4o4 

49', <> 

0,391 

546,1 

0,614 

577-579 

0,748 

622 

o,74i 

690 

o,494 

4o4,7 

o,383 

435,9 

o,385 

491.6 

o,363 

546,1 

0,598 

t". 


20 


3o 


i,4 


4,3 


X. 

A. 

t" . 

577-579 

0,766 

3o 

622 

o,798 

690 

o,534 

435,9 

0,426 

60 

546,i 

0,674 

577-579 

°,942 

622 

0,828 

4o4,7 

o,474 

435,9 

o,453 

49", 6 

o,453 

546,i 

o,7«9 

X. 


4,3 


5 ,3 


k. 


377-379 

0,990 

622 

0,844 

690 

o,5o4 

4o4,7 

o,499 

435,9 

0,478 

49' ,6 

0,467 

546,i 

0,807 

577-579 

0,968 

622 

0,769 

690 

o,499 

6.  Comme  de  3  à  5  (page  522). 
La  réduction  est  faite  dans  une  solution  de  gélatine  à  p  pour  100  de  gélatine. 


p  pour  100. 

n. 

X. 

*. 

p    our 

100. 

n 

• 

X. 

k. 

P  P° 

ur 

100. 

n 

X. 

k. 

5. 10-* 

3,o 

4o4,7 
435,9 

0,401 
o,4o3 

1 .  10 

-3 

3 

9 

622 

690 

o,579 
0,466 

5. 

10 

-3 

8 

4 

546,1 
577-579 

0,898 
0,881 

49>,6 

o,4o5 

2.10 

-3 

7 

2 

404,7 

o,598 

622 

0,648 

546,i 

0,569 

435,9 

o,536 

690 

o,4o3 

577-579 

0,601 

49', 6 

o,584 

7,5- 

10 

-3 

8 

0 

4o4,7 

0,660 

622 

o,552 

546,1 

0,934 

435,9 

0,607 

690 

o,439 

577-579 

0,952 

49' ,6 

o,63g 

I . 10" 3 

3.9 

4o4,7 
435,9 

0,417 
0,429 

622 
690 

0,732 
o,436 

546,i 

577-579 

1  ,o33 
1,007 

49', 6 

0,467 

5.10- 

-3 

8 

4 

4o4,7 

0,583 

622 

0,717 

546,1 

0,673 

435,9 

o,543 

699 

o,453 

577-579 

0,694 

49',6 

o,566 

7.  Comme  de  3  à  6  (page  523). 
Mais  après  addition  de  p  pour  100  de  gélatine  exposition  pendant  10  secondes  à  la  lampe  à  mercure  à. une  distance 


p  pour  100.       n.  X 

5.K 


3. 10 


de 

5om 

Pi 

lis  réduction. 

pour  100.        n. 

X. 

k. 

p  pour 

100. 

n. 

X. 

A. 

5. 10-»          9,4 

4o4,7 
435,9 

0,606 
0,579 

1 

10 

-3 

• 

622 

690 

o,584 

0,172 

49', 6 

0,628 

5 

10 

~s    Indéterminable 

4o4,7 

0,577 

546>  1 

1 ,002 

435,9 

o,543 

577-579 

0,967 

491,6 

o,656 

622 

o,643 

546, 1 

0,970 

699 

o,3o6 

577~579 

o,8(3 

1 . io~3 

435,9 
49'  ,6 

0,614 
0,716 

622 
690 

o,352 
^,097 

546,1 

1 ,  101 

5. 

io- 

"*   indéterminable 

435,9 

o,5o8 

577-579 

1  ,oo3 

49' ,6 

0,607 

indéterminable    546,  I 

0,877 

577-579 

0,698 

622 

o,352 

699 

0, 102 

Indéterminable    435,9 

0,373 

49"  ,6 

0,527 

546,i 

0,720 

indéter-  i  577-579 

o,485 

minable  )     622 

0,189 
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VII.  —  Pouvoir  rotatoire  spécifique.  —Indice  de  réfraction.  —  Coefficient  d'absorption  (suite). 


8.   HAuClt(< 


J.  10" 


') 


oK2i;03+o,i  pour  ioo  gélatine  -+-  solution  ethérée  de  phosphore. 
Appareil  Vierordl  (page  226). 
t  —  minutes  écoulées  entre  la  préparation  de  la  solution  et  le  moment  de  la  mesure. 


X. 

676 

573 

5-M 
5oo 
48o 
442 
43o 


k. 

*•„■ 

0 

1680 

.40 

0 

2272 

45o 

0 

,3 1 4 1 

610 

0 

3488 

700 

0 

3835 

7/0 

0 

3620 

720 

0 

io5 

210 

t. 

3 
'4 
14 
14 
44 
.4 
44 


x. 

43o 

480 
462 
462 
480 
462 
430 


k. 

o,2o3 
0,196 
0,226 
o,283 
o,245 
0,271 

O  ,  3iO 


|IO 

390 

45o 
570 

19° 
540 
640 


t. 

X 
8 
8 


(M 


X. 

48o 
442 
43o 

48o 
462 
442 
43o 


k. 

o,i33 
0,225 
0,273 
0,290 
o,358 
o,433 
o,5io 


270 
45o 
55o 

5  Ho 

720 

870 

1020 


(  '  )  Après  i5  minutes  de  réduction,  on  ajoutait  du  BaCI2  \  normal  jusqu'à  une  concentration  de  0,01  normale  en  Ba  Cl2  et  on  faisait 
la  mesure  après  un  nouveau  temps  de  io5  minutes. 


II.  —  Absorption  par  des  solutions  colloïdales  de  sélénium.  —  1.  5oocm'  d'une  solution  de  H2Se03(c  =  1 .  to~3) 
(c  =  i  ,5.  io"2)  chauffés  au  bain-marie  ;  5ocm'  do  celte  solution  reçoivent  0  gouttes  de  HGI*  normal  et  sont  mesu 
Vierordt  (pages  53o-53i). 


X. 

680 
660 
640 
620 
600 
58o 
540 
5  20 
5oo 
46o 
680 
660 


k. 

o,65t 

0,691 

0,726 

o,792 

o,949 

o,995 
0,867 

o,796 
0,735 
0,637 
o,65i 
o,65i 


6. 
1 


X. 

640 

620 
600 
58o 
56o 
54o 
660 
640 
620 
600 
58o 
56o 


k. 

0,709 

0,775 
0,842 

0,909 
0,867 

o,79r> 
o,683 

0,709 
0,751 
0,818 
0,814 

o-83 


ù. 

4 


20 


x. 

540 
660 
640 
620 
600 

58o 
56o 
54o 
700 
680 
660 
640 


+-N,Hv.H,0 

rés.  Appareil 


0,709 
0,680 

0,720 

o,796 
0,788 
0,751 
0,720 
o,683 
o,735 

o,779 

0.720 


o,697 


2.  H2Se03(f  =  5.10-3)  additionné  de  o,  t  pour  100  de  gélatine  en  solution  est  réduit  à  chaud  par  N2Hi.H20 

(pages  53 1-532). 


X. 

k. 

K- 

X. 

k. 

K- 

X. 

k. 

*„• 

600 

0.107 

21,4 

460 

1 ,  022 

204 , 4 

54o 

0 , 2 1 3 

42,6 

58o 

0, 181 

36,2 

44o 

1 ,  i3o 

226,0 

5  20 

0,272 

54,4 

56o 

0,281 

56,2 

420 

1  ,200 

2JO,0 

5oo 

0,400 

80,0 

54o 

0,385 

77,o 

410 

1 ,3o 

260 , 2 

48o 

0,678 

i35,6 

520 

o,456 

91,'2 

600 

0,082 

.6,4 

46o 

0,729 

i45,8 

5oo 

0,705 

141,0 

58o 

0 , 1 5o 

3o,o 

44o 

o,95o 

190,0 

480 

o,836 

167,2 

56o 

0 , 1 39 

3i,8 

420 

1 ,241 

2.48,2 

III 


Absorption  par  des  solutions  colloïdales  d'indigo.  —  2.5e1"3  d'une  solution  chloroformique  d'indigo  (c  =  4,5.  io-3) 

additionnés  de  1^  C2H5OH  (page  534). 
t  =z  heures  entre  le  moment  de  la  préparation  et  celui  de  la  mesure. 


2.3940 
I402 
2.8o5 


X. 

k. 

k,„. 

t. 

X. 

k. 

404,7 

0,027 

1260 

0 

622 

0 ,  5  !  2 

435,9 

o,o36 

1682 

690 

o,o3o 

49',° 

0,040 

1870 

'7 

435,9 

0,060 

546,i 

0,172 

8o3o 

49', 6 

o.o54 

577-579 

o,36o 

16820 

546,1 

0,159 

743o 


t. 

X. 

k. 

km. 

'7 

577-579 

o,323 

15090 

622 

0,442 

2o65o 

690 

o,o4s 

22.45 

W.  Biltz. 
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VII.  —  Pouvoir  rotatoire  spécifique.  —Indice  de  réfraction.  —  Coefficient  d'absorption  (suite). 
IV.  Coefficient  d'absorption  dans  des  solutions  non-colloidales. 


1. 


HAuClt(c  =  i .  io-*)  dans  H,0.  Appareil  Vierordt  (page  527). 
k.  X. 


7.5 
676 

6*7 

624 


o ,  208 
0,184 
0,162 

O,  IÎ2 


596 
573 

547 

524 


k. 

0,069 
o,  100 

0,154 

0,1 54 


X. 

5  00 
48o 
462 
452 


k. 

0,184 
0,227 
0,714 

1,087 


2.  HAuCI4(c  =  i.io-»)  dansH,0. 

Appareil  Konig-Martens  (page  527). 

X.  k. 

404,7  0,440 

435,9  0,180 

491,6  0,020 


3.  Sélénium  pur  dans  CS2  (page  532-533). 


a.   c 

=  5,6 

.  IO-3. 

b.  c  = 

0,8. 

I0~3. 

Appareil  Vierordt. 

Lampe 

à  arc. 

Appareil  K 

bnig- 

-Martens. 

X.              k. 

X. 

k. 

Lampe 

à  mercure. 

600          o,o53 

5oo 

0,167 

X. 

'k. 

58o          0,069 

48o 

0,326 

4o4,7 

0,598 

56o          0,074 

46o 

0,840 

435,9 

0,237 

54o          0,107 

44o 

1,270 

49'. 6 

0,o32 

r)20            0,128 

410 

4,188 

4.  Indigo  (c  =  4,3.io-«)  dans  CHC1,. 

Appareil  Konig-Martens. 

Lampe  à  mercure  (page  534). 

X.  k.  X.  k. 

404,7   0,066     577-579  0,953 

435,9   0,081       622    0,882 

491,6   0,093       690    0,029 

546,1   o,5o6 


VIII.  —  Précipitation  et  coagulation  par  des  électrolytes. 


I.   Précipitation  d'hydrosol  de  soufre  par  des  électrolytes.  (Sven  Oden,  Ark.  Kern.  Min.  Geol.,  8,  n*  3i,  1-19. 

1.  Concentration  de  précipitation  de  sels  provoquant  une  opalescence  sensible,        t  =  16". 


Sel. 

LiCl 

NH4C1 

(NrU),S04. 
NHV  NO,  .  . 

NaCl 

Na,S04.... 
NaN03.... 

KC1 

K,S04 

KNO, 

RbCl 

CsCl 

MgSO».... 


Conc.  crit.  en  mol.  p.  litre. 


2,3 

2.1,7 

2,0 

6,. 

2.5,7 

6,, 

47,^ 
2.39,7 

45,5 

63 
108 
107,5 


Sel. 

Mg(NO,),. 

CaCl, 

Ca(NO,),.. 
Sr(NO,),.. 

BaCl, 

Ba(NO,),.. 

ZnSO,.... 

Cd(NOj),.. 

A1CI, 

CuS04 

Mn(NO,),.. 
Ni(NO,),.. 
UO,(NO,),. 


Codc.  crit.  en  mol.  p.  litre. 

125 

245 

247 

385 

475 

46i 

l3,2 

20 , 3 

227 

1 02 

io5 

22,4 

73 


2.  Changement  de  la  concentration  critique  du  sel  avec  la  concentration  en  soufre. 


Molécules  p.  100 
par  litre  de  KCI. 

0,0769 

o,o5oo  

o,o364  


Pour  100  de 

S. 

0,032 

o,o63 

0,095 

Molécules  p.  100 
parlitredeKCI. 

0,0286  ...... 

0,0252 

0,0252 


Pour  100  de  S. 

0,i43 
0,291 
0,437 


Molécules  p.  100 
parlitredeKCI. 


0,0200 , 
0,0218  . 
0,0180 . 


Pour  100  de  S, 

0,600 
0,743 
1,364 


3.  Augmentation  de  la  concentration  de  précipitation  de  sels  (àp  cenlimolécules  par  litre)  par  1  addition  d'acides  divers 
(à  m  centimolécules  par  litre).  —  p  et  m  sont  reliés  par  l'équation  p  =  A/wP. 
Pour  KCI  les  constantes  A  et  p  ont  les  valeurs  suivantes  : 


Acide. 

H  Cl.... 

H,S04.. 


0,54 
o,534 


1,0 

1,88 


Acide. 


H  NO,, 
HBr.. 


p. 

A. 

0,68 

I.O 

0,3g 

2 

w. 
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VIII.  —  Précipitation  et  coagulation  par  des  électrolytes  {suite) 


II.    Précipitation  d'hydrosols  ferriques  par  les  électrolytes.  (\V  -P.  Jorisskn  et  H.-W.  Woudstra,  Cfiem.    Wcekbl.,  7,  947) 

Solution   de   TeCI.,   ic  =  5£,yi  par  litre;    digérée  avec   Fe4Oj  et  dialysée:  ocul',2  du  sol  sont  flocules  par  3tul1  dos  sels 

de  concentration  limite  suivante  : 


Sel. 
K,C2G\ 

CtCGy. 

KCl.... 


Concentration  limite 
en   millimol.    p.   litre. 

0,o35 

0,26 


Concentration  limite 
Sel.  en  millimol.   p.   litre. 

NajC03 0,16 

Citrate  de  Na. . .  0,009 

NaCI 46,4 


Sel 


CuSO 

MgSO. 
MnSOi 


Concentration  limite 
en  millimol.  p.  litre 


0,17 
.,.6 
0,18 


III.  Précipitation  par  les  électrolytes  d'hydrosols  de  sulfure  d'arsenic  fraîchement  préparés. 

(II.  Fiieiindlich.  X.  pliysik.  Chem.,  73,  é\°'i)- 

V  =   la    valeur  de   précipitation    (  Fàllungswert  )  est  le   nombre  limite  supérieur  de   iiiillimolecules  d'électrolyte  par  litre  pour  lequel 

la  précipitation  se  fait  encore  incomplètement 


a.   6«, 664  AsiSj  par  litre. 
Sel. 


Chlorhydrate  d'aniline 

»         de  p-chloraniline. 

Nitrate  de  strychnine 

Chlorhydrate  de  morphine  . 
Fuchsine  (Neufuchsine).  .  . 

NH;CI 

i(NH4),SC\ 


F. 

4," 

2,2 

0,39 

o,3G 

o,3o 
5t 
58 


not(NO,)i. 

iAl}(SOv)3. 


c.   4S,  '44  As2S3  par  litre. 
Sel.  F. 

0,80 

0,12 

Ce(N03)3 0,10 

Quantité  enlevée  à  l'hydrosol  par  adsorption  par  is   As2  Sj 
quand  la  floculation  est  complète  : 

UOj 0,088  milliéquivalents 

Ce 0,069  !» 


h.  6g664  As»S3  par  litre  précipité  par  du  nitrate  de  strychnine  à  p  millimolécules  par  litre. 


P- 

o,  16 
o,33 

o,44 
0,66. 


Observations. 

trouble,  peu  de  flocons, 
trouble,  beaucoup  de  flocons, 
clair, 
clair. 


P- 

1 ,3i 

2,4' 

7,24 


Observations. 

trouble, 
trouble, 
peu  trouble,  beaucoup  de  flocons. 


IV,  Précipitation  d'une  solution  colloïdale  d'or,   préparée  d'après  Zsigmondy  «  Zur  Erkenntnis  der  Kolloide  »  pages  98  et  101 

(H.  Freijndlich,    Z.  physik.   Chem.,  78,  4'2). 

F  —  Doinbre  de  milli moldcules  par  litre  d'un  électrolyte,  bleuissaut  la  solution  pendant  5  minutes. 


Sel. 

NaCI 

KCl 

SrCI, 

\  Al^SCM,..., 

Chlorhydrate  de />-chloraniline 


F. 

23 

24 

°,4; 

<),025 

6,4 


Sel. 

Nitrate  de  gnanidine 

Chlorhydrate  de  morphine 

»         d'aniline 

Nitrate  de  strychnine 

Fuchsine  (Neufuchsine)  . . 


o,74 

o,49 
0 , 0004 
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VIII.  —  Précipitation  et  coagulation  par  des  électrolytes  (suite) 

V.  Gélatlnisation  d'hydrosol  d'acide  silicique  par  les  électrolytes.  (N.  Pappada  et  C.  Sadowski,  Z.  Client.  Ind.  Koll.,  6,  292). 

La  gélalinisation  se  mesure  au  moment  où  l'éprouvelte  étant  renversée  on  n'observe  plus  de  déformation  du 

1.  4cmS  de  solution  à  2,5  pour  100  en 
Si02  ;  2cm'  de  solution  d'électrolyte 
Tô  normale. 


(  =  ii°à  iG" 


Sel. 

LiCl  . 

NaCl.. 

KC1... 

RbCl.. 

CsCl.. 


Se  gélatinise  en 

48  heures 

48       » 

24       » 

5       » 

2       » 

NaHPOl ne  se  gélatinise  pas 


Sel 

NaHSO;  concentré, 

BaCl2 

CaCI2 

SrCI, 


Se  gélatinise  en 
o,5   heures 
5      » 

4  » 

5  » 

N 
2.  Comme  1.  Electrolvtes — • 

(00 

RbCl reste  intact 

CsCl 120  heures 

BaC.lj 7a       » 

Srf.L 72      » 

CaClj 72      » 


3.  Comme  2,  mais  2cmï 
de  Si02. 
Sel 

RbCl 

CsCl 

BaCl2 

CaCl, 

SrCI, 

BaBij 

Ba(N03;2 

(')  Ménisque  instable. 


ménisque. 

de  la  solution 

Se  gélatinise  en 

reste  intact 

120C)  heures 

72  « 

70  » 
72  » 
76            » 

71  » 


i.  4cmS  de  solution  à  1 ,5 1   pour   100  de  Si02  ;  2cm'  de  solution 
d'électrolyte -fV  normale;        t  =  12"  à  i5°. 

Se  gélatinise 
Sel.  en 

LiCl 4°  heures  ménisque  mobile. 

NaCl 4<>       »  » 

KO 40      »  ménisque  presque  solide. 

RbCl 24      »  »  » 

CsCl 12"       »  »  » 

Na2HP04. .  ne  se  gélatinise  pas. 


5.  Comme  4,  mais  2<mï  de  la  solution  de  Si02. 

Se  gélatinise 
Sel.  en 

LiCl 4«  heures  ménisque  mobile. 

NaCl 40      »  » 

KC1 40      »  ménisque  peu  incurvé. 

RbCl 35      »  »         presque  solide. 

CsCl 12      »  »  » 

NajHPCv.  ne  se  gélatinise  pas. 


Vitesse  de  coagulation  d'albuminoïdes  par  la  chaleur.  (H.  Chick  et  C.-J.  Martin,  /.  Phy.ùol.,  40,  4<>4j- 

1.  Coagulation  d'une  solution  à  3  pour  100  d'hémoglobine  dans  une  solution  diluée  de  (NHt)2SCv 

t  =  temps  en  minute  pour  porter  la  solution  à  la  température  de  mesure;  c0  =  concentration  initiale;  c,  =  concentration  au  temps  l; 


K 


t. 

3o. 
90. 


T  =  6o°. 

C=  IOO-C„. 


K. 


54 
1 3 , 5 


0,0090 
0,0097 


T  =  62",6. 
t.        c=ioo    c0.      #K. 

42  0,019 

12  O , 0?O 

48  0,019 


20. 

45. 
70. 


logc0  — loge, 

t  —  t" 

T  =  65",6. 

c=ioo-c0.       K. 

35,5 

0,048 


t. 

3. 
6. 
9- 


T=  67°, 6. 

C=  IOO-C,,. 


K 


T=70°,4. 

c=ioo-c„.        k. 


o...       35,5         0,045       3...       (il, 4         0,071        2---  ^2,5  °i'6 

20...        n,1o         0,048       6...       34,8         0,076       /[...  25,3  o,i5 

3o...         5,0         o,o43       9...       24,9         0,067       6...  i4,'.  o.i5 

7,5.  7,6  o,i5 

Le  coefficient  de  température  de  la  vitesse  de  coagulation  est  de  1 ,3  par  degré  centigrade.  Celui  de  l'ovalbumine  est  de  1 ,91 
(page  491). 

2.  Influence  de  H2S04  et  de  l'acide  acétique  jV  normal  sur  la  coagulation  d'une  solution  neutre  au  tournesol  d'ovalbumine  à  1  ,oo3. 

—  Température  700  ;  temps  de  coagulation  :  55  minutes  (page  5*5). 
Ovalbumine=  iocmS;  H,S04  =  o«m*,33  ;  H2 0  =  o*-™3 , 6  ;  Ovalbumine  précipitée  :  44,2  pour  100. 

»  »  CH;02  =  ocmS,i6  ;  »     =ocm3,66;  »  »  44,6  pour  100. 
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VIII.  —  Précipitation  et  coagulation  par  des  électrolytes  {suite). 


3.  Coagulation  d'une  solution  à  0,99 
d'ammoniaque  ,V  normale,  fil. 
Milligr.  d'albumine 
non  précipités 
t.  par  centimètre  cube. 

SansNH4OH. 

o 


pour  100  d'ovalbumine  cristallisée  avec  sa  teneur  naturelle  d'acide  après  addition 
Ciiick  et  C.-J.  Martin  (suite)]  ;  température  69"  ;        t  —  temps  en  minutes. 


10.  .  . 
11... 
12,5. 
i5... 


9 

901 

5 

737 

4 

444 

4 

037 

3 

555 

'.,896 

icra',6  NH;OH  par  gramme  d'albumine. 


10 . 

i5 

22 , 

3o. 

5o. 

80. 


7,876 
6,697 
5,587 
4,83i 
3,663 
2,811 


Milligr.  d'albumine 
non  précipités 
t.  par  centimètre  cube. 

2cmS,4  NH;OH  par  gramme  d'albumine. 


10 , 
20 

4o 
81  . 

\r>o . 

33t. 


8,594 
7,3oi 
5,900 
4,4i6 
3,582 

2,5l2 


3cm',2oNH4OH  par  gramme  d'albumine. 


10 , 

20 

4o. 

86 

i65. 


8,576 
8,040 
7,482 
6 ,  o3o 
4,88i 


Milligr.  d'albumine, 
non  précipités 
t  par  centimètre  cube. 

3""',  33  NH4OH  par  gramme  d'albumine. 


10 

3o. 

60. 

120 . 

241. 

420 . 

600  , 


9,458 
8,2.5i 
7,i5i 

5,7'9 

4,288 
2 ,  892 

',969 


4cra',oi  NH4OH  par  gramme  d'albumine. 


10 
4o 

9° 

2l5 

3oo  , 
645 


9,46i 
8,001 
6,707 

4,777 
4,o5o 
2,454 


Floculation  d'hydrosol  de  fer  par  le  radium.  (\V.-1\  Johrissen  et  H.-VV.  Woudstra,  Chem.    Weekbl.,  7,  947), 
Une  solution  de  FeCls  à  5,91  par  litre,  traitée  par  Fei03  et  dialysée;  2*ml  de  sol  sont  précipités  par  3cml  d'une  solution  d'un 

des  sels  dont  les  concentrations  sont  indiquées  en.millimolécules  par  litre. 

Solexp.4  mois.     Sol  non  exposé 
Sel.  à  iS^deRa  Brr       au  radium. 

NaCI 46,4  46,4 

NajC03 0,22  o,  16 

CitraledeNa.      0,0095  0,0090 

Une  solution  de  6  gouttes  de  sol  à  2-,  172  par  litre  mise  dans  ioocm'  HsO  est  fioculée  par  0,282  millimolécules  de  NaN03. 
Une  solution   de  la  même  solution  est  fioculée  sous  l'influence  d'environ  i5  milligrammes  RaBr2  après  20  heures  en  présence 
de  0,188  millimolécules  de  NaNO:i. 


Sol  exp.  4  mois. 

Su 

1  non  exposé 

Sel. 

à  i."}"»  de  lia 

Br.r 

au  radium. 

K,C204. 

0,027 

o,o35 

K2C03... 

0 , 2  i 

0,26 

KC1 

i4,5 

Sol  exp  4  mois. 

Sol 

non  exposé 

Sel. 

à  i.V-ïdeHa  Bra. 

au  radium . 

CuSO;.. 

0,17 

MgS(V 

. . .  .        0. i3 

0, 16 

MnS04. 

.    ..        0,18 

0,18 

IX.  —  Cataphorèse. 


Mobilité  de  particules  colloïdales  dans  le  champ  électrique.  (W.-VV.  Haldank  Gke  et  W    Harrison, 

Trans.  Engl.  Cer.  Soc,  6,  4'^)- 


1.    Méthode,  \ oir  P/ul.  Mag.  Lond.,  11,  J25,  1906. 

Concentration  =  1  partie  de  colloïde  dans  10000  parties  d'une 
solution  aqueuse  à  10  pour  100  alcool;        1  =  18" 


Substance. 

Alizarine 

A/.obenzène 

Base  du  «  nachlblau  » 

Base  du  «  spritblau  » 

Combinaison  de  chrysopliénine 
et  de  violet  cristallisé 


Charge. 


Transport  en  cm: sec 
par  volt;cm. 


•9 
20 


16, 


2.   Méthode  de  l'ultramicroscope,  voir  Cotton  et  Mouton,  les 
ultramicroscopes  (page  42)  ;        1  =  18"  à  io°. 

Transport  en  cm:sec. 
Substances.  Charge.         par  volt:cm. 

Alizarine — 

Tripliénylméthane . .  — 

Argile  chinoise -+- 

Si()2 - 

Acide  tannique — 

Sel  de  K  de  la  benzo- 

purpurine  .}B. ...  — 

Sel  de  K  d'Érica  BN.  — 
Latex  de  Laudolphia 

ovarisensis — 

Platine  colloïdaK  '  ) .  — 

Soufre — 


26. 

io~5 

Concentration 

45 

» 

comme  \ . 

36 

» 

3o 

» 

27 

»            1 

52 

» 

Solutions 

60 

"            1 

aqueuses. 

28 

20 

27 


(!) 


(l)  D'après  Bredig.  (-)  S  dans  toooo  ll.Oavec  10  p.  100  d'acétone 
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IX. 

3.  Mobilité  de  particules  d'alizarine  dans  l'aleool  (page  42)- 
i  partie  d'alizarine  dans  ioooo  parties  du  solvant  (Méthode  : 
ukramicroscope). 


Pour  100  d'alcool. 

2,5 

5  

10  

12,5 

25   

5o  


Transport  en  cm:sec. 
par  volt:cm. 

5o. io~5 

47  » 

28  » 

22  » 

i3  i) 

o  » 


Cataphorése  (suite). 

5.  Influence  de  la  température  sur  le  transport  des  particules 

d'alizarine  (page  48). 

Concentration  comme  4. 

Transport  en  cm  i  sec. 

en  volt: cm. 


4.  Influente  de  la  foroe  du  champ  éleetrique  sur  la  mobilité. 

(page  46). 

1  partie  de  triphénylméthane  dans  10000  parties  d'alcool  à 
10  pour  100. 

Longueur  du  champ  électrique  :  i"",27. 
Espace  parcouru  :  o'™,  12. 

Tension 
en  volts. 


10 
20 

29,7- 
37,0. 


Transport  en  cm; sec 

Secondes. 

par  volt  :  cru . 

32 

47,6.10-' 

16 

»       » 

11 

46,6     » 

9 

45,7     » 

Température. 
0 


16. 
22. 
3o. 

33. 
40. 
45. 
48. 
60. 


21,7. 

10-5 

25,4 

n 

45,6 

» 

53,3 

» 

7«>i 

a 

61,0 

» 

53,3 

» 

45,6 

» 

6.  Influence  des  éleotrolytes  de  différentes  valeurs  sur  la  vitesse 
de  transport  par  cataphorése  de  particules   colloïdales.  (H. 
Frbundlich,  Z.physik.  Chem.,  78,  4 16). 
Caiculé  par  interpolation  d'après  des  expériences  de  Bouton, 
Phil.  Mag.,  Lo/td.,  [6],  12,  472;  la  concentration  d'électrolyte 
indiquée  ci-dessous  abaisse  de  25  pour  100  la  vitesse  de  trans- 
port du  sol  de  CuO. 

Concentration 
Sel.  en  millimol.  par  litre. 

KCI i54 

K,SOv 59 

K,P04 6 

K3Fe(CN)« 4 
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ADSORPTION. 


1.  —  Adsorption  de  gaz. 


1 .   Adsorption  de  CO,  par  du  charbon  de  sang  à  20*. 
(A.  Reychler,  Gedenkboek  J.-M.  van  Bemmelen,  Helder,  5j.) 

C  =  concentration  en  millimolécules  du  gaz  adsorbé 

par  gramme  de  l'adsorbant. 
c  =  concentration  en  millimolécules  par  centimètre 

cube  de  gaz  libre. 


C. 

c. 

C 
c 

o,  i  46 1 

O,o3372 

4,3 

o, 1086 

o,oa4o5 

4,5 

0,0888 

0,01864 

4,7 

0,1424 

o,o336i 

4,2 

0,  io63 

0,02394 

4,4 

o,o855 

0,01857 

4,6 

0,1 3 20 

o,o3327 

4,0 

0,1014 

0,02492 

4,i 

C. 

c. 

C 
c 

0,0844 

0,01917 

4,4 

0,0706 

0,01717 

4,i 

o,o523 

0,01217 

4,3 

o,o45i 

0,00936 

4,8 

0,0808 

0,01790 

4,5 

o,o56o 

0,01260 

4,4 

o,o452 

0,00968 

4,6 

Adsorption  de  CO,  par  le  caoutchouc  para  (page  59X1). 
d  =  0,95  ;        t  =  2on. 
C.  c. 


0,02134 
o,o3455 
o,o3448 
0,02140 


0,01972 
0,03295 
o,o3324 
0,01988 


C 

c 

1,08 
1  ,o5 
1,04 
1,08 


3.   Adsorption  de  SOj  par  le  caoutchouc  para. 
(A.  Reychler,  /.  Chim.  phjrsiq.,  8,  3.) 

d  =  o,§5;         r  =  i8°. 

C. 

0,249 
o,433 
0,618 

4.   Adsorption  de  S02  par  de  la  laine 
dégraissée  et  peignée  (humidité  de  11,4  pour  100). 

d  =  1 ,3o4- 


c. 

C 
c 

0,00948 

26,2 

o,oi658 

26, 1 

0,02392 

25,8 

c.         C-44,7.c. 


c. 


c.         C-44,7.c. 


0,592 

0,000495 

0,570 

1 ,221 

0,00772 

0,876 

o,858 

0,00171 

°",782 

I  ,23o 

0,00763 

0,889 

i,o45 

0,00'|4l 

0,848 

1,587 

0,01600 

0,872 

1,093 

o,oo5oo 

0,869 

1,869 

0,02200 

0,886 

1 ,201 

0,00693 

0,891 

1,864 

0,0220J 

0,878 

5.  Adsorption  des  vapeurs  d'acide  aeétique,  d'alcool 
et  de  chloroforme  par  le  verre. 

(K.  Dkucker  et  G.  Ullmann,  Z.  p/ijsik.  Chem.  74,  604-610.) 

Corps  spécialement  purifiés.  —  Les  volumes  sont  mesurés 
comme  dans  la  méthode  de  Hofmann  (modifiée  par  Ramsay 
et  Steele).  —  On  a  fait  varier  la  surface  du  verre  par  intro- 
duction de  coton  de  verre. 

p  =  tension  des  vapeurs  de  la  substance  en  mm.  Hgov 
r  =  milligr.  de  substance  adsorbés  par  icm'  de  surface. 


a. 


t=  110°. 


P- 

r. 

225 

0,016 

25o 

0,017 

3  00 

0,020 

35o 

0,024 

400 

0,027 

45o 

o,o3o 

5oo 

0,046 

Acide  acétique. 

*  =  95<\5, 

t  =  8o°. 

p.            r. 

P- 

r. 

187,3  0,014 

i5o 

0,027 

200   o,oi5 

160 

o,o34 

2a5   0,017 

170 

0,040 

a5o   0,020 

180 

o,o5o 

3oo   0,028 

190 

0,059 

325   o,o38 

b.  Alcool;  t  =  79°,8. 


c.  Chloroforme  ;  t  —  5o° 


P- 

r. 

P- 

r. 

250 

o,ooo3i 

200 

o,ooi5 

3oo 

o,ooo34 

250 

0,0019 

35o 

0,0004 1 

3oo 

0,0022 

4oo 

0,00052 

35o 

0,0026 

45o 

0 , 00060 

4oo 

o,oo3o 

5oo 

0,00071 

45o 

0,0029 

55o 

0,90078 

a.  Entre   8o°   et    no0  l'épaisseur   de   la   couche   d'acide 

acétique  adsorbée  par  le   verre  sous  des  pressions 
de  i5oram  à  500°""  de  pression  est  de  0^,16  à  0^,60. 

b.  A  80"  cette  couche  a,  pour  l'alcool  sous  des  pressions 

de  25oram  à  5oom,n,  of-,oo4  à  oH,on. 

c.  A  5o°  cette  couche  a,  pour  le  chloroforme  sous  des  pres- 

sions de  2oomm  à  45omm,  de  o^io  â  0^,20. 


(')  Pour  les  autres  adsorptions  par  le  caoutchouc,  voyez  le  chapitre  correspondant. 
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II.  —  Adsorption  de  différents  corps. 


1 .  Adsorption  de  différents  corps  par  le  mercure. 

(W.-C.-Mc.    Lewis.    Z.   p/iysik.    Chem.,   73,    129.) 

Si  : 
T  =  quantité  du  corps  dissous  par  centimètre  carré  de  la  sur- 
face de  séparation  en  excès  sur  la  quantité  qui  y  exis- 
terait 51   la  concentration  avait  la  même  valeur  dans  le 
reste  de  la  solution. 

c  =  concentration  du  corps  dissous  dans  le  reste  de  la  solution. 

R  =  constante  des  gaz, 

T=  température  absolue, 

a  =  tension   a   la   surface  de   séparation  du   mercure  et  de  la 

solution  aqueuse, 
d'après  Gibbs  : 

r £_   d*_ 

RT' de' 

a.  Détermination  :  un  nombre  connu  de  gouttelettes  de 
mercure  de  dimensions  connues  tombe  pendant  5à  6  secondes 
au  travers  de  1 10e'"  des  solutions  aqueuses  des  corps  sui- 
vants. La  diminution  de  la  concentration  des  solutions  a  été 
déterminée  par  une  méthode  physique  spéciale. 


Pages.  Solutions. 

1 33  Aniline. . . 

141  Hg2S04.. 


T  en  gr.  :  cm.  calculé.     T. 

l,5.io-«  2890 

2,7. 10-7  2890 


(page  144.) 

Pour  l'adsorption  éleclrocapillairë  de  HgjSCU  par  le 
mercure,  l'auteur  calcule  d'après  Gibbs, 

rcauon-+-  rAnion=  3.  io  **  par  cm'  à  289"  abs. 

(page  i45.) 

Admettant  avec  HelmholU  comme  épaisseur  de  la  double 
couche  6.  io-*cm  et  calculant  électrostatiquement  en  intro- 
duisant la  tension  de  solubilité  de  Nernst,  on  a 

r,ation-+-rA„ion=  i  ,4-  io~7S  par  cm'. 

h.  Corps  dissous  dans  20  pour  100  alcool  ■+■  80  pour  100  H20. 

Y  en  gr.  :  cm'. 

Pages.  Solutions.  Calculé.       Observé.        T. 

i35    Aniline 1.10-*  .  289" 

1 36  »      .  2,  10*  » 

»  » .  3 ,2   »  « 

137  » .  2,7   »  » 

i38    Caféine 2,2.10-*  .  » 

i3g    Glycocollate  de  Na. .     1,5.10-*  .  » 

»  »  »  .  3,7-1 o- 7       » 


2,   Adsorption  de  différents  corps  en  solution  aqueuse 
par  du  sulfure  d'arsenic  solide  et  très  fin. 

(H.    Freundlich,   Z.  phjsik.   Chem.,  73,    385.) 

x 

—  =  millimol.  de  corps  adsorbés  par  gramme  de  l'adsorbanl. 
•  m 

c    r=  concentration  en  mol.  par  litre  du  corps  non  adsorbé. 

x  - 

o  et  «  sont  les  constantes  de  l'équation  — =  a.c". 

m 


a. 


Pages. 


Corps  adsorbé. 


x 
m 


4oo      Chlorhydrate  de  morphine.  o,oi35          o,o5o 

»                         »                    ....  0,0285          0,069 

407      \  A^SO^C  ) o,oooo53      o,oo5 

»                   »           0,000073       0,01 

b. 

cl—  la  plus  basse  concentration  j  employée  dans  les  séries 

c2  =       »       haute             »            )  suivantes. 


0. 
398 


400 

4o5 

» 
406 
407 
411 


Corps  adsorbé. 

Chlorhyd.d'anil.(>).. 
»      de  p-ch\or- 

aniline(') 

Neufuchsine 

NH4C1(») 

{(NHt),SO*(») 

Nitrate  d'uranyle. . . . 

»      céreux 

Chlorhyd.  de  morph. 
Netruchsine ". 


o ,  00 1 6 
0,00002 
o,ooo53 
o,oooi5 
0,000221 
0,000169 
o , 0009 
0,0001 5 


c2. 

a. 

0 , 0096 

0,079 

0,014 

0,080 

0,00137 

0,229 

0,00204 

0,0484 

0,00194 

0,0421 

0,00223 

0,0347 

0,001247 

o,o3i4 

0,0027 

0,696 

0,00146 

i,9° 

0,208 

0,194 
0,1937 

0,2034 
o, i83i 
0,0954 
0,0769 
o,353i 
o,3889 


(')  Erreur  atteignant  20  pour  100  des  valeurs  de  c. 

(:)  Expériences  peu  précises,  mais  permettant  de  fixer  l'ordre 
de  grandeur  de  l'adsorption  et  de  justifier  l'isotherme  d'adsorption. 

(3)  Les  valeurs  données  pour  l'adsorption  sont  probablement 
trop  faibles. 


3.   Adsorption  par  l'hydrate  d'oxyde  de  fer. 

a.   (G.  Lockemann,  Z.  anorg.   Chem.,  23,    1 83 1 . ) 

L'adsorption  d'arsenic  sous  forme  d'arsénite  ou  d'arséniate 
par  l'hydrate  d'oxyde  de  fer  suit  approximativement  la  formule 

e  =  p.A". 

s  =  milligrammes  deFe(OH)3  dans  ioo™iJ;  A  =  milligrammes 
de  As  dans  ioocn>a;  (5  =  constante  variant  avec  la  température; 
l'exposant  p  —  0,^7  est  le  même  pour  toutes  les  températures. 
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II.  —  Adsorption  de  différents  corps  {suite). 

Les  valeurs  de  3  sont 

a.              c. 

x. 

k.                     Observations. 

70  à . . .     0"              90  à . . .     2  5"               1 3o  à . . .     8o° 

a 

o,3i 
o,56 

0,66 
o,79 

°>à69     \ 
0,619     J 

b.  Adsorption  de  NH4C1. 

3 

1,62  ? 
1,63-? 

0,88? 
0,87? 

0 , 6 1 1  ?  F 

0,604?  /  reste  clair. 

(WoLFGANG  OSTWALD,  GEDENKBOCK  VAN  BëMMELEN,  HeldtT,2JO) 

■  S) 

2,14 
2,18 

0,87 

o,83 

o,584    l 
o,546    \ 

X 

—  =  kc"  ou  m  =  0, :3  ;  a  =  milligrammes  de  Fe, 03  par  centi- 
a 

mètre    cube;    c  =  concentration   initiale   de    NH4  Cl  en    milli- 
grammes par  centimètre  cube  ;  x  =  inilligr.  de  Nil,  Cl  adsorbé; 
k  —  constante. 

2,73 
5,51 
5,6o? 

5,  51 

°,95 

<>,97 
0,91  ? 

°-97 

0,617     / 

0,576     j 

o,53g?  ,'  se  trouble  de  suite. 

0,576     1  se  trouble  de  suite. 

tt 

8,55 

1,27 

0,713 

ô           10,19 
1    >o,og 

i,44 
1,63 

[  coagulation  immédiate. 

i.   Adsorption  par  le  kaolin  de  Zettlitz  (II.   Rieki:,  Spr.,  48 

740). 

a.   Adsorption  de  C11SO;  (page  7.").')).  —  Tous  les  nombres  des  Tableaux 

sont  en  grammes. 

CuSCvSH.O 

par  litre. 

ADSOIU'TION 

i». 

\n    LITRE. 

ADSORBÉ    PAR   100»   DE    KAOLIN. 

»4- 

Cu. 

SO<. 

Cil. 

S' 

Cu. 

S04. 

1  ,563.) 

O  ,  0987. 

0,6017 

0,3400 

0..002 

o,o582 

o,o5i 5 

b.   Adsorption  de  Ke.SO4.7H1O  (le  sel  s'oxyde  en  partie  pendant  que  l'équilibre  d'adsorplion  s'établit)  (page  756). 

a.   Adsorption  du  fer. 

PAR   LITRE. 

TROUVÉ    PAR    .V>CUi". 

X 

C  = 

N". 

total. 

Fe 

fiai-  liire 

IOOB  de  kaolin 
adsorbaîent. 

m 

millier   atome;. 
de  Fe  atliorbés 
par  l*de  kaolin. 

concentration 
d  équilibre  en 
militer,  atomes 
de  Ke  par  cm1. 

FeS<),.7HjO. 

Fe  initial . 

Apics  Jours. 

l>". 

Kelli. 

Fe 

1      ... 

0,91 3g 

0,  1839 

1 

o,ooioH 
0,00070 

0,000 16 

0 ,  00 1 2  4 

'4 

0,00027 

O ,0003  2 

0,00059 

0,01l8 

0,1721 

0,0307 

0 , 0002 I 

20 

0.00027 

0 

1 • 3 290 

0i'-*u77 

, 

O,00D2 

t 

o,oo3o 

O,00O2 

0,0032 

0,(1640 

0,2037 

o,o364 

O , 00 I 1 4 

1 .8291 

0,3682 

4 

• 

dans  Socr™3 
o,o5656 

O,  I  l3l 

o,255i 

o,o455 

O.00202 

4 

1,8278 

0,0679 

1 

■2 

4 

o,oo556 
0,09554 
0,00486 

0,0002 t 

0,00577 

M 

o,oo.j88 

0,00070 

o,oo566 

0, 1 1 32 

0,2547 

o,o455 

0 , 00203 
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II.  —  Adsorption  de  différents  corps  (suite). 

N" 

PAR  LITRE. 

TROUVÉ   PAR  SC"»'. 

Fe 

par  litre 

1908  df  kaolin 
adsorbaient. 

X 

m 
millier  -  atomes 
de  Fe  adsorbes 
paru  de  kaolin. 

C  = 

cmirentratioii 

FeS04.7H,0. 

Fe  initial. 

Après  jours. 

Fe»- 

Fe'"- 

Fc  total. 

d'equiiibre 
milligr    atomes 
derefarctn*. 

S 

i  ,8*78 

0,3679 

4 

o,oo566 

o,ooo3o 

0,00596 

0,1 19'A 

0,2487 

0,0444 

0,00*l  3 

6 

3,4209 

0,6886 

1 

14 

0,0180 
0,0179 

0,0004 

o,oi83 

o,366o 

0,3226 

o.o5/6 

0,006 5 j 

7 

7.7960 

i,5693 

4 

0,0623 
0,0616 

o,ooo3 

0,0619 

i,a38o 

o,33i3 

0,0391 

0,0221 

p\    Adsorption  du  SO4  (page  755). 

SO<  initial  S04  trouvé  S04 

N**.  par  litre.  àlaiînparaoocm\  par  litre.  SOtadsorbé. 

2 o,4593  0,0904  o,45ao  0,0070 

3 o,63i8  0,1253  0,6265  o,oo53 

6 «,'817  o,*347  1 , 1735  0,0082 

c.  Adsorption  de  FeCla  (page  757). 

Fe  Fe  à  la  fin     Conceot.  d'équil. 

initial  par  litre.         par  5oc"a*.  Fe  par  litre.         Fe  adsorbé. 

o,i553  0,0009  0,018  0,1373 

o,ag58  0,0025  o,o5o  o,2458 

0,6212  o,oi5o  o,3oo  o,3*io 

5.  Adsorption  d'ulde  acétique  par  le  charbon. 
(G.-C.    Schmidt,   Z.    p/i/sik.    C/iem.,   74,    689.) 
c,  =  quantité  adsorbée  en  grammes. 

c,  =  grammes  par  ioo"n"non  adsorbes  ;  température  du  laboratoire. 
a .  5'  de  charbon  d'os  («  purissimum  Merck  »),  solvant  HsO. 
(page  699). 
1"  série.  I|«  série. 

cr  <V                                  c,.                    c2. 

2,34  0,840  0,573  0,763 

3,69  o,g3i  0,972  1,028 

6,*4  1,102  1,176  i)04 

9,'»?-  >,î38  >.4o3 

'4,i6  1 ,38  3,36  i)98 
I"  ^rie.                                               II»  séhe. 

«r  <V  C.  "~       ""c,. 

21,52                i,53                           4,46  2,o-i 

28,10               1 ,64                     -     5,88  2,28 

32,7a               1,70                           8,34  2,46 

43,48               1,76                         12,48  2,81 

52,96               1,76                         12,78  3,00 

7', 56               1,79                         Àî,i 8  3,i3 

8o»a3               «.77                         29,29  3,27 

90,10                1,78                         35,26  3,28 

4o,38  3,34 

5o,6a  3,44 

63, 69  3,49 

91,56  3;46 


b.  Solvant  H,0. 

a.  5*  de  charbon  d'os  spécialement  purifié  (page  701). 

I"  série.  II«  série, 

c..                                                            3,64i  3,620 

ct.....                                             0,910  o,935 

(3.  5»  de  charbon  de  sucre  spécialement  purifié. 

I"  série.  II'  série. 

Ci 4,192'  1,'793 

et 0,359  0,3718 

c.  3»  de  charbon  de  sucre,  solvant  CHC13. 
(page  702.) 


I"  série. 


II'  série. 


c,. 

c,. 

c,. 

c,. 

5,664 

o,336o 

5,665 

o,335o 

3,492 

0,3276 

3,492 

0,3276 

2,298 

o,32i5 

2,100 

0,3204 

1 ,5oo 

o,3i63 

»,49» 

0,3174 

;08 

o,3 1*3 

d.  3(  de  charbon  de  sucre  spécialement  purifié. 

(page  7c 

,3). 

3,774        3,56 

2 ,  28        1 

5  ■  5        i,u.So 

o,aa6        0,219 

0,216      0 

,208        0,206 

e. 

5«  de  charbon  de  sucre,  solvant  HïO. 

(page  71 

0.) 

c,. 

e,. 

c,. 

c,. 

5,25 

2,37 

o,684     i 

5,29 
a, 40 

o,7'°     /     -  „ 

-              .'       30" 
0,622       \ 

/• 

io*  de  charbon  de  sucre,  solvant  HjO. 

(page  7 

8.) 

c,. 

c3. 

c,. 

C2. 

0, 1980 

0,3460 

3,538o 

0,794 

o,i364 

0,3730 

6,224 

0,817 

0,689} 

0,5*85 

io,35 

o,859 

i,3i8o 

o,636 

'9,77 

0,882 

1,5876 

0,661 

37,a6 

0,00 

43,64 

0,86 

w. 
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II.  —  Adsorption  de  différents  corps  (suite). 


g.  io«  de  charbon  d'os,  solvant  H20. 
(page  711.) 


0». 


VI'. 


1,416 


c,. 
o,85ï 


c,. 
i,44 


c,. 

0,828 


io«  de  cbarbon  d'os  purifié,  solvant  H40. 
(page  719.) 


c,. 

c,. 

c,. 

c,. 

0,0437 

0,201 1 

i3,63o 

2,370 

0,1894 

0,4906 

i4,386 

2,471 

1 , 2092 

' , I9°9 

2i,5i5 

2,56o 

1,881 

.,4178 

32,o6 

2,43g 

3,177 

1 ,6760 

38, 89 

2,5oo 

5,086 

i,y6o5 

Adsorption  d'acide  acétique  par  du  charbon  très  soigneu- 
sement purifié. 

La  plupart  des  résultats  moyens  de  4  mesures;  t  =  14 ". 
a.    ro'  de  charbon  de  sucre,   solvant   HjO. 

(pages  723-724.) 

c2.  c,. 

0,9039  3,752 

o,9°'9  3,759 

0,8819  1 . 161 

0,9049  <>,2ll6 

0,9526  0,0372 

0,9010  0,03*17 

0,8284  0,00884 


c,. 
3o,6o 

29,37J 
25,73 
16,60 
1 2 , 6  î 

9, '75 
5,602 


c,. 
o,8io5 
0,7952 
0,5879 

0,322| 
0,12  19 

o,iôo6 

O.05223 


b.  101  de  charbon  d'os,  solvant  HjO. 


(page  726.) 

c,. 

c,. 

c,. 

c,. 

47,7244 

1,5522 

4,7702 

0,7164 

33,6658 

1 ,4oo6 

«,7988 

o,4i5o 

24,355 

i,4<83 

0,6273 

0,2012 

'9,707 

» ,2782 

o,245o 

0,0943 

i4,2i35 

i ,i53o 

o,o83i 

0,0394 

c,. 

35,oi54 
23, 483o 
io,553i 

5,7^49 

3,8076 


206  de  charbon  de  sucre,  solvant  H20. 

(page  728.) 

c,.  c,.                   c,. 

1,7786  1,6484  i,23i8 

1,7548  i,u49  0,9655 

1,8160  o,36i5  0,7433 

1,6026  0,2652  0,61 i5 

i,5ooo  0.0657  0,2889 


Pour  le  calcul  «des  expériences  précédentes  de  G.-C. 
Schmidt.  on  a 


(l) 


log- 


S  —  ./ 


A  x  —  ci  - 


(jui,  transformé  donne 


(") 


(III) 


logs  _  r—  Bx  =  cHcl 


log- 


N 


S  =  quantité  maxima   de   substance    adsorbable    par    l'ad- 

sorbanl. 
x  =  quantité  réellement  adsorbée. 
a  =        »         totale  des  substances  à  adsorber. 
V  —■  volume  de  la  solution. 
c  ~  concentration    du    corps    dissous    après    avoir   attein'. 

l'équilibre  d'adsorption. 
n  —  nombre  des  molécules  dissoutes. 
N  =       »  »  du  solvant. 

B,  ci,  c»,  X,  A  sont  des  constantes  et  l'on  a  : 


8  =  A  + 


n 


Pour  les  Tableaux  précédents  on  a  alors 

Tahlrau. 

S. 

A. 

CL 

c". 

B. 

X. 

3/... 

0,88 

0,404 

o,i5g-o,  116 

0,21-0,17 

o,iob 

. 

5/».. 

2,48 

. 

. 

0,73-0,66 

0,1670 

6a... 

0,9052 

o,3368 

0,i55-o,i3o 

0,4660 

57,3  -47»3 

06... 

1,4570 

. 

o.>.45 

9,o3-  7. 88 

Gr... 

1,7829 

0,1370 

0,120-0, 100 

0,2276 

>9,8  -52,  { 

7.  Essais  comparatifs  sur  l'adsorpUon  de  l'acide  acétique 
et  de  l'iode  par  le  charbon. 

(G.-C.  Schmidt.  Z.pbysik.  C/tem.,  74,  689.) 

c.,=  quantité  adsorbée  en  gr.  ;  c,—  gr.  par  iooc<nJ  non  adsorbés. 

a.  3S  de  charbon,  solvant  CHC1,. 

(page  73i.) 


I.  Solution  d'iode, 
c,. 
1 ,  062 
.,048 
i,o43 
1  ,o33 
1,007 


II.  Solution 
d'acide  acétique. 


ç... 
o,335o 
0,3276 
o,32o4 
0.3171 


On  a  dissout  dans  II  une  quantité  connue  d'iode  et  dans 
cette  solution  mixte  3*  de  charbon  adsorbent  : 
Iode,  os,  479(01  =  1,021);        acide  acétique,  o«,^64(c,  =  5,730;. 

L'interpolation  graphique  des  résultats  pour  les  solutions 
I  et  II  indique  un  déplacement  de  o*,582  d'iode  par  og,  264 
d'acide  acétique. 
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II.  —  Adsorption  de 

b.  38  de  charbon  purifié,  solvant  CHCJ„ 

(page  733.) 

II.  Solution 
I.  Solution  d'iode.  d'acide  acétique. 

cr  c2.  c,.  c,. 

0,821  1,021  5,774  0,226 

0,507  1,019  3,56o  o,'-i9 

0,35g  0,990  2,280  0,216 

0,227  0,982  1 , 5 1 S  0,208 

0,117  o,97!  ï ,°4o  0,200 

Comme  dans  a.  38  de  charbon  adsorbent  : 

Iode,  0^676(0,  =  f  ,148);       acide  acétique.  o«,  192(0,  =  5,8o8) 
L'interpolation  montre  un  déplacement  de  o8, 347  d'iode 
par  o1, 192  d'acide  acétique. 

c.  68  de  charbon;  solvant  CHC13. 
(page  732.) 

II.  Solution 
I.  Solution  d'iode.  d'acide  acétique. 

c,.  c2.  c, .  c5. 

o,48;3  i,7736  5,54g  o,45i 

o,u45  1,7m  3,387  o,443 

0,0937  i,5994  2,273  o,435 

1,162  0,41g 

Comme  dans  a.  68  de  charbon  adsorbent  : 
Iode,  >8, o436(c,=  o,2g22);     acide acétique,  og, 246(0,=  5,754). 
L'interpolation  montre  un  déplacement  de  os,3486  d'iode 
par  o8, 2.46  d'acide  acétique. 

d.  38  de  charbon,  solvant  acétate  d'étnylc. 

•(page  734.) 

II.  Solution 
I.  Solution  d'acide.  d'acide  acétique. 

c,.                       c2.  c,.                       c,. 

0.770  0,8567  5,85g  0,1410 

0,401  o,8557  3,6i3  o,i3i3 

o,332  o,85ig  2,338  0,1100 

o,i54  0,8200  1,164  o,o83o 

Comme  dans  a.  38  de  charbon  adsorbent  : 
Iode,  o8, 6993(0,  =  o,5552);       acide  acétique,  o8, 08(0,  =  5,91), 
L'interpolation    graphique    montre    un   déplacement   de 
o8,i6o7  d'iode  par  o8,  08  d'acide  acétique. 

8.  Adsorption  de  l'iode  par  le  charbon. 

(G.-C.  Schmidt,  Z.  phjfsik.   Cfiem.,  74,  689.) 

a.  38  de  noir  animal,  solvant  alcool. 

c, 0,340  0,217  o,i685  0,094 

c2 0,660  0,6376  o,5g7o  o,5o2i 

b.  3e  de  charbon  do  sucre,  solvant  alcool. 

o, 0,460  o,32i  0,224  o,i5o 

Ci......     o,54o     0,4768    o,452i     0,4289 


différents  corps  {suite). 


c.  5e  de  charbon  de  sucre,  solvant  alcool. 

(page  711.) 

c, . 

c...                                       0,.                c,. 

1,410 

1,48       ;          .0                          I,4l6            1,472 

1 ,009 

1,29     {     'J                    i,oi3         1,288 

5o° 


d.  38  de  charbon  de  sucre  purifié,  solvant  acétate  d'éthyle. 

(page  702.) 

c, 0,770  0,401  o,332  o,i54 

Ci 0,8607  o,8557  o,85ig  0,8200 

e.  2B  de  noir  animal,  solvant  benzène, 
(page  71g.) 


O,00032 

o,o655 
0,095 1 
o,  12.38 
0,4i54 


c,. 
o,o683 
0,2640 
o,36.|i 
0,3972 
0,5758 


o,59i 

1,194 
2,019 
2,809 


o,6J/io 
0,8287 
1,0144 

1 , IOJ2 


c  =  o,i6ào,i2,        S  =  i,36;        B  =  o,3275. 
Voir  Note  après  les  Tableaux  6a,  b,  c.  page  53i. 

9.  Constantes  d'adsorption  de  l'iode. 
(G.-C.  Schmidt,  Z.  physik.  Cbem.,  74,  698.) 

a    =  quantité  totale  du  corps  à  adsorber; 
m  =        »         de  l'adsorbanl; 
y    =        »         adsorbée; 
v    =  volume  de  la  solution  ; 

■,  l'  1  a 

a  =  constante  =  —  10" 

//;      °  3  -  y 

Formule  de  Kroeksh  et  Freundmch. 

a.  Charbon  de  sucre  et  Iode  dans  CHC13. 


V. 

m. 

a. 

x- 

X. 

100 

2 

1 

o,5i65 

36,4 

« 

4 

I 

0,7840 

38,2 

» 

6 

1 

o,8g52 

37,6 

» 

8 

1 

o,g54i 

38,5 

» 

10 

1 

0,9790 

38,6 

b. 

Charbon  de 

sucre 

et  iode  dans  C2H5OH. 

100 

3 

1 

0,660 

35,96 

100 

6 

1 

0,880 

35,34 

c.  Noir  animal  et  iode  dans  C2II5OH. 

100     2     1         o,4i3     26,6 
100     3     1         o,54o     25,9 

d.  A1203  et  iode  dans  C2H5OH. 
100  3  1  0,1 33  4,76 


100 


10 


1 


o,  1 33 

0,352  4.34 
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Substances 

Silex. 
Opale 


» 
Açate 


Alumine 


Magnésie 
» 

D 
» 

1 


Glucine . 

» 

» 

Charbon 


II.  —  Adsorption  de  différents  corps  (suite). 

10.  Adsorption  de  l'Iode  par  différentes  substances  (M.  Guichabd,  Bl.  Soc.  c/rim.  [4],  7,  1019). 

Température  ordinaire. 

Temps  exigé  Iode  dans  Couleur 

Origine  ou  traitement.  pour  la  saturation.          100  p.  de  substances.       après  saturation. 

calciné  3  heures  à  3oo° quelques  jours  traces  blanche 

»                   »     »  o,3  naturelle 

naturelle .' 6  mois  0,8  » 

calciné  3  heures  à  io25° quelques  jours  traces  » 

»                   2000 16  mois  0,2  » 

naturelle 1     »  o,5                      non  uniforme 

précipitée,  calcinée  à  6oo° 16     »  1,8  » 

»                    »            18»  i3,4  noire 

de  l'amalgame,  calcinée  à  600" non  saturée  en  5  mois  16,0  brune 

fondue  au  four  électrique 2  mois  traces  blanche 

de  l'azotate  calcinée  à  10250. .....  5    »  0,4  jaune 

»                  »          53o° 10     »  5,4  brune 

»                 »         44o° 10    »  6,2  « 

du  carbonate  calciné  à  io25° 16     »  8,5  jaune 

»                «         53o" 10    »  18,9  brune 

fondue  au  four  électrique 6    »  traces  blanche 

précipitée,  calcinée  à  12000 3     »  0,8  jaune 

»                    »         4200 16     »  i5,5  brune 

calciné  à  6oo° 16     »  34,2  noire 


III.  —  Adsorption  de  matières  colorantes. 


1.  Constantes  d'adsorption  de  matières  colorantes  (H.  Skgrist,  Bl.  Soc.  Faudoùe,  46,  n°  170,  1239,  Thèse  Univ.  Lausanne  ; 
voir  aussi  Pklkt-Jolivet  et  H.  Segrist,  Gedenkboek  van  Bemmelen,  Helder,  161). 
Ci  =  Concentration  de  la  matière  colorante  adsorbée. 
Ci  a  Concentration  de  la  matière  colorante  libre;       Ct  =  pCt*.    ■' 


Matière  colorante. 

Bleu  de  méthylène 

» 

» 
Ponceau  cristallisé. 

» 


Adsorbant. 

noir  animal  purifié 
» 
» 
» 

noir  animal 

traité  au  NatC03. . . 

» 

» 

noir  animal 

traitéàH,SOt 

»  . .   .  - 

charbon  de  sang  . . . 
traité  au  Na2C03... 

» 


t. 

P. 

n. 

Pages 

0 

i5 

o,853 

0,112 

34o 

5o 

»,°9 

0,112 

» 

70 

1,26 

0,123 

s 

i5 

0,593 

o,i5o. 

342 

5o 

1,16 

0,200 

» 

70 

1.43 

0,216 

s 

15 

0,327 

0,095 

345 

5o 

0,528 

o,i5 

t 

70 

0,886 

0,203 

a 

i5 

0,771 

0,167 

346 

5o 

i,o3 

0,180 

T 

70 

1,32 

0,172 

» 

i5 

2,67 

0,048 

35o 

5o 

2,90 

o,o52 

1 

70 

3,93 

0,084 

> 
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Matière  colorante. 


III.  —  Adsorption  de  matières  colorantes  (suite). 


Absorbant. 

charbon  de  sang 
traité  au  H2SO'. . 


Bleu  de  méthylène. 


noir  animal 

traité  au  HsSOj. 


t. 

f>- 

n. 

l'ages 

o 

1  j 

>,58 

H,  OH) 

348 

JO 

•2,81 

o,o3o 

» 

7» 

3,^7 

0,040 

» 

i.1 

o,G8j 

o,o83 

3/16 

io 

0,90a 

0,093 

» 

70 

1,22 

0, 100 

» 

W.  Biltz  et  H.  Steineb,  7..  Chem.  1ml.  holl.,  7.  1 19. 


Matière  colorantes. 

Siiurealizarinblau 

Alizarincyaningriin  G.  extra 

Rouge  de  Congo  dialyse  à  t8  pour  100  cendre. 


Benzopurpurine  à  42,8  pour  100  cendre 

» 

Bleu  de  Chicago  6  B 


Adsorbant. 
gel  de  Fes03. 


coton  . . 

» 

»     6S 


t. 

à  l'ébullition 

1) 

ordinaire 

à  l'ébullition 

ordinaire 

» 


» 


B. 
i5,5 

"2,3 
9,9 
2,7 
1,3 

i3 

20 


n. 
0,24 
o,7'»5 
o,n 
o,37 
0,41 
0,42 
o,475 


Adsorption  de  matières  colorantes  dans  différentes  conditions  (L.  Vignon,  Bl  Soc  Clùm.  { 4],  1. 


a.  (p.  986  ;  C.  H.,  151,  G74;-  Kiltration  de  solutions  au  j^ï 
sur  une  colonne  cylindrique  de  icm  de  diamètre  et  20e111  de 
hauteur  remplie  de  matières  adsorbantes. 

Fixation  par  100  parties 

(Je  mat.  adsorbante  des  mat.  colorantes 

en  solution  aqueuse  au  ^Vr,- 


Matières  adsorbantes. 

Silice  calcinée 

Silice  hydratée. . . . 
Alumine  hydraté*»  . 


acide  picrique. 

0,00 
0,00 
t  ,  10 


Fuchsine. 
0,00 


1,18 


b.  Solution  de  fuchsine  S  au  -foôô  (dans  l'eau  • 
de  HiSOv)  au  contact  avec  la  matière  adsorbante. 

Adsorption  par  100  parties 


5  pour  1000 

parties 
de  matière  adsorbante  après 


Matières  adsorbantes. 

1  jours. 

3  jours. 

4  jours 

o,o3 

0,11 

0,11 

Oxyde  de  zinc  (i«;  . . . 

3,84 

5,45 

5,45 

Silice  hydratée  (:*)... 

o,oG 

o,of> 

o,of» 

Alumine  hydratée  (1*). 

4,02 

4,02 

4  ,02 

Silice  calcinée  (1')  ... 

0,06 

0,06 

o,oG 

Soie  décreusée  (06,99) 

G, 26 

7,9» 

7,9' 

3.  (page  781,  voir  C.  H.  151,  74)  Adsorption  dm  matières  colorantes  par  l'amiante  et  le  sable. 


Grammes  de  matière  colorante 
adsorbée  par  100»  de 

Amiante.       Sable  du  Rhône. 


Acide  picrique  ... 
Jaune  naphtol . . . 
Jaune  naphtol  S. 

Fuchsine  S 

Carmin  d'indigo 

Orangé  H 

Vert  malachite.. 

Fuchsine 

Violet  crist 

Vert  méthyle  . . . 
Rhodamine 


o 
o 
o 
o 
o 

0,73 

2,25 
I  ,23 

',17 
2,75 

1 ,06 


o 
o 
o 
o 
o 
0,04 

0,22 
O,  10 
O,  12 
0,29 
O,02 


Grammes  de  matière  colorante 
adsorbée  par  100*  de 


Éosine 

Bleu  de  méthylène 

Safranine  G 

Rouge  congo  

Noir  diamine  B.H 

Bleu  diamine  3  R 

Rouge  de  Saint-Denis. . 

Vert  diamine 

Bleu  de  diphény lamine. 

Bleu  alcalin  3B 

Bleu  acalin  6B 


Amiante. 
0,12 
1,75 
2,35 

0,96 
0,60 
o,55 

1,2.1 
1  ,06 

',°9 
0,81 

o,79 


Sable  du  Rhône. 
0,00 
o,  i5 
o,  iG 
0,06 
o,o3 

0,02 

o,o3 
o,o3 
0,07 
0,00 
o,o3 


Concentration  des  solutions  1  pour  1000,  sauf  le3  deux  dernières  0,9  et  0,75  pour  1000. 
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III.  —  Adsorption  de  matières  colorantes  (suite). 


i.  (page  781)  Influence  du  degré  d'acidité  ou  d'alcalinité  sur 
l'adsorption  de  matières  colorantes  par  l'amiante. 

Concentration  des  solutions  de  matières  colorantes  :  1  pour  1000. 

P  =  Poids  de  matière  colorante  adsorbée  par  100*  d'à' 


Noms  des  matières  colorantes. 


Rouge  Congo  en  solution  neutre 

Rouge  Congo  acidifié  à  \  pour  10000  SO*H* 
Rouge  Congo  alealinisô  à  1  p.  10000 XaOH.. 
Fuchsine  en  solution  neutre  . 

Fuchsine  acidifiée  à  1  pour  10000 

Fuchsine  alcaliniséc  à  1  pour  10000 

Acide  picrique  en  solution  neutre  . 

Acide  picrique  acidifié  à  1  pour  10000 

Acide  picrique  alcaiinisé  à  1  pour  10000.. . . 

Rhodamine  B  en  solution  neutre .... 

Rhodamine  B  acjdifiée  à  1  pour  10000 

Rhodamine  B  alcalinisée  à  pour  ioooo 


g- 
o.()6 


1 ,  23 
i,9» 

1,21 
O 

O 

o 

1,06 
t,a3 
o,93 


b.  5ocm'  de  matières  colorantes  à  1  pour  1000 

sur  a'  d'amiante. 

Pourcentage 
de  matière  colorante 

Noms  resté 

Température  adsorbé.  en  solu: 
o 

124                   5a  ,\H 

5o                  36  G.j 

90              28  :  - 


5.  (page  781)  Influence  de  la  température. 


a. 

Noms  des  matières  coloraotes 
(ajoutées 
*ur  2  grammes  d'amiante). 

Fuchsine  dissoute  à  froid  (tem- 
pérature ordinaire) 

Fuchsine  dissoute  à  chaud  (vers 
ioo") 


Concentation 

des 

solutions 

pour  1000. 

0,5 
o,5 


Poids  de  couleur 

adsorbée 

par 

100  grammes 

d'amiante. 

i*,79 

•?>9i 


1 

2r> 

60 

Fuchsine . 

5o 

68 

32 

1 

(.)° 

82 

18 

6.  (page  781)  Influence  de  l'âge  des  solutions 
Bleu  alcali  3  B  et  2«  amiante. 

Date  de  la  préparation 
des  solutions. 

Concentration 
des 

solutions 
pour  1000. 

Poids  de  coulent 

adsorbée 

par 

100  grammes 

d'amiante. 

18  février  1910 



0,9 

o«,76 

22  juin  1910  . . 

o,9 

0*,  4° 

7.  Influence  de  la  durée  du  contaot. 
(So^'de  solution  de  rhodamine  à  1  pour  1000  à  la  tempé- 
rature ordinaire  sur  as  d'amiante  et  25*  de  sable). 


Amiante. 

Sat 

île. 

Durée 

Pourcentage 

Pourcentage 

du  contact 

Pourcentage 

resté 

Pourcentage 

resté 

en  heures. 

adsorbé. 

en  solution. 

adsorbé. 

en  solution. 

1. .  . 

4i,34 

58,66 

12 

88 

10. . . 

45 

55 

i5,68 

8.1. 

24... 

48,68 

:>i  ,3a 

19,334 

86,66 

48... 

56 

44 

26,68 

73 

;2... 

56 

44 

26,68 

73,  'r>. 

IV,  —  Vulcanisation  du  caoutchouc. 


Vulcanisation  à  Iroid  du  caoutchouc. 

VV.  HiNiucHSKN  et  Ë.KiNdsciier,  Z   C/iem.  Ind.  KolL,  8,  206. 

B.  Brsow,  Z.  Chem.  Ind.  holl,  6,  202. 

et  voir  Wolfgang  Ostwald                       »               7,47- 

voir  Wolfgawg  Ostwald,  Z.,  7,  46- 

o*,5  de  caoutchouc  para  dans  le  benzène  mis  en   équilibre 

o*,5   de  lamelles   caoutchouc  para  («  native  Para  »)  mis  en 

d'adsorption  ayee  une  solution  benzéniqtie  de  S»Clj. 

équilibre  d'adsorption  avec  une  solution  benzéuique  de  S2CI». 

Concentration  de  S,CI,                 Grammes  de  SjCIj 

Pour  100  S  calculé 

en  pour  100-                               adsorbés. 

Grammes  SjCI,              Pour  100  S                         d'après 

1,>37                                                      0,2032 

dans                            trouvé                 u       C"  adsorbé 

1,237                                    0,2526 

lOOcm»  <Je  solution,    dans  le  caoutchouc.                C  libre    ' 

1,821                                     0,2679 

o,ot25                        0,17                                0,16 

1,821                                      o,2535 

o,or>                         0,21                               o, 

1,925                                      0,2795 

0,0375                          0,25                                  0,28 

a,i65                                   0,2685 

o,o5                           o,36                              o,32 

a,i65                                    0,2740 

0,075                     .o,4t                            0,39 

•                2,36a                                    0,2644 

0,1                          o,45                            o,45 
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I.  Coefficient  de  température  de  la  vulcanisation  à  chaud. 
Calculé  par  Wolfgang  Ostwald,  Z.  Cliem.  Ind.  Koll,  6,  146, 

d'après  les  recherches  do  C.-O.  Weber. 
Q,„  =  quotient  des  vitesses   de  réaction  pour   un  intervalle  de  io" 

(  d'après  Van't  Hokk  ) . 


IV.   —  Vulcanisation  du  caoutchouc  (suite). 
Vulcanisation  à  chaud  du  caoutchouc. 

2.  Fixation  de  soufre  par  la  vulcanisation  à  chaud. 

(B.  Bysow,  Z.  Chem.  Ind.  Koll.,  7,  169). 

Échantillons  de  caoutchouc  vulcanisés  pendant  2  heures  avec 


Durée  en  minutes 

de  la 

vulcanisation. 

3o 

60 

9° 

1 20 

180 

i\o 

3oo 

36o 

420 

48o 


Soufre  fixé  à 


Soufre  fixé  à 


120" 
0,71 
1,1.8 
i,3i 
1 ,62 
1,78 
i-93 

•2,25 
'2,  Go 
3,71 
3,9* 


130° 
o,99 
i,44 
2,04 

2,32 
2,94 

5,00 

5,27 
5,82 

0,04 
6,33 


',2 
1 ,2 
',5 
1,4 
i,6 
2,6 

2,3 

2,3 

1,8 
1,8 


125° 

o,7' 

1 ,  32 

1,67 

»,9' 
2,11 

2,2-2 

2,35 

3,8o 
4,o4 

4,3! 


135° 
1,76 

2,17 
2,36 

3,ij2 

4, '8 
5,5o 

6,74 

6,88 

6,97 
7,i3 


Q... 

2,5 

1,6 

',4 
i,5 

'•9 
2,5 

2,8 

',7 
',7 
1,6 


des  quantités  différentes  de  soufre  dans  de  la  vapeur  à  45  livres 
(Pfund). 


Pour  100  de  soufre 
employé. 


Pour  100  de  soufre 
resté  libre 


,2. 

f 

,  i- 
,6. 

,8. 


(  '  )  Calculé  d'après  :  K 


trouvé. 
°,o3o. 
0,068 
0,092 
0,168 
0,211 
o,348 

(Soufre  total)" 
Soufre  libre 


calculé  (  '  ). 
0,03g 
o,o685 
0,1 1 
0,167 
0,241 
o,334 


Adsorption  anormale  (w.  Biltz  et  H.  Steiner,  z.  Chem.  ind.  Koll.,  7,  u3). 


lorsque  la  quantité  du  corps  adsorbable  croissant,  la  quantité  adsorbée  an  lieu  de 


Définition.   —  11  y  a  adsorption  anormale 
croître  et  de  devenir  constante,  diminue. 


Bleu  Victoria  B  et  5g  coton  au  bouillon. 

mg  libres.  mg  adsorbes. 

O  IO 

2  l8 

7  23 


i5 

25 

53 

82 

186 

290 


23 

25 
22 

18 

14 

IO 


2  Nachtblau  avec  de  la  dextrine,  produit 
commercial  de  la  Bad.  Anilin  u.  Soda- 
fabrik,  6e  coton,  température  ordinaire. 

uig  libres.  mg  adsorbes . 

O  25 

7,5  42,5 

34  4' 

70  3o 

99  2fi 

129  21 

188  12 

240  10 

3.  Les  mêmes,   1*  colon,  temp.  ordinaire. 

mg  libres  mg  adsorbes. 

O  5 

2,5  7,5 

8,2  6,8 

19  6,0 

45,5  4,5 

■•*     71,2  3,8 

97  3.o 


4.  Les  mêmes,  6g  coton,  au  bouillon. 

mg  libres.  mg  adsorbes. 

0,8  24,2 

16  34 

45  3o 

76  24 

106  19 

i3a  18 

186  14 

5.  Nachtblau  sans  dextrine,  6R  coton, 

température  ordinaire. 

O  '2.5 

10  40 

78  22 

l3g  II 

194  6 

6.  Les  mêmes,  au  bouillon. 
0,6  24,4 

u  29 

18  32 

29  3i 

56  24 

82  18 

i35  i5 

192  8 

7.  Nachtblau  dialyse,  6«  coton, 

température  ordinaire. 

2  48 

40  60 

io3  47 

164  36 


8.  Les  mêmes,  au  bouillon. 


trace 

ca.  25 

2 

48 

8 

67 

3o 

70 

5o 

75 

72 

78 

'77 

73 

028 

72 

Nachtblau  technique,  os,5  charbon 
de  sang,  température  ordinaire. 


nie  libre». 

mg  adsorbes. 

0 

5o 

2 

73 

6l 

64 

89 

61 

•44 

56 

246 

54 

352 

48 

460 

40 

10.  Nitrate  de  strychnine  et  As,Ss  en 
poudre  fine  (H.  Freundlich.  Z.  phsik. 
Chem.,  73,  399). 

Millimot.  adsorbes 

Mol.  libres  par  litres.  par  gr.  As,  Sj. 


0,00374 

0,072 

0,00719 

0,070 

0,0120 

0,067 

W.  Biltz. 
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CRISTALLOGRAPHIE  ET  MINERALOGIE. 


On  a  essayé  dans  ces  Tables  de  réunir,  pour  permettre  les  comparaisons,  toutes  les  différentes 
constantes  qui  ont  été  déterminées  (et  publiées  en  1910)  pour  les  corps  cristallisés  de  nature  diverse. 
Pour  parvenir  aux  relations  réelles  existant  entre  les  différentes  constantes,  il  est  nécessaire  que  toutes 
les  déterminations  faites  sur  un  même  corps  portent  sur  un  même  échantillon  (ou  tout  au  moins  pour 
les  minéraux  sur  des  échantillons  de  la  même  localité).  Dans  un  grand  nombre  de  cas  ces  données  sont 
fragmentaires  et  incomplètes;  il  en  résulte  beaucoup  de  places  vides  dans  les  Tableaux. 

Quand  des  données  particulières  ont  été  déterminées  en  grand  nombre  elles  ont  été  placées  dans 
des  Tables  supplémentaires  et  des  renvois  ont  été  ajoutés  aux  Tables  principales  au  nojn  des  substances 
ainsi  mises  à  part.  On  a  pu  de  cette  manière  réduire  les  pertes  de  place. 

Les  corps  cristallisés  ont  été  classés  dans  les  tables  principales  en  trois  groupes  : 

i°  Minéraux,  p.  538  à  p.  559. 

a0  Combinaisons  inorganiques,  p.  564  à  p.  565. 

3°  Combinaisons  organiques,  p.  566  à  p.  5j5. 

Dans  chacune  de  ces  trois  Tables  les  corps  sont,  en  règle  générale,  rangés  par  ordre  alphabétique  ; 
cependant  dans  les  Tables  des  minéraux  on  a  rassemblé  les  groupes  isomorphes  pour  faire  ressortir 
leurs  relations  mutuelles  (Groupes  des  Amphiboles,  Fahlerz,  Feldspaths,  Grenats,  Micas,  Pyroxènes  et 
Scapolites).  Les  combinaisons  inorganiques  ont  été  classées  d'après  le  métal. 

La  classification  des  combinaisons  organiques  est  la  moins  satisfaisante;  pour  montrer  les  relations 
morphotropiques  les  divers  dérivés  d'une  même  base  décrits  dans  un  même  Mémoire  ont  en  effet  été 
laissés  ensemble. 

Les  Tables  secondaires  contiennent  des  constantes  et  des  données  de  nature  plus  ou  moins 
spéciales  : 

4°  Nouvelles  formes  cristallines  des  minéraux,  p.  56o. 
5°  Indices  de  réfraction  à  diverses  températures,  p.  578. 

6°  Indices  de  réfraction  (déterminations  approximatives  pour  un  grand  nombre  de  corps),  p.  58o. 
70  Pouvoir  rotatoire  des  corps  cristallisés,  p.  585. 
8°  Relations  d'isomorphisme  de  corps  cristallisés,  p.  586. 
9°  Résistance  électrique  de  corps  cristallisés,  p.  588. 
Etc. 

Cet  ensemble  de  données  aurait  pu  être  classé  suivant  une  autre  méthode;  on  aurait  pu  par 
exemple  rassembler  tous  les  indices  de  réfraction,  toutes  les  densités,  etc.,  les  Tableaux  auraient  ainsi 
gagné  en  homogénéité,  mais  nous  croyons  que  leur  utilité  aurait  été  diminuée. 

L.-J.  Spencbr, 

du  Bntish  Muséum. 


L.-J.  Spencer. 
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MINERAL    ET    LOCALITE. 


Alstonite  (Alston,  Cumberland) 

»        (New  Braneepelh,  Durham). 

Amphiboles  (Groupe  des).  — 
Hornblende  (Rhbn  Mis.). 


i  Liebhards) 

(Sparbrod) ..... 

(Todtenkopfchen) . . . . 

(Pferdskopf) 

(Gehulfensberg) 

(Kleiner  Suchenberg  i. 
(Spahi) 


»  (Dilrô,  Hongrie) . . . 

Imerinite  («.  sp.)  (Madagascar), 


Hornblende  (Kamp,  Aulriche). 


Apatite  (Val  Malenco,  Lombardie). 

Aragonite  (  Kodàt,  Hongrie) 

«  (îles  Palau,  Pacifique).. . 

Ascharite  (Neustassfurl,  Prusse) . . 
Barytlno  (C.ourmayeur,  Piémont)  . . 


{Voir  p.  588.  Résistance  électrique). 
Barytocalcite 


Béryl  (rose)  (Tsilaisina,  Madagascar). 


»         (Tsaravovona,  Madagascar). 

»         (Maharitra,  Madagascar) 


COMPOSITION   CHIMIQUE. 


BaC03.7,6CaCO}.SrCOi 
BaCO,.CaC03 


HMgfiOa 

BaO  =  65,63  pour  100 
SOj  =  34,22        » 


CaBaiC03), 


SiO,.  . 
Al,03. 
MnO.  . 
GIO... 
CaO... 
H20... 


66,56  pour  100 
18 ,66        » 

o ,  2  1  » 

12,47         » 

0,06         » 

'2  ,  3o  » 


DENSITE. 


3,707 
3,67 


3,2-35 

3,223 

3,23i 
3,229 

3,212 
3,198 
3,207 


3,02 


131 


69 


PARAMETRES 

a  :  b  :  c  ou   a  :  c 

{U.UOlienl  tj!dîre>  :    V  :  <!/  :   <*>). 


Rhoinbique. 
o,58i7  :  1  :  0.7195 


SiO,.. 

TiOr 

\i..o,. 
1 4 , 1 5 

Fe50,. 

FeO. 

39,i8 

i.  3(| 

8,95 

3,5o 

40,62 

4,07 

14,74 

8,29 

5 ,  ■>  1 

jO,82 

4,(»6 

1 4 , 2 1 

7,36 

4,97 

3<>,i  > 

4,oi 

14,02 

8,3.5 

'..«7 

i  1 ,  5fi 

3,52 

i3.25 

7,77 

4,87 

f  1 ,  38 

2 .  93 

i3,44 

8,97 

5,o6 

il, 47 

3,32 

i3,3o 

8,86 

3,52 

Mr( 


I2,J 

12,4 

'1,1 

i3,o 
n,5 
12,  S 

I2,5( 


SiO,. 


3  7 ,  ti*J 

53,7.3 


TiO,. 


5,67 
o,4i 


A  1,0,. 


13,41 

2  ,  72 


i''c,0.(.     FeO. 


6,33 
4,7* 


io,43 

4,7<> 


MgO 


8,61 
20, 6< 


3,7' 

2,7165 

(2,7135-2,7183) 


2,7027 
2,8808 


i  :  0,728673 

o,623o5o  :  1  :  0,720825 

o,62255  :  1  :  0,72068 

0,8149:  1  :  1,3129 


(1  =  ^  =  3, 5i88,  to  =  3,4844) 
«  =  (0001):  (ii2l)  =  45° 


c«  =  (000i):  (2021)  =  49° 


Cristallographie  (Minéraux).  —  Cristallograîia  (Minerali). 


539 


INDICE  DE    REFRACTION. 


(=Y;  o)  o»  e). 


1,671(7) 


1,671(0) 


:  a  ;  O)  ou 


1 ,5261 


CaO. 

Na,0. 

K,0. 

PA- 

H,0. 

12,42 

2,18 

1,33 

0,79 

0,57 

11,37 

2,20 

1 ,06 

0,67 

o,43 

12,27 

2,l3 

i,t5 

0,83 

o,49 

11,86 

2,38 

',17 

0,98 

o,38 

i3,oi 

2,37 

o,97 

i,»4 

o,5i 

11,70 

2,48 

I  ,23 

0,87 

o,39 

13,02 

2,12 

1,11 

0,90 

o,4o 

TOTAL. 


IOO,32 

101 ,07 
100,28 
IOO,I9 

100,04 
100,8l 
100,01 


CaO. 

MnO. 

Na,0. 

K,0. 

11,0. 

F. 

IO,97 

2,73 

0,43 

3,36 

7,42 

2,33 
1,82 

b,85 

0,92 

TOTAL. 


99,23 
100,62 


1,5790 
1,5820 

1,5848 
1,5795 

I ,5822 

i,5848 

1 ,5782 
1,5968 


i,54 


[« 


BIREFRIN- 
GENCE 

1  Signe  optique) 


o,i45(6) 
négatif. 


négatif. 

0,0291 
0,0293' 


1,5728 

• 

Li 

1,5738 

0 , 0062 

Na 

I , 5786 

• 

Tl 

i,5733 

» 

Li 

1 ,5760 

0,0062 

Na 

1,5786 

» 

Tl 

1 ,5725 

o,oo57 

Na 

1 , 5886 

Li 

RAIES 
ij li   spectre. 


Na 


EXT". 
sur  1010). 


6 

8 
12 

6-7 
12 


11 


io,5 

11-12,5 

9-12 

9,5 

12 
i3 


ANGLE 

des  axes 

optiques  2  V. 


2E. 


1 1  29 

12  44 


2E. 
cnv.   ioo° 


2V. 


62 

70 
67 
65 


AUTEURS    ET   PERIODIQUES. 


S.  Kreutz,  liozpr.  Acad.  Krak.,  [3],  9.  A..  4>3. 
L.  J.  Spencer,  Min.  Mag.,  15,  3o6. 


X.  Galkin,  N.  Jahr.  Min.,  29,  68 1. 


B.  Mauritz,  Fôldt.  Kozl.,40,  587. 

A.  Lacroix,  Minéralogie  de  la  France,  4,  787. 

R.  Grengo,  Min    Petr.  Mitt.,  29,  32. 


L.  Magistretti,  Rend.  Accad.  Linc.,-i9  (1),  761. 

A.  Liffa,  Z.  Kryst.,  47,  «4g. 

V.  Dûrrfeld,  Z.  Kryst.,  47,  373. 

H.-E.  Boekk,  Centr.  Min.,  1910,  534. 

L.  Colomba.  Accad.  Se.  Torino,  45,  <h:>. 


S.  Kreutz,  Z.  Kryst.,  48,  187. 

T..  Duparc,  M.  VVunder  et  R.  Sabot,  Mém.  Soc.  physiq. 
nat.  Gen.,  36,  371  ;  Bl.  Soc.  fr.  Min.,  33,  53. 


L.-J.  Spencer. 
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MINÉRAL    ET    LOCALITE. 


Béryl  (rose)  ^Maharitra,  Madagascar)  (.Suite) 


Béryl  (aigue-marine)  (Tétéhina,  Madagascar). 


V 


(  Anibalolampy,  Madag.). 


(Antaboko,  Madagascar). 


(Tongaféna,  Madagascar). 


Béryl ( rose  i 

»         (  Mesa  Grande,  Californie) 

»         (Willimanlic,  Conneclicul) 

»         (  Pala,  Californie  ) 

»         (  Madagascar) 

»        (Hebron,  Maine) 

Béryl  (  var.  Forob/evite) 

(Maharilra,  Madagascar) 

Bismite  (Goldfield,  Nevada) 

Bloedite  I  Ischl,  Autriche) 

Blomstrandine  (de  Brôgger)  (Oural) 

Blomstrandlte  (de  Lindstriim  )  (Madagascar) 
Boracite  (var. Stassfurtite )(Stassîurl,  Prusseï 

Calcite 


COMPOSITION   CHIMIQUE. 


Alcali 
i ,48  pour  ioo 
r ,  1 5        » 

3,77         » 

6,33 

(IsjO 3,6o  pour  100 

LijO 1 ,60        » 

Na40 i,i3        » 


Bi203 

MgNa,(S04)i.4H,0 

Analyse 


Analyse 
MglCl2B16Oî0 


DKN.MTK. 


2,7II(J 


2,71 86 

(2,62(12  i 

2,7477 


2.7379 


>,7'4 

2,73 
2,78' 

2,79 

2,80 


2,82 

2,86 


2.3a 
j,oo 

4.07-4,17 
2, 89-2, '91 


PARAMETRES 

a  :  b  :  c  ou  a  :  c 

[Quotients  des  distance»  moléculaire*  :  y  :'!/  :  û>) 


a/ =  (0001)  :  (3304)  =  3-" 


o  =  44"56',     cp  =  2.§"5- 

Trigonale 

1  : 0,5773 

(130)  :  (130)  =  107", 5 

(130)  :  (010,)  =  37" 
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INDICE    DE    REFRACTION. 


(  r=  y;  u>  ou  S  I. 


I ,6002 
1 ,6o33 

I ,3787 
I,58i8 
i,585o 

i,58o6 
i,5834 

1,5867 

1,5865 

1,5899 
i,593i 

Vir.  bleue 

I,58i7 
1,5856 
i,5886 

Var.  verdâiro 

i,58o3 
1,5834 
1,5867 

i,58i57 
1,58455 
1 , 59a3g 
1 ,595oo 
1,59824 


',5977 
J.5977 


1,489 


1 ,65366g! 
1 ,655o28o 
1 ,66i6473 
1 ,665?.675 
i,6686i3o 
1 ,6751756 
1  ,68i3434 


u>] 


[* 


'} 


1,488 


>  1,661 
0,676 


L* 


(  =  a  ;  a,  ou  £  1 . 


,5921 
,5955 

,5728 
,5/56 
,579' 

,5748 

,5774 
,58oi 

,5798 
,583i 
,5864 


,5763 

,579' 
,5823 

,5740 
,5778 
,58o5 


,57835 
,58488 
,5869i) 
,59014 


i,5894 
1 ,5903 


1,486 


1,4842714 
1, 48468o3 
1,4878900 
1,4895396 
1,4911018 
i, 4g4io37 
1,4969064 


BIREFRIN- 
GENCB 

SlRne  optique  1 


0,008l 


O.OO62 


O.O06© 


0,0068 


o,oo65 


o,oo56 


0,00620 

0,00751 

(0,00809) 

0,00810 


Négatif 
o,oo3 


RAIES 
du  spectre. 


Na 
Tl 

Li 

Na 

Tl 

Li 

Na 
Tl 

Li 

Na 
Tl 

Li 

Na 
Tl 

Li 
Na 
Tl 


Na 
Na 
Na 
Na 

Na 


Na 
Na 


Na 


Na 

6708  Li 
6438  Cd 
546i  Ilg 
5o86  Cd 
4800  Cd 
4359  Hg 
4046  Hs 


ANGLE 

des  axes 

optiques  t  V. 


2E  =  4  54 


9  44 


»    10  12 


»       5  a3 


»     8  42 


AUTEURS   ET   PERIODIQUES. 


(L.  Dupârc,  etc.  ). 


W.-E.  Ford,  Am.  /.  5c,  30,  128;  Z.  Kryst.,  48,  46a. 


A.  Lacroix,  Bl.  Soc.  fr.  Min.,  33,  44- 

W.-T.  Schaller  et  F.-L.  Ranbome,  Am.  J.  Se,  29,  173; 

Z.  Krytt.,  48,  17. 
R.  GôRGey,  Min.  Petr.  Mitt.,  29,  107. 
O.  Hauser  et  H.  Herzfeld,  Centr.  Min.,  1910,  7-56. 

A.  Lacroix,  Bl.  Soc.  Fr.  Min.,  33,  3a  1. 
H.-E.  Boeke,  Centr.  Min.,  1910,  535. 

J.-W.  Gifford,  Proc.  B.  Soc.  London,  [A],  84,  ig3. 


L  -J.  Spencer. 
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MINÉRAL   ET    LOCALITÉ. 


Calomel  (Terlingua,  Texas) 

Cassltérite 

{Voir  p.  588.  Résistance  électrique) 
Chrysobéryl 

(  Voir  p.  588.  Résistance  électrique^ 
Cinabre 

(Voir  p.  586.  Pouvoir. rotatoire) 


Cordiérite  (Ibity,  Madagascar). 


Corindon  (Saphir)  artificiel 

(Voir  p,   588.  Résistance  électrique). 


Cryolito  ( Groenland) 

Cuspidine  (Franklin  Furnace,  N.-J.). 

Datoiite  (Lizard,  Cornwall) 

Diamant 


Euxénlto  (Ambolotara,  Madagascar). 


Fahlerz 

Tctrahedrite  (  Horhausen,  Rhin  ) , 

»  (Hornachuelos,  Espagne)., 

i>  (Huanchaca,  Bolivie) 

»  (Schemnitz,  Hongrie) 

»            (Dillenburg,  Nassau) . . . . 
»  (Kapnik,  Hongrie) 


(Botes,  Transylvanie). 


»  (Miisen,  Westphalie). 

»  (Kotterbach,  Hongrie) 

»  (Gross-Kogel,  Tyrol). 

»  (Mouzaïa,  Algérie) .  . . 

»  (Santiago,  Chili) 

Tennantite  (Guanajuato,  Mexique). 

Juiianite  (  Kupferberg,  Silésie) 

Tennantite  (Redruth,  Cornwall) . . . 
Tennantite  (Binn,  Suisse) 


COMPOSITION    CHIMIQUE. 


HgCl 


DEN8ITE. 


SiO,.  .   49, o5      FeO.  .     4,38 

AljOj.  33,o8      MgO..    ii, 04 

FejOj.    o,83      PerttinfM-    i,64 

Total  en  pour  100.     100,02 

Alt03 99,84  P-  100 

TiOj 0,12      » 

Feî03 trace 

CajSi(0,  F,)4  |  analyses  (Voir 
HCaBSi06    \  au  Mémoire) 


Analyse  (  Voir  au  Mémoire) 


(R^,u;),irs3+i 


2,5933 


(  3,977 
3,988 
'  4,01 

2,965-2,989 
3,001 

3,5i4  à  18° 

3,5ioà—  37"9 

3,5i5  à  — i63"4 

4,862 


5,079 
4,68 

4,769 
4,780 
4,736 

4,794 

4,87 

4,779 

4,65i 

4,738 
4,74o 

4,597 
4,576 
4,692 
4,746 
4,6i 


PARAMETRES 

a  :  b  :  c  ou  a  :  c 
(QuolienU  des  ilisiances  moléculaires  :  y '■.  <\>  :  <o) 


Tétragonale,  1  :  1 ,7232 


Cu. 

r 

A  g. 

Zn. 

Fe. 

Pb. 

Hg. 

37,75 

0,11 

6,5i 

1,10 

0,71 

38, 95 

0,02 

2,21 

4)77 

29,99 

12,74 

2,49 

3,29 

o,i5 

37,93 

o,45 

7,57 

0,60 

38,52 

0,08 

7,o5 

o,94 

. 

38,59 

0,68 

6,16 

1  ,o5 

36, 10 

1,5. 

6,44 

0,78 

2,72 

33, 3o 

1,70 

5,3 1 

2,66 

o,83 

o,75 

40,57 

o,o3 

1,61 

4,53 

, 

1  ,52 

4o,9> 

0,23 

4,85 

2,57 

. 

0,80 

42,35 

0,09 

1,48 

4,3i 

* 

42,  o5 

0,04 

6,09 

',48 

. 

42, i5 

1 ,3i 

2,62 

5,44 

. 

48, 5o 

0,23 

. 

2,77 

. 

53,24 

. 

o,a3 

i,58 

. 

42, o3 

1,24 

7,76 

0,62 

• 
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INDICE  DE  RÉFRACTION. 

BIREFRIN- 

GENCE 
(Signe   optique). 

RAIES 
du  «pectrt. 

ANGLE 
des  net 

optique!  IV. 

AUTEURS  ET  PÉRIODIQUES. 

Y;  o>  ooe). 

(  = 

•- 

(=«;  0)  ou  t|. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

W.-F.  Hillkbrand  el  "W.-T.  Sckaller,  K.  Zrysl.,  47,  566. 

3,093 

']\               /[» 

2,776 

0,3l7 

762,1 

* 

H.  Rose,  IV.  Jahr.  Min.,  29,  70. 

3,112 

1              1 

2,786 

0,326 

718,7 

3,123 

1              1 

2,79» 

o,33i 

7°7,7 

3,126 
3,i33 

>    à  i8«   / 

2,802 
2,807 

0 ,  324 
o,326 

69<>,7 
672,0 

3,221 

1               1 

2,8o6 

o,36i 

623,9 

3,225 

]              f 

2,899 

0,326 

612,7 

3,263 

'              '. 

2,908 

o,355 

607,5 

0        f 

1,5444 

i,54i4 

•,5359 

o,oo85 

Li 

6938 

L.  Duparc,  M.  Wunder,  R.    Sabot,    Mém.  Soc.  phytiq. 

1,54:5 

i,5443 

1,5392 

o,oo83 

Na 

70  10 

nat.    Gen.,   36,   4°6;    Arch.    Se.  physiq.   nat.    Gen., 

1 , 55o6 

',5473 

I ,5423 

o,oo83 

Tl 

71  12 

[»v],  29,  6î. 

i  ,7680 

w]                   [s 

»  17594 

0,0086 

Na 

• 

A.-J.  Moses,  Am.  J.  Se,  30,  271. 

S96 

1,338g 

1,3385 

0,0011 

Na 

J.-A.  Krenner,  Ann.  Mus.  Nat.,  1910,  370. 

. 

m 

, 

• 

C    Palache,  Am.  J.  Se,  29,  i85;  Z.  Kryst.,  47,  583. 

1.6706 

1 ,653o 

1,626(0) 

Négatif 

Na 

74°  1 6' 

W.-F.-P.  McLintock,  Min.  Mag.,  15,  4"7- 

E.  Cohen  et  J.  Olie,  Corn.  Physic.  Lab.  Leiden,  w  113, 

11  ;  Z.  physik.  Chem.,  71,  4°0- 

• 

• 

• 

A.  Lacroix,  Bl.  Soc.  fr.  Min.,  33,  3îi. 
A.  Krktschmkr,  Z.  Kryst.,  48,  484' 

66 

As. 

S. 

TOTAL. 

24,61 

99,98 

Bi     , ...     o,53 

00 

i,4o 

25,66 

100,01 

«a 

o,58 

23,71 

99.47 

12 

1,84 

25,21 

99,72 

>6 

2,69 

25,22 

99.76 

J8 

2,25 

25,35 

99,2<> 

SiO^...     0,14 

X) 

2)75 

24,99 

100, i3< 

S1O2 —     0,32 

14 

4,4» 

23,83 

1 
99,  °6 

Ni 2,49 

)0 

5,07 

25,21 

99,89 

BaS04..     0,75 

•7 

9,o3 

26,34 

ioo,5o 

'I 

10,24 

26,38 

99  >36 

7 

12,57 

27,12 

100,22 

6 

16,68 

27.61 

100,47 

4 

18,82 
18,29 

27,04 
26,54 

1 00 , 24 
100, 11 

Insol.  . .     o,44 
Insol.  . .     o,23 

19,80 

28,08 

99,53 

• 

• 

• 

• 

G.-T.  Prior,  Min.  Mag.,  15,  386. 

J.-L.  Spencer. 
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MINKHAL    ET    LOCALITE. 


Feldspaths  Kiroupe  des).  — 
Albite  i  .lnlianehaab  dist.,  Groenland). 


Anorthite  (  C.rookiJenc,  Northumberland 


Anemousitc  ( n.  r«r.)  (  Linosa,  Méditerranée) 


l.abmdorite  (Altar  Mis.,  Mexico) 

Microcliiie  (  Antsongombalo,  Madagascar;. 


(Amazonite)  (Anlaboko-,  Mada- 
gascar ). 


»         (Ditrô,  Hongrie) 

»         (Ivigtut,  Groenland) 

Natron-sanidine  (Mitrowilza,  Turkcy) 

Plagioclase  (  Ditrô,  Hongrie) 

»         {Albite)  (Sajôliaza,  Hongrie)  . . 
»         (Oligoclase)  (Medves,  Hongrie) 

Albite- Anorthite  (Artificiel) 


COMPOSITION    CHIMIQUE. 


NaAlSi,0, 
(Ca0nil-o,2op.  ioo,  KjOnil 


Na,0.?.Ca0.3AlsO,.9SiOj 


Ab,An,,,18 

KjO. ...  i3,63  pour  ioo, 

NajO...  3,o5  » 

CaO....  o,33  .» 
etc. 

K  2  0 . . . .  1 3 , 90  » 

Na}0. . .  3,3o  » 


CaO.. 
etc. 


o,36 


AbuOr,, 


8KAlSi30», 

gNaAlSuO, 


Or,,,  Ab8i,9An,,,0 

Or0,6Ab,9,oAn8,i 

Or5,7Ab7,,,  An»,! 

Molécules  pour  100. 

100      An 
95       »      5      Ab 
yo       »    10       » 
87, 5  »    12,5  >> 
85       »    i5      » 

80  »     20  » 

~5       »    >5       » 
6'»       »    35       » 


DENSITE. 


SiO, 

TiO,. 

Al,03 

Fe,0, 

CaO. 

K,(l 

2,703 
2,729 

45,88 
46,6i 

0,04 
0,  i3 

3',,3. 
.3  > ,  1 3 

0,83 

0,25 

18,28 
16,74 

0, 1 1 
o,  i5 

2,684 

Triclinique 
(001) : (010) = 85 

"  >£>' 

2,718 

2,56iy 


2,5762 


2,171 


2,754 

2,740 

2,722 

2,714 

2,710 

2,708 

2,70 

2,674 


PARAMETRES 

a  :  b  :  c  ou  a  :  c 

(Quolient*  Ati  distantes  moléculaire!     7     ■'/  .  col. 


0,6367  •    '    •  0,5593 

a  =  94", 5',     p  =  116-37',     Y  =  87"4i" 


(001  )  :  (OiO)  =  85"49',.5 
[  Extinction  sur  (01  0),  ■+■  4'  3»'] 

[Extinction  sur   (010), -r-  V ') 

[Extinction  sur  (001;,  —  17""] 
»   (010),  -+-0"  J 
0,6637  •  '  •  * 
a  =  89°i8',5,    p=ii5"5o',    •(  —  y2"9',5 


Monoclinique 
(001)  :  (010)  =  90  1 


Température  de  fusion. 

i37o° 

i365 

i35o 

i33o 

1325 

l320 

i3oo 
1285 
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INDICE  DE   REFBACTION. 


(  =  Y;  <"  ou  e'- 

l=pj. 

• 

• 

Na,0. 

H50. 

TOTAL. 

0,82 
1  ,o5 

0,11 
0,22 

1 00 , 4 1 
IOO,28 

i, 

5634 

1  ,  5587 

:  a;  (O  OU  El. 


i,554<j 


Extinction  sur  (001),  — 


»   (0 


01),-o",6à  — 4",5] 
10),  —  2",5ù  —  ii°  J 


BIREFRIN- 
GENCE 

n  «*-  n„ 
e        y 

(Signe   opilquc) 


o,oo85 
Positif 


RAIES 
du  specire. 


Na 


1 ,3210 

1,5248 
•,5279 

!,52i 8 
1 ,5255 

1 ,5285 


1,5189 

I ,5220 
I ,5252 

1 ,5  ni3 
1 , 5227 
1,5259 


f 


Extinction  sur  (001),  —  I2"i3' 


1 , 5 1 57 
1 , 5(82 

1 ,  5il2 

1 , 5 1 54 

i,5i84 

1,5210 


[Extinction  sur  (010),  20  52'] 


EXTINCTION 


sur  (001). 


•+-  2, 
•+■  4o,3 
-+-  I 


-+-i3 

+-  19 
o 


Près  p. 
i,58a 
1,574 
1,57a 
1,670 
1,56g 
i,565 
1,564 


»    (010), —2 


0,0066 


0,00 


74 


Négatif 


>."i3'"l 
i"37'J 

Li 
Na 
Tl 

Li 
Na 
TI 


Na 


ANGLE 

des  axes 

AUTEURS  ET  PERIODIQUES. 

optiques  2  V. 

• 

C.  Dreyer  et  V.  Goldschmidt,  A'.  Jahr.  Min..  29,  537. 

• 

M.-K.  Heslop  ctJ.-A.  Smytiie,  Q.J.  Geol.  Soc,  66,  7. 

0 

78   0 

H.-S.  Washington  et  F.-E.  Wright,  Am.  J.  Se,  29,  52. 

a 

90  33 

W.-E.  Ford  et  W.-M.  Bhadley,  Am.  J.  Se,  30,  i5i. 

[Calculé.] 

[83o7] 

L.  Dcparc,  M.   Wunder,   R.  Sabot,  Mém.   Soc.  physiq. 

[8'  49] 

nat.,  Gen.,  36,  363. 

[78  22] 

• 

Ibid.,  p.  365. 

B.  Mauritz,  Fôldt.  KôzL,  40,  58a. 

• 

O.-B.  Boggild,  Z.  Kryst.,  48,  466. 

2  e. 

37"55' 

F.  Angkl,  N.  Jahr.  Min  ,  30,  254- 

p>" 

• 

B.  Mauritz.  Fôldt.  Kôzl.,  40,  585-588. 

• 

E.  Dittler,  Min.  f'etr.  Milt.,  29,  273. 

L.-J.  Spencer. 
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M1NEIUI.    ET   LOCALITE. 


Fichtelite  (Kolbermoor,  Bavière) 

»  recristallisé  dans  l'alcool..., 

»  »  le  benzène 

Fluorine 


Franklinite  (Franklin  Furnace,  N.-J.) 

Gahnite  (Djsh  Franklin  Furnace,  N.-J.  i, 

Glaserite  (Kalusz,  Galicie) 

Glauberite  ( Hallstâlt,  Autriche) 

Glaucochroîte  i  Franklin  Furnace,  N.-J  ) 

Graphite 

Grenats  (Groupes  des).  — 
Spessartite  (  Tsilaisina,  Madagascar  ) 

/  wrovite  (  Vallée  d'Aoste,  Piémont) 

Pyrope  (Colossus  diamant  mine,  Rhodi 
»  » 

»  » 

{Voir  p.  588,  Résistance  électrique). 

Qyrolite  (Belfast,  Co.  Antrim) 

Hambergite  (  Madagascar) 

Hatehettlne 

Heintzltei  =  kaliborite  1 1  NTeustassfui  I, Prusse;. 

Hetœrolite  l  Franklin  Furnace,  N.-J.J 

Hopéite  i  Broken  Mil),  Rïiad      

Hulslte  (n.  sp.)  (  Alaska) 

Hydroglobertite  (Cliiles  Valley,  Californie  i... 
Ilmenite  i  Upway,  Victoria  i 


COMPOSITION    CHIMIQl  I 


T..  H, 


(K,Na),SO; 
CaNa(SOt)j 


Gl(OH)BOa 


k.ML-Ji,,  (),,..,  11,0 

ZnO. Mn  •>();, 

i,85 

Zn,P,08.  ,  ll.i) 

12  1 

IV, M-  lO.y  FcsOj.SnOj. 
i  BjOa.y  HoO 

i,3i 

»  MgO.COî.  ;  ll20 

2 ,  I  5 

(  le.  Mg  iO.  >Ti02 

i,86 

')  .  Ol, 

'    56 


2,216  à  18" 
y.  ,217  à  —  37°,9 
•>. ,  ■>  -3  :i  — i(i  ;•,.; 


i,o386 

3 . 8 1 

1.6.1 
»,3î    t,  j" 


■  METRES 

a  :  b  :  c  «m  a 

•  c 

(  Quotient  des 

distances  moléculaires 

X 

•}/  :  (■)  |. 

I  .  ( 

1 

i  ,  ;  i  C  -,  ; 

P  = 

32 

'56' 

1  .  j  2 K  'i 

1 

',7j88  ; 

0  _ 

53 

\3' 

ii  ri;1'' 

1 

1,7596  : 

?  = 

33' 

6' 

Rhombique,   0,  i  jo<)  :  1  :  o,  58o8 


SiO,. 

\\,os. 

Cr  Oj. 

Fe303. 

15,76 

0. 10 

>  1  ,  o(i 

.,78 

35,". 

0  ,  62 

:,»"> 

22  ,22 

4°,  i3 

"1 .  :  i 

2  .  I  2 

4,yî 

4".  1  1 

2  J,(io 

0,  >.'. 

6,5i 

39,8; 

4i,4: 

0 .  26 

1,95 

FeO. 


2,>I 

S ,  66 
ii,38 

8,10 


SiO»=    il   69      Al,03 

1    .il»   =     II)      . 


Iî03=   3,64] 
H,()  =  i3,44  J 


O,8o23  :    1   :  0,7268 


Tétragonale. 

17698  •  1  :  i,;379 
Rhombique  '■ 
1  o  1  :  1  :  ? 

|'1iii,-  67  ,28,     FeO  =  31,92, 
MgO  =    0,80.     MnO=  trace  ] 
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(=  y;  O)  OU  6). 


P)- 


a  ;  o>  ou  S). 


[Plan  des  axes  optiques  (OHM] 


i,5oi 
i,53G 


s] 


1 ,4322)78 

1,4327171 

. 

1,4349895 

1 ,4361936 

. 

1,4369095 

. 

I ,4393206 

1,4413296 

[» 

1,493 

i ,  332 

1 ,  )  i) 

MnO. 

CaO. 

MgO. 

TOTAL. 

3g,4o 

I  ,23 

',16 

99,79 

",7987 

',7998 
1,8046 

3,94 

•'7,i  3 

tr. 

99,80 

0,12 

4,4-i 

20 , 3  3 

100,17 

0,60 

9,80 

7,72 

100  ,52 

0,23 

12,32 

12,89 

100,09 

1,6267 
1,6285 

1 , 6309 
1,6348 
1 ,6402 

1,6444 
c  =  c 

I  ,  502 

1 ,  55oo 


1 ,5870 
i,5885 
1 ,  ~>9°9 
' ,5944 
',3991 
1 ,6026 


')2T> 


1,5529 
I , 5542 

1 ,  556a 
1 ,5595 
1  .563  3 
1 , 5669 
a  =  a 
i,48o 
i,5o8i 


BIREFRIN- 
GENCE 

(Signe    optique] 


Posili 


RAIES 
du  speelre. 


Na 
6708  Li 
6438  Cd 
546i.  Hg 
5o86  Cd 
48oo  Cd 
Î359  Hg 
4046  Ht; 


Na 
Na 


Li 

Na 
Tl 


Négatif 

( 

Uniaxe 

( 

Positif. 

0,0738 

v-v- 
623,9  Hg 

0,0743 

589,3  Na 

0,0748 

546, 1   Hg 

0,0755 

491,6  Hg 

0,0767 

{35,8  Hg 

0,0775 

4°4,7  H» 

Na 


ANGLE 

des  axes 

opliques  2  V. 


Dans  l>au. 
123° 


0 
87    16 

87  '7,4 
87  20 

87  24 
87  3o,4 


80"  i  s 


AUTEURS    ET   PÉRIODIQUES. 


A.  Rosah,  Rend.  Accad.  Linc,  [5],  19  (2),  'po. 


J.-W.  Gifford,  Proc.  R.  Soc.  London,  [A],  84,  ig3. 


C.  Palache,  Am.  J.  Se,  29,  180;  Z.  Kryst.,  47,  578. 
C.  Palache,      id. 

R.  Gôrgey,  Min.  Petr.  Mit  t.,  29,  198. 
R.  Gôrgey,      id. 

C.  Palache,  Am.  J.  Se,  29,  181  ;  Z.  Kryst.,  47,  58o. 
E.  Cohen   et   J.  Olie,  Corn.   Physic  Lab.  Leiden,  n°  113, 
11  ;  Z.  physik.  Chem.,  71,  4oo. 


L.  Duparc  M.Wunder,  R.  Sabot,  Mém.  Soc.  physiq.  nat. 
Gen.,  36,  4o3:  Arch.  Se.  physiq.  nat.  Gen.  [iv],  29,  64. 

L.  Colomba,  Rend.  Accad.  Linc,  [5],  19,  (2),  1 4<,. 
F.-P.  Mennell,  Q.  J.  Geol.  Soc,  66,  374. 


F.-N.-A.  Fleischmann,  Min.  Mag.,  15,  288. 


V.  Goldschmidt  et  F.-C.  Muller,  Z.  Kryst..  48,  473. 


P.  Gaubert,  Bl.  Soc.  fr.  Min.,  33.  3a6. 

H.-E.   BOEKE,    Ci'ntr.  Vin..  1910. 

C.  Palache,  Am.  J.  Se,  29.  180;  Z.  Kryst.,  47 

M.  Ungemai  11,  Bl.  Soc.fr.  Min.,  33,  i36. 

\.  Knopf  et  W.-T.  Schaller,  Z.  Kryst.,  48,  7. 

R.-C.  Wells,  Am.  J  Se,  30,  189, 
K.-W.  Skeats,  Q.  ./.  Geol.  Soc,  66,  W' 


L.-J.  Spencer. 


o'»8 


Krystallographie  (Mineralien).  —  Crystallography  (Minerais; 


MINFHAI.    KT    LOCALITK. 


Jarosite. 
Plumbojarosite  (  American  Fork,  L'iali) 
o  Pastreite  «  (=  Jarosite)  (  < i é p .  Gard). 

Kainite  i  Kalusz,  Galicie  ) 

Kieserite  (  iïallstutt,  Autriche) 

Kleinite  (  Terlingua,  Texas  ) 

Langbanite  (  Lângban,  Suéde) 

Lanthanite  I  Bastnàs,  Suède) 


Leadhillite  I  Tinlic,  Utali  ) 

Leonite  (  Neu-Stassfurt,  Prusse) 

Leucitei  Voir  p.    ijy'j. 

Leucophœnicite  i  Franklin  Furnace,  N.-J.  )  . 

Lillianite  (  Voua  mine,  Suède) 

Loweite 

Magnetite 

(fot>  p.  .588.  Résistance  électrique  i 

Manganite  (  Brilet,  Suède  ) 

Manganosite  I  Franklin  Furnace,  N.-J.  i . . . . 

Meneghinite  i  Hellefors,  Suède  i 

Micas  (  Groupe  des).     — 
Lepidolue  ( Antsongombato,  Madagascar) 


COMPOSITION    CHIMIQUK. 


PhfFe(OH),J,(SOi)v 
K2(Fe(OH)î]6(S04)4 
SO3. ...  '27,67   32,07. 
Fe203..  42,87   4«,63 
PbO...  18,46 
K20.  . .   o,  i5    7,76 
Na20..   o,5a    o.55 
H)0. . .  10, 14    10,61 
Insol...   0,40    0,29 

MgSO4.lt  CI  311,0 
MgSOi.lliO 

Hg 85,86  pour  100 

Cl 7,3o         » 

SO; 3,10  » 

N *> :,  57         » 

II,(> i,o3 

R20,.3C02.8H20 

(La,  Di)â03 -28,34 

Ce20j 23,52 

^î03 0,79 

C02 2 1,9") 

H20 23, 40 

Insol o,  i3 

Total 100,  i3 


MgK2(S04)î.4HîO 

Hi(Mn,  Ca,Zn)TSi30,4 

3PbS.Bi2S3 
■>.\lgSO;.2Na2S04.5H20 


MnO 
4PbS.SbiS3 


Si02. . .  .     35,97  pour  100 

Li2  0 . . . .       4,71       » 

FI 7,12      »      etc. 


DENSITE 


2,  l3i 

2,573 

7,975-7,08: 


2 , 69-2 , 74 


2 ,  20  I 


7, '4 

•2  ,  374 


5,364 
6,43 

'•,7995 


PARAMETRES 

a  :  b  :  c  ou  a  :  c 

■  Quotient  îles  distances  uiolcculaires  ;  v  :  '1/  :  o>  i 


cr  —  53"4o' 


Pseudo-hexagonale,   i  :  1,6643 


Trigonale,    i  :  i ,  U07 
Rliombique,  0,93961  :  1   :  0,8924 


Monoclinique,  [i  =  89°3o',5 
1 ,74^5  :  1  :  2,2244 


Monoclinique  p  =  76°44' 

i , io45  :  1  :  2,3i55 

Rliombique.  0,8002  :  1  :  o,5433 

Trigonale,  1  :  0,7017 


Rliombique  (sphénoïd.?) 
0,8612  :   1   :  0,56289 

0  -+-  Fe203  =  0,27 
100 


("MnO  ==  99,61,    Fe( 
LMgO  =  0,12  pour  1 
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INDICE    DE    REFRACTION. 


i  =  y  ;  (o  ou  e  i 


>  i , 8;.5 


5  86 


1 1 1'.)° 


(-fil 


(=  a;  a>  ou  s). 


[e         (r,785) 


i  .  >  o 


BIREFRIN- 
GENCE 

n, —  n 

iSlçne   optique' 


0,040 


1  ,")•>.  3 


O  .oli.'i 

Positif 

( uniaxe  à 
1 3o°  ) 


M»7 


1,4^3 


0,00- 


[81=34,37,  Pb  =  48,20,  Cu  =  i,io,  S  =  i5,8-iJ 


RAIES 
du  spectre. 


Na 


Na 


Na 


ANGLE 

des  axei 
optiques  2  V. 


86" 


rsb=  ,8,94,     Pb  =  62,45,    Cu=i,2I,     Ag  =  tr.,     Fc  =  0,07,  1 
^='7i47i    insol.  =  o,o5,  =  100,19 


1 ,  35(')2 


1 ,  •>  )>.i 


i,53 18 


Na 


4  i     JO 


Al'TEI'RS    ET    PERIODIQUES. 


W.-F.  H11.1.EBRAND  et  F.-E.  Wright,  Am.  J.  Se,  30,  191 
L.  Azéma,  5/.  .Soc.  //■.  .1///i.,  33,  i3o. 


R.  Gorgey.  Min.  Petr.  Mitl.,  29,  200. 
R.  Gorgey,  Min.  Petr.  Mitt.,  29,  204. 

W.-F.    HlLLEIlRAND  et   W.-T.   SciIALLER,  Z.   Kryst  ,  47,  4',4 


G.  Flink,  Ark.  Kern.  Min.  Geol.,  3.  n"  35,  67. 

G.  Flink,  Ark.  Kern.  Min.  Geol.,  3,  n"  35,  i65  [Cryst.]. 

G.  Lindstrùm,  Geol.  F.  Fôr/i.,  32,  206  [Anal.]. 


C.  Palache  et  L.  La  Forge,  Z.  Kryst.,  48,   129. 

R.  Gorgey,  Min.  Petr    Mitl  .  29.   >.otj. 

C.  I'alache,  Am.  J.  Se  ,  29,  rSG ;  Z.  Kryst..  47,  584. 

G.  Klink,  Ark.  Kern.  Min.  Geol.,  3,  n°  35,  10. 
R.  Gorgey,  ,J/i/i.  Pe/r    ,»//«.,  29,  198. 

G.  Flink,  Ark.  Kern.  Min.  Geol.,  3,  n"  35,  101. 

C.  Palache,  Am.  J.  Se,  29,  178;  Z.  Kryst.,  47,  S". 
G.  Flink.  Ark.  Kern.  Min.  Geol..  3.  n*  35,  19. 


L.  Duparc,   M.  Wunder,  R.  Saiiot,  Mém.  Soc.  physiq. 
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MINERAL    ET    LOCALITÉ. 

COMPOSITION    CHIMIQUE. 

Micas  (Groupe  des)  (suite).  — 
Lepidolite  <  Antaboko,  Madagascar) 

Si05. . . .      J7,i5       « 
Li20....        5,42       » 
FI 6,28       »      elc. 

Lithionite  (mica  noir)(Antaboko,  Mac 

agascar) 

Si02....      ,5,88      >» 
Li20. ...       3,78       » 
FI 5,12      »      etc. 

Minguétite  in.  sp.  ;  (Segré,  Ma-ae-el-Loire) 

i7SiOî.4(Fe,AI),Os. 
8<Fe,Mg)O.K,0.8H,0 

Eiotite  (Upwa\ ,  Victoria) 

2(K,ll;i20.4(Fe,Mg)0. 
Al»0,.6(Si,Ti)Os 

HgO 

Nasonite  i  Franklin  Furnace,  N.-J.V. 

Olivine  i  Météorite  de  Simondium,  Cape 

Colon  y). 

0.  alite  (Capo  d'Arco,  Elba) 

Fed04.aH*0 

Ozocerite 

Paigeite  (  //.  sp. )  (Alaska) 

3oFeO.  5Fe203.  SnO,. 

Patrocite  (Qtiisque,  Pérou) 

6B,0,.  5HS0 

V2S5  -f-nS. 

Pinnoite  (  Neu-Stassfurt   Prusse) 

.MgB,0».  3H,0 
PbS.  Bi,Se2 

Platynite  i  /;.  y/j.)  (Falun,  Suède) 

Polyhallte  (Isclil,  Autriche) 

aCaS04.  MgSOt.K,SOt.  2H,0 

Prehnite  (Guanajualo,  Mexique). 


Prlsmatine  (  Waldheim,  Saxe). 


Pseudonepheline  (Capo  di  Bove,  Kome). 


Pyroxènes  (tiroupe  des).  — 

llfpersthène  1  Upvvay,  Victoria) 

Augiw  (  Rhùn  Mis.)  (Liebhards) 

I  Sparbrod) 

(  Todtenkôpf 

(Pfcrdskopf) 

CGeliiilfensberg) . . 


H,NaMg,A.nS.70»o 


pour  100. 


pour  100. 


Si02...  39,91  CaO...  2,55 
AIjOj.  33,o4  NasO..  12,75 
Fe,03.     2,14     Kt0 ...   10,06 


ia(Fe,Mg)0.(Al,Fe)tO».i6SiO, 


DENSITE. 


2J8037 


2,9724 

2,86 

SiO,. 

TiO,. 

A1303. 

Fe203. 

FeO. 

MgO. 

3,l6 

43,65 
39,86 

7,95 

5,22 

11, .3 

18,80 
l,3g 

19,00 
18,10 

3  ,22 

9,88 

3,33 

2 ,  28 


4,78 


2,65-2,71 

•>. .  292 

7,98 


2,928 


3,345 


2,68 


3,36 

3,298 

3,402 

3,4i4 
3,287 
3,435 


PARAMETRES 

a  :  b  :  c  ou  a  :  c 

1  Quotient  des  dis  taures  moléculaires  :  ^  :  <\i  :  o)  ) 


Bhombique,  0,6375  :  1  :  1,1977 
Hexagonale,  1  :  1 ,3167 

Rhombique,    0,77297  :  1  :  1, 10392 


Trigonale,  1  :  1 ,226 

o,84o5  :  1  :  o,56o3 

Rhombique 

0,8622  :  1  :  o,4345 

Hexagonale,   1  :  o,8368 


SiO,. 

TiO,. 

AI.O,. 

r«-,o,. 

FeO. 

5o,42 

3,5i 

4,o6 

2,10 

23,  'M 

45,52 

2,05 

5,48 

7,42 

2,96 

48,24 

1,44 

4,52 

6,54 

3 ,  26 

48,  M 

i,36 

6,21 

7,73 

2  ,  ")2 

48, i3 

1 ,  62 

5,96 

5,74 

3,84 

47. 76 

1,24 

4,21 

7,28 

2,65 

MgO. 

i3,oj 
12,09 
12  ,91 
1  o ,  3  1 
11,35 

12,1  2 
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INDICE    DK    IHIKACTION. 


=  f    uoiiEi. 


i  ,  562  i 


■  ,652i 


i ,  j  »  —  <  > 


i .64-0 


I  =  a  .  (o  ou 


I ,  :>88o 


CaO. 

Na20. 

k.O 

H20. 

MnO. 

Li20. 

°,94 

tr. 

o,66 
o ,  3  5 

j  .oo 
,;,7'* 

6,oo 
3,63 

o,58 

tr. 

100,49 
99.60 


>    2 


BIREFRIN- 
GENCE 

"    —  "« 
S 

SiKr'<"    optique' 


o , o3 1 4 


0,0641 


Négatif 


HAIES 

iiu  spcrtro 


Nu 


Nd 


ANU1.1 

des  axns 

optique!  2  V. 


4  V  V)' 


32"  32' 


2  H  >  900 


[SiOî=39,22,  Fe,0,=  2,59,  FeO  =  8,26,  MgO  =  48,79,  H,0  =  0,47,  =  99.33] 


1  ,692 

(  —  c 

1,54 


1 ,  >:> 


i,56i 
b  =  /r 


E]  [W 


1,491  —  '  ,5io 
a  =  a 

i,i  5 


1  ,  56  "> 


Positif 


Positif 


Na 


Bi  48,98,  Pb  '"),8o,  (.lu  o,32,  Fe  o,3o,  S  4,36,  Se  18,73,  lnsol.  o,36  =  98,85] 


1 ,  56" 


1.684. 


i,  >4;2 


1  ,  5Ô2 


£  =  3 


1 ,6826 


1.548 


1,6711 


,543"> 


0,019 

Négatif 

<i  ,01 3 

<>  .'• 


Na 


ca.  70 


2  K  1  i4°ca. 


Na        |     *8"48' 

I  2  E  49"  29' 
Li  »     49    ^ 


Ca  0 


1  ,3o 
22,48 

21  ,81 
22,09 

22  ,  i  5 
22,18 


Na,0. 


tr. 

o,!)' 
o,  80 
0,71 

1,42 
I  ,60 


K,0. 


o .  69 
o,35 
o,36 
o,43 

",39 
o,34 


P,0; 


°,92 
o ,  5  2 
o,  36 
0, 12 
0,71 
o,7i 


H,0. 


0,16 
0,37 
0,11 
o,3. 

0,18 
o,  i3 


MnO 

Total. 

1  \  riNCTION 
^ir    1010). 

0,24 

99,98 

• 

IOO, ID 

Î2-44 

1 00 , 3 5 

41-42 

99)93 

• 

101,  ,.» 

41-43 

IO(>,22 

42-43 

AI  III  lis    I  I    PERIODIQUES. 


!..  Diib.aki;,  M.    WÙj.der,   R.   Sabot,  Mém.  Socphysiq. 
nat&ïéfi.,  36,  368. 


L.  Dii'Ain,  M.   Wundeb,    R.   Sabot,  Mém.   Soc.  pkysiq. 
imt.  Gen.,  36,  369. 


V.  Lai. noix,  Bl    Soc.fr.  Min.,  33,  270. 

K.-W.  Skkats,  Q.  J.  Geol.  Soc,  66,  J6a. 

W.-F.  Hillebrand  et  W.-T   Schalleb,  Z.  A'ryst.,  47,  170 . 
C.  Palache,  Am.  J.  Se,  29,  181  ;  Z    hrysC,  47,  .180. 

G. -T.  Pkior,  Min.  Mag.,  15,  3i3. 

E.  Manasse,  Bend.  Accad    Une,  [  v],  19  (2),  i38. 

P.  Gaubert,  £/.  Soc  fr.  Mm..  33.  3  ... 

A.  Knopf  et  W.-T.  Sciialler,  Z.  Krysc.  48,   1  1. 

D.-K.  Hewett,  Tcans.  Am.  Inst.  Min.  Engin.,  40,  27'). 
H.-K    Boeke,  Cent/:  Min.,  1910.  533 

G.  Fi.ink,  Ark.  Kern.  Min.  Geol.,  3,  n"  3.5,  5 

R.  Gôroey,  Min.  Petr.  Mitt.,  29.  200, 

C.  Hlawatsch,  M«.  Pe<r.  A//«.,  29,  'iv 
J.  Uiii.io,  Z.  Kryst.,  47,   m.'>. 


V.  Zambomm,  Soc.  B.  Napoli,  [3j,  16.  83. 


K.-W.  Skkats,  Quart.  J.  Geol.  Soc  ,  66,  \Sï. 
X.  Galkin,  X.  Jahr.  Min  ,  29.  68:. 


L.-J.  Spencer. 
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MINERAL  ET  LOCALITE. 


Pyroxènes  (Groupe  des)  (suite). 
Diallagc  (Kamp,  Autriche).. 


Voir  Rhodonile 
»     Triplianc. . 


Quartz. 


(Voir  p.  578.  Indices  de  réfraction,  à  diverses 

températures. 
(Voir  p.  585.  Pouvoir  rotaloire). 
(Voir  p.  588.  Résistance  électrique). 

Quisqueite  (Quisque,  Pérou) 

Rhodonite 


Scapolites  (Groupe  des).  — 
Meionite  (Vésuve).  .... . 


Scapolitc  (Grass  Lake,  New-York) 


Scapolite  (Bolton,  Massachusetts). 


Scapolite  (Arendal,  Norway). 


COMPOSITION    CHIMIQUE. 


Ma 


Ma 


Ma 


Ma 


Mn  Si  03 


4  pour  100 


ii 


54 


UKXSITK. 


I    ""l 


2,7i3o 

(à  20") 


2,7362 
(à  20") 


PARAMETRES 

a  : b  :  c  ou  a  :  c 

(  Quotients  des  distances  moléculaires  ;  y  :  ij»  :  <■> ), 


~n  de  la  silice  vitreuse. 
1  ,4560717 
1  ,4567710 
1  ,46oi545 
1 ,4619030 
1 ,46357o5 
1 ,4667412 
1  ,4696753 


1 , 14792  :  1  :  1 , 83 i58 

a  =  94°46',        p  =  iu"34',         y  =  85"56' 

1  :  0,4394 

(X  :  w  =  8;978  :  3,945) 


1  :  0,4407 
(X  :  w  =  9,005  :  3, 968) 


2,676 
(Sipocz,  à  21") 


1  :  0,44 io 
(/  :  w  =  9,oo3  :  3, 984) 
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INDICE   DE   REFRACTION. 


(  =  Y  ;  <o  ou  e). 


l,55o^I7 
ï .  v5i3532 
1,5553393 

1,5574790 
1,5594492 

1 ,5632274 
1 ,5667107 


,58.39 
,583i4 
,58526 
,58833 
,5gi83 
,59654 

,57909 
,58075 
,58284 
,58565 
,588go 
,5g354 

,58i23 
,58263 
,58534 
,5885o 
,59189 
,5g65o 

, 56*99 
,56417 
,56645 
, 56g33 
,57252 
,5777' 


^ 


[U 


|=«;li>0«6). 


Noyau 

Enveloppe . 


i,54)45go 
ï, 5423o8 5 
1,5461684 
1 ,5482355 
i ,55oi3i7 
1,5537968 
1 ,5571506 


•    BIREFRIN- 
GENCE 

nt-nf 

(Signe  optique  ). 


o,o3io 
o,o3o5 
0,0284 
0,0299 


1,55097 

o,o3o42 

1 ,55247 

0,03067 

i,55436 

o,o3ogo 

1,55716 

o,o3i 17 

1 , 56029 

o,o3i5f 

1 ,56452 

0,03202 

',34789 

O,03l20 

1,54927 

o,o3i48 

1 ,55 120 

o,o3i64 

1,55378 

0, 03187 

1, 5568i 

0,03209 

1 , 56o86 

0,03268 

c ,5523i 

0,02892 

1, 55369 

0,02894 

1, 5564i 

0,02893 

i,55882 

0,02968 

1 ,56220 

0,02969 

1, -566i4 

o,o3o36 

i,54326 

0,01973 

i,54437 

0,01980 

1 ,54642 

0,02003 

1,54908 

0,02023 

1,55219 

0,O2033 

1,55714 

0,02057 

RAIES 
du  spectre. 


o 
45 

55 
53,5 


6708  Li 

6438  Cd 

546i  Hg 

5o86  Cd 

48oo  Cd 

4359  Hg 

4046  Hg 


W 


700 
65o 
600 
5>o 
5oo 
45o 

700 
65o 
600 
55o 

5oo 

45o 

700 
65o 
600 
55o 
5oo 
45o 

700 

fi.r,<, 

600 
55o 
5oo 
45o 


ANOLE 

dos  axe? 

optiques  iv. 


ïV. 

o 

64 

57 

5o 


T,    u38 

T2   1178 


T|   U25 

T*  1198 


T|   n5o 
Tj    12.38 


AUTEURS   ET    PERIODIQUES. 


H.  Grengo,  Afin.  Petr.  Mitt.,  29,  22. 


J.-W.  Giffopd,  Proc.  B.  Soc.  London,  [A],  84,  ig3. 


D.-F.  Hewett,  Trans.  Amer.  Inst.  Afin.  Engin.,  40,  274. 
C.  Anderson,  Z.  Kryst.,Vl,  209. 


A.  Himmelbauer,  Sitz.  k.Akad.  Wiss.  Wien,  119,  (1),  n5 


Température  de  fusion. 
Tt  (coins  arrondis). 
T2  (complètement  fondu). 


L.-J.  Spencer. 
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MINKHAL    KT  LOCALITK. 


Scapolites  (Groupe  des)  (suite).  — 
Scapolite  (Gouverneur,  New-York). 


Couzeranitc  (Ariège) 


Marialite  (Pianura,  Naples;. 


Mcionile  pure,   Me  (  Calculé  i .  .  .  . 


Marialite  pure.  Ma  (Calculé). 


Mizzonite  (Capo  d'Arco,  Elba). 


Seligmannite  (Binn,  Suisse) 


Soumansite  (//.  sp.)  (Montebras,  Creuse). 


Spoduméne  i  i  <>ir  Tripliane). 
Taehhydrite 


Tantale  (  .Monts  Altaï) 

Terlinguaite  (Terlingua,  Texas; 


COMPOSITION   CHIMIQUE. 


Ma 


55  pour  100 


Ma 


Ma 85 


i('.aAl2Si208-t-  Ca2AI2Si209 


aNaAlShOg+XaAlSiaClO. 


DENSITE. 


2,66o 

(Sipocz,  a  ?.o°) 


2,6252 

à  (20") 


ih* 


Ma3Me2 


Thenardite  (1)  (Ocana,  Kspagne) 

»         (2)  (San  Bernardin 0  Co.,  Californie). 


PbCuAsS, 


IM^s.  3i  ,5  pour  100 
Al2 Os,  36,5         >» 
Na.20,F,H,0(32) 

CaCU.aMgCU.iaHjO 

98  —  99  pour  100  Ta 

tr.  —  0,0095  pour  ioo Au 

Hg2C10 


Na,S04 


a,8i5 


2,56o 


2.60 


PARAMETRES 

a  :  b  -.  c  ou  a  :  c 

IQuolienls  des  dislances  moléculaires  :  y  :  <!/  :  b>) 


5,44 
5,48 

2.,  87 


1 ,6655 

(van't  Hoff) 

1 1 ,2 

«,7D Moses 

8,723/ 


1 

0,441 

)0 

(X  :  w  =  9,o3g  :  4,o3i) 

1  .  0,4392 

(X  :  w  =  8,974  :  3,940 

1  :  0.4456 

(X  :  w  =  9.067  :  4,o4o) 

Pb. 

Cu. 

Ag. 

Zn 

Fe. 

As. 

Sb 

46,34 

i3,o9 

0, 1 1 

0,27 

0,06 

16,88 

0,6 

48,83 

10, 5i 

0 . 2  3 

— 

0,80 

16,94 

0, 

Tétragonale,  1  :  0,7672 

Cubique 

Monoclinique,  (J  =  74" 23' 

1 

,6o5o 

:   i   :   2,0245 
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INDICE  DE    REFRACTION. 


(=T 


(»  ou  e  ) 


i,  • 


,55  388 
,557?8 
,5594-2 

,56-244 

,566o8 
, 56992 

,55177 
,55326 
,55536 
,558i9 
,56177 
,5656-1 

,543n 

,544i4 
,5463o 
,54898 
,55282 
,55707 

,5930 
,3965 
,6080 

,536o 
,5395 
,5490 

,557 
565-1,558) 


[« 


21,73 

22,01 


TOTAL 


99  >li 

Io0 .0  ) 


)urclé  6 


,485 


<  =  cc 


;   (0   OU  £  ) 


1.56 


I  ,  >J 


ca.  1 ,  52 


',  177 
1 ,477 


(', 


BIREFRIN- 
-      GENCE 

\  Signe  oplîque  |. 


54o33 
54i66 
5436g 
54643 
54956 
55362 

'3939 
>4o8 1 
54288 
54557 
54871 
55277 

53665 
53785 
«949 
54298 
54632 
55o3g 

554o 
5570 
5675 

534o 
-,37  5 
5470 

54o 
39-1  ,54o) 


s  2 


1  ,  17  ' 
>,47' 


0,01  >  )  j 
0,01 562 
0,01 573 
o ,  o 1 60 1 
0,01 652 
o,oi63o 

o,oi238 
0,01245 
0,019.48 

0,OI26'.>. 

0,01 3o6 
0,01284 

0,00646 
0,00629 
0,00681 
0,00600 
o,oo65o 
o , 00668 

0,0390 
o,o395 
o,o4o5 

o , 0020 
0,0020 
o,oo>o 

0,017 


Positif 


Négatif 


0,014 

o,oi3 


HAIES 
du  spectre. 


700 

6  Jo 
600 
55o 
5oo 
45o 

700 
65o 
600 
55o 
5  00 
45o 

700 
65o 
600 
5  5o 
5oo 
/,5o 

700 
600 


700 
600 
45o 

Na 


Na 
Na 


ANGLE 

des  axes 

optiques  2  V. 


T,   1128 
T,  11 83 


T,    11 43 
Ta  1.78 


T,   1088 
T2   1233 


rouge   fonce 

jaune 
bleu-  violet 


2  E  =  70" 


Al'TEUi'IS   ET  PERIODIQUES. 


(A.  Himmelbauer  )    (suite). 


E.  Manasse,  Rend.  Acead.  Linc,  [5],  19  (2),   mi. 


G.-T.  Prior,  Min.  Mag.,  15,  385. 

A.  Lacroix,   Minéralogie  de  la  France.  4.  5'|i. 

R.  Gorgey,  Min.  f'etr.  Mitt.,  29,  197. 

W.  von  John,  .\at.  Lond.,  83,  3g8. 

W.-F.  Hillebrand  et  W.'-T.  Schaller,  '/..  Kryst.,  47,  000. 

R.  Gurqey,  Min.  Petr.  Mitt.,  29,  202. 


L.-J.  Spencer. 
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PARAMÈTRES 

a  :  b  :  c  on  a  :  c 

MINÉRAL  ET   LOCALITÉ 

COMPOSITION  CHIMIQUE. 

DENSITÉ. 

(  Quoliei 

ils  des  distances  moléculaires  :  ~£  :  '\i  -.  <o). 

Topaze  (IMnos,  Zacatecas,  Mexique) 

o,5284o  :  1   :  0,95326 

(  Voir  p.  588.  Résistance  électrique). 

• 

3,0474 

»            (  rubellite  ) 

Foncé. 

Clair. 

3,o483 

cr  = 

(0001):  (022l)  =  45°52'. 

(Antsongombato,  Madagascar). . . 

SiO,.. 

37,72 

37,78 

3,oo53  —  3,oi52 

A1,03. 
Fe20,. 
MnO.. 

4i,  14 
o,65 
1 ,72 

4l,25 

0,42 
i,83 

CaO.  . 

0,90 

1  ,o3 

[Var.  rouge  plus  clair.  . 

MgO. 

0,24 

0,20 

Li20. . 

i,.3 

1 ,01 

[Var.  zonée,  centre  rou 

Na20. 

2,12 

2,39 

plus  foncé  que  n°  1. , 

K20.  . 

0,09 

0,08 

B203.. 

9,58 

9,46 

FI 

0,78 

0,81 

[Var.  zonée,  bordure  pi 

H20.  . 

4,16 

4,08 

ioo,23 

ioo,34 

SiOi... 

3  7 ,06 

2,9782 

[Cristal  zone.  Noyau  rou 

A120,.. 

4o  .53 

MnO. 

0,40 

I  ,  23 

CaO  . 

2  58 

[Cristal  zone.  Bordure  ros 

MgO  . 

•       o,43 

Li20.  . 

0, 1 1 

Na/J  . 
K,0  .  . 

0,80 

0 , 1 3 

11   o3 

B20i.  . 

FI.  .  .  . 

i,a3 

H20... 

4,02 
99,55 

Tourmaline  (Tsilaisina,  Madagascar). 

Rose 

laune  paille. 

IJrun.         Noire. 

(rose  pâle) . . . 

SiO,.. 

37,  52 

•36,77 

3,o6i 

Si  02. . . 

•      35,79         35,54 

A1203.. 

40,06 

39,12 

Alj03. . 

4o,o6         37,43 

Fe203.. 

0,4° 

0.58 

Fe203.. 

0,61            4,07 

(jaune  paille).  . . 

MnO... 

0,63 

b,  .4 

3, 102 

MnO.  . 

5,85          5,69 

CaO... 

2,44 

0,77 

Ca  0. . . 

0,90           o,58 

MgO.  . 

0,39 

0,21 

MgO.  . 

0,19          o,:3 

Li,0... 

0,66 

0,59 

Li20... 

0,18          0,11 

(jaune)... 

Na,0.  . 

i.58 

i,47 

3,m 

Na,0.  . 

1,22          i,43 

• 

K20.  .. 

0,09 

0,10 

K,0... 

0,10          0,10 

B203... 

10,70 

9,90 

B,03... 

10,22         10,97 

FI      , 

1  ,o5 

1,24 

FI.  . 

0,90          o,73 

(jaune  brun). .. 

H20... 

4,  «4 

3,88 
99,77 

2,978 

H20.  ... 

3,8i           3,44 

99,68 

99,83       100,22 
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INDICE    DE    REFRACTION. 


ri  . 

y  ;   '.'  Ou 


,6373 
,6  in 
,64  .',6 

.6391 

64  « 
.6460 

.  636o 
,6301 
,6421 

.64<>6 
,6448 

,0487 

,633/, 
.O37G 

.  64  1 5 

,6358 
,6394 
,6424 

636o 
,6394 

,6424 

,6374 
.6408 
,644' 


.6.344 

£•  n  __   / 

.6074 
.6410 

,6388 
,643o 
,6404 

.6435 

,6464 
,  6.r)00 

.6432 
.  64<>o 

.6496 


(=8). 


!  =  «;(,)  o»  £1 


1,6229 

I ,6266 
1,6287 

I ,6200 
I ,6^3 I 
I ,6261 

1,6176 

1 .6205 
1,6235 

1 , ù% 1 3 

1 ,623 1 
1,6285 

1 .6176 
1,6199 
1,6229 

',B|99 
1,6237 

1 .6260 

1 .6206 
1,6234 

1 .6261 

1 ,6200 
1,6246 

1 ,6276 


.618.5 
,6214 
,6247 

,6190 
,61.24 

,6254 

,6209 

,624.3 

627'» 

,6213 
,6239 

,6273 


BIREFRIN- 
'  OENCE 

". —  "„ 

g  P 

(  Signe  optique  1 


",lll  )3 


0,0194 


0,Ol86 


o ,0197 


O.OItlO 


O  ,()!()?. 


ilGo 


O.  O'/Ofl 


0,0221 


RAIES 
du  spoclrs. 


Li 

Na 
Tl 

Li 

Na 

Tl 

Li 

Na 
Tl 

Li 

Na 
Tl 

Li 

Na 

Tl 

Li 
N'a 

Tl 

Li 

Na 

Tl 

li 

N'a 

Tl 


Li 

Na 

Tl 

Li 

Na 

Tl 

Li 
Na 

Tl 

Li 

Na 

Tl 


ANGLE 

des  axe* 

opliq  .es  2  V. 


2  E. 

», 

6  20 

.5  32 
5     3 

4  18 

5  41 
8   18 

7  5 
./,     5 


33 


i,    ,9 


10     6 


AUTEURS   ET   PERIODIQUES. 


H.  Ungemach,  Bl.  Soc.  fr.  Min.,  33,  404. 

L.  Duparc,  M.  Wunder,  H.  Sabot,  Mém.  Soc.  physiq. 
nat.  Gen.,  36,  397;  Arch.  Se.  physiq.  nat.  Gen.,  [4], 
29,  66. 

L.  Duparc,  M.  Wunder,  R.  Sabot,  Mém.  Soc.  physiq. 
nat.  Gen.,  36,  38i;  Arch.  Se.  physiq.  nat.  Gen.,  [4], 
29,  66. 


L.  Duparc,  M.  Wunder.  R.  Sabot,  Mém.  Soc.  physiq. 
nat.  Gen.,  36,  388;  Arch.  Se.  physiq.  nat.  Gen.,  [4], 
29,  66. 


L.  Duparc,  M.  Wunder,  H  Sauot,  Mém.  Soc.  physiq. 
nat.  Gen.,  36,  'Miçi  :  Arch.  Sr.  physiq.  nul.  Gen.,  [  4  |. 
29.  66. 


L.-J.  Spencer. 
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MTNKRAi.    ET    LOCALITE 


Tourmaline  (Suite) (brun  verdâtre). 


(brun  foncé). . . 


(noire  f. 

Tourmaline  {rubellite) 

(Antandrokombv,  Madagascar). 


COMPOSITION    CHIMIQUE. 


Triphane  i  Maharitra,  Madagascar  ). 

(  Incolore). 


(Hose).. 


(  Verte). . . 

Triplite  (Maricnbad,  Bohème) 

Ullmannite  (New  Brancepeth,  Dtirham).... 

Vesuvianite  (  var.  Cyprine) 

(Franklin  Furnace,  N.-J.  ) 

Willemite  i  Franklin  Furnace,  N.-J.  ) 

Wiltshireite  (n.  sp.),  (Binn,  Suisse) 

Wolframlte  (Voir  p.  588.  Résist.  élect.) 

Zincite  (  Franklin  Furnace,  N.-J.  ) 


Kose.  Verte. 

SiO, 63,85  6?., ai 

A'îOj 29,87  29,79 

Fe203  ....      o,ij  2, /|8 

MnO tr.  tr. 

CaO 0,52  o,5o 

MgO o,i'3  tr. 

Li2  O 3 ,  76  4 ,  02 

Na,0 0,98  i,o3 

KjO o,  i3  0,21 

H20 0,37  o,25 

99, 76  100, 5i 

Ni  Sb  S 
H8(AI,Fe)6CaI2Si10Ot5 


Zn2Si04 


ZnO 


DENSITE. 


3,072 


3 , 1 06 


3,  1269 


3 , 020 1 


3,1694 


3, 1766 


3 , ;  868 


3,8754    (22») 

6,70 
3,45« 


PARAMETRES 

a  :  b  :  c  ou  a  :  c 
I  Quotients  des  distances  o  circulaires  :  Y  :  A  :  <â>] 


[Cristal    zone.    Enveloppi 
extérieure 

[Zone  médiane   d'un    ros 
jaunâtre 

[Centre  vert  taché  de  rose 


SiO, 

Al203 17,3» 

Fe,03+FeO.     1,86 

MgO 

MnO 

ZnO 

CuO 


[Ni,  27,87  pour  100] 
..  .   36,4 1         CaO.  . 


i,38 
',75 
',74 


PbO., 
Na,0. 
K20. 
H20.. 
FI ... . 


33,2 
tr. 

0,4: 

o,5t 

3,7 
o,3l 


I  .S'J 

Total 100,06 

.1  :  0,6612 

Monoclinique,  3  =79*16' 
1,587  :  1  :  ',°70 

1  :  1  ,5870 
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indk.i:  nr  lu  fi:  \i.tion. 


ii  _ 

-  ï 


i  ,(>(')  17 
1  ,6648 
1 ,6680 

1 ,6617 
1 ,6G8i 

1,6682 

1 ,6712 
1 ,6742 


[« 


X   .  '■>  OH 


1 ,6 21 3 

1 ,6244 
1,6278 

I  ,6220 

1 ,625o 
1 ,6282 

1 ,6279 
1  ,63i  3 

! .62OO 
K6228 

I ,6270 

1 ,6' 54 

1 ,6226 
1 ,62 36 
1,6294 

1 ,6367 
1 ,6604 
i,6634 

1,6367 

1  ,66o3 
i,6634 

1 ,6612 

1,6682 
1  ,6717 


1,68897 
1 ,69390 


HIHKHIUN- 
,H  l*CK 

{SrKQf    yfK">JC 


II.  027.6 


0,01   1  ! 


o ,0246 


1,1.198 


0,0184 


0,0187 


0 

Ol52 

0 

oi5i 

0 

0157 

0 

01 5  3 

0 

oi55 

0 

01O0 

0 

0121 

o 

oi33 

0 

0120 

p 

o>ilif 

Il  AH  H 
it  11  spectre. 


I.i 
Na 
Tl 

I.i 

Na 

Tl 

I.i 

Na 

Tl 

Li 

Na 
Tl 

Na 

I.i 

Na 
Tl 

Li 

Na 
Tl 

Li 

Na 
Tl 

I.i 

Na 
Tl 


I.i 

Na 


ANG1  I 

o|iiin.in-  i  \ 


2  E. 

O 

s  54 

8  34 
presque  0 

9  i 


8     6 


2  V 

n  , 

67    )0 

66    -s 
65   Jo 

Calculé 
[69  35] 
[68  31 J 
[6  3   36] 

Cali  uli' 

I  ">9  J  ">  I 
[33   37 | 

[51  ] 
8o°-85" 


AUTF  UHS    I  I    !'!■  MO    ''.'ILS. 


(  L     Duparc,  etc.  ). 


L.   Dcp.vhc,   M.    VVlndek,   R.  Sabot,  Mém.  Soc.  physiq. 
nat.  Gen.,  36.  3g6;  Arch.  Se.  physiq.  nat.  Gen. 
29,  (J6. 


.   Ditarc,  M.   WuNDK.n,    It.   Sabot,   Mém.  Soc.  physiq. 
nat.  Gen.,  36,  4°'- 


M.  LazakkviÏ  ,  Centr.  .Vin.,  1910,385. 

L.-J.  Spem;kh,  .Vin.  .Vag.,  15.  3o6. 

C.  Pai.aciik,  Am.  ./.  Se.,  29.  184;  /.  Kryst.,  47.  583. 


(.    Pai.auik,  Ain.  J.  Se  ,  29,  18a;  X  Kryst.,  il.  bit. 

W'.-.l.  Lkwis,    \at.  Lond..  84.    20'i  Phil.   Mag.,  [uj.20. 
47  i  ;  Z.  kryst.,  48.  3i4- 

C,  Pai  vmii.  Am.  J.  Se..  29    O;  /  Kryst.,  47.  b-X. 


L.-J.  Spencer. 
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MINKRAL. 


LOCALITE. 


AXES   ADorTES   l'AR  I.  Al'TKl'R. 


FORMES    NOUVELLES. 


Albitei'i 

Apophyllite  i  - 1. 
Arap;cnite  (3>. . 
Arsénopyriter) 

Axinite  i5i 

Barytine  (•)... 
Bismite  (7). . . . 

CalciteCj 


»    (•;. 


»    (") 

CalomeK")  .... 

ChaleopyriteO*) 

DatoUte  (13).... 
»        (»)•••■ 

Églestonlte  (»). 


Nouvelles  formes  cristallines 


Julianehaab  district, 

Groenland. 

Bergen  Hill,  N.-J. 

Korlàt,  Hongrie. 
Franklin  Furnace,  N.-J. 
AniadorCo.,  Californie. 

Oberslein,  Rhin. 
Goldfield  dist.,  Nevada. 


Suède. 


Etat  de  New- York. 


Kelley's  Island,  Ohio. 
Terlingua,  Texas. 

Canelas,  Durango. 

Mexique. 

Bergen  Hill,  N.  J. 

Franklin  Furnace,  N.  J. 

Terlingua,  Texas. 


o,63<)7  :  i   :  o,55g3 

a.  =  95°  i  V,  P'=  u6°37',  y 
I   :  i,2Jij. 
o,6s3o  :   I   :  0,7208 
non  indiqué. 

0,781a  :  1   :  0,9771 

*  =  9I°49',  P=8-i-i',y  = 
o,8i52  :  1  :  1 , 3 1 36 

Trigonale.  1  :  ",577: 


0,8543. 


•  >3  ». . 


1  :  0,9852. 


o,6345  :  1  :  1 ,2657;      [3 
0,6329  :  1  :  o,6345;      p 

Cubique. 


89"5 1' 
89"5i' 


des  minéraux  (*). 

K(350),  0(04l),  E(05i)?,  r(Tl3),  A(332), 
.    |(TS1),  •(fil),  w(312),  Q(Î52). 
A(71i).  ' 
J(H.ll.l),  D(0.42.19). 

(532),  (112),  (143),  (132). 

A(2l0i,  C(14.i.0),  D(720),  _E(940\ 
F(9.TÔ.0),  G(780),  N(290),  P(l.îl.O). 

t(337). 

r(0001>,  »(!0Ï6),  7(lOÏ5),  a(iOÛ), 
X(l0l3),  (202S)?,  rf(lOÏ2)?,  /(2021), 
z{Olli). 

9»(0.10.TÔ.7),  g-'(8197),  e'(l4.7.2Î.4), 
e*(l3.8.2Ï.5),  e3(4372),  /■  (7.3.ÏÔ.4), 
^(âl.8.29.5),//'(l6.14.3u.5),^(21.21.Ï2.8), 
G'(7-3.ÏÔ.i3),  çi(n.9.2Ô.2), 

^(400.380.780.117),  «'(7292), 
t«  (5.20.25.4),  n*  (28. 16.44.9),  /i»  (4.20.24. 17), 
//*(9.4b.54.20),/js(6.13.Î6.8)[?J,/(«(r,.12.Ï7.8;), 
//7(5.12.17.29),A»(4.36.4Ô.3J),/i»(22.38.6().17>, 
//<14.7.2Ï.12),A*(27.45.72.20),a?,(H-3-T4.8), 
x2  (22.7.29. 1 5),6'  (9.4.î~3. 1 7),  ê«[bis](7.6.13.2), 
X3(29. 15.44.  U),e'(5.5.ÏÏi. l)|  A.-F.Rogers,i9qiJ. 

(x(S380),T(8.8.T6.l),Q.(077l),r  :  (29.19.48. 10), 
1 1(8. 14.22.3),  S:(4.6.TÔ.l),îi;(ll.3.T4.2), 
4(9.i.Ï3.2), l; (39. 15.54.8),  t(l .11.12.2), 
r(3.15.T8.2). 

«(6.13.19.4),  JB(21.5.5ÏÏ.18). 
/(0.1.12),     V(018),    *(035),     H(1.1.24), 
£(117),  T(334),  K(553),  S(3.4.10). 

a» (908),  a3 (301),  (737)? 


*(I32),  Y  (255). 

q  :  (701),I(304),</(263),*-(475;,*:  (245). 

o(lll),  e(120),  /(130),  <?(U6),  r(332), 
/>(221),  p(441).  i(189»,  7(167),  <v(156), 
*(146),  2(145),  F  (126),  c(4.7.H), 
M  (234),  /(347). 


Bibliographie. 

(  *  )  Voir  aussi  H. -P.  Whitlock  "  A  list  of  ncw  cryslal  forms  of  mil  erals  ",  School  Mines  Q.  New-York,  31,  320-34-5,  32,  ii-92.  _ 
(')  C.  Dreyer  et  V:  Goldschmidt,  N.  Jahrb.  Min.,  29,  537.  —  (5)  HP.  Whitlock,  School  Mines  Q.  New-York,  31,  a3i.  —  (3)  A.  I.ikfa, 
Z.  Kryst.,  47,  249-  —  (4)  C.  Palache,  ,4m.  /.  5c,  [4],  29,  177;  Z.  Kryst.  .47,  576.  —  (5)  W.-T.  Schaller,  Z.  Kryst.  A»,  i53.  — 
(sl  M.  Seebach,  •  Verh.  naiurh.-rned.  Ver.  Heidelberg,  11,3.  —  (')  W.-T.  Schaller  et  F.-L.  Ransome,  Am.  J.  Se,  [îj,  29,  i;3: 
Z.  Kryst.,  48,  17.  —  (»)  G.  Flink,  Ark.  Kern.  Min.  Geol.,  3,  n°  35,  109.  —  (»)H.-P.  Whitlock,  New-York  State  Mus.  Mem.,  13.  — 
('•)  H.-P.  Whitlock,  School  Mines  Q.  New-York,  31,  232.—  (")  W.-F.  Hillebrand  et  W.-T.  Schaller,  Z.  Kryst.,  47,568.— 
(")H.  Unoemach,  Bl.  Soc.  fr.  Min.,  33,  378,  —  ('•)  H.-P.  Whitlock,  School  Mines  Q.  New-York,  31,  229.  -  (")  C.  Palachk, 
Am.   J.  Se.  [4],  29,  i85;  Z.  Kryst   ,  47,  583.  -  ('<■)  W.-F.  Hillebrand  et  W.-T.  Schaller,  Z.  Kryst.,  47,  56o'. 


L.-J.  Spencer. 
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*JNÉRAL. 

LOCALITÉ. 

AXES   ADOPTÉS   PAR  L'AUTI 

FORMES    NOUVELLES. 

1 

Nouvelles  formes  cristallines  des  minéraux  {suite). 

Euclase  (  '  ) 

Brésil. 

o,3a37  :  1  :  o,3'32;     8  =  100 

470),  (12.21.7). 

Markirch,  Alsace. 

Cubique. 

(954). 

»       (3) 

Urbeis,  Alsace. 

39.40). 

Rossie,  New-York. 

Cubique. 

6(19.1.1). 

Galène  ( 5  ) 

Weiden,  Prusse  rhénane 

Cubique. 

ir(772),  £(811),  a(10.3.2),  e(20.3.2). 

GlaucochroIte(6). 

Franklin  Furnace,  N.-J. 

0,4409  :  1  :  o,58o8. 

«(100),  *(010),  5(120),  .r(103),  //(021), 
e(Hl),  /(121). 

Gœthite  (7) 

Loslwithiel,  Cornwall. 

0,9185  :  1  :  0,6068. 

•  r(430),  <v(431). 

Hambergite  (*).  . 

Madagascar. 

0,8023  :  1  :  o,7?.()8. 

c(001),  Z(410),  *(230),  rf(104),  p{lil), 
u(121),  r  (112),  j(122),  5(212),  q  (123), 
c(221)?,  f  (124),  w(132). 

Hématite  (»).... 

Norberg,  Gellivare  et 

1  :  i,3656. 

/'(l67l),     1(14.8.20.5)   [?],       S  (6287), 

Harstig  mine,  Suède. 

T(2685),  U(lS65),  ^(27.0.27.17), 
3'(20.0.2Ô.9). 

(10)... 

Guanajuato,  Mexique. 

1  :  i,3656. 

a^(0.1.1.12),  6^(8081). 

i'11)... 

Cerro-la-Gigante,  Basse- 
Californie,  Mexique. 

S(448l),  N(ll2l),  U  (16.16.32.3). 

Herdérite  (").-.. 

Epprechtslein,  Bavière. 

Monoclinique,  3  près  900; 

A(395),  /(24l),   u(fll),  8(Ï0l),  e(801), 

0,6246  :  1  :  0,4258. 

E(801). 

HopéiteC3) 

Broken  Hill,  Rhodésia. 

0,4770  :  1  :  1,7379. 

A»(210)       £3(120),      ««(025),      es  (056), 

e*(054),    e^(043)?,    e»(03?),    6*(H4), 

è*(115)?,     63(116),    *i(H7),    4(119), 

4(3.3.10),  6T-(3.3.H),  e,(121),  e,(132), 
Y(142). 

Kleinitef1*).  ... 

Terlingua,  Texas. 

1  :  1,6642. 

,r(l012). 

Langbanite  (15). 

Lângban,  Suède. 

1   :  1,4407. 

,(2130),  »(3120),  co(4223),  tt  (  1 123), 
k  (2249),  <p(0223),  e(01Ï3),  y(0443), 
/(4263). 

Lanthanite  H6).. 

Baslnas,  Suède. 

0,9396  :  1  :  0,8 

6(010). 

Leadhillite  C7).. 

Searchlighl,  Nevada. 

1,7485  :   1  :  2,2244. 

y(410),  C(403),  /(252),  K  (  1  3 1  ),  S(l4l), 
V(292),X(221),Z(231),  2(614),  *(256), 
*F(234),  Û(I32),  9  (436),  0(768). 

C8)... 

Tintic,  Utah. 

» 

v(014),   x(013),    >i  (023),    r(034),    (056), 
053),  <f(021),  A(031),  <J»(052),  (304), 
A(Ï02),E(203),A(252),G(Î3l),Y(2ll), 
Vv\432),  M(Ï52),  R(241  ),  J(l  13),  B(  123), 
N(4!58),P(ïl2),Q(234).T(2f54),U(236), 
(414),  H  (221). 

(')   V.    IM'lKRFELD 

Z.  Kryst.,  il ,  S76.  —  (5)\ 

'.  Dûrrfeld,  Mitt.  Geol.  La                 iss-Lotlir.,  7,  îq4-  -  (3)  V.  UÙRRFELD,  torn.  cit.,  297. 

•  '  »  II. -P.  Whit 

lock,  New-York  State  Mus 

.  Bl.,  i4o,  6"1  Rep,  «99.-                          :i.d.  Z.  Kryst.,  47,  375.  -  (6)  C.  Palache,  .lm. 

f.  Se  ,   [',]   29,  iS 

1;   Z.   Kryst.,  47,  58o.  - 

(')  V.  Goldschmidt  et    A..-L.                             Kryst.,  47.  '.■',.■:  A'»-  J.  Se,  [4],  29,  236.  — 

1  ")    V.    GOLDSCHMID 

r  et  F.-C.  Muli.er,  Z.  Kr) 

'st.,  48,  473.    -  (9)G.  Flink   Ark.  Kern    Min.  Geol..  3,  n«  35,  60.  -  (  »' )  II.  Ungemach, 

/?/.  .Sor.  /r.  A/m., 

33,  396.  -  (")  H.  Ungem 

ach,  tom.  ctt.,.3gg.  —  (")V  1        feld,  Z.  Kryst.,  47,  a43;48.  a36.  -  (13)  H.  Ungemach, 

£<.  .S oc.  fr.  Min., 

33,  i36.  -  (><)  W.-F.  Hit 

lebrand  et  VV.-T.  Schali.kk.  Z    Kryst.,  47,  467.  -  C1)  G.  Flink,  Ark.  Kern.  Min.  Geol., 

3.  n»  35,  68.  —  (' 

6)  Idem,  i65.  —  (")  C.  P 

alache,  Z.    Kryst.,  48                               .    Palache  et   L.  LaForqk,  Z.  Kryst.  ,48,   129. 

L.-J.  Spencer. 
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Krystallographie  (Mineralien).  —  Crystallography  (Minerais). 


MINERAL. 


LOCALITE. 


AXES  ADOPTÉS  PAR  L'AUTEUR. 


FORMES    NOUVELLES. 


Nouvelles  formes  cristallines  des  minéraux  {suite). 


Leucophœni 
cite  ( ' ) 


Lillianite  (*)... 

Magnétite  (»).. 

(*)■■ 

Manganite  (5).. 
Mo  nazi  te  («) .. . 
Montroydite  ('). 


Hasonite  (8).... 

Oxalltef9)  

Panabase  

voir  Fahlerz 
Pris  ma  Une  ('<>). 
Proastite  (")  •• 
PyrargyriteC2). 

Pyrite  (») 

Pyroehrolte  (<«) 
Rbodonite  (>«)  . 

Rutile  (<■) 

StéphaniteC*)- 


Franklin  Furnace,  N.-J. 


Vena  mine,  Suède. 

Grammalkroppa,  Suède. 

Split  Rock,  Essex  Co., 

New-York. 

Bolet,  Suède. 

Lângban,  Suède. 
King's  Bluff,  Olary,  South 

Ausiraiia. 
Terlingua,  Texas. 


Franklin  Furnace,  N.-J. 
Capo  d'Arco,  Ile  d'Elbe. 


Waldheim,  Saxe. 

Chihuahua,  Mexique. 

Nagybànya  et 

Bojcza,  Hongrie. 
Dognacska,  Hongrie. 

Sajôhaza,  Hongrie. 

Lângban,  Suède. 

Broken  Hill, 

Nouvelle-Galles,  du  Sud. 
Horrsjoberg,  Suède. 

Guanajualo,  Mexique. 


i,io45  :  1  :  2,3i55;     £  =  76°44'. 


0,8002  :  1  :  o,5433. 
Cubique. 


o,844i  :  1  :  o,5448. 


0,9693  :  1  :  0,9256;     (3  =  76°2o'. 
o,6375  :  1  :  1,1977. 


Hexagonale,  i  :  1,3167. 
0,7730  :  1  :  i, io3g. 


0,862a  :  1  :  0,4345. 
1  :  0,8039. 
1  :  0,7892. 


Cubique. 


1  :  1,3999. 

1,1479  '•  '  :  i,83i6. 

a  =  94'46',  P  =  111*34',  Y  =85° 56'. 

i  :  0,6442- 

0,6291  :  1  :  o,685i . 


a(iOO),  b(piO),  c(001),  m(H0),  *(120), 
«(101),  /(102),  *(103),  r(ÏOi),  i(ÏOï), 
r(Ï03),  o(011),  /[*«](0J2),  /(121), 
n(Ï2l),  u  (122),  rf(123),  h  (123),  q  (Ï24). 

a(100),  £(010),   m(iiO),  «(210),   e(Oll). 

r(773),  «(551). 

V(711). 

U(103),  P(133),  0(493). 

N(270). 
X  (212). 

^(1.10.0),  A(120),  *(350),  C(230),/(320), 
$(310),  y'(410),  4>(510),  «(012),  j(023), 
K(045),  «(011),  G(032),  L(021),  8(061), 
E(103),  £(102;,  M(203),  «(302),  ?(201), 
ji(301),  «(133),  £(265),  N(263),  Z(376), 
0(243),  0(239),  S(232),  R(346),  U(344), 
A(114),  B(U3),  D(223),  *(221),  8(551), 
V(5.4.10),  y(542),P(326),u(323),  <p(632), 
•p(7.3.13),  X(317),  .A(313),  W(4U), 
to(10.1.  12). 

a  (1120),  m(iOÏO), />(l01l),  x(9092). 

(001),.   (100),    (110),     (101). 


n(310),     r(101),     *(201),     o(ill). 

X(5388). 

(9.2.n.0)  =  (l9.9.2Î). 

(570),    (741),    (16.7.4),    (348),    (2.5.20), 

(722),    (346). 
0(730),    «(14.9.4). 

m(iOÏO),  *(li20),  o(lOÎ2),  (12.3.Î5.1), 
A  (013),  B  (0Ï5),  C  (0Î4),  D  (013),  E  (037), 
F(103),  G  (207),  H(20l),  K(ÏÏ3),  L(ÏÏ2). 
e(117). 

^(1.15.0),    6^(661),  Z<9.11.1),   X(571), 
N(3.10.2). 


(*)  C.  Palache,  Am.  J.  Se,  [4],  2»,  186;  Z.  Kryst.,  47,  584.  —  C)  G.  Funk,  Ark.  Kern.  Afin.  Geol. ,3,  n«35,  i3.  —  (3)  Idem, 
75.  —  («)  H. -P.  Whitlock,  New- York  State.  Mus.  Bl.,  i4o,  6lh  Bep.,  200.  —  (s)  G.  Fi.ink,  Ark.  Kem.  Min.  Geol.,  3,  n*  35, 
toi,  97.  —  («)  C.  Andkrson,  Bec  Austr.  Mus.,  8,  128.  —  C)  W.-F.  Hillebrand  et  W.-T.  Schaller,  Z.  Kryst.,  47,  481.  — 
OC.  Palache,  Am.  J.  Se,  [4],  29,  181  ;  Z.  Kryst  ,  47,  58o.  —  (»)  E.  Manasse,  Bend.  Accad.  Linc.,[S],l9,  (2),  ifa.  —  (")).  Uhuo, 
Z.  Kryst.,  47.  2i5.  — (»)  H.  Unoemach,  Bl.  Soc.fr.  Min.,  33,  382.  —  (")Z-  von  Toborffy.  Fôldt.  Koz.,  40,  435,  445.  —  (  »)  K.Zimanyi, 
Fôldl.  Kôt.,  40,  5<)i.  -  (»)  K.  Zimanyi,  Math.  Term.  Értesitô,  28,  181;  Z.  Kryst.,  48,  a3i.  -  (,5)  G.  Flink,  Ark.  Kem.  Min.  Geol., 
3,  n°35,  106.-  C«)C.  Andkrson,  Z.  Kryst.,  47,  209.  -  (n  )  G.  Flink,  Ark.  Kem.  Min.  Geol.,  3,  n-  35,  92.  —  ('"JH.  Unoemacb, 
Bl     Soc.   fr.    Min.,   33,  386. 


L.-J.  Spencer. 


Cristallographie  (Minéraux)    —  Cristallografia  (Miuerali). 
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MINERAL. 


LOCALITE. 


AXES  ADOPTKS  PAR  L  AUTEUR. 


FORMES  NOUVELLES. 


Nouvelles  formes  cristallines  des  minéraux  (suite). 


Stéphanite 

Terlingualte  (»). 


Tétrabédrite  . .  . 

voir  Fahlerz 

Titanite  (3) 

Topaze (*) 

»       (5) 

»       (•) 

»    V) 

Wiltshirelte  (8). 


Zlnclte(») 

Titanate    nou- 
veau (""j. 


Mexique  ('). 
Terlingua,  Texas. 


Hauris,  Salzbourg. 

Brésil. 

Brésil  (?). 

Pinos,Zacatecas,  Mexique 

Eppreehtslein,  Bavière. 

Binn,  Suisse. 


Franklin  Furnace,  N.-J. 
Kpprechtstein,  Bavière. 


i  ,6o5o  :  i  :  2,0245;  3  =  y^'iV. 


0,427!      1  :  0,6576;  8  =  85nîa'. 
o,5285  :  1  :  0,9539. 


o,5284 
o,53 1 1 

1 . Î87  : 


1  :  o,9533. 
1   :  o,g538. 


1,070;   \i 


79" 


16'. 


1   :  I ,5870. 

monoclin. -domatique 
o,6o56  :  1  :  0,61046;  3  =  74°46'48', 


ft»(116),     *«(117). 

7(120),  o(230),  B(320),  œ(520),  o(830), 
«(610),  D(031),  f(045),  fl(035),  »(012), 
0(049),  b(025),  1(017),  n(105),  o(104), 
P(103),  j(308),  r(203),  ît(304),  «(403), 

F(503),  G(401),  t)(901),  h(12.0.1),  M(Ï07), 
L(l04),W(Ï03),  r(305),  N(Ï03),  o(304), 
n(Ï05),n(60«),  P(-403),  Q(302),  B(H03), 
C(502),S(40l),6(B0l),3(7Ol),  3(Î2.0.l), 

c(317),  U(3.1.1l),  V(319),  0(1.10.10), 
x(188),  «(166),  qfl55),  Ç(144),  e(133), 
Z(122),  Y(233),  4(344),  x(322),  «(533), 
•  ail),  <i(155),  <p(Î44),  X(Î33),  if(255), 
4/(122),  fo(35S),  A(233),  r(344),  3(677), 
«(322),  6(522), «(326), P(328),îl(337), 
0(113),  «(3.4.14),  £(124),  .1(126), 
+  (128),  A(131),  W(632),  6(212),  T(213), 
T}(215),  3(324),  3(334),  p(ïl3),  H(Ï14), 
t(Ï24),  l(Ï3l),  J(6.1.15),  K(63l),  ji(632), 
m(635),  û(212),  $(213),  t(21S),  u(Il6), 
A(217),  C(413),  »(415),  A(ï.l.li), 
«(435),E(Bl3),r(Bl5),1l((Bl9),  0(524), 
i(814). 


(183),  (211),  (275),  (5.6.11),  (314). 
a (223),  £(235). 
W(043),  T(083). 
//«(750). 

(166). 

(100),  (010),  (001),  (310),  (320),  (120), 
(201),  (302),  (101),  (Î01),  (522),  (211), 
(233),  (111),  (122),  (OU),  (Î22),  (lil), 
(211),  (B22),  (212). 

(4045). 

(ÎIO),  (011),  (21.20.1),  (Ï66). 


(')  H.  Ungemach,  Idem,  391.  —  (')  W.-F.  Hillebrand  et  W.-T.  Schaller,  Z.  Kryst.,  47,  5o9.  —  (3)  H.  Seisser,  Z.  Kryst., 
47,  32i.  —  (*)  V.  Goldschmidt,  Z.  Kryst., M,  638.  —  (5)  V.  Goldschmidt  etP.SAUKR,  Z.  Kryst.,  47,  'fi',5.  —  ( 6  )  H.  Unobmacii,  Bl.  Soc. 
fr.  Min.,  33,  404.  —  (')Y.  DCrrfeld,  Z.  Kryst.,  47,  îlfi.  —  (8)  VV.-J.  Lewis,  Phi!.  Mag.,  [6],  20,  47',;  Z.  Kryst.,  48,  5.4.  - 
(9)  C.  Palaciie,  Am.  J.  Se,  [4],  29,  178;  Z.  Kryst.,  47,  678.  —  ('")  V.  Dûrrfeld,  Z.  Kryst.,  47,   246 


L.-J.  Spencer. 
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Krystallographie  ( Anorganische  Substanzen).  —  Crystallography  (Inorganic  Subtances). 


CORPS. 

FORMULES. 

DENSITÉ. 

PARAMÈTRES 

a  :  b  ;  c  ou  a  :  c 

1  Quotients  des  distances  moléculaires  :  ~£  :  ty  :  tu  ). 

Ba3TesS7 

BeS04.6H*0 

K,Cr(SCN),.4H,0 

(NHt),Cr(SCN>«.4H,0 

Na,C.r(SUN)t.i2Ht0 

CuCr,07.iou2H20 

K,Mo(SCN)«4HtO 

(NH4)iMo(SCN),.4H,0 
Na3Mo(SCN),.i2HjO 

K,SnSj.3H,0 

NaF 

Te,Oj(OH)NO, 

Tl2Zn(S04),.6H,0 

TljZii(Se04)2.6H,0 

2,286 

1,847 
3,7204 

Triclin.  (hemiédr.?),  1 ,6835  :  1  :  i,55i5 

a  =  u3°7'3o',      (Î=i24<,i3\     y  =  77°39 
Cubique. 

Pseudo-hexagonale  1  :  0,67934 

Rhombique,  0,61109  :  l  :  0,87651 

ïriclinique  : 

a  =  74°i',     p  =  io7"44\     Y="4n4C 

Triclinique,  o,6i33  :  1  :  0,5117 

a  =  67°2'i6',  P=i25°i4'3",  y  =  im°2G'' 

Pseudo-hexagonale,  1  :  0,6749 
Rhombique,  0,60721  :  1  :  0,88406 
Triclinique,    ?    :  1  :  0,981 14 
a  =  72°46',     (3=  107"  12'.     y  =  1 15°47' 

Cubique. 

Calcium,  dithionate  (voir  p.  579,  585). 

Mercure  haloides  (voir  p.  576). 
Molybdène-potassium,  hexathiocyanate 

Plomb,  diiliionate  (voir  p.  579,  585). 
Potassium,  dithionate  (voir  p.  579,  585). 

Sodium,  bromate  (voir  p.  579,  585). 

Strontium,  dithionate  (voir  p.  586,  587). 

Rhombique  bipyramidique  : 

0,590  :  1  :  0,607 

Monoclin,  holoéd.,  J3  =  io6°i6' 

o«74i3  :  1  :  o,3oio 

(6,1787  :  8, 3351  :  4,17*9) 

Monoclin,  holoéd.,  [3  =  io5°54' 
0,7479  :  1  :  o,5o22 

(Voir  p.  586,  587). 

(Voir  p.  586). 

Cristallographie  (Substances  inorganiques).  —  Cristallografia  (Sostanze  inorganiche). 
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INDICES    DE    REFRACTION. 


(  =  Y;  <a  ou  t) 


:pl. 


(=:  a;  (l>   OU   E). 


BIREFRIN- 
GENCE 

n    — «„ 

g  f 

I  Signe   optique). 


RAIES 
du  spectre. 


ANGLE 

des  axes 

optiques  2  V. 


[Extinction  sur  (100),  62"3o'  (Li),  63° i5'  (Na),  620  (TI),  avec  axe  c 

dans  l'angle  a  obtus.  J 
[Extinction  sur  (001)  près  200  avec  [001  ,oTi]  dans  l'angle  (3  obtus.  J 


[Clivage  (0001)  parfait.] 

I  •  i  •  I  ■  I  •         I 

[Extinction  sur  (100),  23"  (Li),  24° i5'  (Na),  22°  i5'  (Tl)  avec  aie  b 

dans  l'angle  a  obtus.] 


,3255 


Na 


[  Plan  des  a 

xes  optiques  (0 

01)]. 

! ,6ll I 

1 ,6o38 

i,588o 

négatif. 

l,6lI9 

1 ,6046 

1,5887 

I,6l68 

1 , 6093 

i,593i 

I ,6219 

1 ,6i43 

1,5978 

I ,6281 

1 , 6203 

i,6o33 

i,63;7 

1 ,6295 

1,6121 

Li 

C 

Na 

Tl 

F 

G 


p  >  u 

69°  8 
69  12 
69  24 
69  37 
69  55 


[Plan  des  axes  optiques  (010);  Bx„  :  axe  c'=  76°3i    dans  l'angle  (i  aigu. 

Clivage  (20g  parfait.] 
[Clivage  (201).  | 


AUTEURS   ET   PERIODIQUES. 


F. -M.  Jaeger,  Proc.  K.  Akad.  Wtt.  Amst.,  1910,  614. 

F.  Zambonini,  Z.  Kryst,,  47,  629. 

C.  Blass,  Z.  Kryst,  48,  24. 

Id. 

Id. 

F.  Zambonini,  Z.  Kryst.,  47,  624. 


C.  Blass,  Z.  Kryst.,  48,  21. 
Id.,  22. 
Id.,  23. 


F.  Zambonini,  Z.  Kryst.,  47,  620. 
A.  Wolters,  N.  Jahr.  Min.,  30,  58. 

F. -M.  Jaeger,  Proc.  K.  Akad.  Wet.  Amst.,  1910,  6o5. 

A.-E.-H.  Tutton,  Proc.  R.  Soc.  London,  [A],  83,  211  ; 
Z.  Kryst.,  48,  191 . 


A.-E.-H.  Tutton,  id. 


L.-J.  Spencer. 
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Krystallograpbie  (  Orgauische  Verbindungen).  —  Crystallography  (Organic  Compounds). 


COHPS. 


Acétate,  sodium  uranyle  (voir  page  43). 
Acides  benzène-sulfonlques  (voir  p.  41,  42). 
Acide  méeonlque .    .  


Acide  /  pino nique 
Acide  suoeinlque . 


Alcool  (du  patchouli). . 
3-Aminoquinoléine.  . . 

Modification  stable. 


Modification  métastable 
Aniline  (émélique  d') 


/w-Aplol 

■j -ehloro  Benzophénone 

'  -  i  -dibromo  Benzophénone . 


4  4 '-4"-.f'  tétrachloro-Benzopluacoline 

I  W-Benzylîilicol 

/  ri Benzylcarbinol 

't'n  Benzylméthyle  ( chlorure  de) 

Bulbocapnine 


monométhyléther. 


»  monobenzoyléther. 


Camphre  (du  cèdre). 


FORMULES. 


C|oH|«Oj 
(COOH.CH,;, 


CijCjeO 
C9H8NS 


C»H506(SbO) 

C«H7N.H,0 

C„H»04 

C„H9OCl 
C„H,OBrt 

CjsHisOCU 

(C,H5.CH,),Si.OH 

(C6H5.CHs)3C.OH 

(C,H5.CH,),CC1 

C„N19NO* 

CjoHii  NO» 
C„H„NOs 


C15H„0 


DENSITE. 

Ternp.  de  fusion  ) 


(F.  =  68n-69°) 

1 ,562-i ,567 
(F.  =  i84°) 


(F.  =  830-8-°) 
(F.  =  04°) 

(F.  =  84°) 
(F.  =  ôS0^") 


1,1772 
1,1869 

(F.=  i99°-20on) 


(F.  =86°-87°) 


PARAMETRES 

a  :  b  :  c  ou  a  :  c 

(Quotleott  des  distances  moléculalret     /  :  <\i  ■.  m  i 


Rhombique  hémimorphe  : 

o,6i3  :    1    :  0,900 

Monoclin,  hémimorphe  : 

0,5782  :   1   :  0,6216;  8  =  io5° 

Monoclin,  prismat.,  B==9i°2o' 

o,5688   :    I    :  0,6195 


Hexagonale,  1   :  o, 56528 

Rhombique  sphénoïdale  : 
1 ,635o  :    t   :  0,9870 

Monoclin.,  B  =  900,  2,2i3o  :   1   :   1,2839 
Hexagonale,  1   :   1,0042 

Monoclinique,  3  =  89°io'  : 
0,82765  :   1   :   1,7878 

Monoclinique  prismat.  : 

0,4985  :   1   :  0,4706;  ,3=  83u8' 

Monoclinique  prismat.  : 

1,0962  :   1  :  o,5g5i;  3  =  68°25'3o' 

Monoclinique  prismat.  : 

i,2S53  :   1   :   i,o665;  S  =  63°47' 

Rhombique,  «,7214  :   •   :  2,i384 

(7,2116  :  4,«894   :  8,9586) 

Rhombique,  1,7166  :   1  :  2,1574 

(7,0724  :  4,1200  :  8,8885) 

Trigonale  trapézoèd.  : 

1  :  o,3"7oo 
Rhombique  hémièdr.  : 
0,72520  :   1   :  0,71792 

Tétragonale  hémièdr.,  1   :   1 ,  o554 


Rhombique,  0,89437  :   1   :  o, 63 116 


Rhombique,  o, 98385  :  i  :  o, 70502 
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INDICES    DE    REFRACTION. 


(  =  Y  ;  (■)  OU  £  i 


a  :  a)  ou  ! 


[Plan  des  axes  optiques  (oio)  : 

Bxa  =  n,,  —  c.  ] 
[Plan  des  axes  optiques  oio.] 


i  ,6oi>2 
i , 6 i oo 
i,6-2o  4 


i , 53 i 5 


.,4486 
i ,45o3 
i,4558 


i,5338 

i,54io 

[Plan  des  axes  optiques  (010)  : 
Bxa  :  axe  c  =  45" 45'  dans  l'angle  [3  obtus]. 


1,893 


i,8-3 


i,535 


[Plan  des  axes  optiques  (001);  BxaJ.(oio).] 


[Clivage  parfait  (1 10).] 
[Plan  des  axes  opt.  (oio). ] 


1,7335 
1,7684 
1,7828 

1,67135 
1 ,68019 
1 ,68902 

l,283i 

1 , 2894 
1,2920 


1 ,2809 
1 ,2855 
1,2875 


1,64  n 
1 , 65 1 9 
i ,6732 

1 ,60839 
1 ,62172 
1 ,6255o 

1 ,2762 

1 , 2798 
1 ,281! 


BIHEFUIN- 

GKNCE 

Sicne    ;>pi i'jim' 


négatif. 

négatif. 
u,  '5<)7 


négatif, 
négatif. 

positif. 


négatif. 


négatif. 


négatif. 


positif. 


RAIES 
(lu  spectre. 


Nii 


C 
1) 
F 


Li 

Na 
TI 


AV.  Il 

dc>  axes 

optiques  1  V, 


2i-;=48-5" 


calculé 
[5a°2'J 


2  E  =  io" 
45° 
5o° 


p>u 


Li 

Na 

Tl 

Li 

t 

Na 

Tl 

Li 

76°54 

Na 

78  34 

Tl 

80    6 

2  E. 

Li 

64°  23 

Na 

64  45 

Tl 

65  5 

AUTEURS    El     H  111'lMlHhS. 


P.  Gaubkht,.  C  n..  151.  n 3'| 

Pu.  Barbier  et  V.  Gi!k,nm;d,  Bl.  Soc.  Chim.  [4],  7,  553. 

K.  Heydhich,  Z.  Krysl.,  48,  257. 


C.  Bi.ass,  Z.  Kryst.,  48,  :<',. 

G. -F. -H.   Smith    (en   W.-H.   Mills   et   YV.-H.  Watson), 
J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  746. 


P.  Yvon,  C.  H.,  150,  2K4. 
C.  Blass,  Z.  Kryst.,  48,  41. 

F.-M.  Jak«er,  Rec.  Trav.  Chim.  P.-B.,  29,  139. 

Id.,  .Sg. 

Id.,  161. 

G.  Jérusalem.  J.  Chem.  Soc  Lond.,  97,  2191. 

Id.  1293. 

Id.  1293. 

C.  Blass,  Z.  Kryst.,  48   a-. 

Id.,  28. 

Id.,  3o. 


C.  Blass,  Z.  Kryst.,  48,  35. 


L.-J.  Spencer. 
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corps. 


Camphre  (des  cj  près  | 

Pyrocatéchine 

Codéine 

Iso-Coiélae 

Pseudo-Coûèlne   

Corydlne 

Cholestérine,  salicylate 

Dlcyanodlamlde 

Dioxymaîonamlde  (  =  Mesoxalamide  t 

Éthylène-diamine,  sels  doubles  métalliques 
(Voir  p.  576-577). 

Eugénol  (Benzoyl-) 

/.fo-Eugénol  1  Acélyl-  1 


ofutm.ES. 


f',,11,,0 


C6Hv(OH)2  1  :i 


Ci.»H„NOi-r-H,0 


Cj.HnNO* 

ouCHhNO, 


(CN.NH,), 


C,H*0*N, 


C,7H16Os 

C„H,t0a 


DKN8ITK 

1  Temy    de  fusion. ) 


PARAMETRES 

a  :  b  :  c  ou  a  :  c 
(Quotients  des  distances  moléculaires  :  y 


1 ,367-1 ,375 

(F.  =  io4n) 


i ,309-1 , 3 1 5 
(F.  =  155°) 


1 ,36i-i,367 
(F.  =  171-172°) 


1,288-1 ,290 
(F.=  i8i°) 


Rhombique,  0,98844  :   1   :  0,7 


Monoclin.,  P  =  94°i5';  1,6086  :  1  :  1,0229! 


Rhombique  bipyram.,  0,9595  :   1   :  o,8346 


Rhombique  bipyram.,  0,6322  :   1   :  o,56oo 


Monoclinique  sphenoïd.  : 
2,1942  :   1   :   i,io36;  j3  =  108°  14' 


i,4o4-i ,4o5 

(F.  =  2o5#) 


(F.  =  79"-8oD) 


Tétragonale  trapézoèdr.,   1   :  0,39896 


Triclinique  héniièdr.,  0,77364  :  '  :  o,5o4o| 

a  =  92t,55,24",  p  =  ioi"58'3'2*.  •{- -- .p°  i  ','  io* 

Monoclinique  pnsmat    : 

1,1109  :   '  :   i)42'3;  p=ii5'>2o' 


Rhombique  bipyramid.,  0,8947  :   i   :     ? 


Monoeliu.,  P  =  8o"23',5;  1 ,  ">^'29  :  1  :  1,0713 
Rhombique.  <>,688r>  :  1     - 
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INDICE    DK    RÉFRACTION. 

BIRÉFRIN- 

^  

GENCE 

b»-"f 

1  Sisne  optique  ) . 

RAIES 
spectre. 

A.NGI.K 
des  aies 

Oplil|UCà  2  V. 

AUTEURE   ET    PÉRIODIQUES. 

|  =  Y;  ù)  OU  £). 

(=8). 

=  «;U»u  !i. 

Li 

2E. 

Id.,  36. 

0 
60  5o 

Na 

61   3o 

1 ,7255 

1,6073 

1,5980 

positif. 

11 
C 

62  5 

K.  Heydrich,  Z.  Kryst.,  48,  260. 

. 

1 ,7336 

i,6i3g 

1,6044 

0, 1292 

D 

1,7536 

1 ,63i4 

1 ,6204 

F 

[Plan  des  axes  optiques  près  ||  (  100); 

Bx«  :  axec  =  6°-7°]. 

1 ,6730 

1,6285 

1  ,5402 

négatif. 

C 

• 

Id.,  270. 

1,6838 

1,6355 
I,65i4 

1,5428 
1,5507 

0, 1410 

D 
F 

[Plan  des  axes  optiques  (010) 

;  Bxa  II  axec]. 

',6697 

i,6364 

1,6026 

négatif. 

G 

• 

Id.,  37a. 

1,6754 

1,6422 
i,6557 

1,6070 
1,6149 

0,0684 

D 
F 

[Plan  des  axes  optiques  (010 

;  Bxa  II  axe  c]. 

1 .6426 

i,5974 

1 ,5705 

positif. 

C 

• 

Id.,  375. 

1 ,6472 

1 ,6021 

1,5743 

0,0729 

D 

[Plan  des  axes  optiques  1  (010); 
Bxa  :  axe  c  —  22°  dans  l'angle  (3  obtus]. 

POUVOIR 

rolatoire 

1 ,62 

1,62 

y 

pour  !■". 

C.  Blass,  Z.  Kryst.,  48,  26. 

0 
10  28 

i,63 

i,63 

Na 

i3     9 

1,64 
(Extinction  su 

r  (010),  36"  av< 

1,64 
;c  [TTo,o7o]). 

Tl 

'4  19} 

E.  Artini,  Rend.  Accad.  Une.,  [5],  19  (1),  78». 

• 

i,8354 

i,5454 

1,5177 

positif. 

C 

. 

K.  Heydrich,  Z.  Kryst.,  48,  277. 

i,847i 

1 ,  5493 

I ,5212 

0,3259 

D 

38°38' 

',8697 

1,5579 

1 ,532i 

F 

[Plan  des  axes  optiques  (010)  : 

Bxa  :  axe  c=  1 1°  dans  l'angle  (ï  aigu]. 

[Clivage 

(1 10)  et  (oor) 

jarfait]. 

• 

• 

• 

F.-M.  Jaeoer,  Bec.  Trav.  Chim.  P.B.,  29,  126. 

[Extinction  sur 

Na 

iH 

C.  Blass,  Z.  Kryst,  48,  3». 

(010),  12°  10'  (Na)  avec  axec. 

0 
29  4o 

dans  l'angle  fi  aigu]. 

Positif 

Li 

Na 
Tl 

82  20 

82  45 

83  25 

Id.,  4o. 

L.-J.  Spencer. 
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CORPS. 


Formlate  de  plomb   

OayoJ  (Champacol) 

Gayol  glycérine 

Mélamlne 

Menthyle,  benzoate 

i  -Méthyl-a-Éthylolpipérldine 

Hexaméthylène  -  tétramine  -  magnésium  clilo 
rure 

Hexaméthylène  -  tétramine  -  magnésium    bro 
mure 

Hexaméthylène  -   tétramine  -  magnésium 
iodure 

He.ra-Mèthyl  ferrocyanogène  dihydrogène  sul 
fale 

7W-Nitro-/j-anisidine 


FORMULES. 


Pb(COOH), 


C„Ht,0 


C,fH„0(OH1) 


(CN.NH,), 


C,H,COOC10H19 


C„H„N 

6CsNvH„.MgCI,.ioH,0 

6(:«N4H„.MgBr,.  ioHtO 

GCsXtHu.Mglj-ioHjO 

(CH3)«Fe(CN)6H,SOt 
C7HeO,N4 


DENSITE 
i  Terap.  de  Fusion.  | 


(F.  =  9'°) 


1.573 

(F.>25o°) 


(F.  =  54,5°) 


(F.  127"- 128") 


PARAMETRES 

a  :  b  :  c  ou  a  :  c 

1  Quotients  des  distances  moléculaires  :  Y  :  J/  :  toi 


Rhombique,  0,74538  :  1  :  0,84056 


Trigonale  pyramidale,  1  :0,5495g 


Rhombique,  0,23916  :  1  :  ? 


Monoclinique  prismatique  : 
i,4121  :  •  :  0,9728;  p  =  1 1  v>°  16' 


Rhombique,  0,76134  :  i  :  0,24476 


Rhombique,  0,6777  :  1  :  0,61 179 


Triclinique  holoédrique,  o,832i  :  1  :  0,8573 
a=  I25°43',  P  =  5o*2l',Y=s  123" 56' 

Monoclinique  prismatique  : 
0,9022:  1  :  o,5i  1 1  ;  [3  =  90*40' 

Monoclinique  prismatique  : 
0,8802:  1  :  o,495;  p  =  90"  1' 

Monoclin.,  1,9101  :  1  :  2,0472  ;  [3  =93"  1' 

Rhombique,  0,738287  :  1  :  0,8121127 
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INDICE   DE   RÉFRACTION. 

BIRÉFRIN- 

1 

_^ 

GENCE 

RAIES 
du  spectre. 

ANGLE 

des  axei> 

optique»  1  V. 

AUTEURS   ET   PÉRI0Di3UES. 

rt 

nm 

n? 

i  =  y  ,  id  ou  £  '. 

.  =  (5). 

(  =  a;  eo  ou  e). 

iSIftie  optique) 

Calculé 

0      ' 

i,87*4 

i,836o 

«.7787 

Négatif 

B 

7"   34 

B.  Karandkeff,  Centr.  Afin.,  1910,  17. 

',8747 

i,8435 

1,7813 

cj 

70    12,5 

1,8869 

1 ,85i5 

1,7895 

D 

69  36,5 

1 ,9016 

1,8680 

1 ,8008 

E 

69  i5,5 

i,9iJ8 

1,8783 

1,8112 

F 

68  47,5 

1 ,9^97 

1 ,90.17 

1,8295 

G 

67  38 

Positif 

• 

C.  Blass,  Z.  Kryst.,  48,  38. 

>H. 

0 

* 

Négatif 

Li 
Na 
Tl 

60  40 

61  10 
61    25 

Id.  43. 

1,8608 

1,7340 

i,4876 

Négatif 

C 

. 

K.  Heydrich,  Z.  Kryst.,  48,  279. 

1,8721 

i,7429 

i,4 906 

o,38i5 

D 

1,9020 

1 , 7656 

1,4992 

F 

[Plan  des  axes  optiques  (010)  : 

Bxa  :  axe  a  =  5°  —  6"  dans  l'angle  $  aigu]. 

Positif 

Li 

C.  Blass,  Z.  Kryst.,  48,  4»- 

• 

aE 

66     5 

Na 

65  5o 

Tl 

65  4o 

*». 

0 

Positif 

Li 

Na 
Tl 

91     ')! 
90    IO 
89    10 

Id.,43. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

E.  Billows,  Rend.  Accad.  Linc,  [b],  19  (2), 

587. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Id.  589. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Id.  390. 

• 

• 

• 

Positif 

• 

• 

E.-G.-J.  HARTLEYet  VV.-H.  Barrett, /.  Client. 

97,  172a- 
U.  Sabot  (et]  F.  Kkvehdin  ),  Arch.  Se.  physiq 

Soc.  I.ond., 
.  nat.  Gen., 

[4],  29,  4?9- 

L.-J.  Spencer. 
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CORPS. 


Ni  tro  -  dibroruo-  benzène 

Nîtro  bromoehloro  benzène  i modification  a), 
»  (modification  (i), 

Ni  tro-  dichloro  benzène 

Nitro-dlbromo  aniline 

Nitro-bromo-ehloro  aniline 

Nitro-chloro  bromo  aniline 

Nltro  dichloro  aniline 

Nitrophénol-disulfonate,  tripotassique 

Orttio-di-Hittoioluol 

/^(/v<-t//-Nitrotoluol 

Ferronitrosulfure  de  tétraméthylammcnium.. 
Ferronitrosulfure  de  tétraôthylammonium  .  .. 
Oxalate  de  potassium  (Irido-dichlorodinitro). 


FORMULES. 


Oxalate  de  Méthyle. 


/J(-Oxalate,  liydra/inc. 


Oxalate,  potassium  iridium. 


C«H3.NOJ.Br2 

I  2,6 

C,H,.NO,.BrCl 

1  2     6 

C6H,.NO,.BrCl 

1  6     2 

C,H3NO,.Cl, 

1  2,6 

C6H,.NO,.Bri.NHj 


C,H,.NOï.BrT.I.NH. 

1  3     4  6 

C$H».NO,.ClBr.NH, 

I  3      4  i 

C6H,.N04.CU.NII, 


C6H20K.(S03K)5.N02 
C,H,(CH,)(NO,)i  ':2:4 


«'.«H,(CH,)(NO,).  1:2:6 


[Fel(XO),S.]N(CHJ)v 


[Fe4(NO)7S3|N(f:îH3)v 


Ir(U,(N0,)j(Ct0*)K,.2H,0 


DENSITE 
(  Temps  de  fusion  ) 


(COO.CH,), 


K3I.(C2  003-4HîO 


2,230 

(F.  =  Si") 

i,92i 

(F.  =  74", 4) 

',929 

1,591 

(F.  =  72°,5) 

2,340 

(F.  =  205-2060) 

2,074 
(F.  =  204°) 

2,040 
(F=i84°) 

i,73fi 
(F.=i75") 


(F.  =70,5") 


1 ,538-i ,54o 
(F.  =6o°-Gi") 


PARAMETRES 

a  :  b  :  c  ou  a  :  e 
(  Quotient»  des  dislances  moléculaires  :  "/  :  <\)  ■■  <«>). 


2,OJ6 


1,883 


1,422 

(F.  =54") 


2,310 


Monoclin. -prismat.,  p  =  5i° i5' 

0,7900  :  1  :  0,5691 
Monoclin. -prismat.,  |3  =  49°54' 

0,7825  :  1  :  o,568o 
Monoclin. -prismat.,  S  =  87" i5' 

0,4116  :  1  :  0,6797 
Monoclin. -prismat.,  j3  =  87°46' 

o,4i5i  :  1  :  o,6668 
Monoclin. -prismat.,  j}  =  6o"3i' 

1,3296  :  1  :  o,8o33 

Monoclin. -prismat.,  p  =  6o"V 

1,4077  :  1  :  o,83ig 
Mcnoclin. -prismat.,  i3  =  6o"54' 

1,258g  :   1  :  0,7720 

Monoclin. -prismat.,  {J  =  6o°52 

1 ,  3gg>  :  1  :  0,8292 

Triclinique. 

Monoclin. -prismat.,  3  =  g4°  18' 

o,8J93o  :  f  :  0,54076 


Rhombique  bipyram.,  0,5714  :  t  :  0,5407 


Triclin.,  o,86'|8  :  1  :  1 , 3 1 2 5 

a  =  87"29'34",  p  =  'o6u7'o",  y  =  g3"  44'  10" 

X  =  5, 3899,  «1*  =  6, 463g,  w  =  8,4838 

Triclin.,  1 ,0221  :  i  :  1 ,0247 

a  =  85"8'i9",  P  =  97"8'2',y  =  9«/»7'4'' 

/.  =  7 ,  '  5 1 4 ,  y"  =  fi  >99G8,  (0  =  7, 169C 
Rlionibique,  0,39101  :  1  :  o, 81461 


Monoclin.,  3=ioi°55';  i,o33i  :  1  :  o,3346 


Monoclin.,  3  =  63°2o';  (010)  :(i  io)  =  53°25' 


Triclin.,  0,731g  :  t  :  o,g565 
a  =  88"  34'  37',  (3  =  g4"3o'i2',  y  =  57°i'i8' 
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INDICE  DE    RÉFRACTION. 

BIKÉF1UN- 
GENCK 

\  Signe  optique  \. 

RAIES 
du  speclrc 

ANGLE 

dos  axes 

optiques  2  V. 

AUTEURS    ET    PKUIOPIQUES. 

n„ 
:  =  y;  a)  ou  ; i 

n 

1  —  a;  a)  ou  e  1. 

/.•            ■*• 

U). 

ri.  an 

des 
aie*  optiques. 

ext"  :c'(Na) 
(l.'tns  ;'  obtus. 

CLIVAGE. 

E.  AnTiNi,  /st.  Lomb.,  [2],  42,  59'). 

5,6209  :  7.10G9  :  4,°44<> 

(010) 

sur   (010) 

•7" 
sur  (010) 

18° 
sur  (010) 

Nul. 

5,575.1  :  7,iiJi  :  4,o47° 

(010) 

Nul. 

Id.,  5g5. 

3,1075  :  7,598/i  :  5,ir>46 

(on,) 

Nul. 

Jd.,  596. 

43" 

3,  1487  :  7,5837  :  '5,o568 

(010) 

sur  (oioj 

52° 

Imparfait. 

(om  ) 

Id.,  '..j8. 

6,832g  :  5 , 1 3q 1  :  4 ,  1282 

1  0 10  ) 

sur  (110) 
i7°3o' 

Parfait. 

(001  ) 

Id   ,  601  . 

'"'■O'5!)  :  4, 9" '9  :  4,0870 

(010) 

sur  (1 10) 
19" 

Parfait. 

(001) 

Id.,  602. 

6,6167  :  5,2559  :  4,0^76 

(010) 

sur  (110) 
i6"3o' 

Parfait. 

(001) 

Id.,  6o4. 

6,8573  :  4,8999  :  4,o63o 

(010) 

sur  ( 1 10) 

Parfait. 

Id.,  6o5. 

19» 

(001  ) 

A.-C.  Gill,  J.  Am.  Chem.  Soc,  32,  636. 

1  ,744f> 

i,6S67 

>,43y'. 

Négatif. 

C 

. 

K.  Heydhich,  Z.  Kryst.,  48,  266. 

1 ,7556 

1,6619 

i,4423 

o,3i33 

D 

1,7884 

1,6771 

1,4527 

F 

|  Flan  des  axes 

optiques  1  (010 

);  Bx0  II  axe  0]. 

i,7244 

1 ,662) 

>,4757 

Négatif. 

C 

Id,,  268. 

1 , 734 1 

1,6694 

1,4788 

o,.255i 

D 

',7619 

1 ,6893 

1,4875 

F 

[Plan  des  axes  optiques  (100);  Bxa  II  axe  c). 

F.  Zambonini,  Z.  Kryst.,  47,  625. 
Id.,  6î6. 

Li 

2  K. 

0 

56   12 

M.  Vèzes  cl  A.   Dukfoub,  Bl.  Soc.   Chim.   [4],  7,  5o8. 

1 .  6692 

',579' 

1 , 568g 

. 

Na 

63  24 

1 , 5  joï 

i,ï6<>3 

1,4162 

Positif. 

Tl 
C 

70  24 

K.  Heydiuch,  Z.  Kryst.,  48,  255. 

1 ,5521 

1 , 46 1 6 

i,4i77 

o,i344 

D 

1 ,563o 

i,47o4 

1,4267 

F 

[Plan  des  axes  optiques  (010); 

B\a  près  II  axe  a]. 

ca.  i,63i      |            .            | 

0,090 

Jaune. 

ca.  20° 

A.-C.  Gill,  J.  Ain.  Chem.  Soc,  32,  5*4- 

[Plan  des  axes  optiques  1  (010)  ;  Bxa  :  d=  34° 

Négatif. 

dans  l'angle  (3  obtus]. 

\      ' 

' 

" 

F.  Zambonini,  Z.  Kryst-,  47,  621. 

L.-J.  Spencer. 
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Krystallographie  (Organische  Verbindungen).  —  Crystallography  (Organic  Compounds). 


C0RP8. 

Oxaiate,  argent  iridium 

Oxaiate,  fer  i  loir  Oxalile,  p.   i">o  i 

Phénol  o-sulfonate,  potassique 

Phénol  /  -sullonate,  potassique 

Phytostérine 

Triphénylsilicol 

Triphénylcarbinol 

Hydroquinone .  

Résorcine 

Urées. 

IMiéiiyllliiourée  de  l'KpIiédrine 

Pliéiiyltliiourée  de  la  Pseudoéphédrine 


FORMULES. 


Ag,Ir(CO»),.3HtO 

FeCaO».aH,0 
C6H4(OH).S03K.2H,0 


C,Hi(OH).SO,K 

1  :  V 


(€,!»»),  Si.  OH 

(CH,),C.OH 

C.«H4(OH)2 

CaH«(OH)i 

1  :  3 

C,7H,oNtSO 


C,,H2oN,SO 


DENSITE, 
i  Tcmp.  de  fusion.  ) 


1,733-1,734 


1,869-1,871 

(F.  >a6o") 


', 

777 

». 

884 

i,3a8 

-1,33-2 

(F- F 

=169") 

1.281 

-1 ,  28  ") 

(F.= 

:II«>") 

(F.  =  1 15'  '■) 


(F.=  laa") 


PARAMETRES. 

a  :  b  :  c  ou  a  :  c 
1  Quolienls  dos  distance!  moléculaires  y  .  >}/    b) 


Munoclin.  prismat.,  £J=ii4"43' 
1 ,2670  :  1  :  o,8345 

Hhombique  bipyramid.,  0,7796  :  1  :  o,4(« 


Hhombique  bipyramid.,  0.8790  :  1  :  1,0017 


Monoclinique. 

Triclin..  2, 144  :  1  :  1 ,33i 

a  =  5o."3o',  [J  =  11 3" 29',  y  =  8j"  11' 

Trigonale,  1  :  0,697! 

(  6 ,  7960  :  3 , 9'236  :  8 , 2 1 00  ) 

Ditrigonale  scalénoéd.  1  :  0,6680 


Rhombique  pyramid  ,  0,9110  :  1  :  0,5409 


Hhombique  sphénoïd.,  0,81703  :  1  :  0,4283! 


Kliombique.  0,37134  :  1  :  0,62669 


Cristallographie  (Composés  organiques).  —   Cristallografia  (Composti  organici). 


■  ■  —  ■■ 


dspice  i)K  nrFR.vcri 

ON'. 

'lP 
(=  a;  u)  ou  E). 

BIHÉFHIN- 
OKNCE 

rt  —  n 

1         r 
Signe  optlqun. 

ihl    surctn-. 

ANCil.l- 

«le*  a\fs 

optiques  :  V. 

AUTEURS    ET    PÉRIODIQUES. 

(=  y  ,   01  OU  c). 

|  Extinction  sut 

(  1  m).  /|GS  dans 

l'angle  |3  aiguj. 

• 

• 

F.  Zambonini,  Z.  Kryst.,  47.  6s3. 

1  ,c>4  ni 

1  .  f>  <  "»3  1 

!  ,5  22,8 

Positif. 

C 

Calculé 

K.  Heydricii,  Z.  Kryst..  48,  29K. 

i ,  «>*t>7 

1  ,:»G77 

1,5265 

0, 1202 

D 

[80"  10'j 

I  ,6636 

'  ^796 

1 ,  536a 

F 

. 

[Plan  des  axes  optiques  (loo; 

;  Bxa  II  axe  c]. 

1.6S79 

1 ,6o33 

1  ,!>f,j>. 

Positif. 

C 

Calculé 

Id.,  299. 

i,f>943 

1 , 6079 

1 , 3714 

o,r>28 

D 

[69"  10'] 

-.;m4 

1  .6222 

1,583', 

F 

[Plan  des  axes  optiques  (010 

C  Bx„  |!  axe  l>\. 

|  Plan  des  axes  optiques  (010; 

]• 

Positif. 

. 

. 

E.  Autini,  Bend.  Acrad.  Linc,  [5],  19, 

1).  188. 

• 

• 

• 

G.  Jérusalem,  /.  Cheni.  Soc.  Lond.,  97, 

>!<>'■. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Id.,  219a. 

1  ,  6560 

Wj                          [S 

1 ,619*1 

Négatif. 

C 

K.   Heydrigii,  Z.  Kryst.,  48,  2G4. 

1,63?..* 

1,6262 

o,oo63 

I) 

'  .64.79 

r,6j2o 

F 

1 ,6208 

I  .Gio^ 

1  ,■)'■>■> 

Xégatif. 

C 

Id.,  161. 

1  A'y>~i 

'  ,611)7 

1.5781 

(),0i9'2 

D 

',«■>■<  19 

1  ,  tS3  72. 

1 ,  690 1 

F 

[Plan  des  axes  optiques  (00g 

lixr,  =  axe  a  ]. 

1  ,3332 

1,9.876 

i ,4692 

Positif. 

N'a 

66°  2  5' 20" 
->  y 

C.   Ulass,  Z.  Kryst.,  48,  Si. 

• 

• 

Positif. 

Li 

Na 
Tl 

J     Lj. 
7Ô      40 

76   i5 

G7  35 

Id.,  33. 

L.-J.  Spencer. 


576 


Krystallographie.  —  Crystallography.  —  Cristallographie.  —  Cristallografia. 


Combinaisons  halogénées  du  mercure.  (J.-S.  Van  Nkst,  Z.   hrjst.,  47,  263). 

cours. 

COMI'OSITION. 

DKNSITl':. 

PARAMÈTRES 

POINT 

de  fusion. 

Rhombique  : 

0 

HgCI, 

8,o3  pour  ioo,  HgBr2 

5,45i 

0.725l 

I   •   t    n6o- 

265 

0,72299 

I ,0621 

23" 

14,09                        » 

0,71902 

I ,0571 

23', 

25, 3 1                        » 

0,71461 

1,0617 

. 

I. 

'      25,76                        » 
26,90                        » 

0,7l329 

1 ,o63i 

231 

1  Modification. 

5,612 

0,71088 

1 ,0666 

, 

! 

28,44 

0,71373 

1,064,', 

228 

1       39,09                        » 
47,97                        » 

0,71066 
0,71022 

1 ,088 
1 ,o6o5 

220 

50 , 2  3                        » 

0,70673 

1,0464 

219 

71,28                        » 

0,62844 

1,0242 

2lJ 

72,41                        » 

5;9.8 

o,635o 

1 ,oio8 

2l3 

76,11                        » 

0,62808 

1,0289 

212 

90,87                        » 

0,69093 

? 

219 

| 

93 , 1 1                        » 

5,96 

0,68322 

? 

1 00 , 00                        » 
90 , 02                        » 

6,064 

0,6826 
0,67833 

i,79^ 

222 
20) 

81, t3                         » 

0,67577 

20  J 

l       80,79                         » 

6,092 

0,67451 

76,34                         » 

6,232 

0,67197 

207 

1          " 

1      66,85 

6,  i65 

0,66902 

20") 

1  Modification. 

58,95                        » 

6,i5g 

0, 66566 

20  ") 

! 

1       48, 3o                        » 
38, 61                        » 

6, '79. 

0,6577 

207 

32,58                        » 

. 

0,6577 

. 

3o,o3                       » 

6,283 

0,6428 

2IO 

29,29                        » 

6,3n 

0,6419 

2l3 

23,42                        » 

. 

0, 63217 

212 

22,35                                 » 

. 

0,6297 

2l4 

1 

«9,9"                        » 

. 

0,672  (!) 

21  5 

1 

3,75                        » 

. 

0,644  (?) 

1  :  ? 

. 

Hgl, 

6,3o3 

0,62688 

1  :  I-8..3 

>-45 

6,282 

1                           •             1/      *j 

Cristaux  mixtes  rouges.  j          III. 

2,87  pour  100,  HgBr, 

6,25g 

Tétragonale,  1  :  2,00g 

2-13 

lodure  de  mercure,  rouge.  )  Modification. 

"gl. 

6,2939 

Télragonale,  1  :  2,008 

HgCls.2HgO 

Monoclinique,  (i  =  125^57' 
1 ,9782    :  1  :  1 ,0452 

Éthylène-dlamlne,  si 

ils  doubles  métalliques.  (M.  Fh 

uvk,  Z.  Krjst.,  47,  346). 

CORPS. 

FORMULES. 

PARAMÈTRES. 

EXTINCTION 
optique 

1  av< 

c  axe  r  j. 

Cu(CH,NH„)tCI,.2l]s0 

Monoclinique,  j3=uo°3o' 
0,1917  :   1   :  0,822724 

sur 

oio),36" 

Cu(CHiNHs)*Br2.2H20 

Monoclininique.  ji  =  1 1 i"4  V 

sur  (010),  Î7" 8 

o/,i83i   :    1    :  o,834i5 

NKCHjNH^.CIj.sHîO 

Bhombiqiie,  0,68398  :   1   :   1,0567 

. 

Ni(r.H2NHi)„Br,.2H,0 

llhombique,  0,7299  :   1   :   1,0604 

• 

Krystallographie.  -  Crystallography.  —  Cristallographie.  —  Cristallografia. 
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Éthylène-diamlne,  sels  doubles  métalliques  (sui/e). 


CORPS. 


7Vt'-Éthylène-diamine-zine  chlorure 

»  -zinc  bromure 

»  -zinc  iodure 

»  -cadmium  bromure 

»  -cadmium  ioduro  . . 

»  -cadmium  sulfate. . 

»  -zinc  sulfate 

7>/-Étbylène  diamine-cuivre  nitrate. . .  .  .  . 


TW-Éthylène-diamine-euivre  thiocyanale 
A/ono-Éthylène-diamine-euivre  acétate. . 


FORMULES. 


7W-Étbylè-ne-diamine-nickel  iodure 

»  -nickel  thiocyanale. 


Z>;-Éthylène-diamine  nickel  cyanure. . . 
Tri- Éthylène-diamine-zinc  thiocyanale. 


Di  Éthylène-diamine-cadmium  thiocyanale. 
Éthyiène-diammonium-zinc  thiocyanale 

»  -cadmium  thiocyanale. 

»  -zlne  sulfate 


Zn(CH2NH2)6Cl2 

Zn(CH2NH2)6Br2 

Zn(CH2NH2;6I2 

Cd(CH2NH2)6Br2 

Cd(CH2NH2)6I2 

Cd(CH,NH,),SOt 

Zn(CH2NH2)6S04 

Cu(CH2NH2)v(N03),.2HîO 

Cu(CHîNH2)6(SCN),.2HîO 
CutCHjNHjMCHaCOO^.HjO 

Ni(CHsNHt)6I,.H,0 

NiCCHjNHj^CSCN), 

Ni(CH,NH,)4(CN)2 
Zn(CH,NH,),(SCN), 

Cd(CHtNH,)t(SCN)t 
Zn(SCN)4(CHjNH3),.4H20 

Cd(SCN)4(CH,NH3), 
ZnCSOOiCC^NHOi.eHtO 


PARAMETRES. 


0,9482 

1 ,2i43o 

0,8977 

I , 1014 
1,02  ta 
9 


Rhombique,  0,6236  :   1 
Rhombique,  0,74946  :   1 
Rhombique,  0,53-282  :   1 
Rhombique,  0,69718  :   1 
Rhombique,  0,7864  :   1 
Rhombique,  0,57735  :   i 
Rhombique 
Monoclinique,  |3=iion49'; 
i,3o34  :   1   :  0,7997 
Rhombique,  0,46807  :  1  :o,6523i 
Monoclininique,  (i=  io704g'; 
o,9556  :  1  :  1 ,33g6 
Rhombique,  0,9195  ;   1  :  o,5486 
Monoclinique,  [3  =  95°32';j 
1 ,071   :   1   :  0,6087 
Rhombique,  0,78036  :  1  :  o,584o 
Monoclinique,  (3=io3°i6'; 

0,9992  :  1  :  0,6749 
Monoclinique  (3=  io9°45'; 

1,1469  :   1   :  I,n45 
Monoclinique,  (3  =  ioo°7'; 

2,023  :  1  :. 0,9497 
Monoclinique,  j3=io8°36'; 

1 ,o3i3  :  1  :  i ,0628 

Monoclinique,  (3  =  i07°22'; 

0,74897  :  1  :  0,49606 


EXTINCTION 

optique. 
(avpr  axe  c) 


Violetfoncé  s.  (010) 
à  23°  avec  axe  a. 

sur  (010),  17° 


sur  (010),  19" 


sur  (010),  i4° 


sur  (  no),  25° 


Dérivés  halogènes  des  acides  Benzéne-suUoniques. 
R.-T.   Colgate  et  E.-H.   Rodd,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1590.  (  Voir  aussi  H.-E.  Armstrong,  t.  cit.;  Miers,  Armstrono,  Pope  et 
Wynne,  Rep.  Brit.  Assoc,  1909,  «41. 


composition. 


1  (*i 

^6H3 

CSH3 

C6H3 
CsKj 
C«H3 
C6  H, 
C«H3 
C,H3 
C6H3  [1 


[Cl 
[Cl 
[Cl 
[Cl 
[Br 
[Br 
[Br 
[Br 


C«H3 
C.H, 
C«H3 
C«H, 


[Cl 
[Cl 
[Br 
[l 


î(*) 

S02CI 

SOjBr 

S0,C1 

SO,Br 

SOjCl 

SOjBr 

SO,CI 

SO,Br 

S02Br 

SOiCl 

SOjBr 

S02C1 

SO,Cl 


4|*l 

ci] 
ci] 

Br] 

Br] 

ci] 

Cl] 
Br] 
Br] 

ci] 

I] 

I] 

I] 

Cl], 


TEMPER. 
de  fusion. 


38 

74 

66 

110 

46 

83 

7' 
114 

102 

88 

143 

9« 

70 


PARAMETRES. 


Monoclinique  : 
2,45o  : 


2,490 
2,509 
2,53i 
2,398 
2,438 
2,476 

■^,479 
2,469 

2,583 

2,567 

2,555 

0,729 


«,'79 
1, 166 
1,178 
1,171 
i,i33 
i,i45 

i,i44 
i,i45 
i,i54 
1,176 
1,167 
1 ,  i58 
o,654 


P 

o 

97  25 

98  41 

97  4o 

98  35 

96  5 

97  45 

95  26 

96  49 
g5  5o 

99  7 
100  3o 

94   23 
99 


W 

(  Velencj 
volume). 


•2 


36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
3.6 


EQUIVALENCE    PARAMÉTERS 
de  Bïrlow  el  Pope. 


5,696 
5,79° 

5,84o 
5,685  : 
5,735  : 
5,787  : 
5,796  : 
5,76.    : 

5,914  : 
5,912   : 

5,882    : 
3,095    : 


:   2,325 

:   2,323 

:  2,3o8 

:  2,307 

:  2,370 

:  2,35». 

:  2,337 

2,338 

2,333 

2,289 

2,3o3 

2 ,  302 

4,5-47 


2,741 

2,709 
2,718 
2,702 
2,687 
2,693 
2,674 
2,676 
2,692 
2,69». 
3,689 
2,666 
2,779 


(*)  Ces  chiffres  indiquent  la  positions  des  groupes. 


L.-J.  Spencer. 


Tables  internationales . 
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Krystallographie  (Brechungsexponenten).  —  Crystallography  (Refractive  Indices). 


Dérivés  halogènes  des  acides  Benzène  sulfoniques  (suite). 


COMPOSITION. 


c,H, 

<'.6H3 
C6  H, 
C.H, 
C6H3 

('6  H, 

C6H3 
C6H3 
C6H, 
C6H3 
CSH, 
C6H, 
C6H3 
C«H3 
C6H3 
QH5 


2(*)  M  * ] 

I  S02C1  Br].... 

I  SO.CI  I].... 

CI  S02.NII2  Cl].... 

CI  SO,.NH-C6Hs  Br].... 

Br  S02.NH-C6H3  Cl].... 

Br  S02.NH-C6H5          Br  J 

I  S02.Niï-C6H5           Cl  J 

I  SO*.NH  — C«HS  Br].... 

Br  S02.NH-C6H5  Br]'**; 

Cl  S02.NHiC6H;5CH3  Br].... 

Cl  S02NHiC6H.;,CH3  Br].... 

Cl  S(K.NH'C6H.ACH3  Br].... 

Br  SOs.NHiCgHiiCH;,  Br].... 

Br  SO3.CH3  Br].... 

Br  SO,.C,H5  Br].... 

I  S03.C2H5  Cl].... 


TKMP. 

de  fusion. 


97 

l3'2 

182 
i38 
[64 
143 
168 
1  5o 
i43 
i5i 

'i; 
1  ')■>. 

63 

ic6 

88 


PARAMETRES. 


Monocliniq 

o,8i5 
o,885 
o,423 
1,33g 
i,338 
1 .329 
1 ,  35o 
1,329 
',372 
0.727 
0,701 
0,767 
0,764 
2,443 
' ,  197 
»,  29  1 


ne  : 

0,673 

0,668 
0,421 
i,o58 
1,047 

I  ,02  3 

°,997 
o,979 
1 ,  i63 

I.J95 
i,i54 
0,95g 

°-959 
1 .  167 
1  ,o65 
1,114 


95°28 
95  22 
44 


91 
98  7 
98  3o 
97  58 
97   «5 
97   '8 

97  5o 
102  5 
ioo  37 

98  25 
98  32 
94  « 

Rhom- 
bique 


W 

I  Vatency 
Volume*) 


36 
36 
4o 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
74 
74 
74 
74 
44 
5o 
5o 


EQUIVALENCE    PARAMETËRS 

dr  K.uloft  cl  Polir. 


X. 

3,291  : 

3, (09  : 
2,373 

7,7>>  ■ 

7,776  : 

7,793  ■ 

7,943  : 

7,909  : 

7.63i  : 

8, 122  : 

8,43o  : 
9,022 

9,001  : 

5,99-i  : 

6H'55  : 

6,797  : 


y- 
|,o4o 

3,986 

6,o79 
2,894 
2,906 
2,93a 

2,<J  Ï2 
2,976 
2,78l 
2 .  792 
2,782 
2, 940 
2,943 
■■',4  3. 
2,697 
2,589 


2,719 

2,66] 
2,558 

3 ,  062 
j,o4-> 
3,oo5 
2,933 
2,913 
3,234 
3 ,  262 
3,2io 
2,820 
2,824 
2,900 
2,872 
2,883 


(*)  Ces  chiffres  indiquent  la  position  des  groupes.  —  (**)  Forme  labile. 


Indices  de  réfraction  du  Quartz  à  diverses  températures. 
(F.  Rinne  et  R.  Kolb,  A\  Jahr.   Min.,  1910,  11,  1 45 ). 

510 

a-quartz  — > 


A  570",  transformation  de  a-quartz  en  (2-quartz. 


^-quartz. 


raies 

du 
spei-tre 

-iiO". 

-55". 

23°. 

115°. 

0 1  -2». 

305°. 

410°. 

550°. 

580'. 

650°. 

765\ 

a. .  . 

',5491 

',"»49i 

.,5487 

1 ,548o 

1,5470 

i,5456 

i,54o6 

i,536i 

i,5374 

•,5387 

B... 

i,5497 

1 ,55ot 

1 ,55oo 

I ,5496 

1,5489 

',5479 

i,5464 

1,5417 

1 , 5368 

1 ,5382 

1 . 5396 

C... 

. 

i,55 11 

1 , 5509 

1  ,55o5 

',5499 

1,5489 

1,5473 

i,54/5 

1,5379 

1,5392 

1 , 54o5 

a-  •  • 

1 ,55i7 

i,55îo 

i,55i8 

i,55i4 

1,5507 

i,5498 

i,5484 

1 ,5435 

i,5388 

1 ,5402 

.,54i5 

i!  J l 

1 , 5532 

i,5534 

1 ,5533 

1,5529 

1 ,5523 

1 ,55i3 

i,5497 

•,5449 

i.54o4 

1,5416 

1 , 543o 

<« 

bt.. 

1  ,VJ(i9 

1,5570 

1 ,5565 

1,555g 

1 ,555i 

1,5536 

1,5486 

i,544i 

1 ,5453 

i,5468 

(c). 

]  ,5582 

i,5', 83 

1,5579 

i,5573 

i,5565 

1 .555o 

1 ,55oi 

1,5455 

1,5467 

1 ,  548o 

F... 

i,5585 

1,5589 

i,5 589 

1,5586 

1,5578 

1,5571 

1 , 5556 

1 ,55io 

1 ,5463 

1 ,5474 

1 , 5489 

(d). 

. 

1 ,56o4 

1 , 56o4 

1 , 56oo 

i,5594 

i,5586 

1 ,55"o 

1,5524 

•-5477 

1,  ",.jl'l 

1 ,55o5 

1  G'.. 

1 ,5623 

i,563o 

1 , 5626 

1,5620 

1 ,56i3 

1,5596 

i,5549 

1 ,55o2 

I  ,  ')  J20 

i,553i 

1    a ..  . 

1 . 54o3 

1,5401 

1,5398 

1,5393 

i,5384 

1,5372 

1,5325 

1 , 5287 

1 , 53oo 

1 , 53 1 2 

i    B... 

1 ,54o8 

1 .54  1 1 

1 ,5410 

1,5407 

1 , 5402 

i,5393 

i,538o 

1,5335 

1,5295 

1 ,53o8 

1 . 3320 

1  c... 

. 

1 ,5420 

1,5419 

»,54i5 

i,54ii 

i,54o3 

i,5388 

',5347 

i,53o3 

i,53i8 

,      ï  i',0 

la... 

B      °2-- 

1,5425 

1,5429 

1,5427 

i,5424 

i,54i9 

i,54n 

',5399 

i,5355 

i,53i3 

1 ,5327 

1 ,53  >;) 

1 ,  >4  Jo 

1  ,',443 

i,5442 

1,5438 

i,5434 

1,5426 

1,5412 

i,5368 

i,5328 

1 ,534o 

1 ,53ii5 

1 ,547c, 

',5477 

i,54;3 

1 ,5469 

i,546i 

i,545o 

i,54o5 

i,5362 

1 ,5376 

1,5391 

*"* 

(c). 

1 , 5489 

1,5490 

1,5488 

1,5482 

i,5475 

i,5463 

i,54i9 

1,5378 

1,5392 

1  ,54<j5 

F... 

i,5495 

1 ,5496 

',5496 

. , 5494 

i,5488 

.,548i 

1,5467 

i,5424 

i,5384 

1,5398 

i,54.3 

(d). 

1  ,55 10 

1 , 5  5 1 0 

1 ,55o8 

i,55o3 

1,5496 

i,548i 

i,544o 

',5399 

1 ,54 13 

.,51 28 

! 

1,5534 

i,5536 

1,5533 

i,5528 

1 ,55ïi 

i,55o8 

1,5467 

1,5424 

1,5438 

.,5453 

L.-J 

.  Spence 
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Indices  de  réfraction  de  la  leucite  à  diverses  températures 

Indices  de  réfraction  du  bromate  de  sodium  et  de  l'acétate 

(F.  Rinne  et  R.  Kolb,  A.  Jahr.  Min.,  1910,  II,  i 

54)- 

de  sodium  et  d'uranyle 
(H.   Rose,  A".  Jahr.   Min.  29,  53) 

Ct-LEUOITE 

P-LEDC1TE 
n  a  140' 

RAIES 
du  tpectre. 

BROMATE   DE    SODIUM. 

ACÉTATE  DE  SODIUM    ET 

d'uranyle 

n  a  11*. 

n  a  4M'. 

n 

à  5S5-. 

n  a  660* 

r1!*- 

n. 

v-v- 

n. 

Température- 

I ,5o46 

I,496o 

i,4go3 

n 

762 , I 0 

l ,6080 

672,00 

i,5oo33 

0 
'9,2 

i,5o54 

i,5o25 

', 

4998 

1,4969 

i,49'2 

B 

7.8,76 

1,6095 

623,90 

1, 50249 

18,8 

i ,5o6i 

. 

1,4977 

i,49*' 

c 

707,70 

I ,6l02 

579,05 

i,5o4gi 

20,0 

i ,5072 

. 

. 

' ,4987 

i,493' 

a 

690,70 

I,6l09 

546, IO 

i . 50704 

20,0 

i,5o88 

i,5o58 

-, 

5o33 

1 ,5ooo 

',4947 

D, 

672,00 

1,6117 

5i3,20 

1 ,5l012 

l8,3 

1 ,5i24 

. 

. 

i,5o38 

1,4985 

bt 

623,90 

I,6l47 

49 ',64 

1,51198 

l8,0 

i,5i39 

. 

. 

i,5o52 

I , 5002 

(c) 

579,05 

1,6170 

435,86 

1 ,51930 

'9,8 

1 ,5.46 

1 ,5i 18 

1, 

5og3 

i,5o5g 

I , 5009 

F 

546,10 

1,6199 

404,68 

i,52484 

19,5 

1 ,5i6? 

. 

. 

1,5078 

1 ,5o23 

(d) 

5i3,ao 

1,6242 

. 

. 

. 

i,5i88 

1 ,5162 

1. 

5i38 

1,5107 

1 ,5o53 

G' 

49', 64 

I ,6268 

. 

. 

. 

0,0142 

• 

• 

0,0147 

o,oi5o 

G'— a 

435,86 
404,68 

i,636i 
1 ,643o 

• 

■ 

• 

A  71 4"  l'ot-lcucite  devient 

optiquement  isotrope  (p-leuc 

te). 

Indices  de  réfraction  des  Dithionates,  (H. 

Rose,  N.  Jahr.  Min.,  29,  53). 

a. 

D1TH10NATE    DE    POTASSIUM. 

DITHIONATE    DE    CALCIUM. 

Wh 

n,  =  e. 

np  =  ia 

"»-"/■■ 

Température. 

/!„     :  iù. 

n„  =  £. 

nf-np. 

Température 

707,70 

i,5io53 

1,45248 

o,o58o5 

0 
24,3 

0 

690,70 

1 ,51098 

1,45269 

0,05829 

23,4 

I ,5456 

1,536g 

0,0087 

18,6 

672,00 

1 ,5i 184 

I,453l6 

o,o5868 

22,6 

. 

623,90 

1 ,5i4oo 

1,45437 

0,05963 

21  ,0 

',5498 

',5399 

0,0098 

22  , 2 

612,70 

i,5i453 

i,45465 

0,05988 

'9,8 

. 

. 

. 

589, 3o 

. 

• 

i,55i6 

I,54l4 

0,OIO2 

20 ,  >. 

579,05 

1,5 1599 

1, 4553o 

0,06060 

24,2 

1  ,5520 

I,54l8 

0,0102 

16,5 

546,10 

1,51822 

1,45669 

0,061 53 

•^0,9 

1 ,554o 

I,543l 

0,0109 

ifi,5 

5i3,2o 

1 ,52167 

i,45838 

0,06329 

'9»° 

1,5567 

1,5454 

0,01 13 

23,6 

49" .64 

1,52367 

«,45938 

0,06429 

20,3 

i,558o 

1,5467 

0,01 i3 

i6,5 

435,86 

1, 53ogi 

1 ,463io 

0,06781 

21  ,0 

1,564g 

i,55i6 

o,oi33 

16,9 

404,68 

1,53698 

1,46617 

0 , 0708 1 

21  ,0 

• 

• 

X. 

DITHIONATB   DE   PLOMB. 

DITHIONATE   DE   STRONTIUM. 

w- 

"»-(■■ 

«,,  =  10. 

"t  -  V 

Température. 

n-  =  (1). 

rtp  =  e. 

"g  -  V 

Température. 

707,70 

1,6478 

1 ,6281 

0,0197 

0 
22,3 

1,52497 

I ,02238 

0,025g 

0 

.8,4 

690,70 

I ,6486 

1,6290 

0,0196 

23,6 

I ,52524 

I ,52259 

0,0265 

26,3 

672,00 

1 ,65oo 

1 ,63o3 

0,0196 

22,6 

1 ,32Ôo3 

i,523 19 

0,O284 

20,  1 

623,90 

1 ,653 1 

i,6335 

0,0196 

'9, -» 

1,52769 

1,52462 

0,0307 

19-3 

612,70 

. 

. 

. 

1,52826 

1,52502 

o,o324 

'8,9 

579,05 

1 ,6557 

1 ,6366 

0,0192 

22,8 

1,52969 

1,52621 

o,o348 

•7,9 

546, 10 

1,6591 

1 ,6400 

0,0191 

21,1 

i,53i6i 

1 , 52775 

o,o386 

18,9 

5i3,20 

1,6642 

i,645i 

0,0192 

22,2 

1,53419 

1,52979 

o,o44° 

20 , 1 

491,64 

1 , 6672 

1 ,6480 

0,0192 

21  ,0 

I ,53570 

i,53io3 

0,0467 

■9,6 

435,86 

1,6774 

1 ,658g 

o,oi85 

21  ,5 

1,54174 

1,53568 

0 , 0606 

18,6 

404,68 

1 ,6865 

1,6683 

0,0182 

2  1,0 

.,54614 

1 ,53go6 

0,0708 

"J,5 
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Krystallographie  (Brechungsexponenten).        Crystallography  (  Réfractive  Indices). 


Indices  de  réfraction  de  composés  chimiques  cristallisés. 
i  A.  Bolland,  Sitzk.  /..  Akad.  IViss.  Wien,  119,  Abt.  II  b,  27J-307;  Monatsh.   IVien.  31.  3go). 

L'ordre  suivi  dans  ces  tableaux  est  celui  de  l'auteur.  (Note  du  Rédacteur). 

Le  premier  chiffre  représente  l'indice  pour  les  vibrations  dans  la  direction  des  arêtes  du  prisme. 

Valeurs  approximatives  déterminées  par  la  méthode  d'immersion  avec  une  série  de  liquides  dont  l'indice  va  de  n  =  i,32  à  n  —  i,g5. 


CORPS. 


Lithium,  sulfate 

»        formiate 

a        acétate.  ............ 

bitarlrate 

»        citrate 

platinocyannre 

»         potassium,  plalinocya- 

nure 

Sodium,  chlorure 

bromure. 

»        chlorate 

sulfite 

»        bisulfate 

»        méthyisulfate 

»        nitrate 

«        phosphate 

»         glycérino-phosphate.  . 

arséniate 

carbonate 

bicarbonate 

»         biborate 

tungstate 

magnésium  sulfate. . .  . 

»        alun 

or  chlorure 

platinocyannre 

potassium    plalinocya- 

nure 

»        bitartratc 

tartrale 

tartrate   double   de  K 

et  Na 

salicylatc 

»        succinate 

nitroprussiate 

»        ammonium  arsénitc.. . 

Potassium,  chlorure 

bromure 

iodure. 

thiocyanale 

chlorate 


INDICES    DE    REFRACTION. 


> 


> 


,49 
,54 
,4o 
,58 
,53 
,95 

,6'2 

,54 

,54 
,52 

,54 

,43 

,44 

,39 

,44 

,475 

,47 

,42 

,39 

,43 

,56 

,485 

,43 

,75 

,545 

,6i5 

,53 

,545 

,49 
,69 

,49 
,6o5 

,47 
,5o 

,56 

,6; 
,  6o5 

,4: 


> 


,48 

,47 
,5o 

,54 
,48 
.5g 

,95 

,535 

,57 
,46 

M 
,59 
,45 

■  46 
.  iO 
,44 
,53 

,47 
,55 

,49 

,545 
,61 

,9J 
,54 
,49 

,5o 

,4o 
,4o 
,575 
,46 


..645 
r,54 


>  i,95 


1  ,47 


1 ,  59 


,60 


1  ,  56 


i,75 


CORPS. 


Potassium,  propylsulfate 

»  bisulfate 

»  tellurate 

»  biphosphate. 

»  arsénite 

»  bicarbonate 

bichromate 

»  chromale. 

»  paratungstate 

»  mercure  cyanure.  . 

»  argent  cyanure.  . . . 

or  chlorure 

platinochlorure 
»  »      bromure.  . . 

><  »      iodure 

»  .-)      thiocyanate. 

»  »      sesquichln- 

rure 

»      cyanure. .  .  . 

alun 

ferrocyanure 

ferricyanure 

»          lithium    platinocya- 
nure 

sodium   platinocya- 

nure 

»  bioxalate 

»  tartrate 

»  nitroprussiate.  .... 

«  camphorate 

Rubidium,  chlorure 

* 

»  bromure 

»  iodure 

sulfate 

»  nitrate 

•'  chromale 

«  bichromate. 

>•  platinocyanure 

»  bitarlrate 

Caesium   chlorure 

»        bromure 


INDICES   DE   REFRACTION. 


,4» 

,44 

i,465 

,455 

',59 

,555 

,5« 

,47 

,56 

,55 

,48 

,57 

,75 

,95 

,72 

,74 

,74 

-95 

,42 

,44 

,63 

,6/5 

,55 

,56 

,67 

,64 

> 

,95? 

> 

,95 

> 

,95 

>  " 

,95 

,57 

,61 

,62 

,6i,5 

,44 

,57 

,575 

,58 

,56 

,62 

,95 

,6.5 

>  t 

,9'5 

,46 

,54 

,535 

/'2 

,6, 

,  56 

,46 

•  5o 

,49 

,55 

,65 

/'3 

i 

,  5  2 

,535 

1 

,54 

,7' 

1 

,7* 

,7<> 

>  1 

,95 

,  56 

1 

,7' 

,58 

i 

,  52 

,645 

,7i 

1 

■  69 

!  ,  5o 


>  I 

>  I 


52 

95 

69 


i.q5 


i,55 


y'» 
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CORPS. 


Caesium   iodure. ... 

»        bisulfate 

»        sulfate 

»        nitrate 

»        bichromate 

»        manganèse  chlorure 
»        antimoine  chlorure. 

Cuivre,  chlorure 

»      sulfate 

»      sélénate 

»      nitrate 

»      calcium  acétate 

»      formiate 

»      acétate  

Argent,  sulfate 

»        nitrate 

»        potassium  cyanure . 

Or,  chlorure 

»    sodium  chlorure  . 

»    potassium  chlorure 

Béryllium,  sulfate 

Magnésium,  sulfite 

»  sulfate' 

»  sodium  sulfate.. 

»  plalinocyanurc. . 

»  lactate  

Calcium,  h yposulfile 

»         phospho-lactate.. . . 

»        cuivre  acétate 

«         platinocyanure 

»        bimalate 

»         quinate 

Strontium,  chlorure 

»  bromure 

»  platinocyanure  . . 

Baryum,  chlorure 

bromure 

»         hydroxydo 

»         chlorate 

»         méthyisulfate 

éthylsulfate 

nitrate 

»  platinocyanure .... 

»         acétate 

Zinc,  sulfate 

»     éthylsulfate 

»     lactate 

»     \alérianate 

Mercure,  bichlorure 

»        cyanure 

»    oxycyanure 

»        nitrate  (mercureux). 


> 


> 


> 


> 


47 

56 

5o 

48 

63 

545 

5i5 

DO 

58 
61 
66 

7^ 
47 
63 

49 
5o 
57 

9r> 
55 

48 
48 
5o 

495 

63 

60 

5o5 

9? 


> 
> 


INDICES   DE   REFRACTION. 


95 

5o 
56 
56 

9^ 
64 
95 
69 
54 
56 

43 

48 

55 

545 

95 

73 

63 

75 
75 
55 

47 

4« 

4>- 

485 

55 


> 
> 

> 


> 


1 ,5o5 

1,55 

i,95 

1,65 

i,95 

i,66 

1,53 

1 ,  565 

1,49 

',43 

i,54 

i,55 

«,95 

i,75 

1,625 

i,75 

i,545 

i,56 

»>69 

i,43 

1,52 

i,53 

i,45 

i,49 

1,95 

i,46 

1 ,5o 

i,6o5 

1,48 

«,43 

•,95 

i,5i 

1,52 

1,52 

i,545 

1,575 

1,62 

1,63 

1,72 

i,48 

i,58 

1,40 

i,49 

.,6- 

i,5G 

>,57 

1,465 

i,485 

',49 

i,5i5 

. 

',74 

',95 

i,65 

. 

i,645 

. 

1,72 

.   ',69 

coRrs. 


Mereure,  potassium  cyanure... 

Bore,  acide  borique 

Aluminium,  sulfate 

»  nitrate 

»  (sodium  alun) 

»  (potassium  alun) . 

Yttrium,  platinocyanure 

Zlreonlum,  nitrate 

»  oxychlorure 

Cérium.  platinocyanure 

Étain,  bichlorure 

Plomb,  nitrate 

»       platinocyanure 

»       formiate 

»       sous  acétate 

Atote, 

Ammonium  thiocyanate 

»  sulfate 

,>  sulfite 

»  phosphate 

»  arsénite 

»  borate 

»  chromate 

»  uranoftuorure .  . 

»>  plaiinochlonire . 

»  platinocyanure. . 

»  uronocarbonate. . 

»  sodium  arsénite. 

»  lartrate  

»  valérianale 

»  salicylate. 

»  succinate 

»  bimalate 

Phosphore,  acide  phosphoreux. 
»  acide  phospholungs- 

lique 

Antimoine,  caesium  chlorure.. . 

»  lartrate  

Bismuth,  nitrate 

Molybdène,  acide  oxaiomolyb- 

dique < 

Tungstène,  acide  phosphotungs- 

tique 

Uranium,  nitrate 

»  ammonium  fluorure. 

»  »         carbonate 

»         acétate 

»  oxaiaie 

Manganèse,  chlorure 

»  sulfate 

»         caesium  chlorure. .. 
»         glycérino-phosphate 


INDICES  DE   REFRACTION. 


> 


,42 
,42 

,46 

,545 

,43 

,44 
,66 
.61 
,56 
,65 
,56 

,95 
,95 
,95 
,68 

,6. 

,545 

,5a 

,54 

,52 

,485 

,95 

,49 

,9* 

,95 

,60 

,47 
,55 

,46 

,72 

,52 

,46 
,9^ 

,95 

,95 

,62 

.65 

,52 

,9> 
,5o 

,49 
,60 
,63 
,53 
,6' 
,54 
,64 
,54 


> 


> 


> 


> 


,44 
,46 
,48 
,54 


,95 
,60 
,55 
,66 

,54? 

,95 

,95 
,675 

• 

,655 
,525 
,5,5 

,52 

,57 
.44 
,95 
,495 

,95 

,6i5 

,46 

,59 

,485 

,59 
,59 

,56 

M 

,95 
,95 

,645 

,54 

,53 

,95 
,555 

,495 

,625 

,545 

,64 

,5-7 

,53 


i,65 


,68 


',69 


64 


1,55 


1 ,56 

I  ,52 
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COUPS. 


Iode,  acide  iodique 

Fer,  iodure 

»     thiocyanute 

«     nitrate  

i)     ammonium  sulfate 

»     potassium  oxalate 

»     laclale  

»     oxalale  oxyde 

Cobalt,  nitrate 

Nickel,  chlorure 

Platine  lithium,  cyanure 

h      sodium  > 

«       potassium  chlorure  .... 

»  »    sesquichlorure. . . . 

»  »  bromure 

»  »  iodure 

•i  i         cyanure 

»  h  rhodanale. .... 

i>       rubidium  cyanure. .... 

»      ammonium  chlorure... 

v  »         cyanure  . . . 

»      magnésium  cyanure  . . . 

»      calcium  cyanure 

»    •  strontium  cyanure 

»       baryum  cyanure 

I       yltrium  cyanure 

ii      cérium  cyanure 

»       plomb  cyanure 

»  potassium  lithium  cya- 
nure  

>•    potassiumsodiumcyanure 

»      (diplatosamine  sulfate). 


INDICES    DE    REFRACTION. 


>  '  ,95 

>  «  ,95 

>  i,95? 

. 

i,58 

>i,95 

r  ,53 

i,55 

»,59 

1 ,6o5 

i,5. 

i,55 

',49 

i,5o 

1,61 

1,60 

l  ,52 

1,38? 

1,6! 

i,535 

>  ',95 

1,59 

1,545 

1,61 

1,67 

i,64 

',57 

«,6. 

>i,95? 

>  i,95 

1 ,62 

i,6i5 

>  i,95 

>i,95 

«,56 

',7' 

>  i,95 

>  ',95 

«,95 

i,55 

>  ',95 

i,63 

',9^ 

.,61 

1,62 

',9^ 

1,67 

1,66 

>  ',95 

i,65 

1,66 

>  ',95 

>    «,9i» 

1 ,62 

',95 

i,6i.5 

>  ',95 

1 ,655 

1 , 6 1  ô 

>  I 


58 
6o5 


95 


68 

>  ',95 
1 ,6o5 


Combinaisons  organiques. 
Carbures. 


1    Série  grasse. 


Adonite. 


Dérivés  iodés. 


lodoforme 

Élhvlène,  iodure . 


Alcools. 

Mannite 

Melampyrite  (  Dulcite  ) 

Acides. 

Acide  monochloro-acélique. . 

»      sorbique 

»      oxalique 

»      pyrotarlrique 

H      scbacique 


,54 


1,73 
1  ,66 


1,33 

1,545 


1,63 
i,46 
i,5i 
i,58 
i,54 


i,545 


> ',95 
>i,95 


,555 
,535 


i,4i 

>  ',95 

i,55 

',49 
«,53 


>  ',95 


CORPS. 


Acide  camphorique.  ......... 

»      tartronique 

•>      malique 

»      quinique. 

»      tartrique 

»      citrique 

Aldéhydes  et  Célones. 

Aldéhyde  ammonique 

Chloral,  hydrate 

Bromal,  hydrate 

Méthylpentachlorcycloliexan  - 
trionc 

Hydrates  de  carbone  et  Sucres 

Maltose 

Arabinose 

Sorbite 

Glucosamine,  chlorhydrate.  . . . 
Lévulose 

Acides  amides. 

Urethanchloral 

Acide  cyanurique 

»      parabanique.. 

Succinimide 

Acide  succinique , 

Urée 

Oxalate  de  méthyle 

Neuridine 

Guanidine,  chlorhydrate 

»  thiocyanate 

»  nitrate , 

»  carbonate 

Thermodine 

2°  Série  aromatique. 

Nitro-  et  Amido-dérivés. 

Dinitrotoluène , 

Aniline,  chlorhydrate 

lodaniline 

Diphénylamine , 

1)         chlorhydrate 

Anlifcbrine 

Cumidine 

Phénols. 

Phénol 

Amidophénol,  para 

«  chlorhydrate.... 

lodophénol 

Acide  picrique 


INDICES  DE   REFRACTION. 


«525 
«,6o5 
«,56 
1  ,55 

',49 
I  ,5i 


.,46 
1,61 

i,06 


,68 


«,54 

i,545 

«,54 

i,565 

i,55 


1 ,55 
1,70 
i,43 
i,54 
1 ,62 
1 ,61 
1,43 
1 ,55 
1,54 
i,63 
1 ,6o5 
1  ,62 
i,54 


«,43 

«,56 

1,66 

1 ,6o5 

£,62 

«,63 

1 ,62 


1,61 
i,58 
1,72 
1,75 
>  «,56 


i,485 
i,5o5 
i,5i 

«,56 
1 ,53 
1 ,5o 

«,48 
i,58 
",69 

',57 

«,55 
«,56 
1 ,5« 
1,555 
«,56 


i,54 
i,43 
«,55 
1 ,62 

',49 
i,485 
«,55 
1 ,61 
1,64 
1 ,6a5 

0,46) 

1 ,625 

',69 


>  ',95 

«,57 
1 ,60 
1,66 
«,63 
«,53 
>i,95 


«.65 

1,66 

1,545 

i,95 

1,75 


58 
5* 


43 

58 


60 


1 ,5« 


>  • 


9> 
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CORPS. 


Phénacétine 

Diamidophénol,  chlorhydrate 

Acide  picramique 

Thymol 

(3-Naphtol.. .-. 

Nitroso-(J-Naphlol 

Néroline 

Résorcine 

Acide  pyrogallique 

Asarone 

Apiol 

Acides. 

Acide  Benzoïque 

»  Hippurique 

»  Slyracique 

»  Salicylique 

»  Anisique 

»  Coumarique 

»  Gallique 

»  Opianique 

»  Méconique 

»  Santonique 

»  Embelique 

Aldéhydes  et  Cétones, 

Phloretine 

Glucosides. 

Arbuline 

Cyclamine 

Quassine. 

Elalerine 

Kosine 

Arlemisine . 

Matières  tinctoriales. 

Hématoxyline 

Curcumine 

Alcaloïdes. 

Groupe  de  la  Pyridine. 

Pilocarpine,  borate 

»  bromhydrate  . . . 

»  chlorhydrate 

»  sulfate.' 

»  nitrate 

»  salicylate , 

»  valérianate , 


INDICES   DE    REFRACTION. 


> 


1,54 
1,57 

1,54 

1 ,52 

i,56 

1,75 

i,58 

1 ,62 

1.72 

1 . 5 1 5 

1,58? 


1,62 
1 ,60 

",95 
i,55 

i,48 
i,56 

',49 
i,5, 
1,665 
1 ,62 

1,64 


i,5i5 


i,58 

I  ,52 


i,5; 
1,57 

'.49 
1 ,6i5 


1,69 

I  ,32 


i,5i 
i,63 
1 ,61 
i,55 
1 ,60 
1,61 
i,55 


i,58 
>  i,95 
>i,95 

i,54 

»,<>9 

>',95 

',74 

1,60 

',49 
',74 
■,731 


i,645 
1,67 

>  i,95 
1,75 
1,575 

>',95 
',69 
1,66 
',39 
1 ,61 

',69 


>  '  ,95 


1,33 

1,54 


»,à9 
1 ,  56 
1,715 
i,5t 


1,64 
>  i,95 


32 

55 

535 

6i5 

55 

54 


',59 
1 ,5o5 


1 ,62 


1,535 


CORPS. 


Pilocarpidine,  nitrate 

Coniine,  tartrate 

Conhydrine 

Nicotine,  tartrate 

»         salicylate 

Atropine,  chlorhydrate  .  . . 
»  bromhydrate  .  . . 

»  bromométhylate . 

»  sulfate 

»  nitrate 

»  arséniate 

»  salicylate 

»  valérianate 

Apoatropine,  chlorhydrate. 

»  sulfate 

Homalropine 

»  bromhydrate. 

»  chlorhydrate. 

»  salicylate. . . . 

»  sulfate 

Daturine 

»        sulfate 

Hyoscyamine,  chlorhydrate 
»  bromhydrate 

»  iodhydrate.. 

»  sulfate 

»  salicylate. . . 

Atroscin",  bromhydrate. . . 

Duboisine 

Hyoscine,  chlorhydrate  .  . . 
»  bromhydrate . . . 
»         iodohydrate. 

Cocaïne,  tartrate 

Sparléine,  chlorhydrate... 
»  iodohydrate.. . . 

»  sulfate 

Oxyspartéine 

Cy  Usine 

»        chlorhydrate 

Groupe  de  la  quinoléine. 

Cinchonine,  chlorhydrate.., 

»  nitrate 

Quinine,  tartrate 

»        salicylate 

»        succinate 

»        sulfophénate 

»        (acide  quinique) . . 

Cincbonidine,  tartrate 

Strychnine,  iodure 

»  nitrate 

»  salicylate 


INDICES   DE   REFRACTION. 


,6o5 

,53 

,55 

,57 

,635 

,61 

,62 

,53 

,555 

,57 

,6o 

,56 

,53 

,58 

,63 

,56 

,6i5 

,60 

,625 

,60 

,56 

,565 

,575 

,63 

,61 

,55 

,54 

,60 

,57 
,61 
,60  5 
,60 

,52 

,56 

,665 

,535 

,fii5 

,7'* 

,69 


,655 
,555 

,67 

,705 

,675 

,6i5 

,55 

,58 

,66 

,62 

,7'' 


,33 

,5o 

,54 

,56 

,545 

,58 

,60 

,625 

,60 

,5g 

,555 

,62 

,5i5 

,65 

,555 

,62 

,645 

,61 

,57 

,57 

,57 

,545 

,61 

,6. 

,6i5 

,57 
,63 

,61 

,555 

,56 

.  >  3  5 

,61 

,56 

,5;5 

Mi> 
,5a 

,67 
,64 
,65 


1 ,60 

',64 
1  ,61 
1,62 
1,63 

i  ,56 
1 ,56 

',69 
1,67 

'  ,69 


56 


•14 


I  ,(<o 
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Groupe  de  l'isoquinoléi/ie. 
Narcéine,  chlorhydrate ...... 

»        sulfate 

»        méconate 

Morphine,  chlorhydrate 

»  bromhydrate 

»  sulfate 

»  tartratc  

Apomorphine,  chlorhydrate.  . . 

Hydrocotarnine 

Codéine,  chlorhydrate 

»         bromhydrate 

»         sulfate • 

»         phosphate 

»         salicylale 

Thébaïne,  tartratc 

Hydrastine,  bitart rdto 

Hydrohydrastine,  chlorhydrate 

Berbérine,  chlorhydrate 

u  sulfate 

Carpaïne 

Oxyacanlhine 

»  sulfate 

alcaloïdes  de  constitution, 
inconnue. 

Ergotinine 

Colchicine 

Aconitine,  chlorhydrate 

»  bromhydrate 

»  nitrate 

»  arseniate 

«  phosphate ........ 

»  sulfate 

»  salicylale 

Anagyrine,  bromhydrate 

Anhalonine,  chlorhydrate 

Céphaelino,  chlorhydrate 


INDICES    DE    REKHAl  TION. 


,">7 

1 .  ',  5 

,545 

1,64 

,51 

1 ,  69 

.  5.15 

'  ,  >9 

5"' 

1  '  / 

1  .63 

,  54  5 

1,64 

,54 

i,64 

,69 

1,66 

,75 

>  ',9'> 

.55 

1 ,62 

,  J"> 

1 ,65 

.545 

1  ,62 

,63 

i,65 

,62 

1,645 

,  59 

1  .62 

.  58 

1,54 

,535 

i,63 

,  '»> 

i,95 

,5o 

>,5y 

,5i 

1,52 

,69 

1 .62 

,63 

',57 

.58 

',59 

.63 

.,65 

,58 

.,56 

,6, 

.,55 

,54 

1,61 

,6o5 

1  ,60 

.60 

1,555 

,54 

.,55 

,53 

.,56 

,66 

1,67 

,60 

1 ,61 5 

,6i 

'  ,  >9 


54  ' 


cours. 


Dilaïne 

Pelloline 

Gelseminine,  chlorhydrate 

»  bromhydrate 

Québrachine 

Emétine,  chlorhydrate 

Bulbocapnine 

»  chlorhydrate. .  .  . 

Mescaline,  sulfate 

Physoslygmine,  chlorhydrate. . 
»  bromhydrate.. 

»  salicylale 

Conessine 

Sabadine,  chlorhydrate 

u         sulfate 

»        nitrate 

Sabadinine 

»  chlorhydrate 

»         bisulfate 

Caféine,  chlorhydrate 

«         bromhydrate 

»        sulfate 

Theobromine,  chlorhydrate. . . . 
»  salicylale 

Bases  avec  .  N  et  2N. 

Pseudopelleliérine,  chlorhydrate 

»  sulfate 

Arécoline,  chlorhydrate 

»  bromhydrate 

Pyr.dine,  nitrate 

»       citrate 

Indol 

Quinoléine-hydroquinone 

Carbazol 

Phénylène  diamine,  meta 

Chrysoïdine 

Vasicine,  tarlrate 


INDICES  DE  REl'HA<:TMi\. 


i,65 

1,61 5 

1,66 

1,67 

i,63 

1,62 

i,65 

1,675 

i,545 

1,67 

r,5; 

1,565 

1  ,62  5 

1 ,75 

1.68 

1,32 

.,575 

1 ,  '9 

i,55 

.  ,56 

i,64 

1  ,625 

.,56 

1 ,66 

.,56 

1,6.5 

.,51 

1  ,  56 

1  ,  54 

■  ,345 

1 ,  56 

i,55 

1  ,53 

1 ,57 

1  ,595 

1,575 

i,56 

1 ,565 

1,66 

1,70 

i,55 

i,595 

1,61 

i,75 

1,72 

1,42 

',74 

1 ,62 

i,56 

.,55 

i,545 

i,45 

i,545 

i,5; 

1,62 

>,47     ' 

1,68 

1 ,  5  j  5 

1,62 

.,53  ? 

1  ,69? 

1,555 

>  i,95 

1 ,60 

',7'"» 

',9J 

1,565 

i,9J 

1,68 

«,475 

',67 

u  > 


Indices  de  réfraction  des  cristaux  mous.  (P.  Gai  iiert.  />/.  Soc.  fr.  Min  ,  88,  3»6). 


CORPS 

V 

V 

corps. 

"*■ 

V 

Oléate  d  ammoniaque 

1,470 
i,465 

1  ,49 

1  ,52 

1  ,502 

',447 
i,452 

i,473 
«,49 

1,480 

1 ,54 
1 ,538 
1 ,5i 
1  ,  5o 
1,5:5 

1    1  ) 

»       de  potasse 

Lécithine 

Éthal 

1,49 
«,49 
i,48 
. ,  5o 

Paraffine  fondant  à  44" 

Halchettine 

L.-J.  Spencer. 
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Pouvoir  rotatoire  de  divers  Cristaux  (')  (pour  r,m  d'épaisseur) 

i  H.   Rose,  /Yr.  Jahr.  Min.,  29,  53  |. 


A. 

BROMATK    D 

0 

i,39 

:   SODIUM. 
Tomp 

0  «: 
20,2 

DITIIIONATE  D 
0 

5 . 5  5 

E  POTASSIUM. 

Te  m  p. 

0  <;. 

'9,6 

DITIIIONATE  D 
0 

',49 

E  CALCIUM. 

Tenip 

0  C. 
20,1 

DITHIONATE  DE  STRONTIUM. 

DITIIIONATE 
0 

3 , 5 1 

DE    PLOMB. 

au 
7l8,;() 

0 

Tenip. 
0  C. 

Temp. 
0  C, 

>9-° 

(iSii,;  j 

1,4-2 

'7,6 

3,98 

20  ,  1 

1,58 

'9,' 

',95 

20 

3,84 

2«,7 

636,  i<) 

1  :   '7 

2  1 ,  -> 

6,57 

20,8 

',7' 

'8,9 

2  ,  2  5 

iS,6 

1,26 

82,0 

62'i  ,90 

. 

. 

1,88 

22,8 

616, 2.4 

l,9<> 

20, 1 

7,46 

22,0 

. 

(ii  2,70 

',99 

22,2 

58g, 3o 

2  .  1  2 

■20,8 

8, '9 

20 , 6 

2,08 

'9,  2 

2.X0 

22,0 

5,45 

20,I 

J79.0J 

■2  .  2  i 

23,0 

8,66 

22,6 

2.18 

24,1 

2,89 

'9,9 

'',76 

21,6 

376.9} 

• 

• 

• 

2,9' 

18,8 

5  58 .90 

2  .  {0 

2.3  ,  1 

9, '6 

22,0 

5  j(i,  10 

■2.62 

'■"  >  7 

9,7' 

21  ,6 

?,44 

>4,8 

3,27 

'9,° 

6,  ">: 

21,9 

""'"s  97 

2,92 

2.3,o 

IO,DO 

•20,5 

• 

:•"> 

j  »  7 .  29 

7,  ;9 

3i3  ,20 

3 ,  26 

'21,7 

11,24 

'9,8 

2,73 

2  3  ,0 

3,79 

20 , 8 

7.78 

-1  ',9 

49 '.64 

3,67 

18,5 

1  2  ,  20 

21,2 

3,07 

22 ,  3 

4,12 

18,2 

8, 57 

20,8 

486,1 5 

3,/5 

2j,6 

12,46 

22,5 

. 

. 

. 

8,67 

4 38, 60 

4,  J9 

24,2 

14,  18 

22,3 

433,86 

5 ,  37 

21  ,2 

i5,8i 

20,9 

3,98 

25.7 

5,36 

'9,3 

11 ,78 

21 ,0 

43o,8i 

5,82 

24,7 

i6,34 

20,6 

. 

. 

. 

11  ,92 

4io,  20 

6,97 

16,3 

18,00 

22,2 

.3,5. 

jo4,68 

7,20 

'9,5 

18,60 

'9, 2 

4,65 

•25,9 

6,23 

'9,3 

1  i,'25 

19,8 

(')   Voir  aussi  page  069,  Corydine. 


Pouvoir  rotatoire  du  Quartz  (pour  1 d'épaisseur;. 

(F. -A.  Moi.bv,  Pltjsic.  Rw.,  31,  291). 


TFMl'l  RAT1 

IIK     +20". 

TF.Ml'EHATUHE 

— 1880. 

Hl.i  UOISSEMENT 

lu 0  >  eu 

en  pour  |ik>. 

H. 

Rosi:,  .V.  Jnl 

ir.   Min.,  29,  79 

l.T\  lai   gaill'llf. 

Ciislal  iiroil. 

liriM.il   gaill'lir 

(  r  i  si  i*  1   ilruil. 

670,8 

H>.488 

l6,493 

16, i5o 

0 
16, 140 

•  ,086 

576,945 

' ' ■ 679 

643.8 

'7-997 

1 S . oo3 

17. 3tii 

1  7  .lin  i 

2,329 

"i  j6,  100 

2.5  ,5o8 

,389,3 

21 .667 

21 .686 

2 1  . . 69 

21 , 188 

2,.3l4 

1  i5,86o 

4 . ,620 

.  1  i  (  > .  1 

25,467 

21.472 

24,868 

2j,885 

2,328 

Jio  ,9 

28, .5' 

27  ,   KM 

2,3l9 

jo8,G 

29 .6  '  ' 

29.69) 

>8  ,çi  >o 

28,98  , 

2 ,3 1 0 . 

i.80,0 

33 , 58o 

3i,5  9  3 

32,782 

)2  ,  8  .  8 

2  .  3  i  i 

4.67.0 

:>5.  i77 

35,529 

34,638 

3 i , 696 

2,354 

4.35  ,9 

41  ,  |o3 

i  '  ,  4  i  ' 

4o,  r'7 

i<>,  i('9 

■>  .  3  5  1 

4  o/,.: 

j8,83o 

48,842 

47,63i 

47, 67^ 

2,4-22 

Tables  internationales 


L.-J.  Spencer. 


586 
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Pouvoir  rotatoire  du  Cinabre. 


CINABRE    DE    ALMADEN    (  ESPAGNE  )    (') 

CINABRE    (3). 

(pour  1"""  d'ipalueur). 

■k. 

A. 

Épaisseur 
de  plaqae,  8"*,  35. 

Plaque  1  (terop.  18°.6K 

Plaque   II. 

Plaque  111. 

Température 

762,1 

86*  16 

670,8 

0 
75,25 

u 

2a, 0 

718,76 

i32,57 

Il8,I2 

» 

66, 5o 

-i84,5 

687,03 

182,00 

175,19 

643,8 

94,45 

•21,7 

664,4 

227,73 

» 

92,85 

4,o 

656, 3o 

241, 4o 

232,89 

» 

9o,85 

—  17.0 

649,5 

252,60 

• 

» 

88,42 

-  46,4 

633,7 

3o3,43 

. 

)) 

87,44 

—  63,2 

627,75 

322-,  5o 

375,9° 

3i2,8i 

» 

84,87 

—  94,5 

624,7 

337,4» 

. 

» 

84,25 

—  100,7 

619,2 

365,37 

» 

82,72 

—  124,0 

616,24 

. 

360,93 

82,02 

-148,4 

6i3,6 

396,44 

81,89 

— 161,2 

6io,3 

417,00 

443,20 

404,04 

» 

81,67 

—  173,7 

602 , 20 

489,64 

478,16 

H 

81,28 

—  i86,3 

598,39 

554,98 

542,60 

589,3 

142,0 

-187,'. 

(•)  H.  Rose,  N. 

Jahr.  Min.,  29,  94- 

(')  i 

'.-A..  Molby,  Physi 

c.  fiev.,  31,  291. 

Relations  d'isomorphisme  entre  les  sulfates  et  séléniates  doubles  de  zinc  et  des  métaux  alcalins. 

(A.-E.-H.  Tutton,  Proc.  R.  .Soc.  London,  [A.],  88,  218;  Z.  Kryst.,  48,  190). 


K     Zn  sulfate 
Kb  Z11      » 
Cs  Zn       » 
Am  Zn       » 
Tl    Zn       » 


a  :  b  :  c. 


0,741 3  :  1  :  o, jo44 

0,7373  :  1  :  o,5oi 1 

0,7274  :  1  ;  0,4960 

0,7368  :  1  :  0,4996 

o,74i3  :  1  :  o,5oio 


P- 


104.48 
io5.53 
107.  1 
106.52 
106. 16 


K     Zn  séléniate. 
Kb  Zn       » 
Cs   Zn       » 
Am  Zn       >> 
Tl    Zn       » 


a  :  b  :  c. 


0,7458  : 
0,7431  : 
0,7314  : 
0,7409  : 

o,7479  : 


:  0,5073 
:  0,5019 

:  0,497' 
:  0,5040 

:  0,5o22 


P- 


1 04 • 12 
io5.i6 
106. 1 1 
10b. 14 
io5.54 


K     Zn  sulfate 
Kb  Zn       » 
Cs   Zn      » 
Am  Zn       » 
Tl    Zn       » 


DENSITE    A 


20_° 
4° 


2  ,  246 
2,591 
2,875 
I  ,  93l 
3,720 


VOLUME 
moléculaire 


196,16 

2o5,58 

217,97 
206 ,38 
206,45 


QUOTIENTS    DES   DISTANCES    MOLECULAIRES. 


6,0462 

6,i436 
6, 241 5 
6,1648 

6,1787 


8,1 562 
8,3326 
8,58o8 
8,3670 
8,335i 


4,i'4i 
4,i754 
4,256i 

4,1810 

4,i759 
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Relations  d  isomorphisme  entre  les  sulfates  et  sèléniates  doubles  de  zinc  et  de  métaux  alcalins  (suite). 


K  Zn  sulfate. 

» 
» 
» 

» 
RbZn  sulfate. 

» 

» 
» 
» 

Cs  Zn  sulfate. 

» 

» 

Am  Zn  sulfate 

» 
» 
» 

» 
» 

Tl  Zn  sulfate. 

» 
» 


LUMIERE. 


Li 
C 

Na 
Tl 
F 
G 

Li 
C 
Na 
Tl 
F 
G 

Li 

r, 

Na 
Tl 
F 
G 

Li 
C 

Na 
Tl 
F 
G 

Li 
C 
Na 
Tl 
F 
G 


1,4938 
,4942 
,4969 
,4994 
,5027 
,5067 

,4g47 
>495i 
,4975 
5ooi 
,5o33 
,5078 

,5o64 
,5o68 
,5093 

,5ii9 
,  5 1 5i 

,5i99 

,49(53 
,4967 
,4994 
,  Î02 1 
,5o56 

,5l02 

,61 1 1 
,6119 

,Gi68 
,6219 
,6281 
,6377 


»-=P- 


,48o5 
,4809 
,4833 
,4857 
,4889 
,4929 

,4856 
,4860 
,4884 
,4908 
,4938 
,4980 

,5030 

,J024 

,5o48 
,5073 
,5104 
,5i5i 

,4900 
,49«4 
,493° 
,4957 
,499<> 
,5o3G 

,6o38 
,6046 
,«093 
,6i43 
,62o3 
,6293 


,4748 
,4752 
,4775 

,4797 
,4826 

,4866 

,48o7 
,48n 
,4833 
,4857 
,4886 
,4929 

,4994 
,4998 

,5022 

,5047 
,5o79 
,5i25 

,4858 
,4862 
,4888 
,49'4 
,4947 
,499* 

,588o 
,5887 
,5g3i 

,5978 
,6o33 
,6121 


nt—nf=i  —  %. 

{Signe  optique). 


O,0I94 

Positif. 


0,0142 
Positif. 


0,0071 
Positif. 


0,0106 
Positif. 


0,0237 
Négatif. 


REFRACTION 

moyenne 

moléculaire. 

(Gladstone  cl  Dale). 


94,83 


100,20 


109,64 


ioi,35 


I2<,23 


iV. 


68!  17 
68.16 
68.14 
68.12 
68.  9 


73.42 
73.40 
73.33 

73.27 
73.18 

74.3o 

74.27 
74.11 
73.52 
73.3i 

78.57 
78.58 
79-  o 
79-  2 
79-   3 


69.  8 
69.12 
69 .  24 
69.37 
69.55 
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Résistance  électrique  des  cristaux  aux  températures  élevées  (plaques  rie  ioxiox  imm). 
(C.Doelter,  Sitz.  K.  Akad.  fViss.  Wien,  119(1),  4g-î  1 1  ;  Monatsh.  tVien,  31) 


TEMPE- 
RATURE. 


OHMS. 


Cassitérite. 

Plaque  ||  axe. 


36o 
4oo 
45o 
5oo 
55o 
6oo 
65o 
700 
75o 
800 
900 
g5o 


355o 
3ooo 
1080 
1060 
3-270 

25lO 

1890 

io5o 
i5o 

102 

29 

•  4 


1000 

9,8 

1060 

5,o 

1  i5o 

',7 

1200 

1 ,20 

ia5o 

1 ,06 

i3oo 

0,96 

i36o 

0,88 

1410 

o,85 

i43o 

o,85 

Re  froid 

issement. 

1270 

0,980 

1200 

1 ,  io5 

1080 

.,488 

IOIO 

1,688 

g3o 

2,677 

780 

55,8 

Topaze. 

Plaque  ||  (001  ). 


83o 

880 

94o 

980 

io3o 

1  i3o 

1180 

I25o 

1280 
i33o 
1 3  5o 


323ooo 

1 90000 

1 56ooo 

1 16000 

5  6000 

i63oo 

1  io5o 

4o8o 

3 100 

2070 

2000 


tempe- 
rature. 


ohms. 


Quartz 

(cristal  de  roche). 
Plaque  I  J.  axe. 


73o 
83o 
g3o 
io3o 
1  i3o 
1180 
i23o 
1240 
1280 
i3o5 


490000 

323ooo 

107600 

233oo 

i3  5oo 

7540 

4i8o 

4180 

258o 

1860 


Plaque  II  _L  axe. 


945 
1070 
1090 

!  IOO 
I  I20 
I200 
1240 
1270 

Plaque  III 

920 
1020 
1 1 10 
1 140 
1 190 
1220 
i?.5o 
1290 
i3o5 


9600 
1690 
1410 
1210 
io3o 
1080 
888 
666 

!|  AXE. 
I0II00 

61429 
21946 
i65g5 
9607 
7543 
5748 
4900 
4084 


Grenat 

(almandine). 


6to 
640 
700 
75o 
800 
85o 
900 
g5o 
1000 
10 1 5 


923o 
4590 
2920 
2070 
820 

79° 
97o 
900 
5  00 
270 


TEMPE- 
RATURE. 


OHMS. 


Quartz 

(quarlz  enfume). 
Plaque  I  _L  a\k. 


770 

1 5,6ooo 

900 

47000 

1020 

23ooo 

1070 

1 2000 

1  100 

10000 

1  1  3o 

8200 

36oo 

1200 

2270 

1870 

1210 

2220 

(ï5o 

i3oo 

i3oo 

1080 

i3o5 

960 

Plaquf 

II  ±  AXE. 

85o 

12700 

890 

i353o 

900 

t8i70 

950 

i5ooo 

1000 

9800 

I03O 

5920 

II20 

3790 

n5o 

1700 

I2IO 

85o 

i25o 

700 

1290 

IOIO 

i3oo 

960 

Barytine. 


800 
900 
1000 
io5o 
1 100 
1  i5o 
1200 
1210 

1  2ÛO 

i3oo 
i35o 


1 90000 

IOIOOO 

4oooo 

27700 

i85oo 

12200 

9000 

85oo 

7000 

5o8o 

3200 


TEMPE- 
RATURE. 


OHMS. 


Corindon 

(incolore). 
Plaque  ±axe. 
i"  chauffage. 


83o 

275000 

93o 

79300 

io3o 

29200 

1080 

18600 

1  i3o 

1 1700 

1180 

9600 

1230 

7300 

1 280 

6200 

i33o 

33oo 

2e  chauffage. 


83o 
880 
93° 

IOIO 

1080 
1  i3o 
11 80 

I2.3o 

1280 
1290 


140000 

1 1 5ooo 

40000 

2  5  000 

i38oo 

10200 

75oo 

56oo 

1 1 3oo 

i38oo 


Wolframite. 


56 

100 

1  5<> 

200 

3  00 

35o 

4oo 

5oo 

600 

700 

780 

900 

1000 

io5o 

1100 


I  1030 
2000 

690 

360^ 

1 10 

67 


43,8 
20,7 

11,7 

6,8 

4,9 

2,4 

2,19 

0,97 
o,83 


TEMPE- 
RATURE. 


Magné  tite. 

1"  chauffage. 


375 

0,64 

43o 

0,70 

5oo 

0,739 

600 

0,808 

655 

0,802 

75o 

0,786 

8o5 

0,712 

900 

0,694 

95o 

0,680 

1000 

0,678 

1 100 

0,666 

1  i5o 

o,G5o 

1 175 

0,63g 

1200 

o,G3g 

2'  chauffage. 

i5 

'.198 

100 

o,945 

200 

0,887 

3oo 

o,835 

4  00 

0,818 

5  00 

0,739 

600 

0,754 

700 

o,754 

Soo 

0 . 7  5 1 

900 

o.;5i 

1000 

0,712 

1 100 

0,694 

1  1  "(O 

0,694 

Chrysobéryl. 

PlaQI'I.  Il  i  L1VA0K. 


8O0 
900 
IOOO 
I  IOO 
1200 
I250 

i3io 

1370 


41000 
3;6oo 
33290 
20860 
i645o 
13420 
9600 
8520 
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CHIMIE    ORGANIQUE 


ABREVIATIONS. 


F Point  de  fusion. 

H-it Point  d'ébullition  sous  la  pression  de  756m,n  de  Hg. 

S"" Solubilité  à  17°. 

d'k" Densité  à  17"  par  rapport  à  l'eau  à  4". 

//!*•* Indice  è  180  pour  la  ra^e  D. 

rli!i Viscosité  absolue  à  7.5". 

D>  =  cm Dispersion  pour  la  longueur  d'onde  X  =  656. 


D'n" Dispersion  magnéiique. 

I.  1 Indice  d'iode. 

I  phén Indice  d'acide  phénique. 

[a]u7 ..  Pouvoir  rotatoire  spécifique  à  17"  pour  la  raie  D. 

[MJi1 Pouvoir  rotatoire  moléculaire  à  17"  pour  la  raie  D. 

[M]J7 j-t.. . .  Pouvoir  rotatoire  moléculaire  divisé  par  2. 

Ra Réfraction  moléculaire  pour  la  raie  a. 


Pour  les  solubilités  et  les  pouvoirs  rolaloires,  le  nom  du   solvant  est  entre  parenthèses;  la  concentration  c  exprime  le  nombre 
lo  grammes  du  corps  dissous  dans  ioocn,s  de  solution. 


CH  FI  Br  >      Dibromofiuorométhane  (  «  ) . 

dir-s 2,4256 

CH2NC1       Méthyiène-chlorîmlne  (*■). 

S5"  (dans  loo""' de  benzène)     »',7à  1»,  5 
Solublo  à  tomp.  amb.  dans  20  à  3o  par- 
ties d'éther). 

CH3ON  Formamlde  (»). 

Volume  spécifique  à  t  : 

=  0,8674  (1  -HO,O0O74»0 
CH, O        Aleool  méthylique  ( *) . 


CCU 


rf!s: 0,79647 

dllll o)7965  (»«*) 

Tétrachlorure  de  carbone  ('). 

» 76°,  83 


CS,>  Sullure  de  carbone  («). 

E76o 46" 

C2  H  Cl3        Triohloréthylène  ( 7  ) . 
E  =  87°,5dbo",i  (corr.). 

''t i,49°45 

rfj?:! i,47°20 

<*îi;l 1,45987 

«d* 1 ,479141  ±o,ooooo3  . 


E 87»,  5  (»). 

d" 1,4996 

rf15 1,476a 

rf30 1 ,45i4 


rfki 1 ,4262 

rf895 1,3997 

"d9'* «,4777 

Chaleur  spécifique o,256 

C2HS0N3C1  Chlorure  de  triazoaeétyle  (9). 

Eu- 43°,44 

d13 r,364o 

C?H>  0N4  Isocyanate  de  triazométhyle  ( 10). 

En- 44-45° 

E26«™ 39" 

Eu™™ 35",  5 

dfi i,258o 

C,H2CU  Tétraehloro- 1 . 1 .2.2-ethane  ("). 

E  =  i47°,->.  ±(o°,i)  corr. 

rf{ 1,6208 

d\\ 1 ,6oi30 

«i7 1 ,495587  ±  0,000006 

C,HtO        Aldéhyde  acétique  ("). 

F —123°,  3 

Eior- 23°, 9 


d[* 


0,7834 


Ct  Ht  0.      Formiate  de  méthyle  (  ' 3  ) . 

S°   (dans  ioog  d'eau).  ..  26*79 

S'0'               »             -28,60 

S*>"                »              ....  3o,36 

S30'                 »              3a, 5i 

C,  H,  N  j        Dloyanodiamide  (  *  »  ) . 

rf1* i,4o4-i,4o5 


C2H4N3C1  p-Chloro  2-trlaroéthane  ("). 

E2;« 45" 

rf" 1,2885 

C2H4N]Br  p-Bromo-a-trIazoéthane  (1G), 

EM- 49° 

d"' 1,6675 

C2H,NjI      &-Iodo-a-trlazoéthane  (»7). 

Ejo™"" 68" 

<'!6 1,9154 

C2H60,N      GlyeoooUe  («»J. 

d 1,60 


C2H60       Alcool  éthyUque  (»»). 

d\\ 0,794  12 

d\* 0,7907  (••) 

C,  HN  Cyanacétylène  (  "  ). 

dy 8,8,59 

"ua 1,38399 

a» ',38699 

niifi '  ,3944o 

"ht 1  ,40072 

C3  H3  Oa  N3       Acide  cyanurique  («'  ) . 

SM*  (dans  l'eau,  après  6  heures 
d'agitation)  environ. . . . 

C;  H6  OSj      ThlosuUoearbonate 
diméthylique  (*■*). 

E 167" 

d% i,2o33 

«d* 1,57069 


_t_ 

î  Ou 


(•)  F..  Swarts,  Bl.  Acad.  Belg.  14,  19 io.  —  (>)  Crosm,  Bevan,  and  W.  Bacon,  J.  Chem.  Soc.  Lond  ,  97,  2^06.  -  (3)  H.  ROhler,  Z.  Elek 
troch.,  16,  420.  —  (4)A.  Doroszewsky  et  E.  Polansky,  Z.  physik.  Chem.,  73,  ig3.  —  («'"')  F.  Fontein,  Z.physik.  Chem.,  73,  212. 
(5)  et  («)  S.  BuoAnszKY,  Z.  physik.  Chem.,  71,  710.  —  C)  H.  Vkley,  /'roc.  B.  Soc.  Lond.,  82,  2!8-2i9.  —  (»)  L.  Gowino  Scopes, 
Analyse.,  35,  23g.  —  (9)  et  (10)  M.-O.  Forster  and  R.  Miller,  J.  chem.  Soc.  Lond  ,  97,  1061-1063.  —  (")'h.  Veley,  Proc.  B.  Soc. 
Lond.,  82,218-219.—  (")  de  Leeuw,  Dissertation  Amsterdam,  i,|io,  18.  —  (u)  J.  Rayman,  Dissertation  Budapest,  1906,  12.  — 
(«*)  K.  Heydrich,  Z  h'risl.,  48,  279.  —  (  '»),  (  '«)  et  (")  M.-O.  Forster  and  S. -H.  Newman,  J.  chem.  Soc.  Lond.  ,97,  2576,  2577,  2678.  — 
('•)  F.  Wrf.de,  Z  physik  Chem  ,  75,  9°"9'-  —  (")  A.  Doroszewsky  end  E.  Polansky,  Z.physik.  Chem.,  73,  ig3.  —  (")  de  Lkkuw, 
Dissertation  Amsterdam,  1910,  18.— (2<)  J.  Boesf.ken,  Bec.  trav.chtm.  P.  B.,  29,  335.  —  (")  M.  Uelépïne,  Bl.  Soc.  Chim.,  Fr.l,  4o8-4io. 
("j  Moureu  et  Bonohand,  C.  A.,  151,  946. 
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C,  HcOi         Acétate  de  méthyle  •' i 

K 

S0  (  100*  d'eau  ) 33 ,  i  \ 

S'u        »  32,43 

S!0        »  31,95 

S30         »  ji,;3 

Formiate  d'éthyle  (•). 

t 
S0  (100"  d'eau  1 10, 3o 

SJ0         »  9,97 

S!0        »  9.39 

S30         »  9,°o 

C3Hc02N,        Acétylurée  C-). 

S20*  (dans  l'eau,  après  agitation)  envir.  „'_ 

C,  H602S    Thiocarbonate  diméthylique    ' 

E I  9.0-1  >  1° 

(l'I I  .  1  4  J2 

rfj"1'8 I  ,  1203 

"iV 1,43242 

E 1 19- 120°  (  '•  ! 

d\~ 1,1078 

n\f i,46o3-2 

CiHeN,;  Mélamine  1 5i. 

d" 1,57.3 

C3H„S3        Sulfodithiocarbonate 
diméthylique  (*). 

E 225" 

d\ 1,2820 

(l\x I,2f)3o 

C,H702N         </-Alanine  ("). 

d 1.38 


t/./-Alanine  1 7  ». 


d. 


H7O3N          Isosérine  ("). 
d 


1.3- 


,.',0 


j H8 0       Alcool  propylique  normal  (*). 

d\l 0,80804 


•3  Hs  O3 

ni0.. 


Glycérine  (9). 

\     1,4710 
I     1,^720 
mOjCo      Cobalt-tricarbonyle  ( 10). 
T  de  décomposition 60" 


CiH.O.       Cyclobutanedione  1.3  1  "  1 

E:,,o— 1 26- 1  ■>;'  1  corr.  j 

E100-- <".|-7i°     (COÏT.  I 

rf'J10   30    ...      1,1000-0,001 18  (Mû") 
(  /  =  lenip.  du  Ihermomèl  re  à  II  1 

d\»- 1,0957 

d\*'- 1,0938 

e/J9'2 1  ,o<).Ji 

d\ 8ri 1 ,0961 

d[*-~ 1  .0957 

".'K'7 1,4349" 

n,\»-& 1.43547 

»;,;? 1.43709 

"l'if'3 ',438:7 

ni.»,:  \     ',45179 

'"'  '"  i    i,45>.3C 

O.HjO;         Acide  fumarique  1  '*  t. 

S,H'  1  d.uis  1  litre  d'eau  1 . .     4-,  j  "> 

i  38.  i  )  millimol.  i 

C,H60       Oxy-i.2-butène-3.4  ( "j 

E71W" 70" 

d° 0,9006 


r/!«. 


H 


i,4if. 
20, 10 


C4  H6  02  N ,       Dicétopipérazine  ( "  ). 
d.. 1,62 


C.H  0,       Oxalate  de  méthyle  1 


dV 


Acide  succinique  ('*;. 


,422 


d\ 


i,.r>62 

1  ,.J(,7 

C;H8OClBr        Chlorobromhydrine 

de  la  butylglycérine  1.2.4  1  "). 
E,,-- io3-io6" 


d" 

n 


1  s 


',7' 

I  ,52 


C;Hx02      Formiate  de  propyle  C7)- 

g 
S0  (dans  ioo*  d'eau  1 3,5r 

S10  »  3,o8 

S-0  » 

S30  'i 


v.,87 

2,77 


C,H,0. 


Acétate  d'éthyle  1  1T  t. 


S"  pleins  ioo1  d'eau 
S10  % 

S3"  » 


10,94 

9, 7° 
8,63 


Propionate  de  méthyle  1  i:  1. 

K 

S0  (dans  100"  d'eau) 8,46 

*>'  „  7,3o 

S*0 (dans  1  oo:  d'eau  1 <>,5o 

S3"  1»  >>93 

Butène-diol  1  Érythrol)  ( 1î). 

Ejî- 9'-&3" 

d[i 1  ,o3 

"n* ',46g 

C.H.ONS        Diméthylthiocarbamate 
de  méthyle  i  "  i. 

E 180" 

d') iti  098 

d\*- 1,0895 

Diméthylsulfocarbamate  de  méthyle  1  "  1. 

E 193" 

d\- 1  .078:; 

Méthyliminothiocarbonate 
diméthylique  1  ls  1. 

E i/|2"-i44" 

dl  i,o65.j 

d\" 1,0457 

",2,0 1,-48458 

C; H, ON,  Oxyde  d'éthyle- J-triazoéthy le (IJi 


e«- 

d*< 


19 

",'»7l  i 


C.H100        Oxyde  d'éthyle  1  '  1. 

S0  (dans  100e  d'eau  1  ... .  i3.o.i 

S'«                               ....  9,33 

S!n             »                 7,^0 

S3°             »                 5.58 

E760 34% 53-34'.)',  (••)• 

dispersion  magnétique  C1  1. 

Ume       o ,  80 


me 

>.  =  5S9 

mg 


À  .=  578 

me 

A  — s»6 
mi; 

X  =  492 

mg 

X=U6 


D?* 


DmK 


D?R- 


l.o/î 

1 ,  i65 

'  •  t7 
',92 


(')  J.  Rayman,  Dissertation  Budapest.  1906,  12.  —  (2)  J.  Boiskken,  liée.  trav.  chim.  P.  B..  29,  .335.  —  (  '•)  M.  Df.i.épine,  Bt.  Soc 
Cliim.  Fr..  7,  427.  —  («)  M.  Delépine,  Bl.  Soc.  Chim.  Fr.,  7,  ',o8-4m>.  —  (5)  K.  Hbtdbich,  Z.  Krist..AB,  281.  —  (6)  M.  Delepine 
et  l>.  Schvino,  Bl.  Soc.  Chim.  Fr.,  7,  901.  —  (  '  )  F.  Wiif.de,  Z.  physik  Chem.,  75,  90-91.  —  (8)  A.  DokoSZEWSKY  and  E.  Polan9kv, 
/..  pysik  Chem.,  73,  193.  —  (9)  E.  J.  Pauhy,  (hem.  Drug.,  77,  i5q5.  —  (">)  L.  Moxn,  H.  HinTZ  and  M.-D.  Cowap,  J-  Chem.  Soc. 
Lond.,  97,  800.  —  (")  F.  Ciiick  and  N.-T.  Wii.smore,  J  Chem.  Soc.  Lonci.,  97,  1985.  —  (")  Brin-kh  und  KnouKOWSKl,  Anz.  Akad. 
[Viss.  Krak.,  192.  208.  —  (n)  li.  Pabisellk,  C.  B..  150,  1 344.  —  ('*)  et  (IS)  K.  Heydrich,  Z.  Krist.,  48,  2.56-258.  —  (  '6  )  P.uuseu.e,  C.  B.  150, 
ioè'i.  —  ('")  J.  Rayman,  Dissertation  Budapest,  1906,  12.  —  (")  M.  Delépine,  Bl.  Soc.  Chim.  Fr.  7,  727.  —  (")  M  -O.  Fouster 
and  S. -H.  Newman,   J.   Chem.,  Soc.  Lond..  97,  2579.  —  (■<>)  J.-B.  Youno,  Phil.  Mag.,  20,  802.  —  (")  Darmois  Thèse,  Paris    1910. 
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C4HI0S        Sulrure  d'éthyle  (  »  ). 

s 
S0  (dans  ioo*  d'eau  >. .  . .     0,396 

S,„  "  ....     o  ,  35i 

S20  "  .-•     o,3i3 

S.,o  0,7.98 

C,N»  Nitrile  acétylène  dicarbonique   (!.i. 

F 20n5-2i" 

E:53- 76" 

d\l 0,9703 

ni* 1,. 56021 

ni* i,4G47« 

nf 1,476. o 

n'-5 i,4«5o3 

C.C\Ni      Nickel-Tétracarbonyle  ('V 

F —  25" 

E751 +  43° 

du-. 1,32446 

Pression  de  vapeur  à  i5°  238'""' 

Ci 0;  Co       Cobalt- Tétracarbonyie  (*). 

F 5i" 

<''• ',73 

T  de  décomposition 59." 

Pression  de  vapeur  à  i5".    0,072""" 

C; Oi Pe      Per-Tétracarbonyle  (5). 

<*18 >,9«)6 

T  de  décomposition 1  jo"-i5o" 

C0H5O3N      Combinaison  du  cétène 
avec  CHN  (•«). 

F 19  5°-i96" 

E77!" 173" 

rf'jMO'-ao').     i,o685-o,ooi  12  (<  —  i5°) 

(l  =  temp.  du  thermom.  à  H.). 

rfj6'9 1,0667 

rfj!'6 1,0398 

rfi6 1,0676 

dl*-1 I  ,0392 

('i2'5 ',oÎ99 


"è6,8 1 .  -' v  ï  i  i 

«2îj6 ...      i,4-2i5o 

»*•■* 1,4*77" 

"I5»3'1.-  ■ 1  .  \:>4  35 

"G55 1,43756 

C,  H,  N  Pyridine  ( :  ). 

!'• I  I  5°,  4  uorr  ) 

CoH6N,0.      MéthyI-4-uraeile  (»i. 

d.  .    1 ,  y.. 

C3H603Clt  Chlorure  de  /-méthoxysuccinyie. 

(benzène,»  [MJt>° —  ioo",2(9) 

E06- n  i-117 

(benzène),c  =  6«43i7,[«]i°  =  —  54",i8(10) 
c  =  580667,  [«]g°=  — 54",o8 

CiH„Oi        Anhydride  /-méthoxysuc- 
clnique  (11  j. 

Ejt" I  J0-1J2" 

(acétone],   c  =  3*6783,  [a]D°  =  -   83", 91 
(benzène),  c  =  4*9973,  [alu0^  —  io3",3 

CiH80       Aldéhyde  tiglique  ('»). 

d" o,S86 

d\* «,«70 

«!» 1,449^6 

C5  H»  02  N2       Acide  élycylglycine  carbo- 
nique ( 13 1. 

d 1,58 

C5H»0.       Acide  /-méthoxysuccinique. 

(acétone) [HJô° -88", 9  (l4j 

feau),c  =  6»i3">,  [*]»*..  ■   —  33", 56fl5i 

C,  H„N>     Diméthyl-i .  j-glyoxaline  1  '*). 

••- • •  •    ■•■     19S-1990 

ffïî-.l 0,997 

nM i,49°-i'. 


C3H8N2     Dlméthyl-i.'.-glyoxaline  ( 

E ■)  ■>/',-•>  i'>    (coi  r.  1 

d\ï- '  ,"21 

"î0 1,49963 

Cj  Ha ON    Nitrile  3 •  oxyisovalérique  (  '« ). 

F —  12° 

E756— .     a  10-2 12 

E:m— • 1  ÎO-  1.)  '" 

rf*° 0,96762 

1» 1,42911 

C5H902N      dl—  Valinef19). 

à i,34 

C5H9O2N    Isobutyryltormamide  1  ,?0). 

F  (tube  scellé) 109° 

T.  de  sublimation ioo° 

d(  vapeur  i 53 

C5H9O3N  Acide/méthoxysuccinamiquef'21 1, 

F i44" 

(eau)   4*7777    pour   iootm' 

[»]»• ■•••••     -29", 4i 

(alcool    mélhylique )    3g?.5i 

pour  1001'"''  [«  |i*,° —  46"  ,75 

C5HjOiN  Acide  </-(;  méihylmalamique(!-  . 

(eau)  i6,88i  la]iV'-> -M3",ô 

»      3S,297 4-i3*,o 

Acide  /-méthylaspartique  ("). 

(  eau  i      c  =  o*  5  V>.5. ...  —  ri .  \ 

(HC1  o,o>5")  »         —22,6 

(HClo,i58n)  »         -28,9 

(HCl  1,57")  »         ....  — 3o.8 

(NaOH  o,25")        »         ...  —29,8 


(')  J.  Hayman,  Dissertation,  Budapest.  1906.  12.  —  (3)  Ch.  Mouhli  et  J.  Bongbanu,  C.  D . ,  150,  22a.  —  (3;  L.  Mond,  Huit/:  and 
M.-D.  Cowap, /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  *oo  —  (')  Id.,91,  81,4.  —  ■'•)  Id.,  97,  800.  —  (6)  S.  Deakin  and  N.-T.-M.  Wilsmore, 
/.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  197.3.  —  (")  C.-L.  Wagner  et  E.  Zerneh,  Monatsh .  Wien..  31,  835.  —  (*)  F.  Wrede,  Z.physik.  C/i>n>., 
75,  91.  -  (9)  T.  Purdie  and  C.-K.  YoeNu,/.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  rn8.  -  ('»)  Id.,  97,  i53i.  -  (")  Id.,  97,  i.53i.  -  (i;)  Grignard 
et  \belmann,  Dl.  Soc.  Chim.  Fr.,  7,  f>4o-6 ,4 .  -  (")  Whede,  7,  physik.  Chem.,  75,  91.  —  (")  T.  Pirdie  jnd  Yoim.,  J  t'/irm. 
Soc.  Lond  ,  97,  1028.  —  (ls)  T.  Purdie  ami  G.-B.  Neavk,  J.  Chem.  Soc.  Lond.  ,97,  020.  -  C6)  F.-L.  Pyman,  J.  Chem.  Soc 
Lond.,  97,  1821.  —  (")  F.-L.  Py.man,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1K2J.  —  (1K)  J.  Lemaire,  Dec.  trav.  chim.  P.  D.,  29,  J9.  — 
(")  F.  Wrkde,  Z.  physik.  Chem.,  75,  ty>.  -  i  "i  .1.  Barger  and  A.-J.  EwiNS,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  287.  -  ( •'>  K.  Plrdii 
and  C.-R.   Yon>o,  J.  Chem.    Soc.  Lond.,  97,  1.53a.    —    (")    0.  Lut^,  Z.  physik.  Chem  .  70,  »56.  —  (")  Idem. 
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CjHioOS2      Thiosulfoearbonate  propyl- 

méthylique  ('). 

E.  . 20l-2o3° 

tl'l i  ,10735 

«ùf"5 1 ,54o45 

Thiosulfoearbonate  méthylpropylique  (*). 

E 20l-2o3° 

cil l<Io39 

«2° 1,53789 

CjHiuO,      Propionate  d'éthyle  1  =  1. 

S"  (dans  ioos  d'eau). .. .  3,54 

S"  »  2,86 

S2»  »  ....  2,38 

Sî0  »  2,06 

Acétate  de  propyle  (M. 


S0  (dans 

1008  d'eau). . . 

•       3",47 

S'o 

»               ... 

2,83 

S*» 

»               ... 

.       i,36 

§30 

»               ... 

'' ,  09 

H 

.      -6,66 

Méthyl-3-butanolal 


•  4    '  S  I 


E12- 74-76° 

d\* . .      1 ,007 

«u  1,4392  1 

C.)H,oOiN2    /-Méthoxysuecindiamide  (s). 


F 


'78-I790 

[M]" 


c  =  7,4 860  (  eau  ) —   5y ,  \ 

:  =  1 ,2i65  (eau) —    58,8 

=  1 ,0460  <  aie.  mélli.  ). .  .  —   83 ,0 

•  =  3,9954  (ac.  acél.  ) --  60,8 

■  =  2,o333  (        »  ) —  60,7 

=  0,2740  1  pyridine  ) —117,2 


C3H10C      Arabinose  r/ (aloinose,)  ('). 
[a]i>   — *>7, 3  à  -58",  5 

Arabinose  d  (  hyd  roi  v  se  de  la  barbaloïnc  t  ( 8 1. 
{*  )n —  1020, 2 


C,  H,|ONS      Éthyllminothiocarbonate 
diméthylique  (9). 

K i54-i">5" 

d\      1 ,02545 

d[9 1  ,oo56 

/Ju0" 1,47838 

Méthyliminothiocarbonate  éthylméthy- 

HqueC»). 

E i58-i6o° 

rf?.. 1.032 

rfj9 I  ,01  25 

nlai 1,48189 

Diméthylsulocarbamate  d'éthyle  '  "). 

E 2060 

rf[* 1 ,o3i 1 

CsHn  Isopentane  ("). 

E 27", 95 

Temp.  de  solidification..    —  1 58",  5 
d\  o,63g42 

C5  H,  ■>  N,  S       Tétraméthylisosulfouréo  ("). 

E 176" 

d\ «,0194 

rfj6  1 ,0061 

C4  05  Fe      Fer-pentacarbonyle  (  '»  ). 

F —21" 

E7*9« 102°,  8 

Pression  de  vapeut  à  16",  1.     2  5""",  9 
rf'« 1,4664 

d  H ,  O,  I  ;  S      Aeides  trl-iodobenzène- 
sulfoniques  (sels)  (1S). 

1.  Acide  3-4-5. 

k 
SeldcXa     S,so(dansiooRd'eau)    0,86 

»     K         S16"-5  »  ..     0,128 

«  AzIIt      S1'"  »  . .     0,2 5 

-2.   Acide  2-i-5. 

SeldeXa     S"'",-':  »  ..     0,64 

.,     K  S1*"  »  . .     o,3i 

>»  AzH;      S""  «  ..     0,82 


3.   Acide  2-3-5. 

SeldeNa     Sl,"(dansioo6d'eau)  o,55 

»     K  S18»  »  ..  o,i3g 

»  AzHs      S'«°  ».  ..  0.69 

ChH;O^I>S      Acides  di-iodobenzéne- 

sufonlques  ( 16). 

i .  Acide  2-4. 

SeldeNa     Su°(dansioogd'eau)  1,90 

»     K         S11"-5  »  ..  0,76 

«  AzHi      S'*°  »  ..  2,23 


2.   Acide  3-5. 

SeldeNa     S2»" 
»     K         S<«°-5 

»  AzH4      S"" 


..     3,56 

..     o,75 

1 ,62 


C6  Ht  06  Sj  Ba  (  -+-  3  aq .  )    Benzène-ortho- 
disulfonate  de  Ba  (17). 

S21"-9  (dans  ioo«  d'eau). .    ..     o°,2o5 

C,  HCiBr  Métachlorobromobenzène  (">). 

F 194-I940 

"15 i,5795 

«î8.. i,5686 

n597 1 ,5572 

Orthoohlorobromobenzène  (19). 

F78r- 1990 

/*'* i,5836 

n6* 1 ,5726 

//39'" i,56i8 

CfiHiCI;       Orthodicblorobenzène  (M). 

1.  Verl. 

F,.- 65°, 8 

2.  Incolore. 

F 179" 

ni" 1 ,5532 


Métadiehlorobenzène  (*'). 


1.   Verl. 
Fîo"-  • 


66" 


(')  M.  Delépine,  Bl.  Soc.  Chim.  Fr  ,  7,  4o8-4io.  —  C)  Ici.,  7,  4o8-4io.  —  ('}  J.  Rayman,  Dissertation,  Budapest,  1906,  12.  - 
ti)  Af.,1906,  n.  —  (4)  Grionahu  et  Abulman,  Bl.  Soc.  Chim.  Fr.,  7,  64o-64',.  -  («)  T.  Purdie  et  G-B.  Neave,  /.  C/iem.  Soc. 
Lond.,  97.  i5.8o.  —  (■)  M.-E.  Léger,  C.  R..  150,  98',.  -  (*)  M.-E.  Léger,  /.  Pharni.  Chim.,  2,  <  '45  -  (»)  M.  Delépine,/*/.  Soc. 
Chim.  Fr.,  7,  727.  -  C")  Id.,  7,  727.'  —  (•')  M.  Delépine  ci  I'.  Schying,  Bl.  Soc.  Chim.  Fr.,  7,  1901.  —  (12)  J.  Timmrrmans,  Kon: 
Akad.  Wet.  Amst.,  13,  5o8.  -  (")  M.  Delépine,  Bl.  Soc.  Chim.  Fr.,  7,  992.  -  (u)  L.  Mond,  H.  HinTZ  and  D.  Cow.vp, 
./  (hem.  Soc.  Lond.,  97,  800.  —  (l4)  M.  Boyle,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  216-220.  —  (16)  Id.,  97,  216-220.  -  (")  J.  Poi.ak,  Bec. 
trav.  chim.  P.  B  ,  29,  421.  -  ('•)  T.  Van  der  Linden,  Dissertation,  Amsterdam,  60,  88.  —  (")  Id.,  59,  88.  -  (20)  T.  Van  der  Linden, 
Dissertation,  Amsterdam,  8.  —  (")  Id  ,    10. 
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Métadichlorobenzène  (suite 
2.  Ilcdistillô. 

F 

«'" 


CoH.Br, 


i7*"-i~'i" 

i,54Ko 

Orthodibromobenzène  ('). 


n'' 


22 1 

I   ,6l1M> 

i ,  584g 

Métadibromobenzène  (*). 


F 


217° 
i ,6086 
i,58i5 


CH0C1      Orthoehlorophénol  (>). 
F „-. 


Métachlorophénol  (' 
n''" 

Parachlorophénol  (s 
«*" 

C6HjOBr      Parabromophénol 

F 

dM... 


1,5473 


C«H;OI 

rf»o. 


Cs  Hi  0,  N 

E 

T.  de  solidification 


Orthoiodophénol  (7) 

Paraiodophénol  (8). 
Nitrobenzène  (9i. 


',•"79 

63%  5 

i,387 5 

',8757 
1  ,8,-3 


2  1  o° ,  S  3 
8",  70 

"; I  ,  222cjO 

E739 9.10° 

dV ',  19867    à     1,1^870  (>« 

^t s 0,018226  à     0,018224 

C  H ,  Cl      Monochîorob«nzène  (  > <  ). 

F 13a- 

n'7 i,5a59 

71    • ••■■     ',5247 


d,H,Br      Monobromobenzène  1  ' 

t"  :  ii  i  -1 


j: 


I  1  )'  .s 

f , 36:n 

1  35°. 4-1  )50,6 


CH.O, 


Hydroquinone  1  '  •  1. 
1  .  J28-1  .  i  I2 

Résorcine  i'1»;. 
1  ,281-1 ,  >xi 

Pyrocatéchine  (,6). 
1,367-1,373 


Co  H6  0;  S    Acide  o-phénolsulf onique  (* T  1 . 
Sel  de  K  :  rf»=  1 ,7'iS-i  ,-34 

Acide  /3-phénolsulfonique  («;. 
Sel  de  K  :  ^'5  =  1  ,869-1  ,8;i 

C0H7O3NS  Acides  amidosulfobenzolquesi  '  ' 
Structure  de  l'acide 

île  solution  aqueuse. 
c 
>■  1  0,4997 

2  5  o, io35 

3  i  2,8316 
3  '»  o,  574-I 
1  2  1.0482 
i  ,  0,08  ki 


CUH7N 

Solidif. 


Aniline  (20i. 


E. 
(Il 


'''",7 
i8i,4o 
1,03895 


Co  H8  02  Cl-2     Chlorure  de  rf-dlméthoxy- 
succinyle  (î]  j. 


90-93 


( acétone )  c  =  5«, 3gi3  . .     [2 ]£°  =  7Î)".85 
f  benzène)  c  =  2*,o357..     [ajf,°  =  10',".  1  j 


C  H, 0,      Anhydride  </  diméthoxy- 
succinique  <  *s;i. 

F s,,  8<" 

(acétone,)  c  =  3:,7>3  ...     [zjf,0  =1  ;$°.7 

i       »      )c  =  a«,3i48...     [a]o°=i48".4 

C.  Hs0,.      Triformiate  de  glycérine 

(Tondu  \ers  18")  (î3i. 

</18- 1,32.0 


1t. 


'  ,41 1 ■' 
J  »,  >:i 


C„Ha03Ns        «-Trlazométhyl- 

acétylacétate  de  méthyle  <'*'•>. 

bo"*.C- 7")    il    76" 

<h\ i,i.i5J 

C,H.03  /-Méthoxysucclnate  de  méthyle  ('2si 

Mo' -5-i",27 

C  H,„0      Méthyléthylacroléine  1  «  1. 

F;t„ I  3  J  —  J  36" 

d\* o,854i 

"n «,4464; 

H 3o.fi  1  5 

CHioOjNBr      Bromo  i-nitro-i- 
cyclohexane  1  "-'■  1. 

Ejo"" 11  6° 

d\\ i,5ii8 

nVJ 1 ,  3o55 

R ;o,:<>- 

CsHioOjNs  Diméthyldicétopipérazine  i2Si. 
r/ 1.36 

C0  H|0  0;J      Ether  acétylacétique  1  '-"■'  1 
liîvo 1  >; 


dl 


1  Irmps  romplc 
api^s  la  dulillation  ) 


O  ,«)!   >330 

0,01 53  {o 
0,01 53(>7 

o,oi5  Î76 
o ,« i5385 
o  ,01  'ily  i 

C6H,rtOv  Acide  (/-diméthoxysuccinique  i3' 
(acétone)  [M]ff/-i  =  85», 2 


17 1 ,02112 

24 1 ,021  18 

44 1,0212', 

50 I  ,02.15(5 

70 1 .02127 

83 1,09.128 


-mu    ï  °rR        DEN'  Dlsse' talion,  Amsterdam,  92,  îor.  -  Ç-)  Id.,  92  101.  -  (3)  I.-J.  Rinkks,  Dissertation,  Amsterdam,  1910,51-5.). 

"    i\PR     t'  ~  (5)  /d''  63"6""  _  (5)  /rf-'  lG":ï,•  _  (,)  /d''  85-  _  CJ  /(i-'  87-  _  C  J-  TiMMERMANS,  Kon.  Akad.  Wet.  Annt.AZ,  5oS. 

i»ï   «     n  '"OLE,  Z.  physik.    Chem.,  74,  6S4.  —  (")  T.   Van   de»  Linden,  Dissertation,  Amsterdam,   i5,    19.  —    (")  /crew,   '.3.   - 

(■)   ..   Blcaiiszky,   i'.  physik.    Chem.,  71,  710.    —  ('«)   K.   Hsydricii,    Z.   Krist.,  48,   2«5.  -  (».)   Mem,    ?Go.  —   ('«)  /rf^/-;,   261.   - 
49    ( '»    ''  a?i9"  r    ^^  /rfe/n'  3o'-  —  <")  S-  VAN  DonssF.N,  liée.  trav.  chim.,  P.  B.  29,  393.  —  (■')  J.  Timmermans.  Kon.  Akad.   Wet.  Amst.. 
in     'r    ~  (  '\T'  Pul""h:  ct  C"R-  Younû,  7.  CAem.  5oc.  Z.ond.,  97,  .53  >.  -  (»)  Idem,  i533.—  (2S)  F.  van  Rombihgii,  ^.  physik.  Chem., 
'"'   ,*;0-   ~V>    M--°-    Forsteu   ci  J.-H.  Nbumann,   J.  Chem.    Soc.   Lond.,  97,  i3G4.   —   (Ji)  T.  Plrdie  et  G.-B.  Neavk,  J.    (hem. 
ÎTn         to         l52°'  _   (56)  GniGNAIlD   et  Abelmann,  Bl.  Soc.  Chim.  Fr.,  7,  61o-6',4.    -  (r>  S. -S.  Na.metkin,   J.  Soc.  physik    Chim. 

.  /•     ,»'    .  '       "*■    ~   (:"'    F-   WnEDE-  z-    physik  Chem.,  75,  91.  —  (•')  F.-B.    Thole,   Z.  physik  Chem.,U,  685.  -    (3">  T.    l'i  i-.nn 
et  (.  -n.    Vocno,  ./.  Chem.  Soc.   Lond.,  97,  ,5^8. 
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Oxalate  d'éthyle  ('  ). 


)   1,4075 
I    "  ,4<>9° 


CgHioO,  N5     i-i-Dinltrocyelohexane  (*'). 

E35- 142-143° 

f/?' 1,24  V; 

n«' ',473-i 

« -3çp, 

C,;H,„0„     Malate  de  méthyle  ('»). 

a" —  8U,36 

(longueur  du  tube  polarimétiique  =  iUra). 

/-Méthoxysuccinate  acide  de  méthyle  (*). 

F 40-48° 

(eau)         c  =  fi-"3o86...  f a]f,°  =  —  41 ,85 

»  c  =  3,i543...       »     =  —  43,28 

( acétone j  c  =  6,9747. . .      >>     =  —  60, 8G 


c  =  3,4874.. 


=  -  57.64 


/-Méthoxysuceinate  acide 
de  méthyle  (sel  de  K)  (6). 

c  =  3*, g36  dans  eau.. ..     [a]{f  = — i9°,o5 
/-Malate  diméthylique  Cm. 

d\" 1,22263 

CsHioOt      Tartrate  de  méthyle  <  ■  1. 


[H!  h 


,'.M 


CsHuON    Nitriie  triméthyllactique  (8j. 
dl 0.91 1 

CsHnOiN,,       Diglycylglyclne  ('•'). 


d. 


C6Hii  Cyclohexane  (»»  1. 


l,V 


E 800,75 

T.  de  solidification 6°,  5 


C6H|20  Éther  éthyllque 

de  l'allylearbinol  ("'). 

E 90° 

d" 0,811 

"lî ',396 

H 3o,48 

Ce  H„0  Oxyde  de  tétmméthyléthylène  (  '*). 

E:t8 90-94° 

d°0..\ o,83oS 

dl* o,8i56 

«" 1,39838 

»••• ^9,64 

CsK,oOBrj  Dibromure  de  l'éther  éthylique 
de  l'allycarbinol  1  13). 

En 9«° 

^° ",76 

"iV I,5l2 

R 45,2 

CcHiiOj      Propionate  de  propyle  ("). 

S"    (dans  ioos  d'eau  1 . . .  1 ,09 

S10                 »                ...  o,85 

S20                »               ...  0,69 

S30                »                ...  0,60 

R 3i,624 

Dipropanal 

(métltyl-4-pentanolal  3-5)  (,s). 

En« 84-80" 

d\K.. 0,986 

/'!) I  :4">017 

CcHi50s      Pivalate  de  méthyle  (  >'/. 

d\ 0,891 

CnHp.Oc         Saccharose  ('"  i. 

d 1 ,58 

C6H|2S        Cyclohexanethiol  (  18  ). 

E)S5 1  "«)-[  5a° 

rf° o ,  990  5 

<l*° 0,9782 

n». i,.48l 


CcH|oSe      Cyclohexanesélenol  1"). 
E 170-172" 

d<> 1,1223 

CbH,,ONS      Diéthylsuliocarbamate 
de  méthyle  i50j. 

E 210" 

dl ï,p3i7 

d\'" 1  ,oi83 

CoHu02Cl      Chloroéthyline 

de  la  butylglycérine  1.2.4  («). 

Eu- 88-90" 

d" 1,1 138 

«i,1 ■,!' 

R-.    37,9 

CGH,aN  Pipécoline(2îj. 

formel [*][>  =      3o°,  \ 

forme/ f  x[d  =  —  3o",2 

CGHU  Hexane("i 

DË« "^ 

DE» ' 

D£«» *M 

DE5M---    '>'7i 

D"f4a2 '>i8 

D?i4M ',93 

E   68°, 95    (") 

d\ o,677i3(«*) 

C«Hn06Nj      Camphorate  neutre 

de   (D-aminoacétophénone    ("1. 

( Chloroforme  )  c  =  2  ,  5 . . .     [ M ]u°  =  9",  ta 

C6  06  Mo      Molybdène-carbonyle  (*7 ). 

r/'s 1,96 

1  so  volatilise  avant  la  fusion  ). 


(')  E.-J.  Parry,  Chein.  Drug  ,  77.  i595.  —  (')  S. -S.  Nametkin,  J.  Soc.  physic.  Cltim..  St-Pét.,  42,  58G.  -  (3)  T.  Plrdik  and 
J.-B.  Neave,  /.  Chem.  Soc.  Lond..  97,  i5i7,  -  (♦)  T.  Purdie  ei  C.-R.  Young,  J  Chenx.  Soc.  Lond  ,  97,  i53i.  —  (•'■)  Idem. ,  i53a.  - 
(6)  H.  Grossmann  et  B.  Landau,  Z  physik  Chem.,  75,  141-142.  —  (')  T.  Piudie  et  J.-B.  Neave,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i5ai.  — 
(8)  A.  Richard,  Ann.  Chim.  Phys.  [8],  21,  397.  -  (»)  F.  Wrkdk,  Z.  physik.  Chem.,  75,  91.  -  (1C)  J.  Timmermans,  Kon.  Akad. 
Wet.  Amst.,  13,  5o8.  —  (")  Pariselle,  ''.  fi.,  150,  io56.  —  ('-)  N.  Prilejaeff,  J.  Soc.  Physiq.  Chim.  St-Pét.,  42,  1410.  - 
C3)  Pariselle,  C.  fi.,  150,  io56.  —  ('«)  J.  Ra'yman,  Dissertation  Budapest,  1906,  12.  —  (15)  Grignard  et  Abelmann,  Dl.  Soc. 
Chim.,  7,  G/,0-644.  -  C6)  A.  Richard,  Ann.  Chim.  Physiq.  [8],  21,  337.  —  (  "  )  F.  Wrede,  Z.  physik.  Chem.,  75,  89  -  (,8)  A. 
Mailiik  et  M.  Murât,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,  2S8.  —  (l3)  Idem.  —  {■">)  M.  Delehne  et  P.  Schvino,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,  901.  - 
(Jl)  Pariselle,  C.  fi.,  150,  1006.  — (")  A.  Ladenburg,  C  fi.,  151,  284.  -  (»)  Daiimois,  Thèse,  Paris,  1910.  —  (")  J.  Timmer- 
mans, Kon.  Akad.  Wet.  Amsterdam.,  13,  5o8.  —  (")  Idem.  —  (")  S. -H.  Kdminson  et  F.-P.  Hilditcii,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97, 
*3o.  -  ('■)  L.  Mond,  11.  Hirtz  et  M.-D.  Cowap,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  57,  800 
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C; H6  0        Aldéhyde  benzolque  (}). 

"" j   i,5465 

C:  H6  Oj        Aeide  benzolque  i 2 1 . 
d i,3j 

C7H60,Nj      Dinitrotoluène-2.6  (J). 
</'5 r,  538-1 ,54o. 

Dinitrotoluène -  >   \  i  4  i. 
dli i ,  5 1 8—  i  ,5-21 

C:  H7  Cl         o-Chlorotoluène  (4; . 
d'8 i, 08480 

/)-Chloro  toluène. 
rf18 1  ,o;o:io 

Chlorure  de  benzyle  («). 
dig i ,  10271 

C7H8  Toluène. 

d\*'x 0,84828(7,1 

d[* 0,8666  (8) 

**}••* 0,84828(9) 

*•■••.. 0,86791  ('0) 

C7H10O4NC      Bis-triazomalonate 

d'éthylei  "  1. 

Eo"",8i 1 1 5-i  1  ?,  5 

d\° i,2i36 

C7H11O3N  Acide  oximino-4-cyc!oheiane- 
carbonique  (sel  d'ammonium)  ('*). 

(Eau)  fMJD +5o  à  +6o» 

1  Eau )  [ M JD  ( loriue  l)...     -70  à  -8o° 

(sel  de  Na)  ('*•). 
(Eau)[M]D  74,5  et—  79^,9 


C;  Hn  0,  N,   a-Triazométhylacétylacétate 
d'éthyle  («*). 

Ei- 85" 

d\% i  .  1070 

C7Hn03/-Méthoxysuccinate  d'éthyle  1.  '■•). 

I  a]u8 — 5o°,  il 

E|7 116" 

d}*.... ,,0676 

*l° 1,0476 

dt°..... 1,0273 

Corps  pur  : 

M"  ,     " 

i»D —  102  ,y 

M«° -ioi,5 

M,6,0. -100,1 

0 
("Benzène;  c  =  20,0(29    Mo°  —  1  '8,  2 

»        c  =  1 0 ,  0090        »     —  120,4 
»        c  =    5,033g        »     —  123,4 

(Aie.  éth  ic  =  19,9234  »  —  96,2 
"  c  —  9,9748  »  —  97,3 
»         c  =    5  o  'Ci  i  —    97,6 

C;  K;  1  05  N;  Br    Oxaiate  acide  de  2  (ou  5  1- 
Bromo-i  :  i-diméthylglyoxallne  (>•). 

F <)5-97°(corr.) 

Anhydre. 
F 1 33  -i35"(corr.) 

!solublc  dans  moins  de 
2  fois  et  demi  son 
poids  d'eau. 

C7Hl2o       Diméthyî- i-t-cyc!openta- 
none-2  1  '  ■  : 

l'TSi i43-i430, 5 

dl° 0,8988 

«Su  i,43jl 

R îa.4; 

C;H1203Triméthylpyruvatedenjéthyle(,8i. 
d\ 0,994 


C7H12O3      ^  Monométhoxysuecinate  de 
méthyle.  (,9j. 

Eu h  j-ii  j" 

E« i35" 

<n° 1.1415 

rft° ","99 

d'l° ,:o083 

O 

(Aie.  métli.i  r  =  >o, 00 56  ..  [M]S°=-  90,6 

»           r  =  io,0|56 . .  »  -  90,2 

»           c  =    5,oo38  . .  )>  -91,1 

1  Benzène)  c  =  19,9734  . .  »  -114,7 

»           r  =  10,0175  . .  »  -118, ! 

»           r  =    5,0399  •  •  "  -120,0 
Corps  pur  : 

M5° -62°,79 

[*]è* -51,2 

IMJiV •     -96,8)    (») 

[M].6.0 -93,9  («('») 

[Mjo° -95,6 

Tartronate  diéthyliquei  "). 

F —  3°, 5 

E,8 u8° 

Ei  5 120,5-121° 

c/18 1  ,i5a 

C-  Hu  Q«      d  Dimétboxysuecinate  acide 
de  méthyle  ("  1. 

E)6 137-142" 

c  =  4*, 61  3  acétone. .  .     [a]u0  =  9i°,22 

c  =  4 ,  823  eau 690 , 3  5 

C7Hi}02Nitro-i-méthyl-i-cyclohexane  1  " 

Ei0 109-1 10" 

d[l 1 ,0547 

<>l° i,o384 

«20 i,458o 

sec.  —  Nitrométhylcyclohexane. 

Ev0 '  19-120" 

d\ ',"547 

d[9 i,o382 

«19  •  • I  ,  '|6l8 

R.- 37,89 

CHnOjN      Formyl  -rf.Meucine  (îs). 
d 1,17 


(')  E.-J.  Paury,  Chem.  Drug.,  77,  i595.  -  (:)  F.  Wkede,  Z.  physik.  Chem.,  75.  88.  -  (■')  K.  IIeydrich,  Z.  Krist.,  48,  2G9,  - 
{k)  Idem,  267.  —  (s)  J.-B.  Cohen,  H. -M.  D.uvsox,  R.  Blockky  et  A.  Woodmansey,  J.  Chem.  Soc.  Lond..  97,  1617.  —  («)  Idem.  - 
{')  C.  Elwen,  Dissertation,  Utrecht,  1910.  -  (8)  E.  Cohen,  /.  Corn,  physic.  Lab.  Leid.,  113,  5.  —  (9)  K.  Cohen  et  Katsiji,  Z. 
physik.  Chem.,  75,  22}.—  (">)  j._b.  Cohen,  II. -M.  Dawson,  11.  Blockey  et  A.  Wood.mansey,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i'^;.  - 
(")  M.-O.  Forster  et  R.  Mulleh,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i37.  -  ( '•  )  W.-II.  Mills  cl  A. -M.  Bain,  l'roc.  Chem:  Soc.  Lond.  ,26.  ai',. 
(u)  W.-H.  Mills  et  A.-M.  Bain,  Proc.  Chem.  Soc,  Lond.,  26,  !i'4.—  (")  M.-O."  l'onsTEH  et  J.-H.  Newman,  J.  Chem.  i>oc.  Lond.  97,  i3i5.— 
C^T.Purdie  and  G.-B.  Neave,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  ij2o.-(>c)  F.-L.  Pyman,  /.  Chem. Soc,  Lond.  ,97,  18-O.  —  (»)  N.  Kishner, 
7.  Soc.  Physic.  Chim.,  St-  Pet..  42,  1217.  —  (  "  )  A.  Richard,  /"/lèse,  Paris.—  (I9)  T.  Pludii;  and  J.-B.  Neave,  J.  Chem.  Soc  Lond 
97,  i5i8  à  i5ai.  —  (=•)  T.  Plrdie  ar.d  C.-R.  Yoong,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  iJ28.  —  (•')  If.  Filippo,  liée  trav.  Chim.,  P.-B..  29.  ii(), 
—  (")  T.  Purdie,  and  C.-R.  Younc,  J.  Chem  Soc.  Lond.,  97,  i53'i.  —  ("  )  S. -S.  Namf.tkin,  /.  Soc.  Physic.  chem.,  St  Pet.,  42.  ^91. 
-(")  Id.  42,  691.-  («j  F.  Wrede,  Z.  Physik  Chem.,  75,  91. 
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CtHuOî        Pivalate  d'éthyle  (') 


dl 


CTHH02      Aldéhyde   tétraraéthyl- 
lactique  (2). 

d\ 0.967 

Acétate  d'amyle  (') 

\    ',3983 


"fi 


1 ,4012 


C-Hn  0,  N    Acétate  du  nitrile  ji-oxyisova- 
lérique  (v). 

E35 Il5-ia0° 

E7S8 198-200" 

dih 0,9951 

nD 1  ,4i9J 

C,  Hu03  Triméthyllactate  de  méthyle  (•>) 
d\ i,o44 

C7K,4Oc       i-Méthylglucoside  («;. 
d i,47 

C7HUN2  Méthylcyolohexylidène-azine  (7) 

En '54° 

0,9603 

1 ,5o43 

[a]» -35»,94 

Diméthyl-i .  i-cyclopentylidène- 
azine  (8). 

F 20-24° 

d™ 0,9368 

ni0 1 ,4859 

R 38, 61 


"fi7 


CiHisN       Amino-i-inéthyl-i-cyclo- 
hexane  (9). 

E«» '43° 

d\ 0,8729 

d[9 o,8568 

«)9 1 ,4536 

R 33,6g 


C;H)o02      Pinacone  malonique(10). 
F —2' 


lv. 


11 3° 


rfjo 0,9206 

n0 i,4375 

C„H80         Acétophénone  (•'). 

E7t6  **>'  ,5  (corr.) 

d\a 1  :o3o 

C8  H8  0 .,       Aldéhyde  anisique  (  ' 2) 
F -4° 


d» 


126 


Acide  phénylacétique  (l3). 
d 1 ,9.3 

C8H80;,      Acide  /-phénylglycolique  (»). 

F i32° 

(  Eau  )  os,  3 11 2  complétés  à  20cm\ 

[*]d   -i57°,4 

F..... i33°  (»») 

(Alcool)  c—  2     [a  lu  =  —  i540.<j"> 

Acide  ^-phénylglycolique  (,6) 

F i33° 

(Eau)  og,  4020  complétés  à  2ocm' 
Mo   +  i55°,S 

C8  Hio  0      Alcool  phényléthylique  ( 1T  >. 


I  ,  ï-220 

I  ,  ")  .' jo 


C,  H|»0      Tanacétophorone  (,"  1. 

FlT-18" 21  3-2I7" 

-      d\l o,9433 

(Corps  non  dénommé) 
C7H,,O.CHO("). 

i:18 86-87° 

dl   1  ,0216 

«Ss  i,4844i 


C  H  .0,    Acide  méthyl-i-cyclohexène-i- 
carbonlque-3  fî0). 

E2„ M2" 

[«]ll -r    7>° 

Acide  (/-méthyl-i-cyclohexène-4- 

carbonique-i  1  !l  ). 
,,  \   i45" 

hi0 (   i4»° 

(acétate  d'éthyle)  c  =  is.oo88. 

l»]nG 33°, 1 

(  acétate  d'éthyle)  c  =  ie,oo5-2.     3>,9 

Acide  /-méthyl-3-cyclohexène-4-carbo- 
nique-i  1 22). 

Eso i4»' 

(acétate  d'éthyle  1  r  =  1  ,  1009 

[»]ôS — 3o°,9 

C8H1203Triméthylpyruvatede  méthyle("). 

d\ 0,994 

Acide  rf-méthyl    1 -cyclohexanone- 
3-carbonique-4  ( î;  ) 

F 102-10'}° 

1  Alcool)  o8,479")  complétés  à  20cm' 


raiô1 


+  97  , a 


Acide  rf-méthyl-  1  -cyclohexanone-3- 
carbonique-2  (25). 

F io3° 

|»]d 97V-  (") 

C8HuO,N  r/-Oscine  (chlorhydrate)    ("). 
Le  poids  de  ce  corps  provenant  de  o",  1  >44 

do  benzoyl-^-oscine  donne  dans  23cm, 

de  H  Cl. 

[*1d 77", 7 

C8Hi303N3a-Triaioéthylac4tate  d'éthyle^») 

E0,9 84-83° 

</i9 1  ,o336 


(')  A.  Richard.  Ann.  Chim.  Physiq.  [8],  21,  337.  —  (»)  Id.  [8],  21,  387.  —  (3)  E.-J.  Paruy,  Cliem.  Drug.,  77,  i5y5.  —  (<)  J.  Lemaire, 
fiec.    trav.  chim.,   P.   B  ,  29,  63.  —  (b)  A.  Richard,    Ann.    Chim.  Physiq.,  [8]  21,   îyr>.  —  (')  F.  Wrede,  Z.  physik.    Chem.,  75,  8y. 

—  (')  A.  MiiRKiN,  /.  Soc.  Chim.  Phys.  St-Pét.,  42,  120G.  —  (»  )  N.Kishner,  J.  .Soc.  Chim.  Physic.  St-Pet.,  42,  1221.  -  (9)  S. -S. 
Nametkin,/.  Soc.  Chim.  Physic.  St-Pét.,  42,  691.  —  (">)  J.  Lemaire,  fiec.  trav.  chim.  P.,  29,  -2.  —  (")  J-B.  Senderens,  C.  fi., 
150,  i34t>.  —  (")  A.-W.  KNvr,  Chem.  Drug.,  77,  ijqs,  197.  —  ("J  F. -Wrede,  Z.  Physik  Chem.,  75,  88.—  ('<)  l'.-B.  Power  and 
C.-W.  Moore,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  \.—  (,b)  A.-E.  Dundan  and  l'.-B.  Tiioi.e,  J.  Chem.  Soc.  J.ond.,  97,  i-î5o.  —  ('«)  Id.  iîji.  — 
(")  E.-J.  Parry,  Chem.  Drug.,  77,  >5y5.  —  (")  D.  Thomson,  /.  Chem    Soc.  Lond .  97,  i5i5.  —  ('»)  M.  Deiépine,  C.  fi..  150,    536-537. 

—  ('•)  W.-H.  Perkin  jun.,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond.  26,  97.  —  (:i>  Id.  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  2i4o.  —  [35J  Id.  2 1  't a .  — 
(")  A.  Richard,  Ann.  Chim.  Physiq.  [8],  21,  36'».  —  (-')  H.-D.  Gardxer,  W.-U.  Perkin,  jun.,  and  H.  Watson,  J.  Chem.  Soc. 
Lond.,  97,  1768.-  (»)  Id.  -  (26)  Proc.  Chem.  Soc.  tond.,  26,  i37.  -  {=■)  T.  Tctiv,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1797.  -  (")  M.-O. 
Torster  and  J.  H.  Newmman,  J.  Chem.  Soc.  Lond-,  97,  i36(i. 
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C,  HuO;N3      2-Triazométhylmalonate 
d'éthyle  (  '  ). 

E0,c • 69" 

d\l. 1 . 1  iG«j3 

C8  H13O5       /-Méthoxysucoinate  de  pro- 
pylef5). 

[*]d5 -47",  19 

E„ 145-146° 

Corps  pur  : 

[M]ô° ->o9,o 

[M]è° -107,3 

[M]D° -io5, 6 

[M]V 

0 

(Benzène)    c=  19,9105..     —122,3 
»  c  =  10,0140. .     — ii5 ,7 

»  c  =    4.9880. .     —126,7 

(Aie.  élhyl.)  c  —  19,8346. .     — 101,1 

»  C  =  10,0320. .  » 

»  c  —   6,001 4   •     — 100, 1 

C8HU      Laurolène  droit  et  gauehe  (3). 

E750 120,3-12  1" 

d\>.... o,8o3o 

d\l 0,799. 

[«]dc'2 28",  1 5. 

Isolaurolène  (*). 

F 108,5-109° 

dl°. 0,7824 

nî>° 1,4324 

Rd 36,4g 

Hydrocarbure  (•>). 

a.  Provenant  de  l'acide  aminolauroniquc. 

E. 120-122° 

d15 o,8o3o 

n  l6-5 1 .4471 

b.  Synthétique  : 

E 120-1 2 ■»." 

^n-  ■ 0,8039 

"18,:, i,4464 


CgHi.O  Triméthyl  1 .  >  .  2-cyclopentanone-3 
(racémique)  (6). 

E760 i67-i69°(corr.) 

c?i9'5 0,89.42 

rfj9,î(apr.qq.  temps)  0,8979 

rfjfi^(       »     mois.)  0,9163 

C,H|,0  Oxyde  du  diméthylcyclohexène  Cj. 

E756t6 i5o-i  Si" 

<l* 0,9340 

d[e 0,9201 

«ù6 1 ,44676 

K 36,58 

C8  H,  1  0 .  Acétylpinaooline  ( 8  ) . 

E 68° 

d° o  ,  9  i  1 

Dicétone  provenant  de  l'oxydation  du 
/-laurolène  (»). 

E;;o 2o4°  (corr.) 

[a]06,;i 0,53 

Préparée  autrement  : 

[a]?.5 -8°,47 

CsHu0.i  Acide  d-méthyl-i-cyclohexanol- 
3-carbonique-4  (,0). 

F 129-130° 

(Alcool)  os,  5423  complétés  à  25e1"' 

fa],V. — 3i°,8 

Tririétbylpyruvate  d'éthyle  ("). 
rf° 0,965 

C8H|/,Ot      Acide   dl-m  a'-diméthyl- 
adipique  C2). 

F 700 

Forme  droite  : 

F io4-io5° 

(Alcool)  c  =  10     [aju8  =-t-3i,3 

C8  H, i Ot        Succinate  d'éthyle  ( »). 

„  '«.  0  \     '  :  l'\  '  9° 

"I>      '  . 

'    1  A  '*  •  9 


C8Hlt05      Malate  d'éthyle  (<4). 

[M]D° -H/.3 

/  Éthoxysuccinate  de  méthyle  (1S). 

[MJS° -ii5»i9 

CiHuOjNi      Triglycylglycine  («  ). 

d i,47 

CsHiiOr,      </-Tartrate  diéthylique  1  ,: 

dl° 1  ,  ;oi  )C 

r/-Diméthoxysuccinate  de  méthyle  1  '" 

lVl]6D°/2 85",o 

(Alc.métliyl.)  [a],, 8i°,4 

Tartrate  d'éthyle  C9). 
[Mp2 7°,«9 

C8  Hie  Triméthyl  1 . 1 .2-cyclopentane  2  ( 2° 

E749 1 1 3-i  i4° 

dl° 0,766. 

"fi0 i,4 '99 

Ri> 36,99 

GhH,,  0      Triméthyl- 1 . 1  .  2-cyclopen- 
tanol-2  (21j. 

E;9 8o-8l° 

dl°  0,9102 

><h° 1 , 4  5 1 3 

Ri> 37)89 

Pentaméthylaoétone  ("). 

L ijj-u.t 

dl" o,8o536 

ll\) . ,  4°  '  1  î 

Triméthyléthyracétone  ("). 
E i46-r,su 

d\h  o,8io55 

/'u 1 ,4og52 


(')  M.-O.  Forster  and  K.  Mli.li.hu,  /.  C/iem.  Soc.  Lond.,  97,  i3a.  —  (:)T.  Purdie  an<l  J.-IÎ.  Nbave,  /.  Chetn.  Soc.  Lond..  97. 
i.V2o.  -  (')  H. -A.  NovEsand  C.-J.  Derick,  /.  Amer.  Chem.  Soc. ,32,  1062.  —  (•)  N.  Kishner,  /.  .Soc.  Chim.  Physiq.,  St-Pét.,  42.  1  .  \'\. 
{'■')  II. -A.  Noyés  and  L.-P.  Kyuiakides,  J.  Amer.  Chem.  Soc.,  32,  1068.  —  (°)  J.-IÎ. -N.  Van  Kreotk.v,  Dissertation  Groningen. 
,(,i0-jG.  —  (')  N.  Prilejaeff,  J.  Soc.  Chim.  Physiq.  St-Pét  ,  42,  1 4 1 .  —  (»)  F.  COUTURIER,  C.  H..  150,  928.  —  (9)  II. -A.  Noyés  «nd 
C.-J. Derick, /.  Amer.  Chem.  Soc,  32,  1062.  —  (10)  ll.-D.  Gardner,  \V.  H.  Perkin  juii.  and  H.  Watson,  J.  Chem.  Soc.  Lond.. 
97,  17G8.  —  (")A.  Richard,  Thèse  Paris,  i338.  —  (lî)  W.-A.  Noyés  and  L.-P.  Kyriakides,  /.  M  mer  Chem.  Soc.  32,  10G1.  —  (»)  E.-J. 
Pariiy,  Chem.  Drug.,  77,  i5g5.  —  (")  T.  Purdie  and  J.-Ii.  Neave,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97.  i5i8.  —  (»*)  T.  Pi  rime  ;ind  C.-H. 
Young,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1028.  —  (,c)  F.  Wrede,  Z.  Physik  Chem..  75.  91.—  (")  H.  Grossmann  und  P.  Landau,  Z.  Physik 
Chem.,  75,  1 4 1  - 1  /, j .  —  (")  Ï..PuRDiF.  antl  C.-R.  Youno,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97.  i5a6-i528.  —  (")  T.  Purdie  and  J.-B.  Neave, 
J.  Chem.  Soc  Lond..  97,  i5ai.—  (■'')  \.  Kisiwr.n,  J.  Soc.  Chim.  Physiq..  42.  1  "4.  —  (*')  l<t.,  1222.  --  {■■)  A.  II\lllh  ri  E.  Bauf.r 
C.  /?.,150,  58 ',.  —C-3)  Id.,  58<i. 
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Oxyde  de  diisobutylène  ('). 

E7Gi i39-iU° 

dl 0,8418 

di6 0,8290 

«i6 »  ,4  «  57 

R 38,5o7 


CsH,,;0  Méthyîhepténol 

(de  l'huile  de  Linaloe;  (2). 

E 178-1800 

d o,85;9 

[*] -»>34 

n «,449> 


Méthyîhepténol.  (») 

(de  l'huilo  des  graines  de  Iinaloe). 

173° 


E. 

d. 

n  . 


o,8i[ 


Semi-carhazone. 
F i37-i39° 

CsHhO:      Batyrate  de  batyle  (M 


/lu 


i,4oJ7 
1 , io4o 


CtHdeOjNz      rf/-Leueylgiyeine(s). 

d i,3î 

CtHuO,    TrtméthyUaetate  d'éthylei 

dl , 0,987 

Tétramétbjllaetate  de  méthyle  (•«*)■ 
d\ 1,002 

C  i  H11 0  j  N      Pseadobutylglyeollate 
d»éthyle('). 

d\ 0,952 

C  OsCO;     Cobalt  oeto-earbonyle  (8). 

F -4-5i° 

(Se  décompose  au-dessus  de 52°) 

d i,73 

Pression  de  vapeur  à  i5"..     on"",072 


C3H7N  Quinolélne(9). 

E 235°(corr.) 

d\3 1,08994 

rtii 0.033724 

Ca  H8  0      Aldéhyde  cinnamique  (  '  »  ) . 

f/iô 1, 057-1, oG3 

«.-3 1 ,6173-1 ,6166 

Iplién 8,029  ("). 

C,HgOCl>  Chlorure  de  rf'-a-ehlorohydra- 
tropyie  ("). 

(Acétone)  ie  dans  -cm'  «n  . .     —  4V> 
(longueur  du  tube  poiarimétrique  :  id"). 

E)5 i  i3-i  i5 

(Benzène)  c  =  12,7. 
[»]d +à-,a 

C,  H,  Os  Cl      Acide  /-a-ehlorohydratro- 

pique(13). 

(  Benzène  )  c  —  2* ,  268 . 

[*]V ~*6> 

P  =  71-72». 
(Benzène)  c  =  7s,i88  (»). 

[«]d -  a6«,3 

Aeide  ^-a-ehlorohydratroplque  (•»). 

E 70-720 

(Benzène)  c  =  1 ,690. 

[«]i5 +ae° 

Ca  H9  03  Ha     /-Phénylméthylglycolate 
de  Na(16). 


(Eau)  c  =s  i*, 920. 


Md3 


(Eau)  c=  is,9i6. 


[«]^'7- 


-  50",  ") 


-57*,o 


C9H30,N      Aeide  pyrldiaaminosucei- 

nique("). 


d\ 


i,435 


CuHioO      BenzylméthyleétoneC*). 


2i6°,5  (corr.) 
1,019 


Phényléthylcétone  ( l9). 


E7ir, 21 5"  (corr.; 

F 14.5 

d\6 1,008 


C9  Hj0  02      Acétyl  6-m-erésol  (  *»  ). 


n« 


1,691. 


Acétyl-2-w-erésol(51). 

»T-"«=ii733, 

np—na 

Aeétate  de  benzyle  (".». 


ni"  —  1 , 5020 
ng°  =  i,5o5o 


C,  Ht0O3      Aeide  /-a-méthoiyphényl- 
aeétlque  («»). 

(Alcool)  c  =  3«,  597        [*]d7  =  -i5o°,i. 

Aeide  /-phénylméthylglyeolique  (**). 
E 116-117 

(Alcool  éth.).  $=-3*334  [«B",,SSï— *7i7 

(Acétone)...  c=  4,142  MA*    =  —  36,5 

(Eau) c  =  2,i6o  [«ïi*>«  =  — 5i,i 

»      c=  1,58g  MA3    =—52.5 


, c  =  o,G88  [a]&*<*  =  — 53,8 

Acide  rf-phénylméthyl-glycolique  (»*). 
E 116-117° 

(Alcool  éthyl.).  c  =  3*,5oo  [a]A°'5=37°,7 


(')N.  Piui.Ej.tErr,  /.  Soc.  Chim.  physiq.  St-Pét.,to,  i4o5.  —  (J)  Schimmel,  Chem.Drug.,  76,  1S1.—  (])  Id.,  i5a.  —  (')  T.-J.  Paiuit, 
CAew.  Drug.,  77,  i595.  —  (5)  F.  "Wrede,  Z.  />Ays«*  CAe/w.,  75,  91.  —  (6)  A.  Richard,  Ami.  Chim.  Physiq.,  [8],  21,  3&g.  — 
(8t")  A.  Richard,  4/m.  C/u'm.  Physiq.,  21,  384.  —  C)  W««.  36g.  —  (8)  L.  Mond,  H.  Hirtz  et  M.-D.  Cowap,  J.  Chetn.  Soc.  Lond., 
97,  800.  -  (»)  F.-R.  Thole,  Z.  Physik.  Chem.,  74,  685.  -  ('•)  C.-A.  Hill,  Chem.  Drug.,  76,  1587,  59.  -  (")  W.-H.  Martindal, 
Chem.  Drug.,  77,  610,  5o.-  (»)  A.  Mac  Kenzie  et  J.-W.  Clough,  /.  Chem.  Soç,  Lond.,  97,  ÎJ67.  —  (")  Idem,  97,  2657.—  (")  Idem, 
97,  1021.  -  C5)  Idem,  2067.  -  ('«)  idem.  —  (")  A.  Mac  Kenzie  et  J.-W.  Clougii,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  91,  1019.  -  ('•)  Ber,  Dtsch 
Chem.  Ces.,  43,  2637.  -  (l9)  J.-B.  Senderens,  C.  P.,  150,  i336.  -  (")  Idem.  —  (»)  C.-K.  Zylstua,  Dissertation,  8.  —  (")  E.-J. 
Parry,  Chem.  Drug.,  77,  :505.  -  («)  A.  Mac  Kenzie  et  H.  Wren,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  91,  4^4-  -  (M)  A  Mac  Kenz,k  el  J_W- 
Clouoh,  /.  Chem.  Soc.    Lond.,  97,   1019.  —  (*>)   A.  Mac  Kenzie    et  H.-B.-R.  Humphries,   J.   Chem.   Soc.  Lond.,  97,  iî3. 
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Acide  /-fs-oxy-3-phénylpropionique  (*). 

F H  >-n6° 

[Alcool] [*]i8=-i8Vj 

Acide  d- p-oxy-3-phénylpropionique  ( l  ). 

F u5-ii6° 

[»Jà8-  •••••■ +i9°-2 

Acide  rf-[i-phényllactique  (»). 
F 1^4-125° 

[*tt* •• +i8°,5 

[«]i*'! 22°, 8 

Acide  /-û-phényllactique  (3). 


F \\\-\il" 


[«14* 


— 1* 


Paracrésotinate  de  méthyle  ( l  ). 

F —  1» 

E767 241-243"  (eorr.) 

E14 122-124°  (corr.) 

d° i,i6;3 

dli>* i,i534 

/i^3'8 1 ,  »3)i4 

Méthyl-3-oxy-?-benzoate  de 
méthyle  (*). 


F 


E >37-239"  (corr.) 

E,4 II9-  T2I°,5 

rt° 1 , 1 683 

rf16'8 1 ,329 

«i6-8 1, 53538 

Anhydride  a-thuyadicarbonique  (6). 

(Élher). c  =  4«,o6g     [*W  =  iou,i 

(Chloroforme)  c  =  2*,642    [ajà»  =    8,43 


CjHiiOi    Acide  provenant  de  l'oxydation 
de  l'isocampholactone  (7 1» 

F.. i38° 

(Alcool)...  c  =  6     fa]D=—  42", o5 

C,  Hi 3  0 ,  N     Nitrosocampholaotone  ( 9  ) . 


F 122" 

E 272" 

(Alcool)....   c  =  5     [»]D=  — 85°,4 


C9H,3N      /3-TolyléthylamlneC»). 

d™     =       0,9366 
[a]D«  =      36",  57 

É?2«        =  0,9375 

[«]&«  = -36%23 


Forme  rf. 
Forme  /. 


C9  Hn    Diméthyl-i-3-méthylène-3-eyclo- 

hexène-3  ("). 

Ra=  4'  ,385  ±  0,025 
Rd=  4' , G85  ±  o,o35 
Rp=  42,43    ±0,04 
Ry=  43,095  ±o,o45 


Santène(JÎ). 


El70- 
rf15.. 

[*Jd 

«5° - 


140-1410 
0,869 

-o°,i6 

i}461*4 


C9H1.O      Acétyl-1-méthyl-i-cyclo- 
hexène-3  («»). 

E 210-211° 

di0 0,942 

n£° 1,183.. 

Oxime  F 5i° 

Semi-carbazone  F i65" 

Acétyl-1-méthyl-i-cyclohexène-i  ('•). 

E 2o5-2o6" 

d 0,940 

nb i,47'0 

Oxime  F i5i" 

Scmi-carbazono  F 16 5" 


C,  H,vON2      a-Oximino-jî-vinyl- 

quinuclidine  ('*). 

(Alcool  à  99  p.  looj c  =  2,oo5  à  >o" 

[z]i6  =  1 13°  (moyenne). 

CoHn02      Acide  méthyl-i-cyclo- 
hexylidène-  '(-acétique  ( 16). 

Forme/ [a]D  =  —  8 1" ,  1 

Forme  d [a]D  =  -1-  81°,  ', 

F  (d  el  l) 52",  5  à   33° 

F  (racémique) 66" 

Isocampholactone  (,;). 
(Alcool) c  =  8,8     [a Jj»  =—63",  1 

C9H14O3  Triméthylpyruvate  d'éthyle  (18). 
dl--- o,965 

C.jHnOi  Acide  a-thuyadiearbonique  (,9). 
F 141-1420 

n 

(  Élher) c  =  4,991  [a]i5=io5,i 

(Acide  acét.).  c  =4,9i77[a]^8=  i33,2 

(Chloroforme)  c  =  2,8726[a]^5=  171,5 

(Aie.  méth.).  c  =  4,7o43[a]^6=  104,0 

(Eau) c  =  0,7323 [ a ]i8=  1 35 , 1 

C,jH,i OiN      Monoamide  de  l'aelde- 
a-thuyadicarbonique  ("). 

F  i49-i5o° 

(Alcool  méth.).  0  =  3,777  Wi5=5/,°,5 

C9  H,  5  0;  N3      a-Triazoéthylmalonate 


Eo,7  • 
"16   ' 


d'éthyle  ("). 

83",". 

1 , 1 1  fi  1 


CoHuBr      Bromo-i-cyclohexyl- 
i-propylène-i  (**). 


En 


122-124" 
l,2063' 


(')  A.  Mac  Kenzie  et  H.-B.-R.  Humphries,  J.  Chem.  Soc.  tond.,  97,  iî3.  —  (5)  A.  Mac  Kenzif.  et  H.  Wren,  Proc.  Chem.  Soc. 
Lond.,  97,  i357.  —  (3)  A.  Mac  Kenzif.  et  H.  Wren,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i35;.  —  (')  C.  Guillaumin,  El.  Soc.  Chim.,  7,  379.  - 
('-)  Idem,  375.  -  (6)  D.  Thomson,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i5ia.  -  ('J-W.-A.  Noyés  et  A.-W.  Homberqer,  J.  Amer.  Chem.  Soc,  32. 
1666.-  (»)  Idem.  —  (,0)  G. -A.  STENBEno,  Z.  phytik.  Chem.,  70,  531.-  (")  K.  Auwers  et  G.  Petehs,  Ber.  Dtsch.  Chem.  ges.,  43,  3io}.  - 
(»)  Schimmel  A,  octobre  1910,  118.  -  (")  W.-H.  Pehkin  jun.  et  O.  Wallach,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i43i.  —  (•*)  Idem,  ift?.  - 
(,s)  Rabe,  Lieb.  Ann.,  373,  120.  -  ('«)  W.-H.  Perkin,  VV.-F.  Pope  et  O.  Wallach,  Lieb.  Ann.,  371,  i97-'98-  —  (")  W.-A.  Noyés  cl 
V.  W.  Homberger,  /.  Am  Chem.  Soc,  32.  i665.  -  ('»)  A.  Hichaud,  Ann.  Chim.  Physiq.,  [%],  21,  365.  -  (19)  D.  Thomson,  J. 
Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i5u.  -  (")  D.  Thomson,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i5ia.  -  (")  M.-O.  Forstf.r  cl  R.  Muller,  J.  Chem.  Soc. 
Lond  ,  97.  i33.  -  (")  Dr.  Resskouier,  Bl.  Soc.  Chim., 7,432-434- 
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C5H|r.        Triméthylcycloheiène 

ii  ti  3-rycIo2eraniolèncs)  i  '  i. 

E760 137-140" 

(l\l o,8o85 

Cyclohexyl   i-propylène  -1  1  -  1. 


E. 
d* 

71 


1  ,i 
U 


1  (8    i4()n 

O  ,  S  1  I  2 

(1 ,  S  |(|I> 

1  .45  >(>,> 


Méthyl-i-éthyl -3  cyclohexène 


d» 
"11 


1   fÇ)-|    u 

<>.83<><ï 
o  ,829(1 
1,454 


Cyclohexylallylène. 

E 1 J8   1  j'i 

d" u.8')  r» 

dn 0,819(1 

"l,1 l,!'i(M 

CjHir, OjN2       Sel  d'ammonium 

de  la  monoamide  a  thuyadicarbonique  1  '  1. 

(Eau).. (  —  1,71s     [«][,"  = — 17", 0 

(  Aie.  inélli.i..  r  =  1,»94    [ajô8  =+  9'V- 

CjHioOj       Acide  /-oxydéhydroeampho- 
lytique  ( s  1. 


F 

(Eau). 


il/ 


1,45     [a]  r=  —  70", o/, 


CjHuîOi  Diéthyloxypyruvate  d'éthyle  1 6 1. 


Etcu  ■ 

«Il  • . 


2.30-2  32" 
1,03; 

1.44355 


Co  H|(i 0.  /-Méthoxysuccinate  d'éthyle  I 
I", 1  26° 


cil0 

d\* 

de,o 


Corps  pur 


MJ,;» 


1 ,0676 

1,0476 
1  .o?-1) 


-102,9 

•101  ,  '1 

■  1 00 , 1 


20,0429 


M]» 

O 

118  ■> 


(  Benzène 


c  =  10,0090  —  1  »o,  \ 

\  "),oi  u)  —  123,4 

,  19,92.54  —  96,6 

(Alcool  util.),  c.  —  9,9748  —  °7>:i 

'  5,0263  —  97 , 6 

C,  H|,,0,;      7-Fructose-monoacétone  1  8 1. 


I 


I  ).0-I2l 


'Ji. 


1  Eau  1. , . .   c  —  1 .071)     —    i58",g 

C,  H,„Br.      Dibromure  de  cyclohexyl- 
'i-propylène-i  i'9 1. 

E,,-..  143-144° 

d" 1 .  '1  >; 

Cj  H]:0,  N      7-Thuyadicarbonate 
acide  d'ammonium  1  "'  1. 

I  >]■'.■•'• 
1  Eau  i c  =  0,793  1  5",  2 

C.,H|,   Méthyl-i-éthyl- i  cyclohexane  11 

E i.jj-  1  ifi" 

il» o,832 

rf'" 0,8213 

«|, 1  ,  jOo 


C3H,80  1  Ct'tone  1  1  '-'  >. 


E7M. 
d'I . . 


28>." 

o,83G 


Hexaméthylacétone  1  IJi. 

E 1  4  <>- 1 5 1  " 

di'-- 0,81992 

"u 1 ,41702 

R 4  3  :  ô  -> 

Méthyl-i  éthyl-S  cyclohexanol- 1  1  '*;. 

E,,,..        . ..  . ...  88° 

d" 0,9201 

d-" d  ,901  '! 

"n '  •  i'»9 

C, H]80-2  (Produit    de    déshydratation   du 
,'-méthoxy  /  :  diméthylhexane-3--dioli 'm. 

E 1  5o- 1  "1 1" 

(Acétone).  c=3s, 918.5      [a],J,°  =  — 4i".'.i 
Butyrate  d'amyle  1  u  1. 


// 


h 


I    1.4081 
/  1 , 4 1 0.1 


C,  H, H  0;    Tétraméthylactate  d'éthyle  (  '" 

d'I 0.975 

C,  H,,0,.  P       Phosphate  de  diméthyle 
et  de  triméthyllactate  de  méthyle  1  '■ 


d" 


1,4:17 


C,  H.., 0      Heptylméthylcarbinoli  "1. 

E  . . 190-  io/j" 

d^ o,82j 

«*' 1 ,4i4f) 

[a]n ;•  •  2,025 

C,  Ho„  0,  Hî       :  -Thuyadicarbonate 
d'ammonium  1  2"  i. 


(  Eau  ; c  =  t,8oj     —   V,:; 

»      c  =  1 ,90      —  7".  1 


(')  A.-W.  CnossLF.Y  et  C  Gillinu,  J.  Cliem.  Soc.  Lond.,  97.  2221.  —  (-)  De  Resséocjkr,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,  4:i'-'|3|. 
(')  A.  Maii.hr  et  Miinr,  Bl.  Soc.  Chem.,  7.  108'î.  —  (')  I).  Thomsox,  J.  C/icm.  Soc.  Lond.,  97,  1 5 1 3 ,  —  ('-)  W.-A.  Noyf.s  ei  L.  Knu.iii. 
J.  .4m.  Chem.  Soc,  32.  1669  —  (s)  J.  Lemaire,  liée,  trav,  cJtim.  P.  B.,  29,  3s.  —  (1)  T.  Purdik  et  J.-B.  Neave,  J  Chem.  Soc.  Loiid. 
97.  i.5i8.  —  (•)  J.-C  Iiuink  et  C.-S  Gamiett,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond..  26,  v'jfi.  —  (9)  Df.  Rességuieii,  Bl.  Soc  Chim..  7.  43-3-434-  — 
('")  I).  Thomson,  y.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1 5 ■  1 .  —  (")  A.  Maii.hk  et  Mirât,  /il.  Soc.  Chim.,  7,  io83.  —  (")  Hlm,  Tlièsc  Suisse  mjio. 
—  ("j  A.  Hali.ER  et  E.  Baueh,  C.  /?.,  150,  585.  —  (•'■)  A.  \lui.iu:  et  Mirât,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,  io83.  —  (ls)  T.  l'inniK  cl 
C.  Chip.  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i5'|i.  —  (")  K.-J.  Pahry,  Chem.  Duig  ,  77,  1J95.  —  (')  A.  Richard,  Ann.  Chim.  Physiq.. 
[8],  21.  3K5.  —  C8)  Idem,  4o5.  —  (»)  A.  Il  u  i.m  ei  \.  L.vssiKrn.  C.  B.,  151.  698.  -  (•")  D.  Thomson.  J.  Chem.  S#c.  Lond.. 
97.   1 .  j  1 1 
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C9H20NîS      Tétréthylisosulfo-uréeC). 

E,ô "°° 

E ai6° 

d\ 0,9426 

dV 0,9252 


Tétréthylsullo-uréeC). 


Eu 


i3o" 


d» 0,9804 

d[» 0,9662 

CoOjFei       Fer  nonoearbonyle  (3). 

,/'» 2,o85 

T.  de  décomposition  ioo°. 

C10B1  NaphUHne  ('). 


d... 

£76»- 


i,i45 
2i7°,68(») 


CinHgO      Acétylphénylacétylène  (6). 

E,., I  22-1 24° 

u"  ■' 1 ,  5728 

rp 1,024 


^»(aj-p-Menthénol(i)  (ou  jî-terpinéol)  (7). 

F 32° 

E 209-2 1 o° 

di0 0,919 

"i> i,4749 


C1()H,04 

d... 


Fttrturoîne  (»). 


i,3g 


C  !  0  H9  03  H  j      Oxy-  i-phény  1- 1  -  triazol- 

1-2.-3  earbonate-4  de  méthyle  ( 9 1. 

Solvant. 
Pour  iooo«n»s  d' 

(Alcool  méthyl.)...  S>°  =  218 

(Alcool  éthyl.) S10  =   97,; 

(Alcool  benzyl.). . .  S10 1=    90 

(Acétonitrile) S10  =    4i.5       194 

(Acétone) S1»  —    56,5      206 


Etlier 


Solvant. 
Dans  iooocn>s  de 


acide,  neutre. 

s  e 

(Formiate  d'étliyle).  S10  =  23,3  2I7 

(Chloroforme) S-0  =    8,8  rK> 

(Acétate  d'éthyle)..  S1"  =  12  194 

(Nitrobenzène) S1»  =    6,5  346 

(Azotate  d'éthyle)..  S10  =    3,2  3i- 


C10H10O 


R3- 
Rv. 


Benzylidène-acétone  (l0). 

48,52 

ji ,33 


C10H10O2 


Safrol("). 


,20 
'1» 


53 ,79 
1,5383 

!     544o 


Benzoyiacétone  («  ). 

Ra 5o,3 

Rp-R* 3,2 

Ci0HinO2Ni      Amino-5-phényl-i- 
triazol-i-2-3-earbonate-4  de  méthyle  (1S). 
S  en  gr.  pour  ioo«  de  solvant. 


Solvant. 


Ether 

Aicool  mélhv 


ltque 


20 

74 
,'  20 

35 
l  5r 


Toluène. 


Benzène. . 


Nilrobenzcne 


Chloroforme. 


1  20 
\  35 
1  68 
'  69 
;  20 
'  35 
j  60 
(  65 

\   '5 


135 


S. 

« 
o,o4 

o,i65 

0,482 

0,893 

1,6 

0,04 

o,o65 

o,*3i 

o ,  I  23 

o ,  06 1 

0,118 

0,29 

0,34 

0,542 

1,27 

i,47 
o,65 


S.  à  Go" 
(extrap.). 


0,1  ! 


|8 


Phénylam;no-5-triazol- 1- >-3-carbonate-4 

de  méthyle  (  ";. 

S  en  gr.  pour  ioos  de  solvant. 


Solvant. 


Éther 


20 
56 
G9 


2,73 
5,3:4 


/ , 


1  20 
Alcool  méthy-j  ,, 

lique. . 


I  20 
Toluène 35 


i  .  1 C 

;,- 

\   56,5     i3,i3 
0,129 


S.   ;i  ho* 

(extrap. 

'.'.H 


13,4 


Benzène. 


Nitrobenzène. 
Chloroforme.. 


39,^ 

20 

35 

43.5 

53,5 

58,5 

i5 

47 

20 

35 


0 ,  24  1 
o,755 

0,208 
0,33g 

O,  j2 
0,687 

o,9' 
1,07 
2,8 

o,53 
0,91 


o,9* 


C10H10O3     Acide  d -p-phényl-P-méthyl- 
glycldique  (sel  de  Va)  (13). 


(Eau)  o», 60  dans  20 
CioHu  O2N3 


[«]!>  = 


i6°,6 


a-Triazo-phénylacétate 
d'éthyle  P6)- 


Eo,»j 

di0 


93" 
i,i434 


C-.oHiiN  Nitrile  phényl-*- butyrique  (l7j. 

F.A..        238-240° 


Eu 


114-1 '3 

0,977 

CioHis      as-Méthyl-tolyléthylène  (  >8) 

E:iS •••  186-189° 

^2  3 0,8936 

ni" • ,  "832 

R 45, 5 1 


(»)  M.  Deléwkk,  Dl.  Soc.  Chim.,  7,  991.  -  C)  Idem.  -  C)  L.  Mono,  II.  Hirtz  et  M .-C.  Cowai-,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97.  800. 
-  («)  F.  Wrede,  Z.  Physik.  Client.,  75,  8.,.  -  C>)  Sosm.vn,  B.  Robert,  Amer.  J.  Se  .  30.  1.  -  (*)  E.  André,  C.  «.,  151,  77. 
('  1  W.-H.  Perkin  jun.et  O,  Wallacii,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,91,  .435.  —  (  »  )  F.  Wiu.dk,  Z.  Physik.  Chem.,  75,  yo.  —  (5)  0.  DiMROTH, 
Ueb.Ann.,  377,  i3i.  -  (10)  J.  Smkdlky,  /'roc  Chem.  Soc.  Lnnd  ,26,  1 48.  -  (")  E.-.I  P.uiry.  Chem.  Drug  ,77,  i5;,5.  -  (l!)  J.Smediky, 
Proc.  Chem.  Soc.  Lond.,  26,  1^8.  -  («)  O.  Dimroth,  Lieb.  Ann.,  377,  i5:.  -  (<*)  Idem.  -  (15)  VV.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc. 
Lond.,91,  407.  -  C6)  M.-O.  Forstek  et  R.  Mi/lier,  J.  Chem.  Soc.  Lo/ul.,97,  i3g.  -  (")  BoDROUX  et  ÏABOLRY,  Bl.  Soc.  Chim.,  7, 
-667-1  is.  —  (  |8)  T.  GiuscHKEwiTscu-rKOCHiMOwsKY,  ./.   Soc.  Physic.   Chim.  St-Pét.,  42,  i5'|6. 
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CmHuO      Pseudoallyl-i-o-crésol  (  ')• 

E .. ■  .       -211-214"   •eof-) 

</«  . . i,oi43 

f/15'6 0,9980 

"D56 1,54.93 


Pseudoallyl-o-crésol  (*  1. 


E.. 
En 


2  1 1-21 3° 

100-102° 

°,995'2 


Pseudoallyi  i-w-crésoi  (3). 

E13 106-1070  (corr) 

E759  .  •  . 221  -222°  (corr.) 

d°  1 ,0241 

rfu-« ...      i,oi3o 

n^*'6 1,55329 

Pseudoallyl  -3 -p-crèsol  ( v). 

E 220-222"  (corr  I 

rf°.. 1,0285 

dfi<s 1 ,0177 

«i5'5 1,54987 

Phénylpropyloétone  (s). 
* 8",  5 

V-T.6 229"  [corr.) 

d\ 1 ,  00 1 


Benzyléthylcétone  (6). 


E735. 


23o°  (ron  i 
1  ,  002 


Phénylisopropylcétone  1  T  1. 


E7ifi. 
r/9 .  . 


220      corr. 

0  •  999 


Anéthol  1  "  1. 

„îo  *    ij'6»49 

"  "   (    i.563o. 

F 21°, 3    (•) 


rf»" 0,987 

rt^,8 I  ,56l5  (Pankarili 

n '  ,  "  1 7    (Ttiorpei 


Méthylchavicol  ('»). 


E760- 


•lit" 


,10 


\  ()-97I() 
(  0.9700 

\    1,51726 

(   i,5i884 


C,f,H,,0:  Éther  méthylique  de  l'acétyl-tj- 
m  erésol  1  "  1. 


d< 


"Y"  "a             , 

— =  ',"79 

«p  — Ha 

Éther  méthylique  de  l'aoétyl-2- 

w-crésol  (**). 

"Y- "« 

— —  1,(191 

«?— "a 

Eugène!  ("). 

*• ) 

1 ,54oo 

D                                      f 

1,5453 

l 

f,o6ç)(") 

15                                                              ' 

1 ,070 

/ 

1,072 

1  .  ")37o 

n" 1 ,  >  500 

I   ',"'439 

C|,,H|»0.,      /-x-Méthoxyphénylacétate 
de  méthyle  1  16). 

E8 117,5-118" 


<•'■>') c  =  2,g3        [*Jiî's=-ioi!7 

(Acétone).  «  =  a, 6948    [a],1,3    =—96,3 
1  Benzène  ).  c  =  2,0968     [a]!1,       =—  99,2 

Méthyl  -3  -  méthoxy-2-benzoate 
de  méthyle  1  '«  I. 

ET6;i 249,5-25o°,5 

En- 129-1310 


rfo 


r/r.,* 


I  ,  1238 
I , I I02 

1  ,  "j  1  6fi  ; 


Méthyl-  |-méthoxy  ^-benzoate 
de  méthyle  (  IT  ). 

E >(i3-''t>j"     rnrr.) 

Eu i43-i/i(in 

<l° 1.1',;» 

</l7>2 1,1287 

"i',7'5 1 ,53  loli 


Cm  Hi20:Na       Émétique  d'arsenic 
et  d'aniline  1  ls  >. 


dl* 


(Eau)  c  —  2. 
»  c  =  '>. 
»  c  =  10. 
»       c  =  20. 


S15  (dans  100e  d'eau; 

S50 

S35  » 

S100  » 


1 ,808 


+2-1,12 

45,89 

—58,  5o 

68.77 

.1*84 

47,66 

189,60 

7  5(»,oo 


S18  (dans  ioosd'alcool  à6o°j.        f>,  42 
S18  (dans  ioo8 d'alcool  à  90"!.         2,21 

C,,,  H, 2  0:NSb,uii-    Émétique  d'antimoine 
et  d'aniline  (  "  1  ri  1  J"  1. 

</20 1  .  5fi9  1  sel  hydrate) 

<71S 2 . 1 1  ■>  1  sel  anhvdre  1 

2  a  5S  pour  100e  eau  donnent  : 

a)  Selanliydre.     [a 

b)  Selhvdralc.     \i 


Jl>      -121    ,2H 


r\:  =  1  1.5", 61 


S  (eau  )  a j     15". 

is  de  sel  anhvdre  ;  .  ,,,. 

O,   )(] 


se  dissout  dan-  * 

i*  de  sel  hvdraté  ;  ,. 

se  dissout  dans  \ 


.'(  i" . 
i,8o 


35". 
{,35 

4,i5 


ion-. 
0. 5H7 

0,541 


(  ')  C.  Glii.laumin,  M.  Soc.  Chim.,  7,  176.  —  (-)  A.  Bf.hal  el  M.  Tikfeneau,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,  33o.  —  1 ')  C.  Guillaumin,  ///.  Soc. 
Ckim.,1,  378.—  («)  Idem,  38o-38a.  —  (')  J.-B.  Sknderens,  C.  B.,  150,  i336.  -  (6)  Idem.  —  (')  Idem.  -  {*)  K.-J.  Pahry,  C/iem. 
Drug.,  77.  i5g5.  —  (»)  A..-W.  Knoit,  Chem.  Drug.,  77,  1092,  197.  —  (")  Schimmel,  A-106.  —  (")  C.-K  Zylstra,  Disser- 
tation, 8.  —  (")  Idem  —  C1)  K.-J.  Parry.  C/iew.  Drug.,  77,  i5g5.  -  (")  C.-A  Hill,  Chem.  Drug.,  76,  1687,  '9  —  (!  )  V.  Mac 
Kf.nzie  el  H  Wren, /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  484-  -  (l6)  C.  Guillaumin,  Bl.Soc.  Chim.,  7,  333.  —  (|:)  Idem,  336.  —  ('")  P.  »'von, 
C.  B..  151,  834.  -  (")  P.  Yvon,  /.  Pharm.  Chim.,  1,  281-282.  -  ('»)  P.  Yvon,  C.  /?.,  150,  284. 
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C.Hi.O:  NSb.  aq.      {suite)  ('). 

Anhjdre.'  Hydralé. 
S'-0  m!"  ioos  (t'aie,  à  go";.  os,ioi       ie,io6 
S2U  (ds  ioo«  d'air,  à  Co").  oc,5o8      o8,6?6 

C|„Hi3OoN      Tartrate  acide  d'aniline  (*). 
[  a],1,7  où  5"dansioo*  d'eau)  —  17°.  5 

Ci„K,i  Cymène  (s). 

I   »,479° 
Ci,H:,0      Ortho-thymol  (4). 

E;,;o 225-226" 

</0 0,992/| 

K:C(i 225-226°   icorr.)  (5) 

d~° 0,9986 

d">,i 0,9863 

«/,*•» [,52.385 

Thymol  (6). 
I  phén 2^,29  el  1  y , 4 1 

Parathymol  C). 
7 36" 

E7M 228-229"   icorr.i 

cl" 0,995  \ 

d"* 0,9817 

«i1,7'8 1  ,52438 


Carvacrol  ("). 


I  phén. 


21-3' 


CioHnONo       Diazocamphre  ( J  ). 

F 73-74" 

(Chloroforme)  oe, 46o5  complétés  à  25em\ 

[«Jd i34°,8 

CioHnO»       /-a-3-Dioxy-a-phényliso- 
butane  (,0). 

F 33,5-35° 

(Acétone),  c  =  2", 7352 

[«là* -2!°, 6 


Diméthyl-o-crésylylcarbinol  (  u  ). 

F 75°,  5 

Eu .40-144" 

CioHuOî     Anhydride  camphorique  f 12  ). 

[<*]» —  7", 7 

C,oH,iN2        Nicotine  (13). 

(Eau),  r  =  4e,795 

[«]d —77", 9 

(Alcool  à  5o  pour  îooj,  c  =  4K,368 
t«]n — io4",a 

CiuHtaOiN       Camphorimide  (  u  1. 
(Acétone)  [a ]d — 10", 1 

C|()H|-,03SC1      Chlorure  camphre 
{i-sulfonique  (15). 

[M]« 7«u,o 

C10H15CI      Chloroterpinène  (1C). 

Et 88-89" 

rf2« 0,9852 

//,2,0 1 ,5oooi 

C10H|6  Menthadiène  (,7). 

Etco '79° 

«6° ',4779 

A5:8(9)-'"-Menthadiène  ( ,8). 
d.  E. 175-176° 

(Acétale  d'élhyle),  c  =  0^,9124 

MA7 ••     +290, 6 

/.  E 175-176"  ('9) 

(Acétate  d'éthvle),  c=  ig,oo2i 
[<*]D6 ■ -25", 3 

'A-):8(9)Tw-Menthadiène  (20j. 

E760 181-182° 

d\î 0,8689 

"d i,4975 


<Vi  8,9 ,-/>- Menthadiène  1 21  ). 

E i84-i85° 

rf's o,858 

rf*o n,86oo 

"D9 '  .49^-4 

n?>° ',491'J 

Limonène  (  "  ). 

E 175-176" 

d 0,846 

«i> 1  -1746 

„î0  \  ',47458  ("; 

"   "  '  i   i,4755G 

rf'5 0,8.46  («) 

[a],',5 122°,  I 

43G. 
2,o55 
',97 

Myrcène  (25). 
«f,° ',470o 

Ocimène  (26j. 
nî" 


X. . . 

65G. 

589. 

578. 

54c. 

492. 

D"'6.. 

0,780 

1 

i,o45 

1,192 

f  ,53o 

D... 

o,79 

1 

1,04 

1, 18 

'  ,49 

,20 

Ml 


,Î0 

'i> 


1 , 5296 

1 ,4820 
i,484o 

i,4555 

""  '                                "  I  ',4621 
[«]„ — 8i°,o(») 


Phellandrène  (87). 


Camphène  (28). 


X=65C 

Dmg 
).  =  589 


:5"8 


0,795 
I 

1,045 


Dffig 

Dxi5«-  ','95 

^Uu «."o 


ms 


DTL 


436 


Pinène-a  (»"). 


2,22; 


[«]d6 


48°, 4 


a.. 
D.. 


656. 

589. 

578. 

546. 

492. 

0,780 

1 

1,043 

i,i85 

i,5i5 

o,795 

1 

i,o4 

1,175 

i,48 

430. 

2,0': 
• ,  94 


(')  P.  Yvon,  C.  R.,  150,  284.  —  (-)  P.  Yvon,  J.  Phann.  Chim.,  1,  282.  —  (')  E.-J.  Parry,  Chem.  Drug.,  77,  i5g5.  — 
O  ISkiial  et  Tiffeni.au,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,  33o.  —  (5)  C.  Guillaumin,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,  335.  —  (6)  W.-H.  Martindalk,  Chem. 
Drug.,  77,  1610,  5o.  —  (')  C.  Guillaumin,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,-34o.  —  (8)  W.-H.  Martindalk,  Chem.  Drug.,  77,  iGiu-5o.  — 
(9)  M.-O.  Forster  et  A.  Zimmeri.i,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,91,  2171.  —  (,0)  A.  Mac  Kenzie  et  H.  Wren,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,91,  48.  — 
(")  C.  Guillaumin,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,  375.  —  {>■)  W.-O.  Wooton,/.  Chem.  Soc.  Lond.,91,  407.  —  (")  F.-H.  Carr  et  W.-C.  Reynolds, 
/.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i334.  —  (")  W.-O.  Wooton,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  47.  —  (15)  T. -P.  Hilditcii,  /.  Chem.  Soc. 
Lond.,  97,  1093.  —  (16)  Schimmel  A.,  octobre  1910,  9t.  —  (")  Henderson  et  Sutzf.rland,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,91,  1619.  — 
(1J)  VV.-A.  Perkin  jun.,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  2142.  —  (>_»)  Idem,  2143.  —  (™)  Suff  et  W.-H.  Perkin  jun. , /.  Chem.  Soc. 
Lond.,91,  2i54.  —  (j")W.-H.  Perkin  et  O.  Wallacii,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i436.  —  (")  Idem,  i437.  —  (»)  E.-J.  Parry,  Chem. 
Drug.,  11,  i595.-(2»)  Darmois,  Thèse,  Paris  1910.  —  (")  E.-J.  Parry,  Chem.  Drug. ,77,  i595.  —  (26)  Idem.  —  (")  Idem.  —  (»»)  Idem. 
—  ('•)  Darmois,  Thèse,  Paris,  1910.  —  ('•)  Idem. 
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Pinène-[3  (  '  ). 


D.. 

Dmg. 


0,81 
°>79 


22  ,  i 


i  ...3 

i  ■  "  i 


i  ,  I  o  l 
[,18 


i  ,  i  fio 
i,49 


I  ,  121 

I  :  97 


Pinène  i i  I. 


«n" i,4<>48 

«g1 '...      1.4653 

Tanacétone  (3  ). 


C,„H,,,0 

E„. 

d^ 


Thuyone  ( 1 1. 


,20 
'l» 


81-820 
«,924 

6:",  4 


l  1,4 196 

/  1 .4<i3oC 


Camphre  1 5 1. 

(Acélophénone)  -i*  complétas  à  •xoCtti'. 

hJi8 -43", o5 

[M]a 1-67* ,-i  <«) 

Citral  (' ). 

E5 •  91-92° 

d™  .  .  ...    .....    0.8928 

l<*]n =0 

ngD i,48853 

\  1.4862C) 
/  1 ,41)36 


,20 


C10H,5O      (Corps  non  dénffmméj 

C:HuO.CH  =  CH.CH,  (•). 

E,8 82-84° 

d\ 0,92061 

«i° ',48567 

CioH,6ON2       Hydrazone  de  la  campho 
quinone  1  l0  ) 

»■     F 206" 

(Chloroforme)  o*.  3no  complétés  à  25e,D' 
M» +287", 4 


£.     F 102" 

(Chloroforme)  o8,  3i3j  complétés  à  25cm'. 
[a]n •  ■         a3i,3 

C,0  H,6  OS    Camphoryl-ji-mercaptan  ("). 
[M]* n°,o 

CluH|,;02  Acide  diméthyl- 1-3  eyelohexène- 
4-acétique-5  (  '*). 

E,6,a i54-i55° 

rfl'*'1 0,9947 


«n- 


,47^8  j 

,47731  ( 

"3--  «,48449 

',49° 


1,48449  l 
1,4 9068  1 


à  20°,  3 


Mêthyl-i  cyclohexène- i-carbonate-3 
d'éthyle  I  »  1. 

Eioo- i43-i44" 

[»]d ^-66° 

/-Méthyl-3-cyclohexène-4  carbonate- 1 
d'éthyle  (>•). 

K|„o 140-142" 

(Acétate  d'éllivle),  r  =  (',009 


—',   ,  1 


<7Méthyl  3 -cyclohexène-  i  carbonate- 1 
d'éthyle  1  ,5>: 

Ei  o« i.io-i  4  1" 

(Acétate  d'éthyle) [*]i>6,5  =  -k3o", 

Acide  i-campholénlque  1  '"  1. 

En. 137-1 38° 

[■]*• -+-"^°,  >6 

Acide  a-thuyacétonique  ( ,7j. 


F 

Solrant.  c. 

Éther 6,945 

Acide  acél.  glac.  4,6i63 

Alcool  mélhyl.. .  5,5649 

Chloroforme. ...  5 ,  i32 

Eau 0,6754 


75-76" 

t.  -  [«H- 

0  0 

14  194,0 

19  224,1 

19  2.4,8 

16  244,8 


C,oHlt;0:t      (Non    dénommé) 

C7H„O.CO,—  ÇfNs  (««). 

Eig 107-109° 

d\" 1,0140 

"h" i, i6ioa 


C,0HuO3S      Acide  camphre -B-sul- 
Dnique  1  "  1. 

F 63-64 

(Eau),  c  =  2* |  a 


2  0  -  'o     -  ~ 

[)   -  —  ,  1  ,  >° 


1  6  .  i  —    il0      ",  » 

11      —n.,» 


Sel  de  Na  1  *» 
(Eau),  c  =  5* \i 

C,0  H,60;       Acide  camphorique  1  -'  1. 
(Alcool) fa]|,  =  -t-  16" 

C|„Hif,0;S       Acide  camphre-3-suI- 


fonique 


M] 


i9  ,° 


C,„H,:ON  Amlde   i-eampholénique  ("). 

F I  3l  ",  5  (rorr.) 

(Alcool  à  96  pour  100  ),  c  =  56 

Mi8 • -4",>-o 

CI0Hi:O:iN  Acide  a-camphoramique  ('*»). 
l 'Acétone) [sc]n  =  -t-  j5* 

Oxime  de  l'acide  a-thuyacétonique  ( 2i  1. 

F 169-17.0* 

(Alcool  méthylique),    c  =  3g,y33 

[*]u 5°,oo 

Après  recristallisation  : 

F '74-17J" 

e(  Alcool  méthylique),    c  =  4e, 473 

[*]d • o" 

(Acide  acél.  glac),    c=  1^,7008 
[<*]d H-5",56 

CioH)7Cl     Chlorhydrate  de  pinène  1  °-6 1. 

fa]n •     —  3i",> 

X-656.     589.       578.         546.       Î3G. 

0,79         I  1,044       l,l86      2,01 

,95 


D. 


244,0     Dm«.. .     0,79       1       1,04       1, 17 


(')  Darmois,  Thèse,  Paris,  1910.  -  (')  E-J.  Parhy,  Chem.  Drug.,  77,  i5g5.  -  (')  D.  Thomson,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i5o8.  - 
(4)  E.-J.  Parry,  Chem.  Drug.,  77,  i5g5.  -  (5)  Kasimih  Fajans,  Z.  Physik.  Chem.,  73,  57.  -  (■«)  Hilditch,  /.  Chem.  Soc. 
Lond.,  97,  iog3:  —  (')  SciiiMMEL  A.,  avril  1910,  19.  —  (8)  E.-J.  Parhy,  Chem.  Drug. ,77,  i5g5.  —  (9)  M.  Df.lkhnf.  C.  /if.,  150, 
536-537.  —  (")  M.-O.  Forster  et  A.  Zimmksli, /.  Chem.  Soc.  Lond.  .97,  2166-2167.  —  (")  Hii.ditch,  /.  Chem.  Soc.  Lond..  97,  iog3. 
—  (")  K.  Auwers  etG.  Peters,  Ber.  Dtsch.  Chem.  Ges.,43,  3107.  —  (IJ)  Perkin  jun.,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond.,  26,  97.  —  (")  Perkin 
jun.,  /.  Chem.  Soc.  Lond. ,97,  2143.  —  (,s)  Idem,  i\\\.  —  ('«)  Van  Kréqten,  Dissertation  Groningen,  38.  —  ('  )  D.  Thomson,  /. 
Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i5io.  -  (>»)  M.  Deléhne,  C.  /?.,  150,  536-537.  -  ( '»  )  Hilditch,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1096.  — 
(")_  Idem,  1094.  —  (■")  w.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  407.  —  («)  Hilditch,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  109$.  — 
("■)  Van  Kreoten,  Dissertation  Groningen,  34.  -  ('<)  W.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc.  Lond.  ,97,  407.  —  (»)  D.  Thomson,  ./.  CAem. 
Soc.  Z.orrf.,  97,  i5n.  -  (»)  Darmois,  77të«!,  Paris,  1910. 
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C,0Hi8  Méthyl-i-propyl-3  eyelohexène  ('). 

E760 168-.710 

rf° o,8375 

di° o,83oi 

"» i,456 

Thuyane  (2). 

E,4, i57,5-.58° 

d%o 0,8164 


,20 
'l»     ■ 


',4398 

+53°, 41 

44,04 

07"  (:1) 

0,8161 

d\» o,8i39 

«n° '  ,437*9 

[<x]i>.. +62",  o3 

Wc Il95 

R 44,49 

E759 ■">-"  (*) 

<l\* 0,8.91 


"1 
[*]n 
R ... 

E7S8. 
d}«. 


H- 

r«]D 

[«IF 

[«le 

n... 


r  ,44102 
34\7* 

>  ,96 

44,54 


Carbure  provenant  de  l'hydrogénation 
tfn  sabinène  ( 5  ). 


B.760- 

[o]f 
!«]C 
II... 


Ô7-1  '»8" 
0,819 
',44393 
18",  6 

>i92 


44,8o 


I  1  s 

II. 


Hydrure  de  pinène  (6). 
-4-  22" 


D.. 


(356. 

589. 

578. 

546. 

492. 

o,77o 

1 

1,046 

r  ,206 

1  ,555 

o,79 

1 

i  ,04 

[,18 

1,48 

436. 
2 , 1 5o 
1 ,93 


C,0  H,8  0       /-A5-w-Menthénol  (8)  ("). 

E20 io4-io5° 

(  Acétale  d'éthvle  1 c  —  06,9986 

M,1,7 ' -32",6 


C,0H,8O  GéranioK8). 

\    ^4766 

Hd   (     1,4798 

I  phén 1 2 ,  29  ( 9  ) 

EucalyptoK10). 
Iphén 3,76 

C,0H,8O      A'-/?-Menthénol(8) 
(a-terpinéol)  ("). 

F 35" 

E 218° 

rfs° 0,938 

«D i,48>" 

A^-Menthénol  («M  12j. 

F  !  3ïH°' 

j  4o-4i" 

E ao5" 

E14 97" 

r/1 8 0,921 

18  ^    I,i709 

" (     1,4764 

f/-A3-w-Menthénol  18)  (  ,3). 

E30 1 15° 

(Alcool  ),  c  =  os, 88 10 
Mi6 36", 7 

Aj-w-Menthénol  (8)  (1V). 

E35 "5" 

Eu 102" 

d\l 0,9268 

"d ',1798 

Linalol  (de  l'huile  de  grains  de  linaloe  1 1  'm. 

d 0,864 

n 1 ,4645 

On] 5",  3o 

li,46oof") 
""   (  .,4652 

Cinéol  ("). 
"D  i  i,4606 


TerfinéolC»). 


,20 


Mi',5 


\   i,47i7 
(    i,4865 


Bornéol-a  C9). 


39",  3 


*. ... 

650. 

58.1. 

540. 

592. 

492. 

Dm«. . . 

0,785 

1 

1,046 

','9i 

i,53 

D 

o,79 

1 

1,04 

1,17 

1,48 

i36. 
2,06 
',94-' 


Bornéol-|3. 


[«]»• 


D"'". . . 
D 


0,81 
°>79 


1,04 
1,04 


1,16 
1,17 


—    '9' 
1 ,  Î5 


1  ,865 

1  ,!ii  5 


Citronellal  (20). 


j  >,4i8. 
(    i,4536 


Éther  méthylique  du  Santénol 


M 


E... 
CioHi.Oi 


1 77- ' 79 

0,92  u 
1 . 15849 


Acide  a-dihydrocampho- 
lénique  (2!  1. 


E,,... 

dfo  \ 

[*J 
E.2-, 


,211 

'l> 
Il  3 
II) 


■•• I43-I440 

o .9801 

o,977' 

i,46o58 

2-4",  59 

i6o°(-3) 

(I O  .980  |S 

nu 1 ,  16277 

Acide  (6  dihydrocampholénique  (**). 

E» I47-I48" 

h" 1 36-1 37" 

r/)03 0,98.'» 

d\6-* 0,9767 

«1»7  5 .  ,45992 

C,0  H1802N2     Hydroxylaminoxime  dérivée 
du  nitrosochlorure  de  <7  limonène  (îS). 


M?,7 


"7,7J 


(')  A.  Maii.hr  et  Murât,  Bl:  Soc.  Chim.,  7,  iog3.  —  ('j  N.  Kishseh,  /.  Soc.  Physic.  C/iim.  St-Pèt  ,  42,  iao3  —  (3)  Tciiocoakkk 
et  W.  I'Omi.n,  C.B.,  151,  io58.  —  (')  Idem.  —  (5)  Idem.  —  (6)  Darmois,  Thèse,  Paris,  1910.—  (  '  )  W.-H.  Pkhkin  jun.,  ./.  Chem. 
Soc.  Lo/id,  97,  2i43.  —  (•)  E -J.  Pariiv,  Chem.  Drug.,  77,  lâg'i.  —  (9)  Martindale,  Client.  Drug,,  77,  1610,  5o.  -  1")  Idem 
—  (")  Peiikin  jun.  et  0.  W.w.i.ACii.  J.  Chem.  Soc.  Lond.,-91,  i4-i5.  —  (»)  Idem,  1 433.  -  (")  Pkhkin  jun.,  J.  Chem.  Soc.  Lo/id.,  97. 
>i'|i.  —  (")  Sci'F  et  Pi'.iikin  jun.,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  ai33.  —  (15)  A.  ScniMMEL,  Chem.  Drug.,  76,  i5>.  --  (  ";  j  I".-J.  P.uuiy, 
Chem.  Drug.,  77,  ij<)'>.  -  (")  Idem.  —  ('»)  Idem.  —  (19)  Dahmois,  Thèse,  Paris,  1910.  —  (")  K.-J.  Pahuy,  Chem.  Drug. ,77.  1Ï9V  - 
('"  )  A.  Schimmel,  Chem.  Drug.,  76,  i52.  —  ( 2!  )  Van  KnEOTEN,  Dissertation  Grôningen,  45.  —  (-3)  Mahla  et  Firmann,  lier.  Dtsch. 
Chem.  Ces.,  33,  1929.  —  (:l)  Van  Krkgten,  Dissertation  Grôningen,  48.  —  (2S)  G.  Cusmano,  Gazz.  chim.,  40  (1),  6(17. 
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(Même  corps,  Chlorhydrate,  i  aq)  (•). 

0 

F  hydraté 142 

F  anhydre 1 53 

[a]J7. -35, 20  à     -35, 3o 

Ct0HigOs  Malate  de  propyleC1). 

[Mjê» -a5-,3 

/-Éthoxysuceinate  d'éthyle  (*). 
[M]D° —  121", o 

CtoHig06       (/-Diméthoxysuccinate 
d'éthyle  ( 6  ). 

[MfD°/2 io5»,3 

[M]?/a 99,9  (*) 

«/-Diéthoxysuecinate  de  méthyle(7). 
[MJÎf/-2 io6»,4 

Tartrate  de  propyle  ( 3  ). 

[M0Î H°,55 

C!(,H,8N,       ThnyUid4ne-hydrazine(»). 

E35 i49° 

dl* •  o,9io4 

«î1 • .49*» 

[aJD 123", 75 

Rd 5o,95 

C,»Hi8Clj  Die  bior  hydrate  de  a-earvestréM 
ou  de  sylvestre  ne  (*). 
F 720 

[«]d +22",0   OU         22°,  G 

C|0H,9ON      Amide  a-dihydroeampho- 
!énlque(10). 

F l5o°,5  [eorr.) 

[a]D« 20°,  26 

F 143°  (») 

[a] -t-20°,5o 

CioHttOtNs        Camphre  -sulfona  te 
d'ammonium  (  12). 

[*]d -+-20V 


Camphre  -  sulîonate  d'ammonium  (n). 

Poids 
dans  2ocm*,o.î 
Solvant.  de  solution.        [i]d. 

S  o 

d.  Alcool 0,1  o33  8o,5 

Eau o,5oio  18,0 

»    o,3o38  66,3 

»    o ,  1 07 1  69 ,  [ 

»    o,io5i  68,7 

/.   Alcool 0,1077  -80,1 

Eau o,5oo3  — 68,3 

»    o,5o33  » 

»    0,3024  — 68,6 

»    u,3o?.K  —67,2 

»    o,io38  —68,6 

»    o,  1023  — 69,6 

Ct0H,0O        CltroneUoi  (»*). 

I  ph 8,117 

Trlmet hy Miét hy lacet one  ( '' » ). 

E  174-176" 

rfj* o,8a5ai 

n» 1 ,42227 

MétDyl-i-propyl-3-«yclohexanol-3  ( ,c). 

E,0 96-98° 

do 0,9063 

rf1» 0,8961 

no 1 ,461 

Déeylènoxyde  ('■). 

E50 116-117" 

do o,8465 

d\l o,8337 

nD* i,4275 

R 47.7'3 

C^HîoOî      Valérate  d'amyle(1°). 
t0  i  1,4100 

',4>45 


CioH30Oj      (Acide,  produit  d'oxydation 
du  phytol)  (20). 

E7« 261" 

rfj (>,«p6 

d\« «,9.36 

n,*,0 1 ,452o5 

CinH2o03      Anhydride  du  7-0-diméthoxy- 
P-£-diméthylhexane-;i-s-diol  lî1  ) 

i  Acétone),  c  —  4,4g5. 

[«]n° '3",« 

Ci0H-2UOjNa-Thuyacétonate  acide  d'Am.i12) 
(Eau),  c  =  0,881. 

Ni9 +  '7°" 

C„,Hi(,N2       Thuyilhydrazlne(,3j. 

E3g 142-14'.0 

E7*i 242-24  i" 

dl0.... 0,9302 

nh* 1 ,4800 

[*Ji> 7",  6; 

!<n 5i,3i 

C,0H22O(Éther  de  l'alcool  CioHjjO)  (">. 

E7iS 228-233 

d?t o,836 

CioHj.Ov    y -S-Diméthoxy-p.E-diméthyl- 
hexane-ll.e  diol  (î5). 

F 71° 

(Alcool  ),  c  =  3,5244. 

[«]&• 3o",9 

(Alcool  métli.),  c  =  5.o884 
[«]ft° -4i°,96 

Ci0H30O        Bornylène-camphre  (*•). 

F 93° 

(Alcool)  [an] +6g°,2 

Cn  H]0O     Propionylphénylacétylène  (*7). 

E,j I34-I250 

</» 1 ,007 

«g3 1 ,56i5 


(■)  J.  Cusmano,  Grazz.  Chitn.,  40  (1),  607.  —  (')  T.  Pubdie  et  J.-B.  Neave,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  tbn.  —  (3)  Idem.  — 
(*)  T.  Purdie  et  C.-R.  Young,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i5î8.  —  (5)  Idem.  —  (6)  T.*  Pubdie  et  J.-B.  Neave,  J.  Chem.  Soc.  Lond., 
97,  i5n.  —  (')  T.  Purdie  et  C.-H.  Youno,  /.  Chem.  Soc   Lond.,  97,  i528.  —  '.')  N.  Kishner,  /.  Soc.  chim.  physic.  St-Pét.,  42,  1199 

—  (')  W.-H.  Perkin  jun.,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond.,  26,  97.  —  (")  Van  Kreoten,  Dissertation  Grôningcn,  1910.  —  (";  Fieman,  Ber. 
Dlsch.  chem.  Ce*.,  43,  1929.  —  (")  F.-H.  Carr  et  W.-C.  Reynolds,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i333.  —  C3)  W.-J.  PorE  et  J.  Read,  /. 
Chem.  Soc.  Lond.,  97,  991.  —  (»«)  W.-H.  Martindallb,  Chem.  Drug.,  37,  1610,  5o.  —  (,s)  A.  H  aller  et  E.  Bauer,  C.  R.,  150,  586. 

—  ('•)  Mailhe  et  Murât,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,  io83.  —  ('")  E.-J.  Parry,  Chem.  Drug.,  77,  i5g5.  —  ('•)  N.  Prijelaeff, /.  Soc.  chim. 
physic.  St-Pét'.,  42,  1408.  —  (»)  E.-J.  Parry,  Chem.  Drug.,  77,  iSgÔ.  -  ('•)  Huni,  Thèse  Suisse,  1910.  -  (")  T.  Purdie  et 
C.-R.  YouNa,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i535.—  (")D.  Thombon,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i5n.  —  (2J)  N.  Kishner,/.  Soc.  chim.  physic, 
42,  noa.  —  (")  Huni,  Thèse  Suisse,  1910.  —  ("j  T.  Pcrdib  et  C.-R.  Yotjno,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i534.  —  ('«)  Guerbet,  /.  Parm. 
Chim,  1.  7,  8.  -('■)  E.  André,  C.  /?.,  1H,  77. 
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On  H)2  0.2Ni      Amino-j-phényl   i-triazol 
1.2.  !  -e  ar  bonate  -  4  d'éthyle  (  '  ) 

(S  eu  gr.  pour  ioo  gr.  de  solvaui). 


Solvant. 


T. 


S. 


Ether 


Alcool  éthyli 
que 


S  à  60° 
exlrap. 

g 
1.25 


2.3 


Nitrobenzène. 
Chloroforme  . 


Phénylamino-5-triazol- 1.2. 3-carbonate 
d'éthyle  (»). 
S  en  gr.  pour  100  ,gr.  de  solvant. 
Solvant.  T.  S. 

Éther 


o 
20 


Alcool  éthyli- 
que , 


(  53 

!20 
35 
5o,  5 
(  20 


e 
5,oo 

8,68 


Toluène 7  35 

|  58 

f    52 


Benzène. 


Nitrobenzène 
Chloroforme. 


r 

',o,5 

49 

20 

35 


3,35 
'3,7 
o,38 
0,6b' 
1,41 
0,82 
1 ,01 

«,96 

3,38 

2,o8 

3,88 


Cii  H120;j        Myristine  (3). 
(en  sol.  alcool.)  RH 

Iso-myristlne. 
(en  sol.  alcool.)  KH 


«9,44 
92,94 


C|i  H,  ;0_.  Cl        l-a-Chlorohydratropate 
d'éthyle  (*). 

E18 131-1320 

''I7 .,124 

M.1.7 -5,6 

<f-a-Chlorohydratropate  d'éthyle  (5). 

Eïg c38-i39° 

OLf) -t-i°,  10 

Longueur  du  tube  polarimélrique  =  i<lm. 

CH  H13  N     Nitrile  phényl-a-Isovalérique(6). 

E765 245-2490 

rfis.5 0,967 

Nitrile  phényl-a-valérique  (7). 

E750 254-255" 

Elg 125-128" 

dii 0,960 

C,,HU        as-Ethyl-tolyléthylène  (8). 

E730 206-2090 

rffîs 0,8926 

ni2  5 1,52735 

C|  !  H! s  0  Méthoxy-3-méthyl- 1  - méthovinyl- 

6- benzène  (9). 
F —35° 

E760 208-2 IO°  (corr.) 

''i5 0,9672 

Méthoïy->-méthyl-  3-pseudoallyl- 
!-beniène(10). 

E  208-210° 

d° 0,972 

E;„2 209-21O0  (") 

Et* 9«-99° 

d" 0,9713 

d'6 0,9599 

"ns 1, 52049 

Méthoxy-2  -  méthyl-4-pseudoallyl- 
1 -benzène  (  l2j 

E 218-220"  (corr.) 

E|3 101-107"  ,corr  ' 

dn 0,9806 

<^ls-8 0,9676 

"u5  8 [, 53M8 


Benzylpropylcétone  (  »  ) . 

^760 244"   Ie0"-) 

dl 0,984 

Benzylisopropylcétone  (u). 

E76O 237°  icorr.) 

dl 0,985 

Phénylisobutylcétone  (ls). 

E764 236° ,  5   (corr.) 

dl o,985 

E755 2  1 6°,  5  (corr.i  (1«) 

dl I-OI9 

Éther  méthylique  du  thyménol  ("). 

E770 220-222°  (corr.) 

dV 0,9682 

Cn  Hu  Ot     Méthoxy-2-méthyl-3-phényl- 

propanone  (18). 

E763 257-259"   (corr.) 

d° 1 ,0371 

Méthoxy-2-méthyl-5-phénylpropanone. 

E 266-267"  (co".> 

d° i,o583 

dy,s 1 ,0460 

ni4» 1,52324 

Cn  Hu  03      /-rf-Oxy-hydratropate 
d'éthyle  (l9). 

E12 127" 

dl3 1,097 

[«Jd3 — 26",7 

ChHijON        Cyanocarone  (10). 

F 54-55" 

E  au-dessus  de    3oo" 
(alcool)  o', 201  dans  25,o>fBlJ  de  solution. 

Mi',8 +2980 

(alcool)  oB, 23 1  dans  25,oicm'  de  solution. 

[*]&° +297" 

CnHiiONs     Camphane-oxytriazine  (*'). 

F 166-167° 

(  Cliloroforme)  oe,»855  dans  2  5cm\  de  sol. 
[«Ji. +22°, 6 


(')  O.  Dimrotii.  Lieb.  Ann.,  377,  i56.  —  (2)  Idem.  -  ( ■<)  G.  Abati,  Gazz.  Chim.,  40,  yi.  -  (M  A.  Mac  Kf.nzie  et  J  -W.  Clough, 
J.  Chem.  Soc  Lond.,  97,  2568.  —  (*)  Idem,  2569.  —  (fi)  Boduous  et  Tabouhy,  Bl.  Soc.  Chim.,  7;  667-668.  —  (')  Idem.  —  (»)  T. 
Grischkewitch-Trocihmowski,  J.  Soc.  chim.  physic.  St-Pét.,  42,  i54g.  —  ('•')  C.-K.  Zylstiu  ,  Dissertation  AmCterdam,  24.  — 
(••)  A.  Bkhal  et  M.  Tiffenkau,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,  33o.  -  (><)  C.  Guillalmin,  Bl.  Soc.  Chim  ,  7,  334.  -  C')  Idem,  338.  -  (l3)  J.-B. 
Senderens,  C.  H.,  150,  i336.  -  ('<)  Idem-  ('*)  Idem.  -  (l6)  J.-B.  Sf.nderess,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,  653-655  -  (")C  K.  Zyi.stra, 
Dissertation  Amsterdam,  4o.  -  (1!)  C.  Guillalmin,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,  422-42',.  -  (»)  A.  Mac  Kenzif.  et  J.-W.  Ci.on.ii,  J.  Chem. 
Soc.  Lond.,  97.  î56g.  -  (-")  R.-W.-L.  Clarke  et  A.  Lapwoi.th,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  ijJ  —  (21)  M.-O.  Koiistlr  et  A.  ZlMMERlI, 
J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  2177. 
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CiiH,,N   Triméthyléthylidène-aniline  (  '  ). 
</? o ,  94 1 

C,|H|,;0       Éther  raéthylique 


de  l'o-thymoK2). 


L<7r,<>  • 

d<>... 
d1'*-*. 


•>,  I  (1—  ■>,  |  |       (corr.) 

o .  g  j  i  3 

0,9397 

n^1  6 i  ,5oo63 

E 210-212°  (3) 

d° 0,9518 

Éther  méthylique  du  p  thymol  (*)■ 

E ii3-'2i4°  icorr ) 

da o,9554 

d^-* o,9535 

«A4  « 1, 5o873 

E-57 <h)      2  I~,  5-223°  (non  corr.) 

rtfj5 0,9526-0,953[ 

Nortricyclo-eksantalal  (c). 

E7ft, 2VÎ2-214" 

fil» 0,99:>8 

[a],, -38°, 48 

ni» i,48393 

Santalone  (7). 

E , 21 3-2i 6° 

rf15 0,9909 

[a]o -4i",  32 

//,5,0 1 ,  J0021 

CnHuONCl       Chlorhydrate  de  cyano- 
dihydrocarvone  1*1. 

F 69" 

cr, 402  dans  2  3""',     [a]i,8 . .     -4-25", 6 

On  Hi6ON     Br  Bromhydrate  de  cyano- 
dihydrocarvone  (9). 

F —85" 

(  Alcool  absolu  ). 

oB,  >j5  dans  iYm',\  de  sol.  [a]/,1  -4-25", 5 
o«,3ai  dans  24cni\gdesol.  [a],',4  +25", 8 


C,  1  H,bCv  Méthyl-3-méthoxy->-phényl-2- 
propanol-2  (t0). 

E|  ; 1)1-1  J2°-  uorr 

d" 1  ,0542 

t/i<* 1  ,o4  ■>.() 

n}/  8 1 ,  J2147 


Méthyl-4-méthoxy-2-phényl-2- 
propanol-2  (  "  ). 

E t34-l3<">"  icorr. 

rf° i,o4io 

dli I  ,0)21 

/l^ I,52()94 

Cyclohexyltétrolate  de  méthyle  (1S). 

E i35" 

rf° 1 ,010 

d16 0,9978 

«È* 1,48354 

C,iHi602N2  Dérivé  a-formylé  de  l'hydra- 
zone  de  la  camphoquinone  (  "). 

F 234» 

(  Chloroforme  )  os,  1 720  dans  25cm)  de  sol. 

h]i, 258", o 

CnHi603     Acide  camphocarbonique  (14j. 

iP  dans  iocnVI  d'alcool  absolu. 

M.V ±6'". 9 

Ci  1  H„O.N      Méthylcamphorimide  (15). 
(  Acétone  )  c  =  1 ,5  à  3. 

1«Jdm' 7V*6 

Amide  non  saturée  dérivée  de  la  cyano- 

carone  ( 1G) 

(Alcool  absolu  ). 


oc, 3344  dans  KOH  pour  dissoudre 
puis  complètes  à  25cm'  avec  eau. 
[ah, 333", 3 

p-Semiearbazone  de  la  campho- 
quinone (  18  ). 

F '47° 

(Alcool  méih.). 

o8,3i52  dans  20cm1  de  solution  -+-200°,  9 
C,,H,802         Acétate  de  Sabinol(19). 


,/iô 


o,U7'- 


c  =  99  pour  io(i  ;      a  =  -t-  79 
Longueur  du  tube   polarimétrique  =  ium. 

Ci,H|hO,S-,       Disulfoxyde  de   méthyl- 
P-camphoryle  (î0°). 

F 66° 


Solvant. 


c.         t.         [*)i. 


o8,234  complétée  à  25LBlS,  [a]D8 


•  1    , 2 


Chloroforme,  imm". . .     2,5  iG,5  45,44 

»            apr.  18"      »  »  44,48 
Acide     chlorhydrique 

dilué,  imm1..     1,0  22,0  34,60 

apr. i8h       »  »  29,50 

Éthylate   de  Na  (sol. 

alcoolique),  imm*. .     1,8  2-2,0  -2,90 

apr.  i8h      »  »  -6,10 

C||Hi8C\      a-Thuyadicarbonate  diméthy- 
lique  (*>). 


CHH17O2N3  a-Semicarbaione  de  la  cam- 
phoquinone ( n). 

F 236° 

(Alcool  méthyl.)  os,3i52  complétés  à  2ocm\ 
[«]d 277°,6 


E„. 

E76. 

d™. 


Solvant.  c. 

Corps  |iur  . . . 

Éther 4,4"8 

»      10-86 


=  124-127" 

244-247° 

1  .o)35 
1 ,  |5o6 


20 

» 


1 42,) 
142,1 

l3<.),2 


(')  A.  Richard,  Ann.  Chim.  Physiq  ,  [8],  21,  072.  —  (-)  C.  Guillaumin,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,  335.  -  (  )  A.  Béhal  et  M.  Tifff.nf.au, 
Bl  Soc.  Chim.,  7,  33o.  —  (  <  )  C.  Guillaumin,  Bl.  Soc  Chim.,  7,  307.  —  ("')  C.-K.  Zylstra,  Dissertation  Amsterdam,  ib.  —  (6)  A.  Schimmel, 
octobre  iç,io,  ia3.  —  (')  Idem,  ,2b.  —  (8)  Ci.arkk  et  Lai-wortii,  J.  Chem  Soc.  Lond.,  97,  16.  -  (a)  Idem,  i/(.  —  (  '"  )  C.  Guillaumis, 
Bl.  Soc  Chim.,  -,  334.  -  (")  Idem,  33;.  -  (,5)  De  Rf.sséguikr,  Bl.  Soc.  Chim.,  7,  43a-434-  -  (")  M  ~°-  Foiister  et  Zimmerli,  A  . 
/.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  21K8.  -  (")  Kasimiîî  Fajans,  Z.  physik.  Chem.,  73,  32.  -  (w)  W.-O.  Wootox,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97, 
4o8.  —  C6)  R.-VV.-L.  Clarki:  et  Lapworth,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i4.  —  ('')  M.-O.  Foustku  et  A.  Zimmerli,/.  Chem.  Soc  Lond.. 
97,2173.  —  (18)  M.-O.  FonsTF-n  et  A.  Zimmerli,  7.  Chem.  Soc.  Lond,  97,  217.3.  —('.»)  F.  Ei.zf,  Chem.  7.  85.  76S.  -  (5°)  Hilditch, 
/  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1094.  —  (2I)  D.  Thomson,  /.  Chem   Lond. ,97,  i5i3.  iôi3. 
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Isocamphorate  a-monométhyllque  i  '  ). 

F 88" 

(AlcOOl),    C  =   10. 

fa]i, —  ''>7",  9 

Camphorate  acide  de  rnéthyle  «  -  > 

F 77" 

(  Eau  ),  c  =  5S. 

h],2,3 57°,7i 

i  Chloroforme),  c  —  /f,.r>. 
[ajn    )*   ,JO 

CuHmOiS        Camphre-Ji-suUonate  de 
méthyle  ( 2). 

F 6i" 

{ Chloroforme),  c  =  5e 
[atf3. i3%6i 

(    =  2f,  ') 

43°. 4" 


[«153 


CMH;,  0,N  Acide  métbylcampho- 

ramique  (s). 

i  Acétone  ).  r  —  is,  5  à  3* 
Mè9"2' 33",24 

p-Camphoramate  de  méthyle  (4). 

F i57° 

(Alcool),  c  =  io. 
|  «Ju —  6o°,5 

CnH,,OtNi       Semlcarbazone  de  l'acide 
a-thuyacétonique  (s  ). 

F i83-i84° 

i  Ac.  acét.  glacial  ),  c  =  2e, 290 
l«Jùfi 227",8 

C||HM0  Alcool  homothuylique 

tertiaire  (6). 

a.  Solide  :  F...    84" 


(Ether),  c=4R,o38 

M.',65 -3o°,3 

(Aie  méth.1,  c  =  4',  191 

Mo1 -260, o 

h .  Liquide  :  E •         204" 

(Éther),  c=  5«,226 

[*]d4 +35", 9 

(Alc.méth.).  c=  5\ 077 
h]i3... -h  33".  4 

C,iHr, Oi  Aeide  d-iiomenthol» 

carbonique  ("'). 

{  Alcool),  c  —  o«,499o 

h]i6 +I2°,0 

Ci  1  H2o  05  /-Méthoxysuoeinate 

de  propyle  (*). 

Pur:  [M]D° 109", o  (») 

[M]6° io5°,(i 

CiiHîoOn  .  Vloianose  ('»). 

f  b8;     épaisseur  :  3ocm  ;     t  =  20-22 " 

Temps  compté 
depuis 
la  miseendissolution.  a™. 

!.       n 

o, i5  .      

o,3o 

2 

4       

6       

22       


i5,8 
"4,4 


a]*° 


io,4 
9,44 
9,35 
9,32 

.      -  -4-  39°, 72 


CnHîjO         Méthylnonylcétone  1  n  )• 
«S° I,  {288 

Méthyl-i-isobutyl-3-cyclohexanol-i  (") 

Ejo 107-109" 

de o ,  90  M 

d" 0,8972 

«D I  ,  iti"> 


C,,  Hn0        NonylméthylcarbinoH1*). 

E 228-233" 

d\* 0,827 

//» i,4336 

[*]d 1,024 

CiiH,,,     Cyciobutyidiphénylcarblool  ("). 

F„ 198° 

1,0906 

i,5882 

Rd 73,46 


dl». 

ni". 


Ci  j  H  ! n  S 

Et,". 
E„. 

E,M. 


Sulfure  de  phényle  ('»). 


l59 
•7i 

296 


Ci5Hi20     Butyrylphénylacétyiène  (,6). 

E„ 145-146" 

di} 0,988 

«u3 1 ,5525 

Cinnamylidéne-acétoue  ( 17  ). 

Ka 64,19 

Rp ■  ••■     70,76 

CiiHnOi      Acétate  du  pâeudoallyl-i-w- 
crésol  ( 18 1. 

E7a I  22-123"  Irorr. 

d° .  .       i,o358 

rfi»-« i,o»38 

ni38 1, 5i79'> 

Acétate  du  pseudoallyl-i-o-crésol  ( l9  ). 

E. 236-238°  (corr.j 

Eu 1 1 5 - 1 1 6°  (corr.) 

Acétate  du  p9eudoaUyl-3-/3-crésoI  (î0). 

E763 244-'24'i"  (corr.) 

K13 1  *9,5-i  5i0,5  I  corr  1 

d" i,o383 

C,,H,SN  Nitrlle  pbényl-a-éthyl- 

a-butyrlque  (*'). 

Eu -125,5-127° 

E,sî 2i7~249' 

di6i 0,957 


(')  W.-A.  Noyés  et  L.  Knioht,  /.  amer.  Chem.  Soc.  32,  1669.  —  (»)  S.-R.  Euminson  et  T. -P.  Hilditch,  J.  Chem.  Soc.  Lond., 
97,  229.  -  (3)  W.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  408.  —  (4)  W.-A.  Noyés  et  L.  Knioht,  J  Amer.  Chem.  Soc,  32,  1669.  — 
1  ûj  D.  Thomson,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  iDio.  —  (6)  L>.  Thomson,  Proc  Chem.  Soc.  Lond  ,  26,  177,  et  J.  Chem.  Soc  Lond.,  97,  i5og. 
-(")  Il -D  Gardner,  Pkrkin  jun.  et  H.  Watson,  /.  Chem.  Soc  Lond  ,97,  1771.  —  (")  Piihdie  cl  C.  R.  Yoing,  J.  (hem.  Soc.  Lond. 
97,  rSi8.  —  (')  Purdie  et  J.-B.  Nkave,  J.  Chem.  Soc.  Lond. ,97,  1321.  —  (l0)  G.  Bertrand  et  G.  Weiswkiler,  C.  R.,  150,  181-183  - 
(")  E.-J.  Pakry,  Chem  Dru#.,  77,  lâgS.  —  (")  A.  Mailhe  et  MuRAT,  Bull  Soc  chim.  Fr.,  7,  io83.  —  (")  K.  Haller  et  A.  LaSSIEUU 
C.  H.,  151,  698.  —  (")  N.  Kishnbh,  J.  Soc.  Physic.  Chim.  St-Pét  ,  42,  1229.  -  (")  J.  Bôesbken,  Rec.  trav.  chim.  P.  B.,  29,  3ao 
-  C6)  E.  André,  C.  R  ,  151,  77.  -  (")  J.  Smedley.  Proc.  Chem.  Soc  Lond.,  26,  «48.  -  ('•)  C.  Glillalmin,  Bull  Soc.  Chim.,  7, 
377-378.  -  (")  ld.,  376.  -  (M)  Id  ,  38i.  -  (")  F.  Bodroux  et  F.  Taboury,  C.  .ff.,150,  u4'- 
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Nitrile  phényl-a-lsocaprolque   CM. 

ET6S 263-166" 

E,s 1 36-i38" 

di& 0,942 

CuHh        Isopropyltolyléthylène  (*). 

E7f„, 210-212° 

d\- o,5838 

n\Y 1,32543 

C|2H160      Benzylisobutylcétone  (3). 

ET6o ■•  Jo°,5  (coït.) 

d\ 0,9% 

C15  H,602       o-Acétyl-/>-thymol  (v). 

n,  —  "a 

=  I  ,770. 

"?  — «* 

/'-Acétylthymol  (4). 

n    -  -  na 

— —  I  ,  tl()0  . 

"fi  —  "a 
C,2Hi607     Arbutine  vraie  ( 5 ). 

(Sécliée  à  1  io°). 

|>]i>  -63°, 84 

[*Id -63°, 75 

Arbutine  ?raie  anhydre  (6). 
[a]» —63°,  5 

€,2H,7OvN       Anilide  du  rhamnose    " 

F :....     i4-i 

(Alcool  absolu)  [a Jg°  initial.      i36u,y 
[aJÏ«  final..       77°/, 

C,2Hn05N       Anilide  du  mannose  (8) 
(Pyridine),  c  =  2» 

ii!?)0  initial —«78", 5 

[«jD°  final -  81", 5 

Anilide  du  galactose  (' ). 

c.  Wê°init.     [a]D°fînal. 

e  o  o 

(Aie.  élh.  I   2,3a5     —86,9         —  6,88 

àgop.ioo.)!   2,294     -88,5        —6,97 

(Alc.méth.).  0,607     —76,9        — 3i,6o 


Ci  2  H,  8       Diméthyl-i-3-[P-méthylène- 
propylène]-5-cyclohexène-3  (*°). 

E]7  io3-io6" 

rfj* 0,8619 

nâ13 (,5i543 

ni2,2'3 1 ,5215g 

»$*•' l,5378l 

//f'3 i,5536o 

CjoHisO  Éther  éthyliquedu/>-thymol  ("). 

E730 237.-/34»  (corr.) 

^lb 0,9369 

CiîHi802       Diméthyl-i-i-cyelohexène- 
3-méthône-carbonate  d'éthyle-'x  '*  |. 

En '  i -i-i: 

c?!"-9 0,9701 

nloi i,5.237 

ni06 i,5i848 

/i^0'6 1,53424 

",°6 ',5495o 

Ci2H,802N2  Dérivé  a- acétylé  de  l'hydra- 
zone  de  la  camphoquinone  (13). 

F 239" 

(Chloroforme)  oe,2226  complétas  à  20™'. 

[*]i> +  «65°  ,5 

(os,2o83  dans  5rm1de  soude  à  10  pour  100 
et  complétés  à  25cml  avec  eau). 

fa  11) '-2Vr,o 

Dérivé  I'-  acétylé  de  i'hydrazone 
de  la  camphoquinone  ("). 

F i5o° 

(Chloroforme)  o«, 38go  complétés  à  25cm'. 
[au] -4-223°, 8 

Ci2Hi802S       Acétate  du  (3-camphoryl- 
mercaptan  (u). 

[M]a -<.)i%0 

C12H1902N        Éthylcamphorimide  1  l5). 

(Acétone),  c=ie,3à  3! 
Mu'-" 8",87 


C,,H,,N  Nitrile  éthyleampholéirique  (,6) 
Mù3 7o°,33 

CijHjoO     Éthylcamphre  (16). 

[*]n8 41°,4o 

Acétate  de  géranyle  (  '7  >. 

"" |    .,4660 

C22H>002     Acétate  de  terpinéol  ("). 

|   .,/|6?.5 
" !   .,467. 

Acétate  de  linalyle  ("). 

" (   i,44<5o 

Acétate  de  bornyle  ( ,7). 

n§° i,4635 

ni" i,46oo 

Ci  2  H2„  O,       Diméthyl- 1  -3-cyclohexène- 
3-ol-5-acétate  d'éthyle-5  (<8). 

E2.5 1 10" 

dl*s 1  ,0126 

«i7$ ■  ,468^7 

nD7'6 i,47'33 

np7'6 1,47829 

«{7° i,484m 

Ci2H2„0;  Camphorate  acide  d'éthyle  (la ). 

(Eau  )  c  =  j- 

Miî3 =38",  72 

(Chloroforme)  c  =  2e, 5 

\c\V- =39",  80 

Isocamphorate  diméthylique  1  '"  1. 

F.27 i',6" 

d™ 1  ,073 

dîS 1 ,069 

[ali1 -65V 

(Alcool  à  iOp.  10O)  [a ji,  —  —  63", 6 


(')F.  Bodroux  et  F.  Taeoury,  Bull.  Soc.  Chim.,  7,  667-668.  —  (')  E.  Grischkkwitch-Trochimowsky,  J.  Soc.  Physic  Chim . 
St-Pët.  -  (<)  J.-B.  Senderens,  C.  B.,  150,  i336.  -  («)  C.-K.  Zylstra,  Dissertation,  Amsterdam,  8.  -(5)  F..  Bourquelot  et 
Kichtenholz,  J.  Pharm.  Chim.,  2,  97.  —  («)  A.  Herissey,  J.  Pharm.  Chim.,  2,  ■*!$.  -  {■  )  .!.-C.  Irvine  et  D.  Me.  Nicoi.l,  J.  Chern. 
Sur.  Lond.,  97,  «456.  —  («)  Idem,  14.1.3.  —  (»)  Idem,  1454.  -  (l0)K.  Auwers  et  G.  Petehs,  Ber.  dtsch.  Chem.  ges., 43,  3i  10.  - 
(")  C.-K.  Zylstra,  Dissertation  Amsterdam,  27.  —  (»)  K.  AuwEns  et  G.  Peters,  Ber.  dtsch.  Chem.  ges.,  43,  3io5.  -  (»)  M.-O. 
KoRsTF.net  A.  Zimmkri.i,  y.  Chem.  Soc.  Lond. ,91,  2169.  -  (  «  )  Hilditch,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  iog3.  —  (ls)  W.-O.  VVooton,  J.  Chem. 
Soc.  Lond.,  97,  40S.  —  ('«)  J.  Louviukr,  Thèse,  Paris,  1910.  —  (:1)  E.-J.  Pahry,  Chem.  Drug.,  77,  1.595.  —  (")  K.  Auwers  et 
G.  Peters,  Ber.  dtsch.  Chem.  ges.,  43,  3io4.  -  ('»)  S.-R.  Kdminson  ei  F.-P.  Hilditch,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  229.  -  (-0)  VY.-A. 
Noyés  et  !..  Knight,  J.  Amer.  Chem.  Soc,  32,  1669. 
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Ci2H20O;S       Camphre-P-sulfonate 
d'éthyle  (»)• 

F 47° 

(Chloroforme),  c  =  5* 


M.V 


43°, 9' 


(Chloroforme),  c  =  a*\  5 
[a],2,3 4ÏV8 

Ci  2  H2i  0.,  N  Acide  éthylcamphoramlque  (») 

F 173-175° 

(Acétone),  c  =  ig,5  à  3g 

r  _T  1  9-2  1  if    1 


C,jH>>        Méthyl-i-isoamyl-3-eyclo- 
hexône  ( 3). 

E760 209-21 1° 

d" o,83oi 

d™ 0,8190 

"D 1,45g 


C12  "22  0 

[«]d8. 


Éthylbornéol  (4). 


37",  4 


Semicycl.  Diméthyl-  i-3-cyclohexène- 

3-triméthylcarbinol  (5). 

(a  échantillons) 

Ra =57,585  ±o,255 

Rr> =  58,025  ±  o,255 

Rp =  59,io5  ±  0,245 

Ry =  60, 3 1 

C12H22O2  [Corps  non  dénommé, 

C,H11OC(OH)(CîH6)î](«). 

Ej  9 i5i-i54° 

rfl8 o,9598 

*D° 1,46291 

a  Dihydrocampholénate  d'éthyle  C). 

Eu =ii2-u3° 

rfj;  8 =0,9276 

ni*  3 i,44533 

Mo5,5 +21°, 49 

E76o =2300(8) 


p-Dihydrocampholénate  d'éthyle  (9). 


E13.. 

rfj8  3. 

„Î4.3 
"D 


=  111° 
0,99.53 

1,44371 


C,2H2205       /-Éthoxysuccinate  de  pro- 
pyle  (10). 

Pur:  [M];2,0 126°,  1 

Ci  2  H22  Oc        d-Diéthoxysuceinate 
d'éthyle  (10). 

Pur  •  [Mlîf/2 124°, 3 

(f-Diméthoxysuccinate  de  propyle  (10j. 
Pur:  [M]?" 

»  w 


— 1 


1 1 1,2 

io6°,3(") 


Ci,  H24  0      Méthyl-i-isoamyi-î-eyolo- 
hexanol  3  («). 

E20 '26° 

d" 0,89982 

Méthyl-i-isoamyl-3-oyclo- 
hexanol-3  (l!  . 

Eï0 126-127° 

Jo 0,8982 

a*« o,8856 

«n »  ,4^4 

Éthyl-i-cïtronellol  (n). 

E22 ia5-i-3o° 

fa.,] -    'lV6 

Diméthyl- i-i-citronellcl  (u). 

E« u3-ii6° 

[aD] =   n,38 

C|3H„)0        Benzophénone  (,s). 

E 3o5°,44 

C,3HU0      IsovaléryiphénylaeétyWne  (' 

E,2 i49-'5t" 

0,9^9 

i,54ol 


d" 
n 


l" 


Ci  3  H!  c      Méthyl-i-phényl-3-oyelo- 
hexène-3  ("). 


i20- 


•  d" o,9859 

d™ 0,9702 

ni* 1,555 


C,  3  H,  ,  02  N3  Dérivé  aeétylé  de  la  eamphane 
oxy-triailne  («»). 

F 168-169» 

(Chloroforme)  o8,?4 \ 4  complétés  à  20™' 
[a]D M2"»2 

Ci3H,802  Éther  méthylique  de  l'o-acéiyl- 
thymoK15  ). 


n*  —  n 


^  =.,691. 


Étbeir  méthylique  du  p-aeétyl- 
thymol  (19). 


n,  —  na 


=  i,685. 


np  —  "a 

CK)H,»OîM       Allyleamphorimidc  '  ' 

(Acétone),  c  —  i«/j  à  3* 

Mè9" < 

C13H19N      Nitril6allylcamphoïônlaye  (»' 

[aJDk 28°^° 

C13OS0H        AHyleamphre  ('»). 

Mi* ^8"^- 

Ci3H50ON    Éthyleamphorcxime(21)- 

[a],',3 45°, 54 

CnH2,  G2N    Propyleamphorlmlde  ("). 
(Acétone),  c  =  i«,5  à  3* 
[ali9-11 =io°,9 

Cl3Hji03H  Acide  allylcamphorainiqueC1). 

F 1 57-i58° 

(Acétone),  c  =  i8,5  à  36 
[aJèsîl =i3°,54 


(')  S.-R.  Edminson  et  F.-P.  Hilditch,  /.  Chem.  Soc.  Lond..  97,  229.  —  (:)  W.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  .408  - 
(3)  A.  Mailhe  et  Murât,  Bull.  Soc.Chim.,1,  io83.  -  (4)  J.  Louvrier,  Thèse,  Paris,  ,910.  -  (5)  K.  Auwers  et  G.  Peters,  Ber. 
dtsch.  Chem.  ges.,  43,  3io9.  -  (6)  M.  Delépine,  C.  /?.,  150,  536-537.  -  C1)  J.-R.-N.  van  Kkegten,  Dissertation  Grôningen,  igu>, 
45.  —  (8)  Mahla  et  Fiemann,  Ber.  dtsch.  Chem.  ges,  33,  1929.  -  (9)  J.-R.-N.  van  Kreoten,  Dissertation  Grôningen,  1910,  4»- 
-  ('•)  T.  Purdie  et  C.-R.  Yohng,  J.  Sor.  Chem.  Lond,  97,  i5a8.  -  (")  Idem,  1621.  -  (»)  A.  Maiuie  et  M.  Murât,  Bull.  Soc. 
Chim  ,  7,  708.  -  (»)  /rfem,  io83.  -  ('♦)  G.  Austhrwf.il  et  G.  Cochin,  C.  /?.,  150.  i693-  —  (")  Sosman  et  B.  Robkrt,  Amer 
Soc,  30.  1.  -  C6)  E.  André,  C.  /?.,  151,  77  -  (i:)  A.  Mailhe  et  Murât,  Bull.  Soc.  Chim..l,  ,o83.  -  ('•)  M.-O.  Forster 
et  A.  Zimmerli,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  2177.  -  (,9)  C.-K.  Zyi.stra,  Dissertation  Amsterdam,  8.  -  (M)  W.-O.  Wooton,  J.  Chem.. 
Soc.  Lond.,  97,  408.  —  (21)  J.  Louvrier,  Thèse  Paris,  1910.  —  (»)  W.-O.  Wooton,  7.  CAem.  5oc.  Z.ond.,  97,  4o8. 
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C,;)H,iN  Nitrile  propylcampholéniqueC). 
[*]u6 i6">3' 


Ci 3  H22  0 


Méthyléthylcamphre  (  '  ). 

99"):""i 

Allylbornéol  (M. 

^'9V>-3 

Propylcamphre  (  '  ). 

[a],1,5 6o",24 

Méthyl-7-allyl-î-isopropylène-i-cyclo- 
hexénol-3  (*). 

Eï7 i35-i35°,5 

rf|i.s« 0,9264 

n21." i  ,4go39 

C,  3  H22  0>        Propionate  de  bornyle  (») . 

n,\5 i,4638o 

Ci3H220« 


MéthyléthylbornéoK8). 
!al,\* 38%. 8 


Solvant. 


x-Thuyadicarbonate 
diéthylique  (;  ). 

t. 


Corps  pur 19 

(  Éther).  c  =  5s,i3  5...      18 
(  Élher  i,  c  =  ioK,o73  . .      18 


L«Ji>- 

-1  14, 1 
'  »  5  ,9 
-100 


C,3H2402     Acide  méthyléthylcam- 
pholique  (8). 
(a]t5 53°,  48 

Cu  H25ON  Méthyléthylcampholamide  (8). 

\a]^ 75°, 42 

C,:j  H26  0      Cétone  (  produit  d'oxydation 
du  phytol  de  la  chlorophylle)  (9). 

E -288-289" 

d\ o,865 

rff» 0,848 

C,3H28N2S     Tétrapropylsulfo-urée  (10). 

V.-.,0 3o5" 


Môme  corps. 

E754 24oT-?4i°(eorr.) 

d\~° 0,9492 


Méthyl- 1  -benzyl-3-cyclohexanol-3  (  ' 4). 
i65" 

I  ,  003'2 


E18 


d" 

ni, 


0,9873 
1  ,53s 


Allylcamphoroxime  (,5). 
-s-55°,  53 


Cu  H2o  ON 

M*'. 

CuH220  Diméthyl-i-  :  4-cyelohexylidène- 
3-cyclohexanone-4  ( 16  )• 

E25 i73-'74" 

d\%    ".9728 


d\. 


o,943 
0,93 


Camphorate  acide  de  propyle  (8). 

(Chloroforme),  c  =  5e 

[*]S3. 38", 76 

(Chloroforme),  c  =  ag,5 
Mi}3 38",  56 

Ci3H2j03N  Acide  polycamphoramique  (6). 

F 18--1880 

(Acétone),  c  =  is,5  à  3' 

18", 45 


119.21 

Jll 


Ci,H2V0     Méthyl- i-cyclohexyl  3-cyelo- 
hexanol   ("). 

Ejo 1 53—  1 55" 

d°  0,9815 

d'» 0,9685 

"n "  ,49' 


Tétrapropylbosulfo-urée  (10). 
E,5 >54" 

E760 2?0" 

d" 0,9179 

dl* o,90i4 

CUH,B0      Caproylphénylacétylène  ("). 

V '4-i5° 

E,2.. 170-172° 

rf'o 0,965 

ni" ',5352 

CUH,9N  Nitrile 

a-phényl-a-propylvalérique  ("). 

E,5 142, 5-. 44° 

E;58 268-270° 

d" 0,940 

Cu  H20  0  Méthoxy-5-méthyl-i-isopropyl-4- 
méthovinyl-6-benzène  (13). 


,,4986 


CUH220  Éther  méthylique  du  diisopropyl- 
4-6-m-crésol  ("). 

E758 242-244°  (corr.) 

E15s 242-244° 

\    0,9246 
(     0,9257 


rfi5. 


E,3 >7o" 

E155 241-242"  (corr.) 

E32 >47° 


10: 


d\r* o,94o3 


CuH22ON      Propylcampb,oroxime  (18). 

[a]è5 33"'59 

CiiH23  02N       Butylcamphorimide  (19). 

F 61-620 

(Acétovie),  c  =  Ie, 5  à  3« 
[ajiV*' "°-8 

CuHï4     Carbure  non  dénommé  (20). 
E40 I/'9-" 

F  ...  21  5° 

^10 0,8533 

«„.'". ',4838 

Cu  H  24  0        Dléthylcamphré  (  ■  '  )• 

[a]è5 ■+■  90°3o' 

CuH2l02      Butyrate  de  bornyle  (22). 

«8° 1,46280 


(')   J.    Louvrier,  Thèse,  Paris,    1910.   —    (2)   G.-G.    von    Fersen,   J.    Soc.   Physic.  Chem.  St-Pét.,    42,  685.     -  (  )      ■■ -  ■     A        » 
Chem.  Drug.,  77.  i595.  -  f4)   1).  Thomson,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,   97,    .5.4-  -  (5)    S.-R.  Edminson  et  F. -P.   Hilditc.h    /.  Lhem-      J 
Lond.,  97,  229.  -  (6)  W.-O.   Wooton,   J.    Chem.  Soc.  Lond.,  97,  2.08.  -   (')  A.  Mailhe  et  A.  Murât,  Bull.  Soc.  chim.,  /,   iob*. 
( 8)  J.  Louvhier,  Thèse,  Paris,  19.0.  -  (9)  R.  Hîjni,  Thèse  Suisse,  1910.  —  ("')  M.  Delépine,  Bull.  Soc.  chim.,  7,  992.       (     )  *>■      ■        ' 
C.    B,    151,   77.   -    C2)   F.   Bodroux  et  F.   Taboury,   C.   B.,  150,  .27,.   --  (")  C.-K.  Zylstra,  Dissertation  Amsterdam,  1^ et^o. 
-  ('«)  A.  Mailhe  et  Murât,  Bl .  Soc.  Chim.,1,  io83.  -  (")  J.  Louvrier,  Thèse,  Paiis,  1910.  —  C6)  B.-D.-W.  Suff  et  \V.      •      ^    ^ 
Jim.,  y.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  2.35.  -  (»)  C.-K.  Zylstra,  Disse  tation  Amsterdam,  17.  -  ('»)  J-  Louvrier,  Thèse,  Pans,  **1   • 
(ia)  W.-O.  Wooton,  J    Chem.  Soc.  Lond.,  97,  4->8.   —  (")  J.  Lf.maire,  Bec.  trav .  Chim.,   P.    B.,  29,  54.    -  (")  J-  LoinRiF.R, 
Paris,   1910.  —  (  -  )  F..-J.    Parry,  Chem.   Drug.,  77,  i5g5. 
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C,;  H,v03S2        Disulfoxyde  de  butyle- 
(3-camphoryle  ('). 

F 55" 

(Chloroforme),  c  =  i8 
[*]u7 -  23°,G 

C,,H,,0;  Camphorate  acide  de  butyle  (5). 

(Chloroforme),  c  =  5S 

[a]Da 35",  60 

(Chloroforme),  c  =  2,5 
[<*]n3 36",  24 

CnH.23O.3N      Acide  butylcampho- 
ramique  (8). 

(Acétone),  c  =  i«,5  à  3S 
t«JÂ9îl +  i5»,8 

CUH260        Diéthylbornéol('). 

[a]i',B 5o",4i 

C, .,  H26  0-2      Acide  diéthylcampholique  ( 6  ) . 

[*]n5 -+-59°,4> 

Acétate  du   méthyl-i-isoamyl- 
3-cycIohexanol-3  (6). 

E»° 140" 

dM 9,9146 

"D 1,457 

C,,H,,,  0„  Dléthozysuccinate  de  propyle(7). 
Pur  :  [MJgVa i75° , 3 

C,,H,c, N,     Méthyleyclohexylhydrazine  (8). 


E... 

M»- 


2IO° 

0,9258 
-10°, 61 


Cu  H,7  ON      Diéthylcampholamide  ( 9  ) . 


[*|d8 


76",.; 


C,,Hï70,N       Acide  carpanique  (10). 


224" 


[EauJ  [a]u. 


CuH280      Diéthyl- 1  - 1  -citronelloi  (  "). 

E20 1  19- 123° 

[an] —    i3",25 

C»  H28  0.    Acide  provenant  de  l'oxydation 
du  phytol  (12). 

E8-9 186-188" 

0,887 

0,870 


C,  (H;,0    Benzylidène-acétophénone  (n). 
lia ■•      7<-,48 

Rp 75>3° 

Rr 80,2. 

C|,H,,0.      Dibenzoylméthane  ( 1V). 

Ra 74, « 

Rp  —  Ma 6,9 

C,5H|.,  0         Dibeniylcétone  (>s). 

F 33" 

E753 ' 3290  (corr.) 

C ,  5  Hj  6  02      /-a-  p-Dioxy-a-  [i-diphényl- 
propane  (*•). 

F 81-82" 

(Acétone),  c  ;=  i*,648 

Mnîl5 34°,o 

C,   H,  03N       BenzoyW-oselne  C1). 

(Alcool  à  5o  p.  100)  0,2344  complétés 

à  20e"' 

[«]d 3»,5 

C»HM0("). 

E:«° i.'i 2o5-ao6" 

E»° 92-94" 

rf15 0,907 

nP r.      ...        i,49i4 

[an]- +   i°,52 


C15  Hti  N       Nitrile  phényle-2-propyl-2- 
méthyl-4-v»lérique  C9). 

E1S.. i48-i5o° 

d** 0,932 


C^HssO^N      Anilide  du  triméthyl- 
rhammose  (,0). 
F 111-1 i3" 

(Alcool  éthyl.  ),  <■  =  iF,  1840 

[a]D°  initial..' -m38",5 

[a]D°final H-    i6°,9 

(  Acélone)  c  —  i',2i5o 

[aJÔ° +i38",3 

[a],2,0 ~  46,9 

Ci5Hn  Cadinène  (51  1. 

....      1 ,5oG4;  1 .  5of>.5 


nj|V 


»&°- 


nf. 


Caryophyllène  ( "). 
i,4997  i,4998 


Cértrène  (*3) 
. . . .     1 ,  5oog 


1 ,5o23 


Humulène  (»*  ) 


«n° ',.802 


«n 


Pate*ou»M.(*J). 

Limène(") 
a-Sfcntalèfl«(17). 


1 , 50094 
1 ,4935 
u8n 

252" 


E7 

El53 .  %•» 

du -■■■..     o,gi32 

"D    


l«]D 


1 , 492°5 

-  3", 04 


(i-SantalèneC8). 

E7. 125-126° 

rfM..\. ..- 0,8940 

ni" i,4946o 

[*}»•• -     4'",  3 

C„H»0    •     a-Satftalol(»). 

Et-i '18" 

dti 0,9788 

7lj° 1/199'  "> 

[a]D i°,  i3 


(')  F. -P.  IliLniTCH,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  109^.  —  (')  S.-R.  Edminson  et  F. -P.  Hiloitc.h,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  239.  — 
(3)  W.-O.  Wooton,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97.  4o8.  —  («)  I.  Louvrier,  Thèse  Pa^.igio,  —  (s)  fdem^—.y)  A.  Mailhe  et  Murât, 
Bl.  Soc.  Jhim.,  7,  io83.  -  (')  T.  Purdie  el  C..-R.  Young,  /.  Chem.  Soc.  Lond. M*  i5-j8.'-~  (•)  A--  *&*«*(*•  •  •*"'  **"  Chim  P'^'f- 
St-Pét.,  42,  1208.  —  (»)  J.  Louvrik»,  Thèse  Farù,  igro.  —  ('")  J.  B\noF.R,  /.  Chem.  Soc.  Lmnd  ,  I7„ ^*! f—  TE*)  G.  Austehweii.  et 
G.  Cociiin,  C.  B.,  150,  i693.  —  C5)  T.   HiiNi,  Thèse  Suiste,  1910.  —  (")  J.  Smedley,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond.,  26,  i48.  —  (")  Idem. 

-  (,s)  J.-B.  Sknderens,  C.  B.,  150,  i336.  -('«)  A.  Mac  Kenzie  et  H.  WREN,7.  Chem.,  Soc.  Lond.,  97,  4;8-  —  (")  F.  TUTlN,/.  (7icm. 
Soc.  Lond.,  97,  1796.  —  (l8)  C.-J.  Enklaar,  Chem.    Weckbl.,  7,  4-   —  (")  V.  Bodroux  et  F.  Taboury,  Bl.  Soc.  Chim.,  7.  (171  -67a. 

-  (20)  J.-C.  Irvine  et  D.  Me.  Nicoll,  J.  Clxem.  Soc.  Lond.,   97,  i't55.  -  (")  E.-J.  Parry,   Chem.  drug.,  77,  ôg').  -  (")  Idem. 

-  (")  Idem.  —  (u)  Idem.  —  (")  Idem.   -  (2«)  Idem.   —  (21)  Schimmel  A.,   Octobre  1910.   —    ( J8  )   /rfew .  —  (")  Idem. 
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f>  Santalol  (<). 

H- i38-i58,5« 

du 0,9728 

ni0 1, 5ogio 

[«]n -4i°,47 

C,6Hî40      Éther  éthylique  du  dlsopropyl- 
w-erésol  (')• 

E7S9 25j-i52°  (corr.) 

d\* 0,9107 

C,5H5502N      Amylcamphorimide  (»). 
(Acétone),  c  =  1 ,5  à  3 ,0 

Mi! „•■       +79>7 

Ci5Ks«04      1  Thuyadicarbonaie  dlpro- 
pylique  (*). 

Euiismui. 157-1600 

d\t 0,9969 

d\\ 0,9973 

corps  pur  [a]o* -Ji-%i°>7 

(Ether),  c  —  0,780 
Wi7 -85", 2 

C,5  Hî7  03N   Acide  amylcamphoramique  (*) 

(Acétone),  c  =  1 ,  5o  à  3 ,0 

HA»-*1 -+-18», 9 

C,5H28     Carbure  non  dénommé  («  ). 

E50 186-188° 

rfiij 0,8498 

n" i,4703 

T)*10  (degré  Engler). . .     6.57 

CigHjo      Carbure  non  dénommé  C). 

F 290" 

Eu  mm. i5o-i5a° 

d°k o,8o3 

dl° 0,790 

Cî5  H30  03      Aldéhyde  triméthyléthylique 
trlmértoéeC). 

dl 0,979 

Ci5H3o06S-2      Dieamphoryl-a-p- 
disullone  (»). 
[M]a i3i°,6 


CUH3,        (Hydroearbure)  (,0). 

(produit  de  scission  du  phytol  de  la 
chlorophylle). 

F7S3 258-26t" 

R 70,87 

d\ 0,789 

«ï °>779 

«D 1,43332 

CjsHjjO     Aloooi  dérivé  de  l'hydrocarbure 

C,5H32(<M. 

E8 173-174° 

d°k o,848 

dl» o,838 

"ê° :  ,449'2 

H 73,o8 

CuHuC\NîCI,       o-Chioranillde 
tartrique  (>*). 

F i85° 

Solvant.  c.  [«]£• 

o 

Pyridine 4, 881  192,2 

»       ',39*  191,9 

1 5,o6o  19a,  j 

Alcool  mélh .. .  i,5a4  164, 3 

m-Chloranillde  tartrlqae  (**). 

F, 212° 

Solvant.  c.  [a™]. 

o 

Pyridine 4,966  223,4 

»  I  ,746  222,3 

»        4,865  223,4 

Alcool  mé. Ii. . .       i,5o4  18a, 3 

jP-Chloranilide  tartrique  (»*). 

F 276" 

Solvant.  c.  ["-l"}- 

o 
Pyridine 4,f>o5  227,1 

*        5,or5  227,3 

Alcool  mélh. . .       0.17Î9  '96,0 

CKHn04N2Br2      o-Bromanlilde 
tartrique  (,5). 

F •    .'9*° 

Solvant.  e.  fa]î° 

o 

Pyridine 6,604  «42,3 

»       4,572  i43, 1 

Alcool  méth.. .  3,363  118, 3 

»  ...  0,9402  '20,9 


m-Bromanilide  tartrique  (,e). 

F 220" 

Solvant,  c.  [<*■}>']• 

0. 
Pyridine 4,817  189,4 

»       4,835  189,3 

Alcool  méth. . .       0,9862  i54,5 

p-Bromanilide  tartrique i  !"  ! 

F 2640 

Solvant.  c.  [aj0]. 

o 

Pyridine 4,902  193,4 

»       ......       4,908  193,2 

Alcool  méth .. .       0,1 35g  181,1 

CuHuO;NiIt  m-Iodanilide  tartrique  (,s). 

(Pyridine)  [MJS° -+-  739° 

C16H,70tN      Harctoslne(19). 

F 266-267" 

(Alcool  absolu)  o«,  166  complétés  à  ioocm' 

WA° -95,8 

Ci«  Hi»0,      /-a-|3-Dioxy-a-[ï-diphényl- 

autane  (,0). 
F 96,5  à  97,5» 

Solvant.  c. 

0 
Acétone 4,674    [a]i''7  = -+-27,4 

Alcool 2,883     ]a]D,,5  = -1-19,6 

Chloroforme.     2,044    l*]è0,  =  -t-  3,2 

KOH  alcoolique  froide  à  0,104  N. 

°8,2977  complétés  à  io"01'        [*]»=  i°,2 

Diméthoxy  p-t«lyldlphéuylméthane  («). 

El6nia>. l63-l65» 

du 1,075 

C,,H,,OjNCl      Chioro-2-phényl- 
camphorimlde. 
F 125-126" 

(Acétone),  c  =  i,5  à  3* 

i_ii  9-11  ,  ,0  , 

LaJu         14  >i 

Chloro-8-phényleamphorimide  (**). 

F 172-173 

(Acétone),  c  —  i,5  à  38 
Md9-51 .6",2 


(')  Sghimmei.  A.,  Octobre  1910.  —  {•)  C.-K.  Zylstra,  Dissertation,  Amsterdam,  30.  —  (3)  W.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc  Lond.,  97,  4°3. 
-(<)  D.  Thomson,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1 5 1 4 .  —  (*)  W.-O.  Wooton,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  408.  —  (8)  A.. -Y.  Nastjukoff  et 
K.-A.  Mai.aroff,  /.  Soc.  Chim.  Physiq.,  42  1601.  —  (:)  E.  Huni,  Thèse  Suisse,  1910.  —  (*)  A.  Richard,  Ann.  Chim.  Physiq.  [8], 
2i,  596.  —  (9)T.-P.  Hilditcii,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  iog3.  —  (>•)  E.  Hiim,  Thèse  Suisse,  1910.  —  (")  Idem.  —  (")  P. -F. 
Krankland  et  D.-F.  Twias,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  160.  —  (")  Idem,  i5g.  —  ('»)  Idem.  —  (ls)  Idem,  1 58 .  —  (■«)  Idem,  i58.  — 
(")  Idem,  157.  —  ('»)  Idem,  i56.  —  ('»)  A.-J.  Evins,  J  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  2409..^-  (")  A.  Me.  Kenzie  et  H.  Wren,  J. 
Chem.  Soc.  Lond.,  97,  479.  —  (")  J.-T.  Mackenzie,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond.,  26,  171.^-  (.")  W.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc. 
Lond.,  97,  408. 
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Chloro-4-phénylcamphorimide 

F i6'2-i.f>3° 

(Acétone),  c  =  i6,5  à  3* 
MA9"21..... i6-,a 

C|,,H,s0.jNBrBromo  -->-phénylcamphorimide 

F 1 3g  - 1 40" 

(Acélone),  c  =  i,5à  3? 
[a],1,951 i3«,3 

Bromo-3-phénylcamphorimide . 

F. 1 84-185" 


(Acétone),  c  =  i8,  5  à  3* 

r     -119-21' 

LaJi)         


i5%-4 


Bromo-4-pnénylcamphorimide  (')• 
(Acétone),  c  =  i*,5  à  3* 

l*Jl)  •        Ij    ■/ 

dr,  H13O4N:    Nitro-3-phénylcampho- 
rimide  ( s  ) . 

F i46-i47u 

(Acétone),  c  =  is,5  à  3e 
1 1 9-2 1 


M.v 


>  ",7 


Cin  Hr,  0,N      Oxy-n-phénylcampho- 
rimide  (3). 

F ?.J8° 

+5",  49 


[«]*'■ 


C|i;H|90r,N2     Br  Acide  bromo-4-nltro- 
i  phényl -a  eamphoramique  (''). 

(Alcool),  c  —  is,5  à  3" 

■  •-. -4", 84 


M,1,3-*' 


Ci6H2oO:iNCl      Acide  chioro- '-phényl- 
camphoraœique, 

F i3g-  140" 

(Acétone),  c  =  i«,5à  ip 

r^i  19-21  ,/:ii    / 

Acide  ohloro  3-phényleamphoramique. 

F 207-209" 

(Acétone),  c  =  is  à  3K 
i„ii  9-2  1  ■>_..  ,, 


Acide  chloro-/rphénylcampho- 
ramique  ("). 

F. 192-19  i" 

(Acétone),  v.  —  i*,5  à  3' 
W*9-*1 4o°,5 

Ci6H2o03NBr     Acide  bromo-2-phényl-»- 
camphoramique. 

F 78" 

(Acétone),  c  =  i*,5  à  3S 

—il", 8 


r _,-i  ■  9-1 1 


Acide  bromo-3-phényl-a-camphoramique: 
F 213-217° 

«^  (Acétone),  c  =  i?.5  à  3^ 

'    [a],'/»-"'... 33", 2 

Acide  bromo-4-phényl-a-campho- 
ramlque  (6). 

(Acétone),  c  —  i8,.ï  à  3' 
MA9_S1" *7%8 

Ci  c  Hi0  O4    Camphorate  aeide  de 
phényle  ( 7  ) . 

F -.     98" 

(Chloroforme),  c  =  2S,5 


[«]«' 


",38 


i'  ■> 


a-Thuyad'earbonate-monobenzylique  ( 8  ) . 

Ei2U— •     21S-220" 

(Fther),  c  =  4,i66 


MA1 


J-ï  ,7 


Ct  r,  Hso  Oi  S    Camphre-p-sullonate  de 
phényle  (  '  |. 

F {8° 

1  Chloroforme),  c  =  >s,3 
[a]f,3 4o°,56 

Cir,  HogOsNi      Acide  nitro-3-phényl-a- 
camphoramique  ( 10  ). 

F 212-213» 


C16H_,06N,  Tartrate  neutre  d'aniline  (",). 

c  =  2  à  5(  :        /  =  ià  i''"1 
[«A7] 17",  « 

CuH3„0.,      Gentiopicrine  (!î). 

o*,yi4  complétés  à  1  '>"'■'. 
L»J« —  i9*>",y3 

C)6  H21  02N      Acide  cis-p-  oxyphényl-a- 
eamphofamique  (M  . 

F i65 

[a]A6 -4-46\3lî 

Aeide  trans-/)-oxyphényl-7  eampho- 
ramique   ,3  '. 

F 


MA6 


i",48 


(Acétone),  c  =  i6.5  à  3« 


Wii- 


32".  0 


C]C  H.,  OjNoBr    Acide  bromo~i~amino- i- 
a-phényleamphoramique  { u). 

(Alcool),  v  —  i«,5  à  3S 

MA'-'1' 4o". 7 

Ci6H2i04N       Acide  /-"-oityphénylcampho- 
ramtque  (lo). 

F 23<)° 

(Acétone),  c  =  i*,~>  à  3e 

MA*-"' 49".< 

CioH»tO:)N       Acide  amino-3-phényl-ï- 
samphoramique  1  '"  1. 

K 196-197" 

(Acétone),  c  =  i8,5  à  38 
[a].1)9-*1' 39",9 

Ci6H220i  Pbtalate  acide  de  '/-octyle  1  17  ). 

F 74-73" 

(Chloroforme),  c  =  1e 
[ajê2 -t-42°,8o.       +4a",fio 

C|cH2iN      Nitrile-a-phényl-i-isobutyl- 
isocaprolque  1  ,H  ). 

Eu— '  »  '-i  "'">' 

rf13 0,931 

C)6  H2i  0      Diallylcamphre  1  '  '  1. 

[a],1,7 -4-148° 


(»)  W.-O.  Wooton,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  4oS.  —  (:)  Idem.  —  (■')  G.  Leone  et  C.  u'Emiuo,  Gazz.  chim.,  40,  >56.  -  (  M  W  -0. 
VVooton,  7.  CAew.  A'oc.  £o«c?  ,  97,  4o8.  —  (s)  /r/ew.  —  (°)  /(/c/«.  —  (  '■  )  S.  H  Edminson  ct  F. -P.  HiLDiTCH,  /.  Chem.  Soc.  Lond., 
97,  2*9.  —  (8)  1)  Thomson,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1 5 1  't .  —  (°)  S.-K.  Edminson  et  F. -P.  Hii.ditch,  /■  Chem.  Soc.  Lond.,  97.  ig 
('•)  W.-O.  Wooton,  /.  CAem.  Soc.  tond.,  97.  }o8.  —  (")  P.  Yvon,  J  Pharm.  Chim.  [7],  1,  î8i.  —  ( 1J  )  E.  Bouuoueloi  cl  M.  Bnim  1  . 
C.  B-,  150,  116.  —  C3)  G.  Leone  et  C.  d'Emimo,  Gazz.  chim.,  40,  Jr>0.  -  (")  W.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc  Lond.,  97,  {08.  — 
(,L)  Idem.  —  (15)  Idem.  —  (  '  )  A. -F.  DuNSTAN  et  F.-B.  Tiioi.k,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  isôi.  —  (,e)  F.  BoDROUX  et  F.  TAlioi  uy, 
C.  /?.,  150,  i^4' •  —  (")  J-  LouviiiEH,  77(èse  Paris,  ajio. 
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C,,,  H,,0,N        Anilide  du  tétraméthyl- 
galactose  ('). 


¥ 


Acétone),  c  =  i' 


192 


j  oc  !  1 ;.  °  initial 


lin. il 


—77  ,1 
-37",  7 


C  „H.,:>0,N     Anilide  du  tétraméthyl- 
mannose  i1). 

¥ 1 4  j>-  i43" 

i Alcool  mélhylique ),  v  =  2,161 

|a|ô°  initial —87", 9 

fa],',0  final .'...     —  8», 3 

1  Acétone  l,  c  =  2,o3i 

[o|ou  initial — q5",  5 

[<x]„°  final -38", 9 

ClfiHîsO  Diallylbornéol  1 3  ). 

l«]i)H 77",  5i 

C, 6  H2:  ON        D lally Ica rap horam ide  (*). 

[«Ju8 4o°,3o 

Ci6  Ht-  02N       Hexyloamphorimide  (s). 

l'Acétone  i,  c  =  i*,5  à  3e 
|i]n  io  ,8 

C|fH.sO        Dipropylcamphre  ( 6). 

[«]à7 53", i3 

CuHjjOsN      Acide  hexylcamphora- 
mique  <~  t. 

¥ 123-124° 

i  Acélone,  c  —  1  e.ô  à  3!) 

iB",9 


C,:HiîO      Dlméthyl-i-i-ey<leten~ 

ianone-2  ('*). 

E7ïj i43-i43,5" 

d\n 0,8988 

»l" 1,4343 

Il  n 3'i,47 


C,,  Hu0  Cinnamylidène-acétophénone  ('). 


»7,39 
98,17 


Dibenzylidène-acétone  i ,0 1. 
Ra 84,o4 

% 92,17 

C-  -  H,h  0.       Éthoiy-benzylidène-acéto- 
phénone  ("). 
Ra 79, 6 


Ra-R: 


5,2 


Dibenzoyldiméthylméthane  (  "  1. 
F 


Rfl 


Ra-K3 


99" 
76,0 

2,3 


Dibenzoyléthylméthane  ('*). 

Ra 

Rs-R» 


7d,o 

3,4 


C17H1:0,N 
K 


Pukatélne  (»*). 


200 

Parties 

S  (100  parties  d'alcool  bouillant)  4,17 

S  »         d'éther        »  0,84 

S17-5  1 100  parties  d'alcool) 1,10 

S1"  »  d'éther) ....  o,6>. 

(Alcool)  os,6  complétés  à  îuo""'. 

WAS 


220" 


d*r- 

0 

,.i3.  5 


Cr,Hi„      Cyclobutyldiphénylméthane  ('*). 

P 39°, 5 

1  ,ooo3 

i,5636 

Ru 72,  13 

C,7H,,0  Cyclobutyldiphénylcarbinol  (!6). 

Eu 198" 

1 ,0906 


d». 


IV. 


i,5882 
73,46 


Ci;  H,,0,,N,  /-Méthoxysuccindianiiidei  1:i. 

F 1 58- 159" 

Solvant.  r.  [M]». 

o 

Alcool  mélhyl.         2.1096       — 231,7(16") 
Acide  acétique.         2,1193       — 1 58,9 
»  1,5408       — i58,6 


Pvridinc . 


2,4546 
1 , 2063 


'97,9 

>96,4 


Ci7H|903N^-Nitrobenzylidène-caniphre(18) 

F 1 5<i- 1  fT7*3 

(Chloroforme),  og,3i  dans  20cm". 

i»]» '.37° 

■'-Nltrobenzylidéne-carephre  ( la). 

F 1 10-1 1 1° 

'Chloroforme  1,   o5,o93    dans    1  jr,n\ 


aju- 


3itc 


■  Nitrobenzylidène-camphre  1  ">). 

F 116-117" 

(.Chloroforme  ) [  a  ] •  =  -+-  5o" 

C17H20OjN       Dérivé  a-benzylldénique   de 

l'bydrazone  de  lacamphoquinone  1  '-'  ). 

F "09°,  5 

(Chloroforme),  o«,  3o35,  complétés  à  20 cm'. 
[«]« »59",2 

C,;  H,«  0-.  N,    Dérivé  a-benzoylé  de  l'bydra- 
zone de  la  caœphoquinone  («). 

F 219-222° 

(Chloroformai),  o*,2t35,  comp.  n  5ocm*. 
[*]u •••     +204,9 

(Soude  alcooli'iue  à  20  pour  100 ;,  0,1904 
dissous  dans  2ocm'  et  complétés  à  5ocm' 
avec  alcool. 

[«]o -f-24o°,7 

C.tHî,,  0:N;    Acide  a-ji-dlbenzylaminopro- 
pionique  C23). 

¥ 181-1840 

S1*"  (eau)  —  1  partie  pour  898  p.  d'eau. 

C.-H;„  0,S       Benzoate  du  (3-camphoryl- 
mercaptan  ("  ). 


[Mja 


—  46", o 


C,7  H2t  02  N      o-Tolyleamphorimide  ("). 


(Acétone),  c  =  i«,5  à  38 


119-ïl" 


(')  J.-C.  Ihvine  et  D.-Mc.  Nicoi.l,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  91,  i45.t.  —  15)  Idem,  ifti.  —  (3)  J.  Louvrikr,  Thèse  Parts, 1910.  — 
(')  Idem.  —  {■■)  W.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  4°y-  —  (eS  J-  Louvrier,  Thèse  Paris,  1910.  —  (')  W.-O.  Wooros, 
J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97.  408.  —  (s)  N.  Kishner,  /.  Soc  Chim.  Physiq.  St-Pét.,  42,  1217.  —  (9)  J.  Smedley,  Proc  Chem.  Soc. 
Lond..  26,  1 48.  -  ('")  Idem.  —  (")  Idem.  —  (")Idem.  —  (»)  Idem.  -  (><)  B.-C.  Ashton,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i383.  — 
(  '^  N.  Ivisiiner,  J.  Soc.  Chim.  Phys.,  Sl-Pét.,  42,  1234.  —  (")  Idem,  1229.  —  (  "  )  T.  Purdie  el  G.-B.  Neave,  J.  Chem.  Soc.  Lond., 
97.  i52o,  ■-  ('»)  W.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  411.  -(,9)  Idem,  410.  —  (•">)  Idem,  4'>-  —  (")  M.-O.  Forsteb 
et  V.  Zimmerli,  J.  chem.  Soc,  Lond..  97,  21-0.  —  ('■")  Idem,  216g.  —  (,J)  E.-P.  Frankland,  J.  Chem.  Soc,  Lond.,  97,  1688. 
(■')  l'.-P.   Hilditch.  /.   Chem.  Soc.  Lond.,  97,    1093.  —  (")  W.-O.  Wooton,  J    Chem.  Soc.  Lond.,  97,  4o8. 


R.  Marquis  et  J.  Nannan 


Organische  Chemie.  —  Organic  chemistry.  —  Chimie  organique.  —  Chimica  organica. 


617 


m-Tolylcamphorlmlde  ('). 

F 117-118° 

(Acétone),  c  =  i*,5  a  3* 
[■Bf'"' '7°, 6 

p-Tolyleamphorimide  ('). 
F 127-128° 

(Acétone),  c  =  i«,5  à  31 
LœJd    - 12  ,7 

C,-  H,,  O5N3    a-Phénylcarbamylhydrazone 
de  la  camphoquinone  ('). 

F 211° 

(Chloroforme),  0^,2207,  complétés  à  25cmI. 
[*]d 229°, 3 

ji  Phénycarbamy lhydraione  de  la  campho- 
quinone (*). 

F 161° 

(Chloroforme),  o«, 2 128,  complétés  à  25cœ\ 
[■]» !9i°,9 

C17H„04N        Cocaïne  (3). 

(Chloroforme),  c  =  4* 

[«]d -'5°,75 

(Alcool  à  5o  pour  100),  c  =  i«,o88 
[*]d -35°, 4 

Cocaïne,  sulfate  (»). 

(Eau),  c—  i«,o88 

[«]d —  8i°,8 

(Alcool  5o  pour  100),  c  =  i«,o88 
Mo —77°, 7 

C1THt)04N      /-Hyoseine  (»). 

Base  (solutions  aqueuses)  [ot]u-     — 28°, o 
Sel  (solutions  aqueuses)  [œJd-     — 32°, 8 

CnHiiN  Nltrile  benzylcampholénlque  (5). 

Md7 54°,  23 

C ,  :  Ht .  Oj         Benxylcamphre  ( 5  ) . 

[<x]i* i46°,a5 


CnH2204NCl  Chlorhydrate  de  cocaïne  (6). 
(Chloroforme),  c  =  2*.  [M]D  =  —  i93\8  ^ 

Cn  Hî3  03N  Acide o-tolyeamphoramique(7). 

F i94->96° 

(Acétone),  c  —  is,5  à  3« 


|-aJU 


ii9-îr 


33°, 9 


Acide  m-tolycamphoramique  (7). 

F 208-209° 

(Acétone),  c  =  i6,5  à  3* 
[a]!?-"' 3i°,o 

Acide /7-tolyeamphoramique  (7). 

F 2(2-214° 

(Acétone),  c  =  i',5  à  3« 
[«]i?'"' 37°,o 

CnHî3  03N      </-Hyoscy  aminé  (8). 

(Alcool  à  5o  pour  100),  iB  complété  à  25cm\ 
[«]d +2i° 

SOtH»,  i«  neutralisé  et  complété  à  25om*. 
fa]D -4-3i°,25 

/-Hyoseyamlne. 

(Chloroforme),  c  =  4«(»). 

[<*]d —  a3°,75 

(Alcool  à  5o  pour  100),  c  =  4«  (,0). 

[*]d —  27°, o 

(Alcool  à  5o  p.  100),  i«  complété  à  25en,,('«). 

[*]d — 22°, 06 

(Alcool  à  5o  p.  100),  4e  complété  à  2oeln,  ("). 
[<*]d —  22°, o 

/-Hyoscyamine  [fa]D=  —  aa°]  (•*), 
neutralisée  par  : 


Solvant. 

SC\HS 

SO,H, 

HCI 

Acide  acétique 


4,oi5 
4,009 
4,0 
4,0 


o 

—  3a,6 
-3a,4 

-32,4 

—  32,5 


C)7H2i02       Benzoate  de  menthyle  C3). 

d[00 o"94.7 

[a]D° -9' ,95 

Md°° -89,47 

C,7HnO,NCl      Chlorhydrate   d'hyoseya- 
mine(u). 

(Chloroforme),  c=  4* 
[«]d -2°,78 

C|7H.1u0i     a-Thuyadicarbonate  dliaobu- 
tyllque  (ls). 

E,i-U-- 174- 1760 

d\\ 0,9708 

d]\ 0,991 

c  Mi1 

o 
77,62 

5,577         7', 6 
13,709        73,0 


Solvant. 

Corps  pur. 
Éther 


C||H,4Ot      Diméthoxysuceinate    de 
méthyle('«). 

F 5a-53° 

(Acétone),  c  =  5*, 4 183 
[«]D° +79°, 63 

C„H,eSiO      TriphénytoillcolC1). 

d 1,1777 

C,8H,e,02N.,        Dérivé    benzoylé    de    la 

camphane  oxy-trlazine  ('»). 

F 193-I940 

(Chloroforme),  o«,28o8  complétés  à  2ocm'. 
[■]d +7°, 7 

C„Ht,03N 


Codéine  ("). 


(Eau),  c  =  o«,8...      [aJD  =  — 144°,4 
rf«* 1, 309-1, 3i5  (»») 

Pseudocodéine  (*'). 
dli 1,288-1,290 


(l)  V.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  4o8.  —  (')  M.-O.  Forster  et  A.  Zimmerli,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  2175.  — 
(3)  F. -H.  Carr  et  W.-C.  Reynolds,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i334-35-36.  —  (*)  Idem.,  i33o.  —  (5)  J.  Louviukr,  Thèse,  Paris, 
1910.  —  (•)  F. -H.  Carr  et  W.-C.  Rkynolds,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i336..—  (')  W.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc.  Lond.  ,97, 
408.—  (•)  F. -H.  Carr  et  W.-C.  Reynolds,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i33a.  —  (»)  Idem,  i336.  --  ( 10  )  Idem,  i334.  —  (")  Idem, 
i33i-i33a.  —  (")  Idem,  i33a.  —  (>3)  J.-B.  Cohen  et  H.-W.  Uudlky,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1737.  —  (")  F. -H.  Carr  et 
W.-C.  Reynolds,  J.  Chem.  Soc.  Lond..  97,  i336.  —  (,s)  D.  Thomson,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i5i4-  —  (.'«)  T.  Purdie  et 
C.-B.  Young,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i53a.  —  (")  G.  Jeru9alkm,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  aig5.  —  (  "  )  M.-O.  Forster 
et  A.  Zimmerli,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  2177.  —  (")  F. -H.  Carr  et  W.-C.  Reynolds,  J.  Chem.  Soc.,  Lond.,  97,  i335.  — 
(")  K.  Heyprich,  Z.  Krist.,  48,  272.   —  (")  Idem,  276. 


Table*  internationales. 


R     Marquis  et  J.  Nannau. 


78 


618 


Organische  Chemie.  —  Organic  chemistry.  -  Chimie  organique.  —  Chimica  organica. 


Isocodéine  (»  ). 
rfu i,36i-i,367 

Ci8H2303N     /j-Éthoxyphénylcamphori- 

mide  ('). 

F ii4° 

WS5 -,3"-28 

C|SH250;N      Acide  eis-p-éthoxyphényl- 
ï-camphoramique  (*). 


F.  .. 

Wi6 


'99° 
5[°,4 


Acide  trans-/>-éthoxyphénylcamphora- 
mique  (2). 


F... 


t84° 

+-2°,8l 


Acide  /)-éthoxyphénylcamphoramique  (3). 

F i95-'97" 

(Acétone  ),  c.  =  i*,5  à  3' 
MÎT"' 39»,5 

Ci»H260i  Phénylacétate  de  menthyle  (*). 

c?J°. . 1  ,002 

d\00 0,9400 

[«Jr,0 •••  -68°, 70 

[a]/,00 —65°, 66 

o-Toluate  de  menthyle  (*). 

d\° 0,9982 

rfj00 o,9383 

[«]Jg -84", 35 

[*]D00 ••••    -84°, 4. 

m-Toluate  de  menthyle  (*). 

dl° 0,9946 

dl00 0,9352 

[*]D° -87°, 59 

[a]i00 -85°, 63 

/?-Toluate  de  menthyle  (*). 

d\° 0,9937 

dl00 o,9336 

[«]&' •     -89", 93 

—86", 56 


1 1 00 
)r» 


C,8H2603    o-Méthoxybenzoate  de 
menthyle  ( v;. 


d».: 

d^.  . 
[<■ 

mit 


1,045 
0,9823 

-5i°,o8 
-53°, 37 


w-Méthoxybenzoate  de  menthyle  (4). 

dj° i,o34 

0,9766 


d}00 

T20 


MÎT 


1100 


-85°,  39 
-83", 69 


/?-Méthoxybonïoate  de  menthyle  ('). 

dt0 i,o36 

d™ 0,9766 

[*VS -86°<47 

[aj;°° -82", 3o 

C18H33O2N  d  Méthyl-i-cyclohexène-4-car- 
bonate-i   de  /-menthylamine  (*). 

(Alcool) [o]J*  =— i",7 

C,8H38  OiN..        Camphorate  neutre  de 
butylamine  1  •). 

(Chloroforme),  c  =  2f,5 
[M]|>° i38°,6 

Cl9Hl60       Cinnamylidène-benzylldène- 
acétone  (7). 

Ra 102,69 

Triphénylcarbinol  (»). 
d 1 , 1884 

CuHsoO*      Matairéslnol  (•). 

F 119° 

(Acélone),  c—  5«.  io\  22*. 

M!,5 --4". 89 

S  (en  grammes  pour   ioo*  do  solvant). 

t 
Acétone,  12" S  =  1 79 

Chloroforme,  12" 35 

Acétate  d'éthy le,  12"....  27 

Alcool  mélhylique,   12"..  *        16,7 

Alcool  éthylique,  18". . . .  9 

Alcool  amylique,  12"....  4,6 

Toluène,   12° 1  ,q 


Matairésjlnol  (suite). 
S  (en  grammes  pour  ioo<r  de  solvant). 

g 

Éther,  12" S  =  0,8 

Benzène,  12" o,3 

Eau,  100" 0,19 

Eau,  20" 0,02 

Pétrole  léger o 

C,qHj,NiCl      Chlorure  de  cinchonine 

anhydre  (10). 

(99  pour  100  d'alcool).. .     \  i])$  =  -k-  37", 7 
(  Chloroforme) [a  ]"  =  -*-  62",  2 

C,,H,,N,C1-+-2HîO        Chlorure  de 
cinchonine  hydraté  (10). 

(99  pour  ioo  d'alcool) [*]d=49<\77 

C19H21N2CI  Chlorure  de  clnchonldine  ("). 


(% 


99  pour  100  d'alcool).. .     \a]^ —  -\-ySn ,2 

Chloroforme) Is]d  =-H900,9 

( 

d9H22ON2      Cinchonine  ('*). 

(99  pour  100  d'alcool)...     [a]i°=225°,2 

Cinchonidine  (u). 

(99  pour  100  d'alcool j.     [a]},1  =—  uo°,o 
(Chloroforme) hln=—   86°, 7 

CisHî-Nî     Désoxycinchonine  (u). 

(99  pour  100  d'alcool).     [ajï°  =  -t- i8i°,2 
(  Chloroforme) [a]},3  =-+- i94°,3 

Désoxycinchonidine  (!s). 

(99  pour  100  d'alcool).     [aJn—  —  a9'>)9 
(Chloroforme) [*]d  =— 19°,7 

C)9H22N2C12  Monochloiydrate  de  chlorure 
de  cinchonine  (  u  ). 

(Eau) [ajî?  =  48», 86 

Monochlorhydrate  de  chlorure  de 
cinchonidine  (n). 


(Eau). 


[aft=-f-ï4M6 


C19H,,0N2C1        Monochlorhydrate  de 
cinchonine  ( ,8). 


(Chloroforme). 


]i?  =  '32°,  9 


(')  K.  Heydrich,  Z.  Krist.,  48,  274.  —  (')  G.  Leone  et  C.  d'Emilio,  Gazz  Chim.,  40,  556.  -  (»)  W.-O  VYootûn,  J.  Chem. 
Soc.  Lond  ,97,  4o8.  —  («)  J.-B.  [Cohen  ci  H.-W.  Dudlay,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97.  1737.  —  (  )  VV.-H.  Pehkin  jun.,  /.  Chem. 
Soc.  Lond.,  97,  ai4o.  -  («)  S.-R.  Edminson  et  T.  -P.  Hilditch,  /.  Chem. ,  Soc.  Lond. .  97.  î3o.  -  (*  )  J.  Smedley,  Proc.  Cher,,. 
Soc.  Lond.,  26,  i48.  -  (8)  G.  Jérusalem,  J.  Chem.  Soc,  Lond.,  97.  7191.  -  (s)  T. -11.  Tastehfik  i.n  ei  J.  Bee,  /.  Chem.  Soc. 
Lond.,  97,  1029.  —  (l0)  Rabe,  Lieb.  Ann.,  373,  102.  —  (")  Idem,  100.  —  (»)  Idem,  99.  —  (")Idem.  100.  —  (")  Idem,  106.  — 
C5)  Idem,  107.  —  ('«)  /dem,   io3.  —  (")  /dem,  99. 
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C„HS40      p-p-Phénylméthyléthylène- 
camphre  (*). 

[a]j,5 -+-  126", 6 

C19H»ON2  Hydrocinehonine  (*). 
(99  pour  ioo  alcool).  . . .     [a]})2  =  192°,  ■ 

C19HssO      Éthylbenzylcamphre  (3). 

Mo -t-9o",37 

p3-Phénylméthy!éthy!camphre  (*). 
[*}$ -+-39V4 

CmH53OSiNa/-Dibenïylpropyléthylsilicane- 

sulfonate  de  Na  (5). 

(Solution  alcoolique  concentrée). 


[ajD. 


—  o",75 


Ci9Hte03SSl   Acide  dibenzylpropyléthylsi- 
llcane-sulionique. 

1.   Sel  de  l-menilijlaminc  (6). 
Acide  /-. 

F  ioo,5  à  loi ,5" 

(Alcool  méth.),  o8,4  à  3», 4  complétés  à  25rm\ 

[«Jd —  i3°,8 

Acide  d-l. 

F 99  à  99°. 5 

(Aleool  méth. ),o«,4  à  3«,4,  complétés  à  25cm'. 

[*]d —  i3",4 

2.  Sel  de  strychnine  ('). 
Acide  /. 

F i97-«98° 

(Alcool  méth.),  o6, 4  à  3«,4, complétés  à  25cm'. 
[«]d -  n",i 

Acide  d-l. 

F «97°  (7) 

(Alcool   méth.),  c  =  os,4à   3g,4 
[œ]d -8", 3 

(Alcool  méth.),  0^,8771  complétés  à  2>cni3 
[*]d —8", 26 


3.  Sel  de  cinchonidine  (''). 
Acide  /. 

F i58-i6o" 

(Alcool  méth.),  o«,4  à  3e, 4, complétés  à  25cn,\ 

[«]d -66», 3 

Acide  d-l. 

F 1 57-1 5g0 

(Alcool  méth. ),o«,4  à  3«,4  complétés  à  25CD,\ 
[«]d —62",! 

■4.   Sel  de  quinine  (8). 
Acide  /. 

F i33-i35° 

(Alcool  méth.),  o8,4  à  3S,4,  complétés  à  25cm'. 

[«Jd —  io9°,5 

Acide  d-l. 

F i3i-i33" 

(Alcool  méth.),  oe,4  à  3*,4  complé'és  à  25CB1' 

[«]n — ii.°,3 

5.  Sel  de  morpidne  (8  ). 
Acide  l 

F i6o-i63" 

(Alcool  méth.),  o*,4  à  3», 4  complétés  à  25CID*. 

[<z]d —  56°, o 

Acide  d-l. 

(  Alcool  méth.),  c  =  o«, 4  à  38, 4 
[a]D —52°, 2 

6.  Se!  deNà  (»). 
Acide  /. 

(Alcoolmélh.),o8,4  a  3f,4  complétés  à  25cm\ 
[<x]D — o,63à— o°,87 

7.  Sel  acide  de  cinchonidine  (10). 

F 206°-2l0o 

(Alcool  méth.),  o«,3  à  3«,4  complétés  à  a5cn>\ 
[*]d — 4i°,2 

C,.j  H26  0„S2Si     Acide  dibenzylpropyléthyl- 
silicanedisultoniqu* 

(sel  de  strychnine)  (")• 

F 23i" 

(Alcool  méth.  à  90  p.  100) 

os,  6162  complétés  à  a5cm'.  [<x1d  = — i5°,2i 
(Alcool  méth.  à  36p.  100) 

oe,  5298  complétés  à  25cm>.  fa]n=— 22°,4 


CiaH2803    o-Éthoxybenioate  de 
menihyle  ( l!). 

''i00 o)964r 


Md 


100 


-5i",75 


"'-Éthorybensoate  de  menthyle  ( u  )• 

<i\9 1,017 

dl°° o)9582 

[«]S° -80°, 26 

[*1d00 -7»°,  10 

p-Éthoxybenzoate  de  menthyle  (u). 

dl00 0,9622 

[*Jo00 -78°,  39 

C,9Hn08     Acide  matairésinolique  (15). 

(Acétone)  i48,4â  complétés  à  ioocm\ 

Hydraté [a]n°  = -3",o4 

Anhydre Mo0  = -3,  46" 

C)9H2902N      o-Diméthylaminobenzoate 
de  menthyle  ('*). 

d\Q0 1,019 

[*]D00 -33», 29 

p-Diméthyiaminobenzoate  de 
menthyle  (17). 


dl<">  .. 
Mu00 


0,9832 
-85°,  1 3 


C)9H30N2     Menthyléthylbenzamidine  (,8). 

F 65--670 

(Chloroforme)  o*,62  complotés  à  25cm\ 

[*]*' -»»n 

Ci9H3404     a-Thuyadiearbonste  diiso- 
amylique  (  ' 

ElO-12" I87-I9O" 

d\\ 0,9924 

Solvant.  c.  d 

Corps  pur.  [a]»5  =-*-73V> 

Ether 4,43i4        [a]^,6  =h-73",i 

C10H18Oj     /-Triphénylglycol  i2»). 

F 128"- 129° 

(Acétone)  c—  ib,oi:»G 

[a],',2'5  ...." 221", 3 

(Chloroforme),  e  —  iB, 3 19G 
M,',4 233°,6 


(')  R.  Pointkt,  Thèse  Paris,  iyio.  —  (-)  IUbe,  Lieb.  Ann.,  373,  100.  —  (3)  J.  LouvniER,  Thèse  Paris.  loin.  —  (*)  R.  Pointkt, 
Thèse,  Paris.  —  {')  F.  Chalu;nokr  et  F. -S.  Kiitinq,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond . ,  26,  6fi.  —  (6)  F  Challenger  et  F. -S.  Kir  ping, 
J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  760.  —  (')  Idem,  i5o.  —  (B)  Idem,  760.  —  (s)  Idem,  769.  —  (l0)  F.  Challenger  et  F.  S.  Kippinc, 
J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  7G3.  —  (")  Idem,  i.h.  —  ('=)  J.-B.  Cohen  et  H.-W.  Dudley,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1737. 
C3)  Idem.  —  ('«)  Idem.  —  (l:)  H.  Tasterpield  et  J.  Bee,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  io3'.  —  (1C)  J.-B.  Cohen  et  H.-W.  Dudley, 
J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  17 :>-,.  —  ('")  Idem.  —  ('")  J.-B.  Cohen  et  J.  Marsciiall,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  333.  —  ( IJ  )  I).  Thomson, 
J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97.   iji'|.  —  ( :"  )  A.  Me.  Kenzie  et  H.  Wren,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  ',8o. 
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C20  Hj,  02  N     a-Naphtylcamphorimide  (  '  ). 

F 2II°-2I2" 

(Acétone)  c  =  ig, 5  à  3e 
fal19-2»" 26,34 

C20  H23  03  N      Aeide  a-naphtylcampho- 

ramique  (10). 

F 233-235° 

(Acétone)  c  =  i6  5  à  3e 
fall'-"' 70, 46 

C2oH28op|3-Éthyl-phényléthylcamphre(2u). 
[aU5 +3T.22 

L20  H28O2 

F  .. 

(Chloroforme 

r»iD. .. 

N2  Azocamphanone  (21  ). 

2l8° 

i  Naphtvlcamphorimide. 

F 167-168" 

(Acétone)  c=  i«,5  à  3« 
rai19-21" i8°,o 

Acide  |3-naphtylcamphoramique  (•'). 

F. .  f 21  0°-2 1 2° 

(Acétone  1  c  =  i*,5  à  3g 

•     t«]D9-21° 64°,9 

C2oH2iON2      Désoxyquinine  ("). 
Anhydre  (99  pour  100  d'alcool). 
[al2" —97°,  7 

)  o«,3io4  complétés  à  25cn|] 
i74°,5 

C20  H-28  O3          ( 
(il00  ... 

>-Allyloxybenzoate  de 

C20H22O2N2        Jelsémine  (2). 

menthyle  (2î). 
o",<)689 

F 178" 

ma00.. 

—55,35 

(Chloroforme)  os,4o66  complétés  iocm\ 
[«]d -t-i5",3 

p  Allyloxy 

f/2" 

benzoate  de  menthyle  (23). 

Hydratée  (99  pour  100  d'alcool). 
[aU5 —  Q3°,o 

1 ,027 

Jelsémine  (chlorydiate)  (3j. 

d}°° .  .. 

0,0680, 

rai,2» .. 

F '  3oo 

Désoxyquinidine  (13). 
Hydratée  (99  pour  100  d'alcool). 
rai,1,5 K)i0<9 

—790 ,  69 

(Eau)  oê,  3ioo  complétés  à  20r0l]. 

MA00- 
C20  H30  O2  S2 

di 

— 74°, q5 

[ali, 4-2°.  6 

CjmHj.O,        Camphorate  acide 
d'a-naphtyle  (*). 

Disulfure  de 

Anhydre  (99  pour  100  d'alcool). 
rai,2.0                                     2ii°,i 

uamphoryle-P  (**). 
— 355", 0 

F 170" 

(Chloroforme)  c  —  2S,  5 
fal23 34°, 24 

C20H24O2N2      Quinine  (u). 

(90  pour  100  d'alcool). 
fal,1,5 — 158",2 

C20  H30  O3 

< 

dV  .... 

o-Propoxybenzoate 
le  menthyle  (25). 
1,019 

Camphorate  acide  de  |i  naphtyle  (s). 

F 125° 

(  Cliloroforme  )  c.  =  2%  5 
[«I,23 53", 28 

(Alcool  5o  pour  100)  c  =  4K  ' 15  )• 

dl<">  . .. 

0,9589 

[*]i>°  •• 

—53°,  59 

Quinine  (sulfate)  (u). 

(Eau)c  =  4«. 

[*]d —  2/G°,4 

(Alcool  5o  pour  100)  c  —  4e 
f  a]i, — 262",  1 

w-Propoxy 

di"  .... 

—56°, 63 

C20H22O4S      Camphre  '3-sulfonate 
d'a-naphtyle  (c  ). 

benzoate  de  menthyle  (2G). 
1,010 

F io()° 

(Chloroforme  )  c  =  2S,  5 

,/!»»  .  .  . 

o,95i 1 

fal.2,0  •■ 

—  73°, 65 

[al23 38°, 24 

Quinidine  ( n). 

(99  pour  100  d'alcool). 

[a]is. +243",5 

C2oH2i05      Camphorate  acide  d'o-acétyl- 
Tinylphényle  (18). 
F 111° 

(  Chloroforme  )  c  =  is,  5 . 
[a],2,3 3o°,o4 

C20  Hjc  0      3[î-Éthyl-phényléthylidène- 

caraphre  ( 19). 

fa],',5    .                                            -HH2I"    25 

|a]'"0. 

/>-Propoxy 

d*°  .... 
r/î°"  ..  . 

— 73",  9* 

Camphre   [3-sullonate  de  ^i-naphtyle  ("). 

F 1  oo° 

(Chloroforme  )  c  =  26,5 

benzoate  de  menthyle  (2:). 

1 ,016 

<>,<)  J6<) 

Mf,3 3o°,. 6 

fal,2,0  .  . 

—78°, 66 

C20  H23  0N2  Cl      Chlorure  de  quinine  ( 8  )■ 
(  99  pour  100  d'alcool). 
r<xU5 4-61" 

[«14"  . 

o-Isopropox 

dî°  .... 

— 73",  60 

ybenzoate  de  menthyle  (28). 

1 ,o34 

Chlorure  de  quinidine  ("). 

d!00 . . . 

0,9766 

(  99  pour  100  d'alcool), 
f  a  li,1' -t-35",2D 

M?,0  •• 

—53", 08 

M.1,0"- 

-56",  54 

(')  W.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  $08.  —  (■)  C.-W.  Moobk,  /.  Cliem  Soc.  Lond.,  97.  2a3o.  —  (3)  Idem.  2s3i.  - 
(4)  S.-R.  h-DMi.NsoN  et  T. -P.  Hilditch,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  239.  —  (=•)  Idem .  —  (H)  Idem.  —  (;)  Idem.  -(*)  Rabe,  Licb. 
ann.,  373,  10.4.  —  (,J)  Idem.  —  (">)  W.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  '108.  —  (")  Idem.  --  ('■)  Rabe  f.ieb.  ann., 
373,  108.  —  (")  Idem.  —  (''')  Jdem.,  100.  —  <ls)  F.-H.  C.uin  et  W.-C.  Rkyxoi.ks,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  91.  1  13/j  —  (16)  Idem.,  ■  3.3."». 
—  ('')  Rabe,  licb.  ann.,  373,  100.  —  (,8)  S.-R.  Edminson  et  T. -P.  1Iii.dit.ii,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  "c,.  —  ('»)  B.  Pointkt, 
Thèse  Paris.  —  {">)  Idem.  —  (")  M  -O.  Fobsteb  et  A.  Zimmehli,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  2i65.  -  (")  J.-B.  Cohen  ei 
H.-W.  buDLEY,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i  ;37.*—  (  n)  Idem.  —  (")  T.  -P.  Hilditch,/.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  iot)3.  —  (;s)  J.-B.  Coiikn 
et  H.-W.  Dudley,  7.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1737.  —  ( -6  )  Idem.  —  (")  Idem.  —  (5«)  /rfe//i. 
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y?-Isopropoxybenzoate  de  menthyle  ('). 

d\* 1,011 

d[00  o,g5i4 

[«1?,° -77", 42 

Mi00 -73°,  37 

Cad  Hi„0,  S-.        Dlsuliozyde  de 

dieamphoryle -3  (*). 

Tempé- 
c.      rature       [<x]i>. 

o  o 

Chloroforme  (imm1)  5,o  i6,5  — 64,72 

»    aprèsi 8  h.  »          »  — 64,68 

»            (imm1)  1,0        »  — 68,80 

Alcool  (imméd") .. .  1,0       »  — 65, 20 

Aie.  cbloryd.(imm')  1,0  17,5  — 55, 10 

»     après  3o  h.  1,0  17  — 56, 10 

»     après2i  h.  1,0  17,5  —5a, 40 

Acide  acétique  gla- 
cial (imméd1).. . .  r,o  20,0  — 58, 60 

Soude  alcoolique. . .  1,0  22,0  — 5i,4o 

CîoH3i04P        Acide  dioamphoryl- 
phosphinique  (s). 

T  de  décomposition.. . .         283° 

o8,  5963  complétés  à  25cm' 
[«]ft° +i5i°,i 

C,0H34O        Phytostérol(,4). 

F [58n-i6o° 

(Chloroforme)  og,  2^73  complétés  à  2ocm>. 
[*]d -t-8,1 

CsoH3;04BrS        d  ct-Bromocamphre- 

ir-sulfonate  de  rf-bornylamlne(6). 

E 225' 

(Alcool)  o5i5io  dans  2ocinS,o5. 
[*]d -+-3l°,0 

(  Eau  )  o«,  1 534  dans  2oem3,  o5 . 
[«]d +67°,3 

CÎ0H38  Phytadiône  (6). 

E13 186-187° 

dl 0,826 

I.I i63,5 


C2oH3802        Acide  A2-phyténique  (7). 

EM— ,5 210-220° 

dl 0,917 

dl0.: o,893 

C20HV0O  a-Phytoi(8). 

d™ o,856 

nD° i,46364 

[M]D° 96°,o5 

ï.l 9o,5 

P-Phytol(9). 

dl* o,852 

nl° i,4638o 

[M]n° 95°,93 

11 91, 2 

C2i  H]80       Dicinnamylidène-acétone  (10). 
Ra 121,5 

Cîi  H, 8  0,2        ScuteUarine  ("). 

t«]48 j  -,4°'° 

'     — >3,97 

Cji  H20  02        /-a-Oxy-P-môthoxy-aa  p-tri- 
phénylméthane  (12). 

F i43°-i44° 

(Acétone) c  =  5,428       [a]D'  i85°3 

(Chloroforme).  4,579       [a]D3  235, o 

(Benzène) 3,667      [«lu  294,5 

(Alcool) 1,0176     [a]£  i66,3 

(Acétone) 2,885      [a]D3  i85,i 

(KOH  alcoolique  à  o,i68N) 
og,254  complétés  à  2b"0' .     aD  =  -h  6", 84 

a-Méthoxy-^-oxy-triphényl-aap-éthane  (,3) 

(Acétone) . 
[*]d i85",3 

C2iH2oOn       Quercitrine  ( u). 

F 25o°-252° 

(Pyridine)  og,2224  complétés  à  2ocm> 
[<*]d —  i4o°,9 


C,,H}10«N        Hydrastine("). 

Solvant.  c.  [a]n- 

o 
Alcool     5op.  100...        0,204         -1-  u  5,o 

»         85      »     ...  0,2  -+-37,5 

»         93      »  0,2  -+-  3o,o 

»         g5       »  0,4  0,0 

»         97      »...  0,4  —   12,5 

»       100      »      ...  o,a9i  —  49,  ;> 

Acétone  5o      »     ...  0,2  -moo, 

»       pure \,o  —  85,o 

Chloroforme 2,0  —  63,8 

Hydraatine  (sulfate)  ('«). 

(Chloroforme)  c  =  2e, o. 

[*Jd 70, 44 

C,,  H22OSi      TribenzyIsilicol(17). 

F 106° 

d i,'772 

C21  H22  06  N  Cl        Chlorhydrate 

d'hydrastine  (18). 

Solvant.  c.  [«]!>• 

(Eau) 2  -t-i58°,o 

(Alcool  5o  p.  100) .  i,643         -t-i97°,o 

C21  H2602      p-Naphtoate  de  menthyle  (19). 

(Chloroforme)  c  —  10 
Md0 ■•'••      -9i°,  3o 

C21 H280        pp-Propyl-phényléthylidène- 
camphre  (,0) 

Mi5 '27°,  •* 

PfB-Isopropyl  phénylé thy Udène  camphre  (21) 

Hn5 "5°, 21 

C.,,HiHON.        Éthylcinchotoxine 
(chlorhydrate)  ("). 

F io8°-io9° 

[«]D5 +  5i°,75 

Cji  H28  02        à-i  -Dihydro-P-naphtoate 
de  menthyle  (*3). 

(Chloroforme)  c  =  10 
htt° -4i°,4o 


(')  J -B.  Cohen  et  H.-W.  Dudlky,  /.  Chetn.  Soc.  Lond.,  97,  1737.  —  (*)  T. -P.  Hilditch,  J.  Chem.  Soc.  Lond,  97,  ioo3.  — 
(3)  J.-T.  Morgan  et  W.-R.  Moore,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1700.  —  (*)  F.-B.  Power  et  C.-W.  Moore,  /.  Chem.  Soc.  Soc.  Lond., 
97,  104.  -  (5)  W.-J.  Pope  et  J.  Read,  J.  Chem.  Soc  Lond.',  97,  994.  —  (6)  E.  Huni,  Thèse  Suisse.  —  C1)  Idem.  —  (B)  Idem.  — 
(9)  Idem.  —  (,0)  J.  Smkdley,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond.,  26,  i48.  —  (  "  )  G.  Goldschmikdt  et  K.  Zerner.  Monatsh.  Wien.,  31,  448-  — 
(i:)  A.  Mac  Kknzie  et  H.  Wren,  /.  Chem.  Soc.  Lond . ,  97 .  485 .  —  (13)  Idem,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond.,  26,  54  —  ('M  C.-W.  Moork, 
Proc.  Chem.  Soc.  Lond.,  26,  i83  —  (")  F.-H.  Carr  et  W.-C.  Reynolds,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i334-<336.  —  (,6)  Idem.  — 
(n)  G.  Jérusalem,  J  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  2ig3.  —  (,9)  F.-H.  Carr  et  W.-C.  Reynolds,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i334-i33ti.  — 
(l9)  Rupe,  Lieb  ann.,  373,  124.  —  (!0)  R.  Pointet,  Thèse  Paris.  -  (21)  Idem.  —  (")  B.  Commandccci,  Soc.  It .  Napoli,  16,  5i.  — 
(")  Rupe,  Lieb.  ann  ,  373,   125. 
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C,,  H2802        A,-D!hydro-3-naphtoate 
de  menthyle  ('). 

i  Chloroforme  >  c  —  10 
[*]f>° -53V4 


C,,,  H„,  0        p  3  Propyl-phényléthyl- 
camphre  <    > 

[»]ds +35°,48 

VIsopropyl-phéuyl  éthyleamphre  ( 3  ). 
-4-27", 38 


[a]/,3 


C..!  Hn.O,        Tétrahydro-3-naphtoate 
de  menthyle  |  '  i. 
I  Chloroforme  |  c  =  10. 
[*]fi° -53",o4 

C>iH3|02N        Phényluréthane 

du  diéthylbornéol  i    i. 

[a]*7 +43°,  35 


C2|H;nOt        Isopurganol  i 6  ). 

F 222"-22  5" 

[»]d -44", 9 

C2i  H3iNâ    Menthyltiiéthylbeiuamidinei T). 

F il  ;-J2" 

(Cliloroforme)  o8,47  dans  25cn,s. 
[*)d1 -i?a' 

CsiH,604        Trifolianol  ( K  >. 

E 293-300 

(Pyridinc)  o«,2944  compléles  à  2o,m\ 


/  Nareotine  (de  l'opium). 

F •i;!"-.;.0 

f«]n —  "9°. 9 

'/-nareotine  (de  la  gnoscopine). 

F >74"-'7i" 

h]i' +'99°,  9 

CsjHïiOs      Camphorate  acide  d'aeétyl- 
2-a-naphtyle  ("  ). 

F. 102°. 

i  Chloroforme  )  c  =  2",  5. 
M?,3 38°, o  ' 

C...  H,,  05S      Caraphre-3-sulfonate 

d 'acétyl-2-a  naphtyle  1  l3 1. 

F 102" 

(Chloroforme  1  c  =  2K,  5. 


f»l?,* 


jo  ,02 


Ci-Hj.OjNj        Acide  benzène-azo- 

i-phényl -2  camphoramique  ( ,v). 
(  Alcool)  c  =  iK,5  à  3«. 


8/  ,7 


[*JV 


-4  t    ,  1 


C22  H!S  0        Trlphénylbutyroiactone  (  9J. 

Sublimation  sous  20""".  . . .     200" 

C22H.2iCl  Chlorure  de  tribenzylméthylef 10) 

d 1,1869 

Cî2H„07N       Nareotine  (")• 

/-narcotine  (de  la  gnoscopine). 

F i74°-i75" 

.*■     -'99°, 8 


[«]d 


C22  H,,,  0;  N  Cl.       Chloréthylate  de 

/-i-canadine(2  aq.)  (,5). 

F 233° 

(Alcool  à  r)0  p.  100)  c  =  1*. 
Ko0 -ia7°,3 


Chloréthylate  de  '/-p-canadine  {2  aq.)  ('•). 
(Alcool  5o  p.  100)  c  =  i«. 

[«]*' 138", 5 

Chloréthylate  de  /-a-canadine  1  ■>.  aq.)  (»";. 

F 2ÔGJ 

(Alcool  à  Oo  p.  100  )  c  =  1*. 
fa),2,0 — i38°,8 

Chloréthylate  de ^-â-canadine  1  ■»  aq.)  1  l8). 

(Alcool  à  5o  p.  100)  c  =  is. 

M.2.0 ■-r-128',3 

C2;H2f,OvNI        Iodéthylate 

de  rf-a-canadine  (i,5  aq.)  (19). 
(Alcool  à  5o  p.  100)  c  =  if. 


>]f,° 


92",  2 


Iodéthylate  de  o?-S-canadine  (*«). 
1  Alcool  à  5o  p.  1001  c  —  i«. 


'  ,120 
1  aJi>  • 


•n5" 


Iodéthylate  de  /-a-canadine  (1 ,5  aq.)  i*1). 

F .8.',' 

(Alcool  a  5o  p.  100)  c  =  i«. 

M?,0 -91V 

Iodéthylate  de  /-3-CBnadine  (2Î). 

F 22J° 

(Alcool  à  5o  p.  100)  c  —  1*. 
['],2,0 u5",3 

CS2Hî607Ns        Nitroéthylate 

de //-a-canadine  (i,5  aq.)  \i3). 
1  Alcool  à  5o  p.  100)  c  =  iR. 

Mo" +121" 

Nitroéthylate  de  /-a-canadine  (1, 5  aq. )("). 

(Alcool  à  5o  p.  100)  c  =  i«. 

[«]D° -H9*,6 

Nitroéthylatede'/-3  canadine(i.5aq.)(25). 

(Alcool  ;'(  5o  p.  100)  c  =  1*. 
[«]?,° +i3o",7 

Nitroéthylate  de  /-3-canadIne  (  1 ,5  aq.)  ( « ). 

F 235° 

(  Alcool  a  5o  p.   100)  c  —  jg. 
[*J»° -I29",8 

C.,HL,s03      a-Méthoxynaphtoate 
de  menthyle  (*'■). 

d\* 

dl00 

[*r 

M,'.00 


I 

076 

' 

022 

-78° 

•tn 

—70° 

,32 

3-Méthosynaphtoate  de  menthyle  (2n). 
dl° i,o83 

rfj00 1,025 

C«l£° — 48%9-î 

LaJ{>00 -46", 84 


(l)  Rcpe,  ii'eè.  fl/i«..  373,  ia5.  —  (»)  R.  Pointet,  Thèse  Paris.  —  (3)  Wew.  —  («)  Rupk,  Aie*,  ann.,  373,  123.—  (s)  J.  Louvrier, 
Thèse  Paris.  (6)  F.-B.  Power  et  Rookuson,  J  amer.  Chem.  Soc,  32,  89.  —  (')  J.-B.  Cohkn  et  J.  Marshall,  /.  Chem.  Soc. 
Lond.,  97,  333.  —  (*)  H.  Rogerson,  J  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1014.  —  (»)  T.  Purdie  et  CRur,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i543.  — 
('•)  G.Jérusalem,  /.  Chem.  Soc.  Lond..  97,  2.9.3.  —  (")  W.-H.  Perkin  et  R.  Kobinson,  Proc.  Chem.  Soc.  Lond.,  26,  3i.  — 
'-)  S.-R.  EDMiNSon  et  T.-P.  Hilditch,  /.  Chem.,  Soc.  Lond.,  97,  229.  —  (l3)  Idem.  —  ('«)  W.-O.  Wooton,  /.  Chem.  Soc.  Lond., 
97,"  408.  -  (<■■>)  Gadamer,  Arch.  Pharm.,  248,  63.  —  (16)  Idem,  64.  —  (».)  Idem.  -  (>»)  Idem,  63.  —  (")  Idem,  6<.  —  (20)  W«m.  — 
{")  Idem.  —  (")  Idem.  —  (»)  Wem,  65.  —  (51)  Mem.  —  («)  Idem.  —  (»«)  /rfe/n,  66.  —  (21)  J.-B.  Cohen  et  H.-W-  Dddley, /. 
Chem.  Soc.  Lond.,  97,  17.37.  —  (2S)  Mem. 
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C22H3tO,        o-Isoamyloxybenxoate  de 
menthyle  (>). 

d\<> i,oo3 

<°° o,944* 

[*]£" -54°,oi 

[a]D°° — 56'\69 

//i-Isoamyloxybenzoate  de  menthyle  (*). 

dl° 0,9947 

e/[00 o,9363 

[«18° -69°,53 

fa]»/" — 68°,66 

/.-Isoamyloiybenxoate  de  menthyle  (3). 

dl° 0,9954 

rf>uo 0,9400 

[«]J° -7'°, 57 

Mu00 -67°, 57 

C22HnC\N2         Camphora te  neutre  de 
p-toluidine  (*). 

(Chloroforme)  c  =  •>", 5. 
[M]d° 99°,4 

C23  H23  Oi 0  N        Oxalate  acide 
d'hydrastine  (5). 
(Chloroforme)  c  =  %f. 
[<x]d 8",  22 

CssflnOîiNj         Allobrucine  (*). 

[«]d. 

o 

(  Chloroforme  )  c  =  i  « —  1 1 3 ,  o 

»  C  =  2 — I  12, '2 

»  c  =  3 — 112,6 

Cî3H,i0Nî    Phénylmenthylbenzamidine(7). 

F iio"-iii° 

(Chloroforme)  o», 5i  dans  2ocm". 
l«]i«->» -«46° 

Cî3  H,8  05    Dérivé  aeétylé  du  triiolianol(8). 

F i65-i66° 

(Chloroforme)  of, 3i2a  compléiés  à  2ocm\ 
[a]o — 26°,I 

Ci:,  H3807        Aelde  élatérique  (»). 

(  Acétate  d'éth  y  le)  o»,  320  complétés  à  20e1"'. 
[«]d +23»,  9 


C23H;o04        Ipuranol  (10). 

Mi5 -37°,* 


C24Hj80        Dibenzylcamphre  ("). 
[*Jd° >o3°,-24 

Dibenzylornéol  ("). 
MA9 -i5°,43 

CnH3o03        o-Benzyloxybenzoate  de 
menthyle  ( 13). 
(.le  PCIj).        (deSOCI,). 

dl° I,i47  ','4->- 

d^o 1,089  >,o83 

[«]*•,..    -44,89      -47,07 
Mi90...    -42,28      -44,49 

/>-Benzyloxybenzoate  de  menthyle  (u). 

dl» 1,064 

dl°<> i,ooi5 

[*)l° -69°,68 

MA09 -65°, 29 


C24H3o05        Él»térone('«). 

F 3oo° 

(Chloroforme)  c  =  oR,2i85. 
[a]i> -t-i2o°,5 

C24  Hji  ON        Dibenzylcampholamide  ( ,6). 
MA9 33', 7 

C2;HS1N2  o-Tolylmenthylbenzamidine(17) 

F io6"-io7° 

(Chloroforme)  o«,  34  à  o«,63  dans  25cn,\ 
MA' -io5" 

m-Tolylmenthylbenzamidine  (  "). 

F 890-90° 

(Chloroforme)  o»,6i  à  o8,63  dans  25cm\ 
MA' —142  à  —.43" 

/7-TolyImenthylbenzamldine  C9). 

F 63°-68° 

(Chloroforme)  0*62  dans  25""'. 
Mo* -i3i° 


C25  H25  03  N9        ^ù-/>-Triazobenzoîne- 

camphoryl-i/-semicarbazone  (î0) 
(Chloroforme)  o*,  1745  dans  25cm'. 

[«lu 556°, 3 

(PyriHine)  os,26oo  dans  25cm\ 

[«]  D 24", O 

C23  H26  05        Camphorate  acide  de 

op-benzoylamylphényle  (41). 

F 145° 

(Chloroforme)  c=  2e, 5. 
MO3 49", 94 

C25H2605S        Camphre  -  [3- suif  ona te 

d'o- j3-benzoylvinylphényle  ("). 

F 102° 

(Chloroforme)  c  =  2e,  5. 


MA3 


27°,  « 


C2SH28ON2        Phénylcinehotoxlne 

(chlorydrale)  (*3). 


MA5 


4-21°, 09 


C25H3207NSBr      rf-Bromocamphre- 

sullonate  de  benzoyl-d-oscine  (îV). 

F 246°-246°,  5 

(Eau)  0^,4092  complétés  à  20e1"3. 
î«]u 52",  1 

C25H3307NS      //-Camphresullonate  de 
benzoyloscine  ("). 

F 167-168" 

(Eau)  0^,4226  complétés  à  20cm\ 
[<x]d io9,3 

C2jH34N2        Éthyl-phénylmenthyl- 
benzamidine  (26). 

F 66"-67" 

(Chloroforme)  o«,36  à  o«,63  dans  25cm\ 
MA1 -39i  à— 392° 

Phénylmenthyléthylbenzamidine  ("  ). 

F 1 57° 

(Chloroforme)  o8, 74  dans  2  5cm". 
[«là6 -6o',5 


(')  J.-B.  Cohen  et  H.-W.  Dudlby,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1737.  —  C)  Idem.  —  (3)  Idem.  —  (4)  S.-R.  Edminson  et 
T. -P.  Hilditck,  97,  23o.  —  (5)  F.-H.  Carr  et  W.-C.  Reynolds,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i336.  —  (•)  G.  Mosler,  Monatsh. 
Wien.,  31,  i3.  —  ('  )  J.-B.  Cohen  et  J.  Marshall,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  33o.  —  (ê)  H.  Rooerson,  /.  Chem.  Soc.  Lond., 
97,  1014.  —  (•)  C.-W.  Moohe,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i8o3.  —  ('•)  J.-B.  Power  et  H.  Rooerson,  Pharm.  /.,  &4,  3a8.  — 
(")  J.  Louvrier,  Thèse  Paris.  —  {")  Idem.  —  (l3)  J.-B.  Cohrn  et  H.-W.  Dudley,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1737.  —{u)Idem. 
—  (IS)  C.-W.  Moore,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  i8o3.  —  ('•)  J.  Louvrier,  Thèse  Paris.  —  (")  J.-B.  Cohen  et  J.  Marshall,  J. 
Chem.  Soc.  Lond.,  97,  33s.  —  ('•)  Idem.  —  ('•)  Idem.  —  (")  M.-O.  Forster  et  H.-M.  Judd,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  363.  — 
(")  S.-R.  Edminson  et  T. -P.  Hilditch,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  329.  —  (")  Idem.  —  (")  T.  Commanduoci,  Soc.  R.  Napoli, 
16,  5i.  —  (")  F.  Tutin,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1796.  —  (55)  Idem.  —  ('«)  J.-B.  Cohen  et  J.  Marshall,  /.  Chem.  Soc. 
Lond.,  97,  33i.  —  (21)  Idem. 
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C4s  H18  0,,         Diacétylipurganol  (  '). 

I' i66"-iG7° 

[ajn —  36°, o 

CÎSHM0£        Dérivé   diacétylé  du 
trifolianol  (2 1. 

F i65°-i66" 

:  Chloroforme;  o*.'>435  complétés  a  ■iS1'"1. 
Mu *.r>",7 

C2;i  Ht,  0;IN         Aconine  i  '  ). 

Base  sol.  aq.  [o]n +23", o 

Sol  [a],, -  8.8 

CÎBHuOou  C27H..B  0        Phytostérine 
(de  l'Inglans  regia)  (*). 

I' 1 38° 

1  Chloroforme)  [3  |,',*. .     —33°, 76 

Phytostérine  (Inglans  regia)  (dihydrure'i. 

F 1 36°-  ï37° 

(Chloroforme)  [«]fiu  .  ..     +2?", 97 

Phytostérine  1  salicylatc). 

F 1 55" 

(  Chloroforme  )  [«  ],V'  .  . .     —  5o°,8-2 

Phytostérine  (Inglans  regia) 
(acélate  du  dihydrure). 

F- i3  r-i35" 

(Chloroforme)  [  a  J ,', ,J  .  ..     -+- 1 4", 2.7 

Phytostérine  (Ingl.  reg.)  1  benzoaie). 

F 1 5o" 

(Chloroforme)  [aj,1,7  .  ..     —  i$°,ij 

Phytostérine  (Ingl.  reg.)  (acétate). 
F 121° 

(Chloroforme)  [a  ]|',T  .  ..     —  4(>",48 

Phytostérine  1  Ingl.  reg.)  (  formiale  1. 

F 106" 

(Chloroforme)  |  a  J ,-,  *'  ....     —  45°, o 

CiS  Hi6  0        Isocholestérine  ( s  ). 


F 


+39  , 1 


«Jd'j 


Dihydrobombieestérine  ( 6). 

F 1 34" 

-HJ9",  i  1 


Cs7  H20        Tétraphénylallène  1  7  ). 

Ha "7°i7 

Rp'-n« 6,7 

Ci7H«0    Tétraphénylacétone  (8). 

E '.'.8° 

lia u5,o 

Rp-R« 4,o 

C?7  HJt,  0.,       Camphorate  acide 

de  benzyl-2-a-naphtylei .'•')• 

F 1 71e 

(Chloroforme )  c.  =  2*, 5. 
h),,3 +52°,  82 

C27H3:,  O7NS        Camphresulfonate 
d'atropine  (  "'). 

(Dans  chloroforme)  (d)  [M]i>.  =  ii4°,!i 

»         1  H.  I  )        »    . .  =    0,0 

'/-Camphresullonafe  de  /-hyoscyamine  1  ") 

[«]»■ 

o 
■20 —5,23 

|6 —6,l6 

12 — 6 ,  76 

8 —  7,5o 

4 — 8;38 

Ex trêmernenl  dilué — 9, 1 

C27H2708NS        Camphresulfonate  de 
cocaïne  (12). 

(Chloroforme)  r^ifMJn..     —  99° >' 
»  ( d.l  )     »     . .     — 228,0 

CjtHvj         Cholestérylène*  1  "). 

F 77° 

f  Toluène).  c  =  4k, 503. 

[«]£" -  84,"i4 

[«]n° -'oy,3 

[«i£° -'47,o 

[al,?» — 185,3 


Cholestérylène  (ï  (u). 

F 59° 

(  Toluène).  c  =  3», 785. 


Iïo 


M.2.0 

[«F 


—  58, 59 

—  76,68 

—  102,9 

—  129,0 


C?7Hi406        DiacétylipuranoK15). 
Mo5 -«5°,4 

C27H460        Phytostérol  (»6). 

F i35-i36° 

(Chloroforme)  0e, 2478  complétés  à  2ocn,s. 

[<*]i> -  4i°,7 

Phytostérol  (17). 

F i35"-i36° 

(Chloroforme)  oR,2244  complétés  à  25cm". 

[«]» -  34°, 4 

Phytostérol  (  veroslérol  )  ( 18). 

F i35°-i36". 

(Chloroforme)  o6,2374  complétés  à  2o(,m'. 
f  *]n —  33", o 

PhytostéroK"). 

F i34°-i35" 

[«]» -32», 4 

Phytostérol  du  gelsemium  sempervirens  (™) 

F i36" 

(Chloroforme)  os,23i)3  complétés  à  201"1'. 

[<*]i> — 4o",4 

C>7H4602    Formiate  d'isocholestérinef21). 

F io8"-i  10" 

[a].1,7 +46°, 47 

C27*H;8  Cholestane 

(pro\cnant  du  cholestérylène  a)  ("). 

F 79" 

1  Chloroforme)  c  =  66283. 


HiV' 


19,25 
?4 ,  59 

3i,49 

38, 39 


(')  F.-B.  Power  et  Koobksox,  J.  ann.   Chem.  Soc,  32.  fy.  —  (  '-'  )  F. -H.  Power  eL  A. -II.  S.vlway,  /.  C/iem.  Soc.  Lond.,  97,   ''pj. 

—  (3)  F.-H.  Cark  et  VV.-II.  Hi  i  mji.ds.  J .  Client.  Soc.  Lond.  .  97.  1  Ho.  —  (4)  A.  Mennozzi  et  A.  Mont-scni.  Accad.  Line. ,  19,  187-192. 

—  (  'j  \.  M011ESC111,  Accad.  Une.  19,  55.  —  ('')  Menoz/.i  et  MiuiE.sciri,  Accad.  Une.,  19,  ii8-i2<).  —  (')  J.  Smkdley,  Proc.  Chem. 
Soc.  Lond.,  26,  i',8.  —  (fc)  /tfe»i.  —  ( ,J  )  S.-R.  Edmi.nson  et  T.-P.  Hii.i.ih.ii,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  229.  — (,,)K.-H.  Cahu  et 
W.-C.  Reynoi.ds,  /.  Chenu  Soc.  Lond.,  97.  i336.  —  (")  Idem,  i333.  —  ( '- )  /de/n,  i33€.  —  (13)  L.  Tchougaeff  et  W.  Komis, 
C.  H.,  151,  t43(i.  —  (")  Idem.  —  ('•'')  J  -B.  Power  et  II.  Kouerson,  Pharm.  J.,  84,  328.  —  (l6)  H.  Kogerson.  /.  Chem.  Soc. 
Lond'.,  97.  1012.  —  ('")  .1.-1!  Power  et  II.  Sai.way,  J.  (hem.  Soc.  Lond  .  97,  248.  —  ('*)  J.-B  Power  et  H.  Hooehson, 
,/.  Chem.  Soc.  Lond..  97,  i«,5i.  —  (19)  Idem,  J .  Amer.  Chcn.  Soc,  32,  88.  —  (-')  C.-W.  M00HE,  /.  Cher 

—  (21)  .4ccacf.  Li'nc-,  19,  55.     -  (  •'- )  L.  Tcuougaeff  et  W  .  Iu.min.  C.  B.,  151,  i'(3a. 


em.  Soc.  Lond.,  97.  3237. 
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Choies  tane 
(provenant  du  eholestérylène  Si  '_' 


F 

(  f.hlorofo 

fa|?-°  . 

•me  )  <•  = 

7'/ 

58 

toate  d< 

(  -  ). 
',' 
1  ,< 

-  «7' 

// 

[  1  la" 

">9 

Ml0-- 

I  ce  lr°  . 

5?. 

c28 

H120, 

</:"  .... 

8-B 

enzylnaph 
menthyle 

> 

18 

dinn  . .  . 

>58 

r»i?.n .. 

,77 

[«u»» . 

,8a 

C28  H37  07  N  S      Camphresulf onate  de  la 
codéine  (M. 
(Chloroforme)  sel  de  l'acide  rf. 

[M]n -5o',5 

( Chloroforme  )  sel  île  l'acide  d.l. 

[M]d -20Z",7 

C28  H3»  07        3-Élaterine  1  *  j. 

F 2Î2" 

(Chloroforme,)  o8, 3 1 2 1  complétés  à  20""'. 
[*]d -68»,g 

C28H120.      Téréphtalate  de  menthyle  1 5 1. 

(Chloroforme )  c  =  ni 


1211 


io2°,64 


C28HUC\        A,  i-Dihydrotéréphtlate  de 
menthyle  (  *  1. 
(Chloroforme)  c  =  10 
Mn° -io4',5i 


C2SH,604      Ai-Tétrahydrotéréptalate  de 
menthyle  (7). 

(Chloroforme)  c  =  10 
Mi2," -69°,42 

^2-Trans-Tétrahydrotéréphtalate  de 

menthyle  (8  ). 

1  Chloroforme  )  c  =  10 

[*]?»" -76%09 


CîsH;hO,        Acétate  de  dlhydrobombi- 

oestérine  1  9 1. 


I' 


128" 

-  i.3  .  1 3 


C28  HlN  O,      Trans-hexahydrotéréphtalate 

de  menthyle  1  "'  l. 

("Chloroforme)  c  ~  10 
[«lf," -74°.  7' 


Cr,  H  ;o  ON2        a-Naphtyleinchotoxine 
1  chlorydrate)  (u  ). 

[«]/.■'•  •  ••■• -+-49°,  6 

C29His02        Dérivé  acétylé 

du  phytostérol  1  l2 1. 

F 12  ;"-I2.5" 

(Chloroforme)  o",  1H60  complété»  a  2oom\ 

m» -43°, 9 

Cm  H:s  Ot      Diméthoxy-i-  i-tétrapbényl- 
2.2.  >5-tétrahydrofurlurane  (,3  ). 

F i84n-i86° 

1  Benzène  1  r  —  ^,->-.i 


Lalf> 


■11  »",; 


C3nH.,:OkNS        Camphresullonate  de 
papavérlne  1  '•  1. 

(Chloroforme)  (d)  f.M]o-  .      l5o",o 
»  uC/i  [M  ]d  .         o°,o 

C.inH;s0.iClSb      Chlorure  de  tricampho- 
rylstibine  (15). 

F. . .  24.J";  247°-248°  (chauffage  rapide  1. 

(  Chloroforme  )  c  =  o',  3 1 2 

[*]*° 3«7°, 3 

C3,H3:OinNS      Camphresullonate  d'hy- 

dr  asti  ne  (  lfi  1. 

(  Chloroforme  1  (d) 96'^°)° 

»  {d.l).  ..     79i°,o 


Cji  H;nO:NiS        /-  Camphre-  t.-  suif  onate 
de  strychnine  •  i_ 
■j..  dans  îOfm'.Oô 
Solvant.         de  solution.  [  a]o- 

Alcool o,io36  —48 

Chloroforme         0,1091  —6 

Fau o .  innii  — 5o 

'/-Camphre-sullonate  de  strychnine  (  " 

o 

Alcool o,  1020  2  3  ,9 

»     0,1084  ï4,o 

»      0,10.42  23., 1 

Chlorotorme.  0,1066  22,6 

Eau o,  1067  ii,3 

C;,.2H36  OnNBrS        (Y-Bromocamphre- 

sullonate  de  /-narcotine  (  ; "  ■ 

F t;o"-iSV 

(  Chloroforme  )  [  a  |n —  290 

(V-Bromocamphresulfonate  de 
/-narcotine  :  - 

F I  lo"-120 

(Chloroforme  I  [a]o.  •  •     -+-97 

C32H;„Cv,N2      Méthyl-i-eyc!ohexylidène- 
j-acétate  de  brucine  1  2aq.)  (!l  ) 
/(  alcool  absolu  )  [a][>...     —58", 2 
d  »  »...-+•!  1  °,  5 

C,:,H,sO,N,       [i-Phényl-S-méthyl- 
glycidate  de  brucine  (**). 

I .(  !    - 

,  Eau)  o*,64  complétés  à  2orm'  : 

[«1d -'7 

(Alcool  absolu)  o*,6S  com|  iocm' : 

[a]D -8 

C33H50O»       Benzoatedecholestéri 

F 1 


M,V 


-1  y.  1 


Benzoate  d'isocholestérine 
F 19 

hir - 


(')  L.  Tchouoaeff  et   W.   Ko   in,   C.    R.,   151,    i436.   —    (')   J.-B.    Cohen  el  H.-W.   Dudlky,  /.    Chem.   Soc.   Lond., 
(3)F.-H.   Carr  el    W.-C.    Reynoles,    /.    Chem.   Soc.    Lond..    97,    i336.  -    (')   F.-B.   Power   et    C.-W     Moori 
Lond,    97,    10',.    —   (*)    Rupe,    Lieb.    ann.   373,    o').    —    (6)   Idem,    ia3.    —   (')   Idem.    —    (!)    Idem      f\.    - 
Moreschi,  Accad.   Linc  .  ,     19,   118-129.  —  (10)  Ru™,  Lieb.  ann.,    373,  n.\.  —  (")    E.    Commanducci,  Soc.    R. 
(  '•)  H.  Rogerson,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1012.  —  (13)  T.  Purdie  et  C.-R.  Vocng,  97,  i536.  -  ('*)  F. -H.  Carr  et  W.-C 
J.   Chem.   Soc.   Lond.,  97,    i336.    —    ('■■)   T.    Morgan,   J.    Micklrthwait   el  J.-S.   Wkitlf.y,  J.    Chem.   Soc.  Lond. 
('«)    F. -II.    Carr  et  W.-C.  Reynolds,  J.   Chem.  Soc.  Lond.  97,  i336.   -  (»)  \\  .-J.  Poce  el  J.   Rf.ad,  J.  Chem.  Soc 
900.    — (")  Idem.  -  C9)  W.-H.  Perkin  jun.  et  R.  Robinson, Proc.  Chem.  Soc.  Lond. ,  26.  i3i.  -   ("IWem.-l^W 
W.-T.   PorK  et  O.  Wallach,  Lieb.  ann.,  371,   iq'.-'qô.  —  (")  W.-O.  Wooton,/.  Chem.  Soc.  Lond.  ,97,  408.  -  (")  -1 
Accad.  Une,  19,  55.  —  (")  Idem. 


■ 

Chem.  Soc. 
7.1     et 

.    16, 

OLDS, 
•L     - 

Lond. ,  97, 
.-H.  Pkrkin, 

.  Moreschi, 
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CuH5S04Ns  Composé  formé  par  action 
de  l'aldéhyde  /;-nitrobenzoïque  sur  le 
camphre  !  '  |. 

F 28o"->.8i" 

(Chloroforme)  c  =  o^,o^ 

[a]o -^6o5" 

C.15HSv05      DiacétylprunoK5). 

F 18  !'• 

C  Chloroforme)  c  —  o8, 1 8 14 
[«]d -tf>2",4 

C,6H3806N2        Camphorate  neutre  de 

/i-aminobenzophénone  {'■>). 

I  Chloroforme  )  c  —  2",  5 
[M]f,° -+-73", 6 

Cj6H;70,;N4Cl3  Acide  trichlorobutylidène- 
/;ù-amino-3-phényl-2-camphoramique  (*). 

F i26"-i3o" 

(Acétone)  of,5i  dans  20cm'. 
[«]d +»70,4 


Ci:  H36  Oî0        Octacétylsérotrine  ( 5 ). 

F 1 5o" 

(  Chloroforme  )  o*,  20o5  complétés  à  ■io<:m°. 
[«]d -76°,4 

C37HV5  06N5H3P04        Phosphate 

de  t'éther  éthylique  de  l'ergotoxine  (6). 

F 187-188° 

[<xJd +77°,» 

C37H560;N2S     f/-Camphresulfonate  delà 
rf-bornyl-/-bornylbenzamidine  ( :  ). 

F 2o5°-2o6° 

(Alcool)  ie, o3  dans  25cm*. 

Mé* +«6",2 

Autre  exp.  [a]u6 16, 4  à  i5°,4 

C.;.,  Ht-„Ov  N2S]     rf-Camphresulîonate  de 
l'éthyl-tf-bornyl-f-  hornylbenzamidlne  C 8  ) . 

F 2o5-ao6" 

(Alcool)  i5,oo  dans  ï5tm*. 
[*]i6 +16"," 


C48H380,2        Hexabenzoylmannitol  (9). 

F 149" 

(Chloroforme;  o', 42:58  complétés  à  •>.o""'; 
[*Ji> -*-5o°,7 

Corps  sans  formule. 

Dextrane  (in  ). 

au +:3'j" 

Lévulane  (  "  ). 

*ii -80° 

ai. — mV») 

HordéineC3). 

|  Alcool  ;5  pour  100]. 

au —1  "4  ,8 

Bynine  ('*).  -      • 

[Alcooi  73  pour  100] 


! 


2|> 


—  108" 


Verbascose  (sucre  du  bouillon  blanc)  (15). 

F 2I9"-220" 

c  =  o&,6(>2. an  =  -1-  169",  9 


(')  VV.-O.  VV00TON,  /.  Chem.  Soc.  Lond  ,  97,  44.  —  (')  F.-B.  Power  et  \V.  Moohe,  J.  Client.  Soc.  I.ond . ,  97.  iCo5.  — 
(•>)  S. -H.  Edminson  rtT.-H.  Hiloitch,  /.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  23o.  —  («)  W.-O.  Wooton,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  4io. 
{")  F.-B.  Power  et  Moore,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1109.  —  (6)  J.  Barger  cl  A.-J.  Ewi.ns,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  287.  — 
('■)  J.-B.  Cohbn  et  J.  Marshall,  J.  Chem.  Soc  Lond.,  97.  335.  —  (»)  idem.  —  (")  F.-B.  Power  cl  A.  Rogeuson,  /.  Chem.  Soc. 
Lond.,  97,  1949.  —  ('•)  H.-W.  Beyerinck,  Verh.  K.  Akad.  Wet.  inst.,  13,  798.  —  (")  idem,  -\p.  —  (u)  LiPitum,  Chemie  der 
Zuckerarten.  —  (,3)  W.  Kraft,  Z.  ges.  Bi . ,  33,  îo6.  —  ('♦)  Idem.  —  (  '*)  E.  Bourqi'klot  et  M.  Bridkl.  C.  il..  151,  762. 
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HUILES    ESSENTIELLES 


Abréviations  employées  et  Définitions .  —  Pour  les  constantes  physiques,  se  reporter  au  Tableau  des  abréviations  en  tète  des 
Tableaux  de  Chimie  organique. 

Pour  les  constantes  chimiques,  elles  sont  spéciales  aux  huiles  essentielles. 

I.A.  Indice  d'acide.  —  Nombre  de  milligrammes  de  KOH  nécessaires  pour  saturer  l'acide  libre  de  i*  d'essence. 

I.E.  Indice  d'éther.  —  Nombre  de  milligrammes  de  KOH  nécessaires  pour  saponifier  ig  d'essence. 

I.S.  Indice  de  saponification.  —  Somme  I.A.  -i-  I.E. 

I.Br.   Indice  de  brome.  —  Nombre  de  grammes  de  Br  fixés  par  ioog  d'essence. 

I.  phénol.  Indice  d'acide  phéniifue.  —  Rapport  entre  les  concentrations  minima  de  solution  de  phénol  et  d'essence  nécessaires 
pour  tuer  un  même  bacille. 


ESSENCES    DE  : 

Aegle    Marmelos    {feuilles).   —  rfM'=o,856;    aj,6'  =  -+- io°7i'; 

I.S.=    [0,6  (!). 

AIpiniaGalangaWilld(r/«.2o/Mei).  —  ^15*  =  0,9847;  aD  =  -i-402o'; 
H0  =  i,5i638;I.A.  =  i,8;I.E.  =  i45,6;S.  =  ivo,alcool8o°(î). 

Amandes  amères.  —  «0*=  1,5428  à  i,543g  (s);  sans  HCN 
nf=  1 ,544  à  1,549  (');  I-phénol  =  3,76  (*). 

Amarello  térébenthine.  —  a0  =  ->- 8"32'  (5). 

Aneth.  —  d  =  0,900  à  0,920  (*);  n*°=  1,4778  à  1,4896 
(17  exemples)  ("). 

—  Colonies  du  Cap.  —  dn"  =  0,9117;  aD  =  -l-  77°3';  S.  =  61<jl 
à  6vo,,5  alcool  8o0(7). 

Angélique.  —  «J?°  =  1 ,4793  à  1 ,4821  (3  exemples)  (*). 

Anis  (Pirnpiuella  anisum)  (fruits).  —  <]$'=  —  20  à  -+- 1°  (8); 
<=  i,5547  à  i,556  (3),  (»);  n2/=i,5J2  à  .,558  (»). 
Echantillon  de  source  sûre  vieux  de  8  à  10  ans  :  itn'  =  i  ,012; 
F.  =-+-8°  (>»). 

—  (Persea.  Gratissima)(écorce).  —  dl"=  0,969;  ao=^-o°46'(1,). 

Artémlsia  —  rfl5*  =  o,94o5;  aD  =  — i9°o9';  n^  1,4702; 
I.A.  =  4,1  à  4)2;  I.S.  =  22,7  à  23,9;  I.S.  après  acétyla- 
tion  =  no,3  à  111,8  ('»),  ("). 

Artémlsia  Dracuneulus.  —  Voir  Estragon. 


(')  Sch.,  avril,  A.  16,  F.  i5. 
C)  Sch.,  octobre,  A.  i38,  F.  i53. 

(3)  E.  Parry,  Chem.  Drug.,  77,  i5g5,  5a. 

(4)  W.-H.   Martindalk,   Chem.   Drug  ,  77,   1610,   5o   (solulions 
aqueuses  ou  savonneuses). 

('-)  E.  Camus  et  A.  Camus,  Bl.  Soc.  Ind.  R.  B.  (3),  2,  39. 

(c)  H.-D.  Henderson,  Chem.  Drug. ,-77,  tSgi,  200. 

C1)  Perfumery  and  essential  oil  Record,  1,  290. 

(e)  C.-E.  Hill  et  J.-C.  Umnky,  Chem.  Drug.,  77,  1601,  45. 

(9)  E.  Parry,  Chem.  Drug.,  77,  1606,  $5. 

(,0)  F.  Liverseeoe,  Chem.  Drug.,  76,  i576,  30. 

(")  Sch.,  octobre,  A.   17,  F.  18. 
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Aspic.  —  «""=1,4620  à  1,4676  (52  exemples)  (5). 

Basilic  (Ocimum.  Basilicum  Var.  purpurascens,  Benth;  Var. 
Album.,  Benth  ;  Var.  Crispum).  —  dK°  =  0,8959  à  0,9168; 
aD  =  —  io°i4'.à  — 13°52';  an  après  acétylation  =-t-o°2' 
à-t-3"28';  7$°=  t,477  à  »  ,488;  I.A.  =  0,7  à  3,5;  I.S.  =  3,5 
à  8,9;  I.S.  après  acétylation  =  1 14,8  à  i3o,2  (u). 

Bay  (baies  de  Nie  Maurice).  —  rfl5'=s  0,9893;  <*d  = —  i°2o'; 
n2D°°  =  1,5190a;  S.  =  ovo,,8  alcool  8o°.  Eugénol  70  p.  ioo(J*). 

Bergamote.  —  «d"=!,465o  à  1,4690;  I.E.  =  35  à  40  p.  100 
(45  échantillons)  (3);  I.S.  du  résidu  d'évaporation  au  bain- 
marie  =  i36à  180  ("). 

Bueeo.  —  /<£"*  =  1,4800  à  1,4820  ('). 

Cajeput.  —  rif  =  1,460  à  1,467  (»),  (»). 

—  (Mrlaleuca.  Leucadendron .  Far.  Lancifolia).  —  d  =  0,922  : 
«d  =  —  3";  /?d  =  1,4623.  Cinéol  45  p.  100  (,7). 

Calamus.  —  //D°°=  i,5o62  à  i,5o8i  (3). 

Cannelle  de  Ceylan  (écorce).  —  dn°  =  0,984  à  1,022  ("); 
du'  =  i,oo3à  i,o3o;  /ij?'=  i,56i4  à  1,589  («),  (");  (densité 
anormale  d'après  Schimmel)  (J0);  I. phénol  =  8,91.  Aldé- 
hyde 52  p.  100  ('*). 

—  (feuilles).  —  I. phénol  =  9,66  ('). 


C2)  Sch.,  avril,  F.  17,  A.  121. 

(")  Wallach,  Festschrift  (Gœltingue,  1909,  Vandenhœk  et 
Ruprehht),  668. 

('<)  E.-G.  Camus  et  A.  Camus,  Bl.  Soc.  Ind.  R.  B.(?>),  2,  37. 

(ls)  Sch.,  octobre,  F.  2r,  A.  19. 

C6)  Sch.,  octobre,  F.  64,  A.  38. 

C1  )  R.-C.  Cowley  and  T.  Inqham,  Chem.  Drug.,  76,  i583,  62. 

(")  Umney  and  Bennett,  Stafford,  Allen  and  Sons  Limited, 
Chem.  Drug.,  77,  i5ga,  198. 

(")  C.  Hill,  Chem.  Drug.,  76,  1587,  5g. 

(u)  Sch.,  octobre,  F.  3i,  A.  i3a. 
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telle  de  Chine.  --  rf15'  =  i,o5o  à  1,069  (»»);  n$'  —  i,bBi 
i. phénol  =  5,35  ( *■  ). 

Ssaneîle  ligneuse.  -         ir  C innamomum  Tamaln. 

Cardamome  (Eleitaria  Cardamomum,  Witte  et  Md.lion(semences 

péricarpe).  —  dis°  =  0,923  à 0,941;  «0  =  -+-  24"  à  -+-  39°; 

=  1,461  à  1,467;!. A.  jusqu'à  4  ;I-E.=  94  à  r'>o;S.=  2v<>1 

pins  alcool  ;o°(!1);  dih°  =  0,92440,947;  »**  =  -+-  22" 

j-4o";  S.  =4vo' alcool  7o"(«);  <°=  1,4621  à  1,4695  (3). 

Carotte    (Daucus    Carota    L.    semences).    —    d,s'=  0,9439: 
:    I.'A.  =  2,o4;    I.E.  =  18,22;    I.E.    après 
:on  =  69,97  (M). 

Carvl( anglaise).— d=  0,90! 3(6);  «£'  =  1 ,485 à  1 ,4939<3)s(8)- 

Cascarille.  -  «2D°'=  1 , 4885  à  1,4895  (»). 

Cédrat.  —  n^°*  =  i  ,4/53  (3). 

Cèdre  (bois).  —  n$'  =  1 ,499'-  à  1 ,5o52  (»). 

-  (feuilles).  ■-  <*=  1,4751  à  1,4800  (»). 

Céleri  (semence').  —  n%' =  i,4794  à  i,48i5  (3). 

«  légère).  —  rf*>*=  0,8408  ;  [a]gr  = -4- 11  in4i'. 

-  (essence  lourde).  —  d^=  0,8774;  [a]D°'=-*-  74°  57'- 

-  (essence  totale).  —  d™°=  0,8596;  [a]o'  =  -+-  99°33'  (»). 

Chamaéeyparts  Lawsonlana.  —  rfl5'=  0,9308;  ao  =  H-23"48'; 
\.  =  3,7;  I.E.  =  61,6;  I.E.  après  acélyla- 
.  =  ovol,5  alcool  90°(««). 

Cinnamomum  Tamala(/ewr7/e^).—  dw  =  1 ,0257  ;  *d  =  ■+■  i6°37'; 
,  5  el  plus  alcool  700;  phénol  78  p.  loo (" ). 

Citron.  -<"  = '.4774  à  i,477<>  (*),  (»);  J. phénol  =  3,9i(*)- 

Cltronelle  (Andmpogon  Nardus,  Guyane  Française).  — 
rfls'  =  o,8864;  *B  =  —  0*2' ;  I.S.  =16,8;  I.S.  après  acétyla- 
tion  =  217,08  C 

(Colonies    allemandes    du    Pacifique).    —    dil' —  0,9864; 
atD  =  — i°2o';  S.  =  iTo1  et  plus  alcool  8o°("). 


ESSENCES   DE   : 

—  (Cjrmbopngo/i  Nardus,  Java).  —  dir~  0,8721  ;  <xd  =  —  3°i  5'  ; 
S.  =  ivol,5  alcool  80";  géraniol  92,75  p.  100  C*9»,  /3°); 
<=  1,471  à  i,4835  ('). 

Coco  ( noLr).  —  aD=r  -+-  o"i4'  (31). 

Coriandre.  —  «£*  =  1 . 4666  à  1,4672  (3). 

Cryptomeria  (bois).  —  rf  =  o,g453:  ïd  =  — 23°i';  I.A.  =0; 

I.E.=  3,88  (»). 

Cubèbe.  —  «î,°°=  i,4gi5  à  1 ,4953  (3). 


Cumin. 


i  ,5oi  1  à  1 ,5o5o  (s). 


Curcuma.  —  S.  =  8,5  à  g,5  alcool  900  (33). 

Cymbopogon  Coloratus  (Iles  Fidji).  —  d  =  0,920  (3>j. 

DMty&lum(Dacrydîum.  Franklinii,  Hook)  (bois).—  dn°=  1  ,o443  ; 
«„  =-+-  o°6'  ;  nf  =  1 , 58287 ;  I . A .  =  0,9 ;Ï.E .  =  1 , 5 ;  S.  =  5vo1, 2 
et  plus  alcool  6o°  ("*"). 

Delftgrass.  —  <?15°=  0,936  à  0,9-31  ;  a»  =  -H  3o°53'  ù  •+■  55°i5'; 
S.  =  ivo1  alcool  8o°(»*). 

Estragon  C  Artémisia  Dracunculus).  —  diyo , 98 1 4  ;  «d  =  -+-  a° 56'  ; 
I.S.  =  29,4;  S.  =  4V<>,  et  plus  alcool  8o°  (3«). 

Euealyptu3  (B.  P.).  —  n$°  =  1 , 4600  à  1 ,4G75  (3). 

—  ( amjdalus ).  —  I. phénol  =  4,35  (4). 

—  (globulus).  —  I. phénol  =  3,55  (*). 

Eugenla  aplculata  (feuilles).  —  dli'=  0,8920;  <xd  =  -h  i2°4o'; 
"d"=  '  1 47821;  LA.  =  5,5;  I.E.  =  25,8;  I  E.  après  acétyla- 
lion  =  65,3;  S.  =  ovo',5  et  plus  alcool  900;  Insol.  io""' 
alcool  80"  (î7). 

Fenouil  —  «*D°°=  i,52i 5  à  1,5274  (3);  «Jf*  =  i,5a5  à  1 ,534  (*). 

Oastrochylus  pendurata(Ridl.)  —  rf15"=  0,8746;  aD  =  -t-io°24'; 
nD=  '  1  ix9^7i  lA.  =  o;I.E.  =  17, 3.  Incomplètement  soluble 
alcool  80";  S.  alcool  90"  (**). 

Genièvre.  —  «$'  =  — 3°à— 15°(»);  «£'  =  1,472a  i,48y5  (3),(«). 


■Sch.,  octobre,  F.  35,  A.  39. 

:r,  American  Journal  0/ pharmacy,  82,  i67. 
(81)  Richter,  Archives  pharmaceutiques,  24".  ^91,  4o'>  !909' 
'*)  J.  Swenholt,  The  Midland.  Drug.  and  Pharm.  Revient., 

44,   230. 

1  Sch.,  octobre,  F.  i5o,  A.  i34- 
Sch.,  avril,  F.  j25,  A.  124. 
")  J.  Dupont  et  L.  Labaume,  Bl.  Soc.  Ind.  R.  fi.  (3),  avril,  1,  58. 
.,  avril,  F.  38,  A.  28. 

ée,  Cultuurgids  Orgaan  van  het  Algemeen  Proefsta- 
iion  op.  Java,  11  (1909),  4<>4- 


(")  Sch.,  avril,  F.  4o,  A.  3o. 
(31)  Haller  et  Lassieur,  C.  R-,  151.  697. 

(")  Sch.,  avril,  F.  fo,  A.  35,  Berichte  der  Deutsch.  Pharm.  Ges., 
19  (1909),  36g. 
(»3)  H.  Alcock,  Pharm.  J.,  85,  i5o. 
(»*.)  Bl.  Imp.  Inst.,  8,  44. 
('**")  Sch.,  octobre,  F.  i5i,  A.  i35. 
(")  Samuel  et  Pickles,  Bl.  Imp.  Inst.  Lond.,  8,  1 44- 
(«)  E.  Camus  et  A.  Camus,  Bl.  Soe.  Ind.  B.  B.  (3),  2,  4o. 
(*')  Sch.,  octobre,  F.  i5i,  A.  i35. 
(")  Sch.,  octobre,  F.  i53,  A.  i38. 
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Essences  de  : 

Géranium.  —  md°"  =  i,46»8  à  i , 467-j  (s). 
—  1  Palma-rosa).  —  n]f  =  1  ,4760  ;i  1  . 


(Gingergrass).  —  n\ 


,/,8oo  à  ï  ,4855  (*)■ 


Gingembre. 


1,  \%5ù  à  1  ,499  ■  <  ' 


Girofle.  -  n'$" -  1,528  a  1,540  .  [.phénol  =  8.88 

Goyavier  (  Psidium  Guj  av a,  Raddi    :    feuilles  |.—  dn  =  1  ,0691  }9  1 , 


^■="=0. 


y5: 


ab  =  —  10"  d  ;     n 


1,49638;     LA.  =  2,0; 


LE.  =  6,4;  S.  =10"'  alcool  90°  (">). 
Heliehrysum  angustitolium.  —  ^ls°  =  0,902  à  0,920;  aD  =  rfc  o' 

à   -t-  2°  (*!). 

Houblon.  —  «g*°  =  1 , 48 1 5  à  1,4908  (»). 

Lavande.  —  n]f  =  1,4626  à  1 ,4679  (»)  ;  I. phénol  =  4,94  (*) 

Lemon  grass.  —  /<2U0'=  1,4820  à  1,4888  (»). 

—  (Nord   du     Bengale)    (fleurs   seules).    —    di&°  =  8 ,  8897  ; 
ari  =  —  i"i  5'. 

—  (feuilles  seules).  —  rf,5°  =  0,8916;  aj>=  —  i"5  . 

—  (Nouvelle-Guinée).  —  dK°  —  0,8817;  an  =  —  o°4o'  (42  1. 

Limette  (feuilles).  —  hd°"  =  1 ,4760  à  1,4775  (  !  ». 

—  (d'istillée  à  la  Dominique).  —  rf,3*-t-  0,878'!;  au  =  —     . 
I.A.  =  3,6;  LE.  =  23;  S.=  ov,,,,5  alcool  90"  (*»). 

—  (distillée     aux     Indes     occidentales  )     —      rf15"  —  0.8707: 
«[)  =  -(- 35°  8';  I.A.  =  i,5;  LE.  =  5,8;  S.  =  ovo1,  i  alcool  90"     ■ ,. 

Matlco  (feuilles).  —  d™' =  0,948;  aD  =  —  i6°4o';  («;. 


Menthe  poivrée. 


(  Pari*  1. 


4" 


°"  =  1,458  à  1,476  (»),  (M). 
0,905  à  o, 908 ( ;s  )  ;  ai)  =  —  9° 3' à  -+- 2"  i  V7  ). 
i4" 


(américaine).    —  f'-rr  =  °î900  (V6). 
4 


(allemande). 


20° 


2I°l6'  (*6). 


—  (  italienne  1.  —  au  =  —  i4"  à  —  2-3°  (*7  ). 

—  (chinoise).    —  dXi°  =  0,9187:   an^ —  44""-*';   I.E.  =  43,9; 
I.E.  aprè  lation  =  196;  S.  =  a"'1, 5  ei  plus  alcool  70"  (*8). 

Mentbe  (Mentlia  arvensis  far.  Javonica).    —    du°  =  0.9979  > 
a  n  -=  -h  o    .;  :  I .  '  A .  =  G  9 .  s  ;  I .  S .  =  49.7;  '•  S.  après  acélylaiion 

=  1  >'i,'j  ;  S.  =  iy"\  5  ei  plus  alcool  70  .  S.  w .alcool  80"  (*»). 


N'CE    DE    : 


C  Mentlia  canadensis  Far.  Piper acens ,  Briquet,  Japonaise).  — 
rf"'  =  0,8998  ;    aD'*=  — 36°75;  I.A 
LE.  après  acélylaiion  =  263,5;  P.  solioificatioi 
—     Mcntha  Sffvestris,  (Chypre). — dli~  =  0,970;  au  =  -i-3i,,.3o; 
=  1 .49  544;  LA.  =2,4;  LE.  =  20,9;  I.E.  après  ac 
m  171,4  S.  =  3"'1  alcool  700  (*< 


Pouliot. 


i,475o  à  i,483i  (»). 


Mespilodaphne  pretiosa  1  "] 


Bois. 


Essence. 

Rameaux. 

Légère. 

Lourde. 

Complète. 

,/u- 

0,8912 

0,9539 

1  .0 

0,9808 

an 

+7°  20 

-+-8°  48' 

i-3 

„Î0" 

1  ,469 

1  ,  5o  1 

1 ,54> 

J,9 

I.A. 

1.  i 

o,7 

3,5 

!.S. 

100,8 

203,7 

I.S.  après 

acétylation 

1 6  5 . 2 

20  5 , 1 

247,8 

Monodora  grandiflora  (Afrique  )  (semen  -  rf!S"  =  o 

a|,'"  =—  46°i5';  I.A.  =  3,9;  I.S.  =  7  à  12;  S.  =  3 

9O1    I   5»),   (5V). 

Moutarde.  —  n\f  =  1  ,  5.>o  à  1 ,536o 

—  ( Brassica  juncea ,    Hook   ei   Thomas).  —  Essence  an< 
rfis*  =  0,9950;  an  =  -t-  o°  12';   nn°°=i,5i8  alcool 

70",  contient  5o  pour  k>o  d'u  1  erotolmique  isomère 

i;i?onnu  ;  (5S). 

Muscade  1  noix).  —  «Ds  -    1  ,474  à  i 

Myriea  gale.  —  <*85"  =  0,8984  I.A.= 

I. E.  =  14 ,5 ;  I.S.  api  5o, 23  ( s* ). 

Myrte  (Chypre).  — d*°  =  0,9174  :  n,  =-h  8* i  1  ' ;  /iD0'  =  1,46357; 
I.A.  =o,3;   I.E.  =  20, 9;   I.E.    après  acélylaiion  = 


.  vol 


et  plus  alcool 


Néroii.  -  <"  =  i,  i7',G  1 

—  Portugal  (fran  a' 

nf  -   1,4735;    LA.  =1 


«n 


(39)  Ai.tan.  Unioi  ac'eutique  (190.')),  \y\. 

(*")  Sc/i     avril,  1  .   120,  A.   i:>'(. 

("  )  Ci .L'm.  Drug.,  77    i5(j5,  4<i. 

(")   ScA.,  avril,   F.   7),  A. 

(«)  6'cA.,  octobre,  F.  8.,  A.  6.r>. 

(♦*)  Sch.,  avril,  F.  7.5,  A.  C9. 

(4i)  Sch.,  avril,  F.  70,  A.  72. 

(«)  Karl  Irk,  Kis.  Kôzl.,  XIII,  364  el  Magy.  Ch.  /.,  i6,  i.',i. 

(41)  Wuiar,  Layman  et  Umnkv  Limited,  Pliai  ni.  J.,  85,  733. 

(«*)  i'c/i.,  octoore,  F.  86,  A.  78. 

(<»)  J.  Dupont  et  L.  Labaume,  Bt.  Soc.  Ind.,  IL  B.  [3],  i,  55. 


,  Berichte  d.  Deut^ 

;  Sch. ,  avril,  i  i»4- 

;         lMU9  et  A.  < 

-    h.,  avril,  I- 

GœeUing 

DENHŒK  <:'.   RrjPRECHT  ),  5uV. 

(")  Sch.,  octobre,  F.  47,  A.  i 
('")  j.  Dufom  Kl  L.  Labai 
(")  Sch.,  avril,  F.  84    A.  77. 
(4*)  ScA.,  avril     F.  b 
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Essence  de  : 
—  (Essences  par  extraction)  (59). 
Essences  direcles.       rf15°         n|f  an  I.A.     [.S.     l-Saacp^ 

Mai o,8883     i,4;i     -o°4o'     0,7     71,4       172,2 

Automne 0,8866     1,469    -4°28'    0,7     96,6       185.9 

Essences  solubles. 

Mai o,9fJ4     1,498    -1"  Î6'    0,7    61.6       164,7 

Automne 0,9124     i,483     -3°2o'     i,o5   58,8       173.7 

Essences  totales. 

Mai 0,8899     1,478     -o"48'    0,7     70,»       i63,i 

Automne 0,8887     1 ,47^    -4"6'       1,0    95,8       179,» 

Ocotéa  (  Voir  Mcspilodaphne). 

Orange.  -  nf;  =  1 ,47-2  à  1 ,478  (*)  (8). 

1  Indes  occidentales)  t  par  distillation, écovces).—  du"  —  0,8  jo  ; 
a„  =  -+-  89"  4'  :  S.  =  5vo1  alcool  90-°. 

Oranges  (entières  >.  —  du>°  —  0,848  ;  »n  —  -t-  97°3o'  ;  S.  =  5  à 
6V"'  alcool  90"  (M  ». 

Origan.  —  n'\f  —  1 ,5o4o  à  1 ,5i i8(3);  1.  phénol  =  >5 ,76  f*  ). 

Paolo  amarello —  du°  =  0,8892;  an  =  —  5" 54';  1. S  — 22,9; 
I.S.  après  acélylation  =  200,2;  S.  =  a™1  et  h- alcool  70"  (") 
(  Voir  Amarello  ). 

Patchouli.  —  n\f  =  1 .  5o5o  à  1 ,5 1901 3  ). 

—  Java  (  feuilles  ).  —  rf,s"=  0,9564  ;  ai,  =  —  28"8';  I.S.  =  6,3; 
l.S.  après  acétylalion  =  4°,  4;  S.  =  o¥<,,,a5  et  plus  alcool  90". 

—  Singapour  (feuilles).  —  dv>°  =  0,9888  ;  an  =  —  64", 4'  ; 
I.S.  =  3,3;  I  .S.  après  acétylalion  =  24,3  ;  S.  =  ov"',  5  et  plus 
alcool  90"  (83i. 

Perilla  nankinensis  (Ueene).  —  diy  —  0,9265;  an  = — 900  ; 
«*'  =  1 , 4983  '»  :  S .  =  ovo1, 3  et  plus  alcool  90"  (  «  ). 

Petit  grain. —  «,;'  =  1,4620  à  1 ,46^,5  i3),-  d  =  0,884  :  *i»  =  +9" 

(anormales  )  ( 65). 

■ifndes    occidentales  ).  —   rf,5°  =  o,853i  ;    an  = -1-  $3"36'; 
I .  A .  =  1,2;  I .  E .  =  6 , 1  ;  S .  —  4  à  5V"'  alcool  900  <  «s  ) . 


Essence  m:  : 

Oranger        Oranger  Manda- 

amer,  doux.         Citronnier.       rimer. 

d<s" 0,8980  o,8584  0,8806  i,o643 

an — 4°2o'  -t-53°  5^'  -+-3o"44'  -+-2"2o' 

I.S 161,4             12,5  43,8  2.65 

I.S.  après  acé- 

tylation . . . . .  203,00          47,4  i3o,6  » 

S 3V,,I,5  ovo,,5  ivo'  i"1 

alcool  700;  aie.  900;  aie.  85°;  aie.  9o°(«7). 

Persil  rtff=  1 ,4880  à  1,5076  (3). 

Piment  ii\','  "=  1, 33 10  à  i,5352(3). 

Pin  (aiguilles)  (Picéa  Engelmanni). — d  =  0,8950;  an  =  -4-3",5o'; 
I.S.  =  24,1 5. 

—  1  J'inus  murrayana  ).  —  I.S.  =  5i  ,87. 

—  1  Pinus  édulis).  — d  =  0,86 53  ;  ai,  =  —  70, 12';  I.S.  =  17, 55. 

—  (  J'inus  fle.rilis.—  d  =  o  ,8670  ;  a„  =  —  8",  56';  I.  S.  =  43, 1  4  (••). 

Rhus  cotinus  (rameaux).  —  f/15  =0,875;  an  =  -+-  i3°; 
/ii,=  i,46g3;  I.A.  =  6,1;  I.S.  =  34,3;  S.=  i7lul  alcool  8o°,  3V"' 
alcool  90",  y.  alcool  9i°  ( 7u  ). 

Robinla.  —  dn~  —  1  ,o5  ( 71  1. 

Rose.  —  «'""=  1 ,456  à  1 ,465  (3)l")('!):  I.  pliénol  =  i  ,yi  (';. 

Romarin.  —  dK'-s  =  0,89»  à  0,920;  an  =  —  9"  à  -+-  18"; 
rt|,°"=  •  ,463  à  i,47o(»)(");  n^s  1,467  à  1,470(3 1;  I.  phé- 
nol =  5,94j\). 

—  {espagnole).  — d1"'  =  0,8970  ;  an  =  —  a°5V;  I.A.  =  0,9; 
LE.  =  6,5;  I.E,  après  acétylalion  =  35,7.  Insoluble  iov"' 
alcool  80";  S.  =  o*01, 3  alcool  90"  in). 

—  {anglaise  t.  —  tlv->"  =  0,902:  an  =  -+-  o"48'  (75 ). 

Santal  1  Ji. des  orientales).  —  dn'  =  0,973  à  0,986;  an  =  —  i3"3?. 
à  —  2o°85  (200  échantillons;  1*)  (™)  (77);  I.A.  =  3  à  5,4  ( 76); 

25" 

n\;  =  1,498    à    i,5o8   (3;    (8);    d  —  =  o,9H    à   0,974; 

ar,  =  —  9"  à  19°;  I.A.  =  1 ,07  à  5,48.  Santalol  90  à  99  pour 
100  (78).  I  phénol  =  1,67  (*>. 

('")  PERRiERelFoucHET.fi/.  Soc .  Chim.    (1909),  (4).  5,   io-'i. 

('•')  Sch.,  octobre,  F.  108,  A.  88. 

(■■»)  E.  Parry,  Chem.  Drug.,  77,  iô94,  55. 

('*)  E.  Parry,  Americ  Per/umer,  5,  1 34- 

(")  Sch.,  octobre,  F.  109,  A.  g3. 

(")  H.  J.  Henderson,  Pharm.,  J.,  85,  5{i. 

C6)  Sch.,  octobre,  F.  116,  A.  96. 

(")  Stafford,  Allen  and  Sons,  Limited,  Chem.  Drug.,  76,  293. 

(18).B.  Laubner,  Pharm. ,1.,  84,  C39. 


(M.)  J.  Dupont  et  L.  Laraume,  BI.Soc.  Ind.,  K.  B.  (  3  ),  1,  44.;  Bl. 
Soc.  Chim.  (4  ),  7,  no3. 

(")  Sch.,  avril,  F.  70,  A.  59. 

(«')  E.  Camus  et  A.  Cami  s,  Bl.    Soc.  Jnd..  R.  B.  [3],  2,  39. 

(M)  J.  Dupont  et  L.  Laraume,  Bl.  Soc.  Ind.,  R.  B.  [3],  4,  55. 

(")  Sch.,  octobre,  H'.  i5i,  A.  i36. 

C0)  Sch.,  octobre,  F.  107,  A.  74. 

(««)  Sch.,  avril,  F.  89,  A.  84. 

("")  E.  Camus  et  A.  Camus,  Bl.  Soc.  Ind.,  R.  B.  [3],  2,  4o. 

(98)  Sch,  avril,  F.  90,  A.  61.—  Swendholt,  The  Midland  Drug. 
and  Pharm.  Beview.,  43  (  1909),  611. 


Darzens  et  Rost. 
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Essence  dk  : 

Sassafras.  —  <*,5°'5  =  i  ,«74  à  >  ,080  :  au  =  -+-  3"3o'  et  +  -ï'i-i  ; 
S.  =  ivol,5  alcool  9o°(79). 

Sauge  {Chypre).  - rf,5°=  0,9263 ;  a„  =— 6° l5';  <*  =  1 1 ,46664 ; 
1,4,  — o;  LE.  —  6,4  ;  LE.  après  acétylation  =  36;  S.  =  ivo1 
alcool  80"  (8°). 


Sehinus  molle  (8I). 


dli° 

a,, -+-65"2o' 


3,4 


I.A 

LE 

I.E.   après  acé- 
lylation        4o,4 

S.  alcool  90"  . . .         3vo1 


Essence  algérienne. 
Feuilles  seules       Brancoe§  entières. 

0,8658  o,8634 

-+-5o"54' 
o 
5,5 


29.4 

CVol 


Essence  distillée 
à  Grasse. 
Bra  nebes  entières. 

0,8696 

+46"  1 3' 

2,1 

8,  2 


43,4 

iov"'  trouble. 


Térébenthine.  -  nf  =  1 , 465  à  1 ,48o(8);  I.Br.  =  1 ,96  (8Î); 
I.Br.  =  2,  i5  à  2,3  («),  d'après  Schimmel(8*)- 

3o° 

—  (Pinus  insularis.   Ende).  {Philippines).  —  d  —  =  o,85g3; 

af  =  +  26', 5 ;<"=!, 4656  (■•). 

—  Yellow  Pine  oil.  -  dw  =  0,941  à  0,954  ;  «d  =-+-6°  à  — 5°; 
/**>"  =  [,48537;  LA.  ="0;  LE.  =  14,2;  LE.  après acétylation 

=  161,4  (87)- 

Thym. -«î,°°= '.48o  à   i,4985(î)  (8);  L  phénol  =  i3,38  à 

"4,85  {'). 

Thymbra  spIcaU  L.  —  rf15"=  0,9460;  au  =  ±o°;  /i!D°'  =  1,50675; 

S.  =  3V,,1,5  alcool  700  (88). 

20" 
Trèfle    {Trifolium    incarnatum   L.).    —  d — ;  =  0,9597;    [a]D 

__  i"48'  (89). 

—  {Trifolium  pratensis,  L.). —  d 

Vétiver.  —  n$"  —  i,biyb  à  1,5209  (») 


20u 

—  =o,9476;aD  =  -r-4"io'(90). 


Wlntergreen. 


^"•_ 


i,534o  à  1,5366  {3);  rf13°=  1,1 85  à 
1,190;  I.S.  =  au  moins  36i  ;  S.  =  6vo1  alcoo!  70"  (91);  I.  phé- 
nol =  4,64  (*)- 


Essence  de  : 

Xanthoxylum  alatum  {Koxh.).—  d*°  =  o,8653;  a0=  —  23° 35'; 
riy°—  1 ,48i3;  LA.  =  0,9;  LE.  =  10, 3;  LE.  après  acétyla- 
tion =  33,6;  S.  =  2Vo,,6  et  plus  alcool  900  (9J). 

Ylang  YIang(93). 

Réunion.     Nossi-Bé.     Mayotte.  Manille. 

dli° °,949'2       o,9673  0,9324       0,911—0,958 

[a]D —38°8'  -42"  12'  -47"4o    -270  à  -49°7' 

LA .             1,4  1,0 

I.S 96,03  129,5  11 3, 4.             90  à  1 38 

LS.  après  acé- 
tylation ... .  1 3  j>  ,  1 1  1 54 , 7  i34,4 
S.  alcool  90"..  ov"',5  ivo1  1"1 

—  {Réunion).  —  dr°°  —  0,939;  au  =  —  64";  «î,°  =  i,5io; 
LS.  =97("). 


Drogues  diverses. 

Camphre  de  Cyprès    —  [a]^  = -+- io°5'    identique  'au  camphre 
de  cèdre  (96). 

Huile  de  goudron  de  Bouleau.  —  L  phénol  =  1,67  (*). 
Huile  de  Cade.  —  L  phénol  =  <  1  (;>. 

Baume  de  Copahu  (97). 

Essences.  rf15"6.  an. 

Bahia 0,888  à  0,909  —  2" 42'  à  —  280 

Carthagène 0,895  à  0,896  — 3o"       à  — 40° 

Maracaïbo 0,900  à  0,903  —  6°        à    —  8' 

Maranham 0,898  à  o,go5  —  i"3o'   à  — 2i°4o' 

Para 0,88630,896  — i8°3o'  à   —  3a°4o' 

Afrique 0,920  -t-16" 

—  {Afrique).  -  a„  =  ■+-  29",  7  à  -4-  33",;  (98/. 

Baume  de  Gurjum.—  Réfraction  moléculaire  =  65, 12  a  65,45  (99). 

Baume  du  Canada.  —  nu  =  i,53g3  à  1,544  (l0°). 


(1S)  Sch.,  avril,  F.  97,  A.  94. 
(*•)  Sch.,  octobre,  F.  i3o,  A.  94. 
(81)  Bl.Soc.  Chim.  (4),  7,  1108. 

(")  M ansier,  Annales  de  Chimie  analyt.  appliquée,  14, 4'7,  '9°9- 
(83)  Marcusson,  Chemik.  Zeit.,  33,  966,  978,  -985,  (1909). 
(8<)  Sch.,  avril,  F.  112,  A.  n5. 

(M)  Richmond,    Philippine  J.  0/  Se,  4.  (1909).  A.   23i  ;    Sch., 
avril,  F.  1 16,  A.  119. 
(81)  Sch.  avril,  F.  99.,  A.   io3. 
(88)  Sch.,  octobre,  F.  i5a,  A.  137. 
(")  H.  Rooerson,  J.  Chem.  Soc.  Lond.,  97,  1004. 


(90)  Power  et  Salway,  J.  Chem.  Soc.  Lond. ,91,  23a. 

(91)  Sch.,  octobre,  F.  i4i,  A.  i3o. 
(")  Sch.,  octobre,  F.  i53,  A.   i37. 

(")  J.  Dupont  et  L.  Labaume,  Bl.  Soc.  Ind.,  H.  B.  (3),  1,  37. 
('•)  Tassyly.  Bl.  des  Sciences  pharmacologiques,  17,    1  ;   Sch., 
avril,  F.  117,  A.  122. 
(•«)  Sch.,  avril,  F.  43,  A.  36. 
(91)  Sch.,  avril,  F.  117,  A.  147 

(»»)  T.  Turting,  Cockino,  Chem.  Drug.,  77.  i5gi.  Si. 
(99)  Deussen  et  Philip,  Chem.  Zeit.,  104,  912. 
('»»)  Schaller,  Waldemar,  T.  Amer.,  J.  Se.  29,  324. 
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CORPS-  GRAS    ET    CIRES. 


ras     .  cires  sont  ici  divisés  en  trois  classes  : 

I.  Huiles  s  el  cire  taies;    !i.  Huiles,  graisses  el  cires  animales;  III. .Huiles  et  cires  minérales. 

Dan-  se,  l'ordre  d'énumération  est  l'ordre  alphabétique  en  langue  française. 

:       i  les  con  rassemblées  sont  divisées  en  deux  groupes:  les  constantes  physiques  et  les 

constant)  mi  -'/''s. 

Les  constantes  physiques  déterminées  pour  les  corps  gras  n'offrent  pas  de  particularités  nécessitant  une  définition  spéciale. 

anl  aux  constantes  chimiques,  la  plupart  sont  spéciales  aux  corps  gras  et  doivent  être  définies  : 

Indice  de  saponification  ou  de  Kirttstorjer  (abréviation  :  I.S).  —  Quantité  de  KOH,  en  milligrammes,  nécessaire  pour 

saponifier  r  de  malièi 

Indice  d'acide  ou  de  neutralisation  (abréviation  :  I.A).  —  Quantité  de  KOH,  en  milligrammes,  nécessaire  pour  saturer 

les  acides  gras  libres  de  i;  de  matière. 

Indice  d'iode  (ou  de  Hubl,  ou  de  tf'ijs)  ou  de  brome  (abréviation  :  I.I   ou   I.Br;.  —  Quantité  d'iode  ou   de  brome 

absorbée  par  ioos  de  matière. 

Indice  de  Reichert-Mcissl  nu  île  Reichert-Wollnj  (abréviation  :  R.M  ou  R.W  ).  —  Nombre  de  centimètres  cubes  de 

N 
KOH  —  nécessaires  pour  saturer  les  acides  volatils  solnbles  obtenus  de  5"  de  matière  traitée  suivant   le  modus  operandi  de 

Reichert-.Mcissl  ou  de  Reichert-Wollny. 

Indice,    de   Helmer    (abréviation  :   AG-t-I).    —    Quantité    d'acides    gras    insolubles  et    de  matières   insaponifiables 
provenant  de  ioos  de  matière. 

Indice  d'acëtyîe  (abréviation  :  acétyle).   —  Quantité  de  KOH,   en  milligrammes,    nécessaire    pour   saturer   l'acide" 
ique  obtenu  en  saponifiant  \"  de  matière  aeétylée. 

En  dehors  des  abréviations  générales  et  de  celles  indiquées  plus  haut,  un  certain  nombre  d'autres  ont  été  employées, 
dont  voici  la  signification  : 

I  :  point  d'éclair  ou   d'inflammation  ;   C  :  point  de  combustion  :   AG  :  acides  gras. 


I.  —  Huiles,  Graisses  et  Cires  végétales. 


Huile  d'amandes.  —  (Mandelôl.-Almond  oil.-Olio  di  mandorlo. 
d  (t  non  indiquée i <>,9i'>  -0,920  .(') 


"D •  •  • 

M 13° 

"n 

Y    (8  —  0,9318;    compte-gouttes 


1,  {720-1,4730  (M 
« , Î7i5  (*j 


d'Iscovesco) 33,82  dynes-cent.  ( 3  ) 

p  rapportée  à  l'eau 55  (*) 

I.Hr 61,8  (s) 

1.1  dérivé  de  I.  Br 97,6  ( 5) 

!  ;  E.-W.  Lucas  et  F  -C.-J.  BrnD  Chem.  Drug.,  77,  i6o3,  r>3. - 
,'■)  C. -Edward  Sage,  Pharm.  ./.,  84,  -2o\.  —  (3)  Iscovksco,  Soc. 
Biolog.,  59,  537.  —  (»)  K.  Kottmann,  Z.  klin.  Med..  69.  20.  — 
(s)  W.  Vaubel,  Z.  ang.   Chem.,  23,  2079. 

Huile  d'abrasin.  —  {Holzol.-Wood  ail,  tung  oil.-Olio  di  legno 
del  Giappone  1  (V .  Vaubel,  Z.  ang.   Client.,  23.   '079). 

I.Br 94.fi 

I.I  dérivé  de  Br 1  ">o 

Huile  de  noyaa  d'abricot.  —  1  Aprikosenkernôl.-Apricoi  kernel 
oil.-Olio  d'albiccoche,  olio  d'armè/ine)  (C. -Edward  Sage, 
Pharm.   ,1 . .  84,  2o{.  1 

■  i,Î7*o 


Huile  de  noix  d'acajou.  —  (  Akaschuôl.-Cashew  apple  oiL-Olio 
di  noci  d'anacardo)  (DuperthuîS,  J.  Suis.  Chim.  Pharm., 
XLVIIL  46,  710). 


0,9184 
0,8621 


i5° 

d  — 

i5c 

,  100" 

1  i" 

Np  (/  non  indiquée). 54 1 3 

I.S 200 

I.I 82,8 

R.M 0,6 


Huile  d'arachide.  —  (  Arachisôl,  Erdnussôl.-Arachis  oil, 
Peanut  oil,  Enrthnut  oil.-Olio  d'arachide). 

NJ;  (huile  de  l'Inde) 1,47270. 

Nji'"(huile  d'Italie  raffinée) 1 ,47o5  (»  ) 

T  critique  de  dissolution  des  AG >9"  ( 2  ) 

I.Br........ 57,6  (') 

I.I  dérivé  de  I.Br 91,3  ( '■> ) 

(')  C. -Edward  Saok,  Pharm.  J.,  84,  204.  —  (2)  BERGKlt, /. 
Suis.  Chim.  Pharm ..  49,  760.  —  (3)  W.  Vaubei.,  Z.  ang.  Chem., 
23,  ->o79. 


E.  Boutoux. 
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Huiles,  Graisses  et  Cires  végétales  [suite) 

Huile  d'avocatier.  —  (  A vocatoôl.-A avocate  pear  oil. 
Olio  d'avocado)    (J.-S.  Jamieson,  Cliem.  Nen'S,  102,  61). 

Nj;'°(butyroréiractomètre  Zeiss) 65  degrés 

Njff  oléoréfractomètre) i4     » 

I .  S ....     207 

II 29,90 


Beurre  de  Cacao.  —  (Kakaobtttter.-Cacaobutter.- 
Burro  di  caccao). 

d  (t  non  indiquée) 0,990-0,998  ('  ) 

F 3o"-33°  (») 

Nj/^beurre  extrait  à  60°) 1 ,45-io  (2) 

Np'°(beurre  exprimé  à  60") 1 ,4489-1,4496  O 

(')  E. -W.Lucas  et  F.-C.-J.  Biun,  Chem.  Drug. ,11,  i6o3,53.  - 
:1  C. -Edward  Sage.  Pharm.  J.,  84,  204. 


Huile  ou  beurre  de  coco.  —  (  Kokosbutter.-Cocoanut  oil.- 
Burro  di  cocco). 

I-S ^9,3(') 

I(Hîibl) 9,58  (') 

I-Br 5,i  O 

I.I  dérivé  de  I.Br 8,1  {"-) 

(')    K.    Heiduschka  et   K.    Pfizenmaikr,   Beitr.  zur   Chem.    u. 

Anal,  der  Fette,  Mûnchen,  1910,  3-.  —  W.  Vaubel,  Z.  ang.  Chem., 

23,  2079. 


Huile  de  colza.  —  (  Hubôl.-Hape  od.-Olio  di  colza) 

(Berger,  /.  Suis.  Clam.  Parm.,  49,  760). 

T  critique  de  dissolution  des  AG Insolubles  même  à  80" 


Huile  de  eoton.  —  {Baumwollsamenôl,  Kottoubl.- 
Cotton  seed  oil. -Olio  di  cotone). 

Nil'" ',474c  (') 

T  critique  de  dissolution  des  AG 62°  (*) 

(')   C. -Edward   Sage,  Pharm.  /.,84,  20',.   -    (J)   Berger,    J. 
Suis.  Chim.  Pharm.,  49,  760. 


Suif  d'Eriobotrya  Japonica.  —  (  Eriobotrya  japoi-ica  fett.-Erio- 
botrya  japonica  fat.-Grasso  di  semi  délia  Eryobotrja  japo- 
nica) (G.   Maoerna,  Bol.   chim.  farm.,  49,   71 3). 

d  (t  non  indiquée) 0,967 

Njf  ;butyroréfractomètre  Zeiss). 75°,5-76'' 

F 48°-49" 


Huile  de  lin.  —  {Leinol.-Linseed  oil. -Olio  di  lino). 

d  (t  non  indiquée) 0,930-0,9400 

No  »  i,4832-i,4844  0 

N15" 1,4818  O 

Y  (S  =  0,9293)  ;    compte -gouttes 

d'Iscovesco) 29,77  dynes-cent.  (3) 

p  rapportée  à  l'eau 45  (4) 

I.Br.. '07,7  O 

I.I  dérivé  de  I.Br. 170,7 

I.I  (méthodes  de  10  pharmacopées)     174-188  O 
(')  E.-W.  Lucas  el  F.-C.-J.  Bihd.  Chem.  Drug.,  77,  i6o3.  53.  — 

C)  C. -Edward  Sage,  Pharm.  J.,  84,  204.  —    (3)  Iscovesco,  Soc. 

Riol.,  59,  537.  —   (4)   K.  Kottmann,   Z.  klin.  Med.,  69.   420.  — 

(b)  W.  Vaubel,  Z.  ang.  Chem.,  23,  2079.  —  (6)  E.   Dorsman  et 

P.  van  der  Wielen,  Pharm.  Weekbl.,  47,  83g. 


Suif  de  DJave.  —  {Mimusops  Djave  fett.-Njavefat.- 
Sego  di  Djave)  (E.  Fickendev,  Seif.    Zeit.,  87,    ig3). 

di,' 0,9172 

I.S 188,6 

Titre  des  AG 470 


Huile   de    mûrier.   —   {Maulbeersamenôl.-Mulberry  od.-Olio 
di  semi  del  moro)  (L.  Prussia,  Bol.  chim.  farm.,  49,  466). 

A.        B. 
di-o'-r 0,9245     0,9260 


13" 
IOO" 


0,8692      0,8706 


Np°(butyroréfractomètre  Zeiss).     77,7  degrés  78,2degrés 

»  »     ..     63,6       n  63,9      * 

»  »     ..     71,9       »  72,5      » 

Acides  gras  : 


VÎ5" 

lxn 


o,8544  o,8566 


100" 

.-30° 


ND°0(butyroréfractomètre  Zeiss).     58,5degrés  63,2degrés 
»  »     ..     53,3       »      57,8      a 

»  »    . .     5 1 , 0       »      55,5      » 

A  =  huile  exprimée  ;  B  =  huile  extraite  par  l'éiher. 


N45' 


Huile  d'olive.  —  (Olivenôl. -Olive  oil.-Olio  d'oliva). 
d  (l  non  indiquée) 0,915  -0,918  (') 

»  0,916  -0,917  o 

1,4698-1,4713  (>) 

1,4702-1,4712  o 

Nd  ('  non  indiquée) 1 ,47c  -1 , 47 '  (*) 

y  (d  de  l'huile  =  0,9128  ;  compte- 
gouttes  d'Iscovesco) 3o,83  dynes-cent.  (') 

p  rapportée  à  l'eau. 83  (5) 

T  critique  de  dissolution  des  AG. .       16"  à  200  (6) 

I.S 187    -190O 

I.Br 53,i-  84,7  (T) 

I.I  dérivé  de  I.Br 84,2-  86,7  C) 

I.I  (méthodes de  10  pharmacopées)  80,7-  83,8  (") 
(')  E.-W.  Lucas  et  F.-C.-J.  BtRD,CAem.  Drug.  77,  i6o3,  53.  — 
(')  W.-B.  Cowie,  Pharm.  J.,  85,  794.  —  (3)  C. -Edward  Sage, 
Pharm.  J.,  84,  204.  —  (*)  Iscovesco,  Soc.  Biol.,  59,  5?7-  — 
(5)  K.  Kottmann,  Z.  klin.  Med. ,69,  420.  —  (s)  Bkrgeh,  /.  Suis. 
Chim.  Pharm.,  49,  7^0.  —  (')  W.  Vaubel,  Z.  ang.  Chem..  23, 
2079.  —  (*)  E.  Dorsman  et  P.  van  der  Wielen,  Pharm.  Weekbl., 
47,  83,). 


Beurre  de  Phulware,  beurre  de  Gbe  (des  fruits  du  Batsia  Butj- 
racea).  —  ( Fulwabutter ,  Plinlwarabulter.-Phuhvara  butter . 
Ghee  butter. -Burro  di  fulware,  Burro  di  Gher)(E.  Richards 
Bolton  et  Cecil  Revis,  Analyst,  85,  345). 
I.S 188,»  fi. M i,3i 


Huile  de  ricin.  —  (Ricinusôl. -Castor  oil.-Oli»  di  ricino). 

d(t  non  indiquée) 0,958-0,970  (  '  ) 

Np'(  t  non  indiquée) 1 ,4790-1 ,48o5(') 

N{f 1,4790-' ,4797  (*) 

y  à  i8°  (en  unités  CGS  x  10»...     943,5  (3) 
{')  E.-W.  Lucas  et  F.-C.-J.  Bird.  Chem.  Drug.,  77,  <6o3,  53.- 

(5)  C.    Edward   Sace,   Pharm.    J.  84,  204.  —   (')  O.  Faust  et  G. 

Tammann,  Z.  physik.  Chem.,  71,  53. 


E.  Bontoux. 
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Huile  de  sésame. 


Huiles,  Graisses  et  Cires  végétales  {suite) 

(Sesamôl.-Sesame  oil.-Olio  di  sesamo). 


d  (admises  par  différentes  pharmacopées)..       0,910-0,9140 

Nip i,4736  O 

T  crit.  dissol.  des  AG 35°  O 

I.Br 68,3(*) 

I.I  dérivé  deBr 108, 3  (*) 

(')  G. -P.  Forrester,  Chem.  Drug.,  76,  1577.  —  (5)  G.  Edward 
Sage,  Pharm.  J.,  84,  ao4- —  (')  Beroer,  /.  Suis.Chim.  Pharm., 
49,  760.  —  (4)   W.  Vaubel,  Z.  ang.  Chem..  23,  2079. 


Huile  de  soja.  —  (Sojabohneuôl.-Soya  oil.-Olio  di  soja). 

dVa 0,9256-0,9287  (') 

NL5] • 1,4762-1,47650 

ND5°(bulyroréfractomètre  Zeiss).  .  70-77,2  degrés  (') 

S — 12°  à  — 15°  (») 

I.S 204-212  (?)  (») 

I.I io7(?)— i4a(») 

I.I i37-i42(') 

F  des  AG 200  à  2i°,5  («) 

S  des  AG i36  à  i7°,5  (») 

(')  Marpmann,    J.  Landw.,  58,    i'\K. —  (')    C.    Edward  Sage, 
Pharm.  J.,  84,  204.  —  (')  J-  Lewkowitsch,  Chem.  Ind.,  33,707. 


II. 


Huiles,  Graisses  et  Cires  animales. 


Cire  d'abeilles.  —  (  Bienenwachs  -Beeswa.r .-Cera  d'api). 

d  (t  non  indiquée) 0,958-0,970  (•  l 

d$£ o', 820-0,8290 

Ne  (t  non  indiquée) 1 ,538  (3) 

N„  »  i,49    (») 

F 63",2-66°(*) 

F 6i"-640  O 

F 65°,  5  O 

S 64°,5(*) 

Indice  d'acide 1 5,6-20,6  (*) 

19.98-20,99  (*) 

l-S -84,6-950 

»    81,07-87,870 

Indice  d'éther 64 , 1-75 

»  6i,o9-66,88(l) 

(l)  E.-W.  Lucas  et  F.-C.-J.  Bird,  Chem.  Drug.,  77,  i6o3,53.  — 
(')  Bl.  Imp.  Inst.  Lond.,  8,  27.—  (■)  P.  Gaubert,  Comptes- 
rendus  151,  53i,  534.  —  («)  Buchner,  Z.  ojf.  Chem.,  XVI,  i3o. 

Huile  d' akajei  (du  Dasyatis  Akajei,  M.  et  H.).  —  (Aka/eiôl- 
Akajei  oil.-Olio  d  akajei)  (M.-  Tsujimoto,  J.  Tok .  Chem. 
Soc,  18,  1267). 

dti' 0  ,  9268 

Nif i,47«4 

N^"  (butyroréfractomètre  Zeiss) 80,1 

I.S 186,98 

I.I 161, 85 

Octobromures  (69, 3i  p.  100  Br) 37,47  p.  100 

F  desAG 3a°,5 

Huile  d'anguille  du  Japon  (de  l'Anguilla  Japonica,  T»S.).  — 
(Alôl.-Al  oil.-Olio  d'anguilla  del  GiapponeJ  (M.  Tsujimoto, 
/.   Tok.  Chem.  Soc,  18,    1267). 

du- 0,9218 

nî>°; i,47i* 

N""  (butyroréfractomètre  Zeiss).  . ..       88,3  degrés. 

I.S , 200 , 6 

I-I '07,42 

Bromures     insolubles     dans    l'éther 

(67,21  p.  100  Br.) 13,97  p.  100. 


Huile  de  foie  d'ang»  du  Japon  (du  Squatirm  japonica).  — 
Korosameleberôl .-Jopan  skate  liver  oil.-Olio  di  fegato  del 
squadra  angelo  del  Giappone)  (M.  Tsujimoto,  J.  Tok.  Chem. 
Soc,  13,   1267  ). 

d 0,8984 

NT >,4726 

»  (butyroréfractomètre  Zeiss) 70,5  degrés 

I.S 120,43 

1.1 i<7,74 


Huile  de  dauphin  (du  Delphi  nus  longirostris  Gray.  ).  —  (Del- 
phinôl.  -Dolphin  oil.-Olio  di  delfino)  (M.  Tsujimoto,/.  Tok. 
Chem.  Soc,  18,  1267). 

A  —  huile  de  tête  ;  B  =  la  même  purifiée  ;  C  =  huile  de  corps,  obte- 
nue par  ébullition  avec  l'eau;  D  =:  huile  de  corps,  obtenue  par  fonte 
à  feu  direct. 

A.  B.  C.                         D. 

d<>' =      0,924.9 0,9259  0,9286               0,9307 

?T  =      i,4«4 i,45i7  1,4717             1,4695 

»    =      40  degrés  39 degrés  69  degrés       65,5 

Zeiss Zeiss  Zeiss      deg.  Zeiss 

I.S  =279,78      277,7  217,22               23o,35 

I.I     =     24,48        26,67  125,25  n4,35 

K.M  =  U2, 3i      3o,4o  44,39 

Octobromures  (acides).  .  21,75p.  100 


Ghee  ou  beurre  de  buffle.  —  (  Ghee  Butter. -Ghee.-Burro  dighee) 
(E.  Richards  Bolton  et  Cecil  Revis,  Analjst.,  85,  345). 

dW- 0,8634-0,8637 

ii° 

Nu°°  (butyroréfractomètre  Zeiss) 4', 4-42, 3  degrés 

I.S 223,8-229, i 

R.M  29,3-3i,3 
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Huile  de  hareng  du  Japon.  —  (Japanisches  Heringsol.-Japan 
hcrring  oil.-Olio  di  aringhe  del  Giappone)  (M.  Tsujimoto, 
/.  Tok.  Cliem.  Soc,  13,  1-267). 

dn" 0,9234 

i,4754 

»  (butyroréfractomètre  Zeiss) 75  degrés 

I.S 189,25 

I.I i43,35 

Oclobroinures  (69,35  p.  100  Br) 26,11p.  100 

F  des  AG 28°,  8 


M20" 
•M) 


Huiles,  Graisses  et  Cires  animales  (suite). 

Huile  de  rorqual  rostre.   —  {Dôglingtran.-Artic  sperm   oil.- 
Olio  (fi  spermuceti  artico)  (J.  LlWD,  Seif.  Zg.,  37,  195). 

d  (t  non  indiquée) 0,8764-0,8802 

122-133 


!  Huile  de  katsuo  (du  Gynmosarda  affinit  Cantor).  —  (hatsuo- 
tran.-Katsuo  oil.-Olio  di  katsuo)  (M.  Tsujimoto,  J.  Tok. 
C/icm.  .Soc,  13,  1267). 

^I5° 0,9339 

i,4843 

»    (butyroréfractomèlre  Zeiss ) 90,5  degrés 

1.8 184,69 

I.I 208,92 

S  des  AG 34°,  5 


N  20° 


Huile  de  foie  de  morue.  —  (Dorschleberôl.-Cod  liver  oil.- 
Olio  di  fegato  di  merluzzo). 

d  (t  non  indiquée) 0,924  (') 

ND 1, 4800-1, 483o(>) 

I-Br 79,8(a) 

I.I  dérivé  de  I.Br 125,5  (*) 

(')  E.-W.  Lucas  et  F.-C.-J.  Bibd,  Chem.  Drug. ,17,  iGo3,  53. 
(3)  VV.  Vaubel,  Z-  ang.  Chem.,  23,  2079. 


Du  Gadus  chalcograrnmus  Pall.,  du  Japon 
(M.  Tsujimoto,  J.  Tok.  Chem.  Soc,  18,  1267). 


d^ 


N'0' 


0,9279 

1 .4798 

»    (butyroréfractomèlre  Zeiss) 82,5  degrés 

I.S «87,87 

I.I 169,58 

Octobromures  (71 ,33  p.  100  Br) 48,08  p.  100 


Graisse  d'oie  (Gà/isefett.-Goose  fat.-Grasso  d'oca). 
(J.-L.  Mayer,  Pharm.  /.,  86,  g5). 

i£2! 0,8691  F 


i5° 
,4o° 
i5°' 


0,8987 


N40° i,4594 


I.S. 

I.I. 


■  4°,  5 

■9',o 

72,66 


Halle  d'otarie  (de  YOlaria  stelleri  Less.).    —    (Seelowentran.- 
Olio  d'otaria)  (M.  Tsujimoto,  /.  Tok.  Chem.  Soc,  13,  1267). 

rf15° 0,9278 

1 ,  4783 

»   (butyroréfractomèlre  Zeiss) 80,0  degrés 

I.S 189,8 

I.I i56,37 

F  des  AG 29°,5 


K 


I.S. 


Lard,  saindoux. 


K° 


(  Schmalz.-Lard.-Slrutto  ). 
i,4526-i,455o  («) 


F 38°-4i°(«) 

I.Br 3o-33  (») 

I.I  dérivé  de  I.Br 47,6-52,2  (*) 

I.I(métliodsde  10  pharmacopées).  52,o-55,2  (*) 

(')  E.-VV.  Lucas  et  F.-C.-J.  Bibd,  Chem.  Drug. ,11,  i6o3,  53.  — 
(!)  W.  Vaubel,  Z.  ang.  Chem.,  23,  2079.  —  (3)  E.  Dorsman 
et  P.  Van  deb  Wielen,  Pharm.  Weekbl.,  47,  83o. 


Huile  de  spermaeeti  ou  de  cachalot  —  (fPalratôl.-Sperm 
oil.-Olio  di  spermaceti)  (E.-W.  Lucas  et  F.-C.-J.  Bird,  Chem. 
Drug.,  77,  i6o3,  53). 

d  (t  non  indiquée).     0,950-0,960        F 43°-5o° 


M.  Tsujimoto,  /.  Tok.  Chem    Soc,  18,  1267. 
a.  Huile  de  tête;    b.  Huile  du  lard  par  différents  procédés. 

a.  b. 

d  — o,  8660-0, 86i5      0,8654-0,8780 

ND°° i,4553-i,4566      1,4587-1,4602 

»  (bulyroréf.  Zeiss).        44i 2-46  degrés  49,o-i>i,  2  degrés 

I.S i5o, 84-154, 67       i47,o3-i65,54 

I.I 74,07-77,03  91,78-96,08 


Suil.  —  (Talg.-Tallow.-Sego) 
(E.-W.Lucas  et  F.-C.-J.  Bird,  Chem.  Drug.,  77,  i6o3,  53). 

N^°° 1,4491-1,4510        F 45°-5o° 


Huile  de  tortue  (du  Trinoyn  sinensis  Wiegm).  —  (Schild- 
krotenôl.-Turtle  oil.-Olio  di  tartaruga)  (M.  Tsujimoto,  /. 
Tok.  Chem.  Soc,  18,  1267). 

N??' 0,9229 

»    ",4737 

»   (butyroréfractomèlre  Zeiss) 72,2  degrés 

I.S "95,65 

I.I 121 ,09 

F  des  AG 32°,8 

Beurre  de  vache.  —  (Butterfett. -Butter  fat.-Burro  di  vacca). 

W°  (bulvroréfractomèlre  Zeiss). . .  41,7-42,7  degrés  (>) 

I.Br....*. 22,3  (») 

I.I  dérivé  de  I.Br 35,4  (■) 

I.I 3o,55-45,82  (») 

RM 27,5-3o,9(«) 

(')  H. -S.  Shrewsbury  et  A.-W.  Knapp,  Analyst,  35,  385.  — 
(')  W.  Vaubel,  Z.  ang.  Chem.,  27,  2079.  —  (s)  A.  Nestrkljakw, 
Milchw.  Zbl.,  6,  456-46 1. 
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III 


Huiles  et  Cires  minérales. 


Cérésine.  —  (Ceresin.-Ceresine.-Ceresine) 
(Chercheffsky,   Comptes  rendus,   150,    i34o). 

N|,00- 1,4628 

F  (  tube  capillaire) 66",  9 

T  critique  de  dissolution 17?.°,  5 

Huiles  de  goudron  de  houille.  —  (Mineralôlc  aux  Brtmnkohlen- 
teer. -Minerai  mis  from  coal  tar.-Ohi  di  catrame  )  (Ed. 
Graefe,  Petroleum,  5,  571). 

Chaleur  de  vaporisation 53e"', 8-86c" 


Naphte.  —  (Naphtha.-Naphtha.-Naphta) 
(Chercheffsky.  Bl.   Soc.   Eric.,   118,   802). 


Densité  a 

i5"  : 

Points 

. 

15°. 

. .. 

d'ébullition 

A. 

B, 

C. 

D. 

K. 

100.  .  . 

0.7105 

o,735 

o,74> 

0,740 

0,726 

l5o.  .  . 

754 

775 

7785 

7665 

766 

■2(»i .  . 

785 

812 

814 

799 

801 

25o. . . 

811 

8425 

861 

824 

835 

Indice  de  réfraction  à  i5" 
Ni?*. 


d'5\ 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

0,750. .  .  . 

1,4182 

i,4i43 

1 ,4i6o 

1, 

4«74 

1,4219 

780 

345 

3og 

334 

356 

373 

800 

453 

4i9 

458 

466 

469 

820 

564 

533 

572 

586 

568 

Points 

d'ébullition 

100. .. . 

1 , 3969 

1  ,4073 

1 , .',  1 1 3 

I, 

4  120 

l,4t>99 

1 5o . . .  . 

4203 

282 

324 

278 

3oa 

200 . . . . 

372 

488 

538 

460 

47  4 

25o. . . . 

5i5 

670 

799 

6io 

683 

Point  d'ébullition  : 

d^'. 

0 

0 

0 

0 

0 

0.750. .. . 

141 

io8,5 

108 

n3 

126,5 

780.... 

'9« 

i58,5 

i53 

166 

167,5 

800 

227 

182 

170 

202 

198 

820 

266 

219,5 

207,5 

242 

227,5 

Indice  de 

solubilité  ( 

Riche-Halphen)  : 

C. 

D 

dis*. 

A. 

B. 

E. 

0,750. . 

..       70 

69,5 

67,5 

67 

,5 

65,5 

780.. 

..       93 

75 

73 

74 

74 

800.  . 

..     117 

85 

79,5 

94 

9^,5 

820.. 

..     .54 

92 

90,5 

125 

,5 

109 

d'5°. 

0,750.. 

780.. 

800.  . 

820.  . 

d'à  ". 

0,750. 
780.. 
800. 
820.  . 


T  critique  de  dissolution  (alcool  à  96°,5)  : 


20" 


Limpide   à    T   ambiante 


5o  36"      Limpide  à      3in 

68,5      47,5    T  ambiante    53 
87  60  42  72,5 

T  de  trouble  (anhydride  acétique)  : 


3i" 
42,5 


49 

60 


Ci  55  5 1 , 5 

78,5  60  53 

9'  72  57  75,5 

n>4,5  79/.  63,8  89,3 


54,5 
63 

71 


fA     Amérique;  B.  Kussie;  C.  Roumanie;  D.  Galicie;  E.  Schiste. 

Ozokérite.    -    (Ozokerit.  -Ozokerite. -Ozokeritc) 

(I'.  fî Albert,  Comptes  rendus,  151,  534  )• 

N* i,54  Np i,5i 

Paraffine.  —  <  /■ 'tira ffin. -Paraffine. -Paraffine). 

d  (huile  de  paraffine,  t  de  fusion) 0,860-0,875  (') 

»  (paraffine  molle,  /  de  fusion) 0,840-0,8700 

»  (        »         dure,  t  de  fusion) 0,820-0,940  ('  ) 

»  (paraffine  molle  de  distillation,  t  de  soli- 
dification)    0,780  ( 2) 

»  (paraffine  molle  de  distillation, état  solide).  0,878  (*) 
»  (paraffine  dure  de  distillation,  t  de  soli- 
dification)    0,781  (*) 

d  (paraffine  dure  de  distillation,  état  solide).  0,917  {■) 

>m        »      de  pétrole,  /  de  solidification). .  0,780-0,782(^1 

»(        »  »        ,  état  solide) 0,903-0,920  (3) 

N, i,520 

Np-; i,49(3) 

NJ,00  (  paraffine  de  pétrole  ) 1 , 4 1 85  (  *  ) 

»     (        »        deschisle) 1,4161  (4) 

»     (en  unités  CGS  x  10'  1 101 ,8  ( 5) 

F  (paraffine  molle) 36°-42°  («) 

»(        »         dure) 54r'-Co"  (6) 

»(        »        molle  de  distillation) 41"» 8  (2) 

»(       »        dure  de  distillation) 54°, 6  (2) 

»  (paraffine  de  pétrole) .5 1",- 4-5g°, 8  (5) 

S(        »        de  schiste,  tube  capillaire  1. .  .  47°,6(*) 

n  (        »        de  pétrole  ) 52",  7  (  ♦  ) 

T  critique  de  dissolut,  (paraffine  de  schiste;.  141"  (v) 

»  (        »       de  pétrole).  148"  (*) 

(>)  E.-W.  Lucas  et  F.-C.-J.  Bird,  Chem.  Drug.,  77,  i6o3,  53.  — 

(5)  Ed.  Grakfe,  Fett.  u.  Harzind.,  17,  4.  —  (,)  P.  Gaubert, 
Comptes  rendus,  151,  534.  —  (  *  )  Chercheffsky,  Comptes  rendus, 
150,  i3'jo.  —  (6)  0.  Faust  et  G.  Tammann.  Z.  Physik.  Chem.,  71,  53. 

(6)  E.-W.  Lucas  et  F.-C.-J.  Bird,  Chem.  Drug.,  77,i6o3,  53. 

Pétrole.  —   (Petroleum. -Petroleum. -Petrolio). 

(N.    Obolensky,    Physik.    Z.,    11,    140). 

d' 0,84048-0,00699  (/-20)  entre  14"  et  260 
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PHYSIOLOGIE   ANIMALE. 


Point  cryoscopique  des  liquides  et  tissus  de  l'organisme. 


NATURE    DES    SUBSTANCES. 

A. 

NATURE    DES  SUBSTANCES. 

A. 

NATURE    DES    SUBSTANCES. 

A. 

O                    0 

— 0,575-0, 63 1 

Sérum  de  Congéo  vul.  ('  '). 

0 
—  1,025 

Bile  de  Laurus  glaucus  (3). 

0 
—0,69 

— 0,590-0,600 

»       Lophiut pisc.  (•') 

—  I ,040 

Humeur  vitrée  de  Balae- 

»       Phoca  barbata  (s). 

— 0,64-0,66 

n       Scorpœna     scor- 

noptera  sibbaldi  (*)... 

—0,70-0,71 

»       Phoca  foetida  (3). 

— 0,68-0,72 

/«(") 

— 0,705-0,71 [ 

Suc  gastrique  de  chien  (1J). 

— o,595-o,6i5 

»       Laurus  glaucus  (3). 

—0,69 

Plasma  de  tortue  mar.  ("). 

— 0,646 

Liquide  d'hydrocéph.  (13). 

— 0,566-0,678 

»      Uria  troïle  ( 3  ) .  . . 

—0,66 

»        tortue  grec.  ("). 

-0,597 

Hemolymphe   de  Dipticus 

»      Eider(') 

—0,66 

»        crapaud  (")... 

— o,54i 

—o,56 

»       Fumariaglac.  (3). 

— 0,63-0,75 

Urine  de  Congéo  vulg.  (n). 

—0,820 

Hemoiymphe   de  -Dipticus 

Sérum  de  chien  (8) 

— o,56-o,57 
—o,58-o,  60 

»        Lophius  (1J).  . .  - 
»        Scorpœna  (")... 

— 0,6i3-o, 7~5 

lab.  (») 

—0    57 

—0,654-0,68 

— 0,74-1, i3 

»        chien  (6) 

—0,59-0,624 

»        (orlue  mar.  ("). . 

—0,607 

Cerveau  de  lapin  (,0).... 

— 0,64-0,75 

— o,55-o,66 

»       crapaud  (").... 

— 0,420 

Muscle            »      (10) 

—0,71-0,83 

— o,55-o,56 

»       tortue  grecq.  ("). 

—0,190 

Cœur              »      (10). .  . . 

—0,76-0,87 

—o,532-o,55i 

»        Phoca  foetida  (3) . 

—0,73 

Bein               »      (10).... 

-0,72-0,98 

—o,565 

Bile  de  Phoca  foetida  (3). 

— 0,66-0,72 

— 0, 5 6-0, 5g 

»       Phoca  barbata  (3) . 

—o,63-0,66 

(')  Ragazzi,  Arc  h.  Farmac,  8,  544;  (2)  Chistoni,  Arch.  Fisiol.,  8,  ig3  ;  (3)  Portier,  /.  Physiol.  Path.  gén.,  12,  202  ;(')  Filippi, 
Arch.  Far  mac,  9,  i63;  (5)  Errico  (  d'),  Arch.  Fisiol.,  8,  177;  (6)  Gardella,  Arch.  Fisiol.,  8,  4>7;  C)  Moscati,  Riff.  méd., 
24,  i3S4  ;  (8)  Simon,  Arch.  Fisiol.,  8,36a;  (9)  Zunz,  Arch.  Fisiol.,  7,  [137;  (l0)  Sabbatani,  Arch.  Fisiol.,  7,  62  ;  ('')  Burian,  PJl. 
Arch.  134,  744:  (")  Coronedi  et  Delitala,  Arch.  Fisiol.,  7,  17;  (l3)  Polanyi,  Magy.  o.  Arch.,  9,  117;  (")  Widmark,  Z.allg. 
Physiol.,  10,  433. 


Conductivité  électrique  des  liquides  de  l'organisme. 


nature  des  liquides. 


Lait  de  brebis  (1). . . 

»   chèvre  (',)... 

»•   vache  (') .  .  . 

Sangde  chien  (*).... 

»       chien  (3). . . . 

»       lapin  (»). 

Sérum  de  bœuf  (5). . 

»        chien  (4  ). . 

»         chien  (6  ). . 

»        chien  (s). . 

»         chien  ("  ). . 

»         cheval  (8  ). 

Sérum  humain  (* )..  . 

Sérum  de  lapin  ('*).. 


TEMPE- 

h. 

RATURE. 

0 
25 

5o,4   io~* 

2| 

49.10-* 

•75 

48,7.10-* 

25 

47-70. I0"4 

3o 

36-63. 10-* 

38 

38-52.10-* 

27-28 

1 35,8.io-* 

25 

1 17-124. 10-* 

25 

i24-i3o. 10-* 

3o 

i35-i43. 10-* 

37 

140-1 56. 10-* 

25 

1 171-1203. 10-5 

// 

129-1 58. 10-* 

38 

1 3o-f 4  r • io~6 

NATURE     DES     LIQUIDES. 


Sérum  de  Congéo  vulg.  ( 10) 

»         Lophius  pisc.  (10) 

»         Scorpœna  scorfa  ( l0  »... . . 

Plasma  de  tortue  marine  (10) 

Sérum  de  crapaud  (,0). 

»        tortue  grecque  ( ,0) 

Urine  de  Congéo  vulg.  (,0) 

»        Lophius  piscatorius  (10).  . 

»        Scorpœna  scorfa  ( ,0) 

»        tortue  marine  (10) 

»       crapaud  (,0) 

»       tortue  grecque  ( l0) 

Liquide  céphalo-rachidien  humain  (';. 
Liquide  d'hydrocéphale  (n) 


TEMPÉ- 

RATURE. 

25' 

,6 

2  5 

,6 

25 

6 

25 

6 

25 

6 

25 

6 

26 

5 

26 

5 

26 

5 

26 

5 

26 

5 

26 

5 

n 

tt 

277 . I o-4 
227-274. IO-* 

187-199.10-* 
143.10  * 

137. io_* 

[84.10-* 

226. 10-* 

217-222. 10-* 

218-219. 10  "" 

207. 10-* 

69.10-* 

4i . 10-* 

160-185. 10-* 

I28-l52,7.  "10* 


(')  BiNAOïn,  Rend  Soc.  chim.,  11,  323;  (2)  Chistoni,  Arch.  Fisiol.,  8,  193;  (3)  Haqazzi,  Arch.  Far-mac,  8,  544;  C)  FlLiPPï, 
Arch.  Farmac,  8,  j  63  ;  (5)  Botazzi,  Arch.  Fisiol.,  7,  6o5;  (6)  Gardella,  Arch.  Fisiol.,  8,  4'7J  ( n  )  Errico  (d'),  Arch.  Fisiol.  8,  177; 
(•)  Simon,  Arch.  Fisiol.,  8,  362;  (»)  Javal  et  Boyet,  Soc.  Biol.,  68,  442;  (,0)  Burian,  PJl.  Arch.,  136,  744;  (")  Polanyi,  Magy. 
O.  Arch.,  9,   1 17. 
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Coefficients  de  viscosité  des  liquides  de  l'organisme. 


NATURE    DES    LIQUIDES. 


Sang  de  lapin  (  *  J. .  ■  - 

Sang  de  chien  (* ) 
Sérum  de  chien  (3). . 
Sérum  de  cheval  ( 4  ). 


TKMI'K- 

RATURK. 


38 

39 
a5 

2  5 


4 , 3o  -4 , 38 
3,o 5 1-4 ,687 

1 ,47  -'-67 
1,64  -1,89 


NATURE    DES    LIQUIDES. 


Sérum  de  chien  (*).  ■ 

Sérum  de  lapin  (') 

Liquide  d'hydrocéphale (5  1 


T  i:\ipe- 
RATURE. 


39 

38 
38 


1 ,4  1  J-i  ,5'ii 
1 ,65  -1  ,66 
1 ,020-1 ,027 


(')  Ku.ii'Pi,  Arc/i.  Farmac,  9,  i63.  —  ("■)  Ciiistoni,  Arch.  Fisiol,  8,  ig3. 
Fisiol,  8,  062.  —  (•)  Polanyi,  Magy.o.  Arch. ,9,  117. 


(3)  Gardei.i.a,  Arch.  Fisiol,  8,  4>7-  —    (')  Simon,  Arch. 


Tension  superficielle  des  liquides  de  l'organisme. 


Sang  de  bœuf  (  '  ) . . 
Sang  de  lapin  (■). . 
Sérum  de  lapin  (  ■  ) 


38 
38 
38 


K=  146,93.  io-s 

K=  104,79-125,29.10-3 

K=  i33,26-i42,38. 103 


Rapport  avec  HjO  =  1 ,046 
Rapport  avec  Hs 0  =  0,746-0, 892 
Rapport  avec  HîO  =  o, 949-1 ,014 


REMARQUES. 

Méthode  de  Fa  noie  Mayer 
K  =  D,A/- 
Dt  =  densité. 
h  =  hauteur  de  la  colonne  ma- 

nométrique. 
r  —  rayon  du  capillaire. 


i5 

Nombre  de  gouttes  116,8  (eau  :  100). 

Compte-gouttes  deTraube. 

Liquide  d'hydrocéphalei1). 

20 

7,1 D-7, 3 5  dynes. 

Stalagmomètre  de  Traube. 

(')  Filippi,  Arch.  Fisiol. 

9,  161. 

—  (*)  Zunz,  Arch.  Fisiol,  7,  1J7.  —  (3)  Polanyi,  Magy.  0.  Arch.,  9 

»'-• 

Poids  spécifique  des  liquides  de  l'organisme. 

NATURE  des  liquides. 


Sérum  de  cheval  (')••■ 
Colostrum  de  vache  < i 1 
Coiostrum  de  vache ( 3 1 
Lait  de  vache (*  ) 


TEMPE- 
RATURE. 


DENSITE 


I  ,0264-!  ,0<9<) 
1 ,06o    -I ,08o 
1 ,032O-l ,06) 

1 ,o3o2-i ,o34o 


NATURE  DES   LIQUIDES. 


Lait  de  vache  (s) 

Heurre  de  vache  (  *  ) 

Beurre  de  vache (7) 

Liquide  d'hydrocéphale (8j 


TEMPE- 
RATURE. 


IOO 
100 

i5 
20 


I 


1 ,0264-1 ,o35o 
0,8641-0,8680 
0,8640-0,8661 
1 ,007  -1 ,012 
1 ,oo3  -1 ,oo5 


(')  Simon,  Arch.  Fisiol.  «,  Mis.  —  (•)  Weber.  Milchw.,  Zbl.,  6,  44g.  —  (')  Gerbbr  et  Ottikf.r.  Milchw.,  Zbl.,  6,  317.  —  (')  Hoft, 
Milchw,  Zbl..  6,  .">34.  —  (  )  Beiiri:,  Milchw.,  Zbl.,  6,  3g6.  —  (°)  Nestreljaw,  Milchw.,  Zbl.,  6,  456.  —  C)  Nestrelmw,  Milchw.,  Zbl., 
6,  4-  —  Ci   Polanyi,  Magy.  o   Arch..  9.   117. 


Influence  des  acides  sur  la  viscosité  des  solutions  d'albumine  (Ringer,  Cedenboek  van  Bemmelen,  i5i). 


COMl 

•OSITION 

ilen  mélanges. 

Eau  p 

are. 

ro 

3 

es 

, 

— ! 

M 

b 

+ 

T 

0 

**- 

to 

0 

II 

efl 

V 

<u 

t* 

re 

T3 

(0 

ai 

— 

•45 

•4) 

r 

C 

-3 

>■ 

s 

£3 

00 

C 

NOIIMALITI 
de  11(1 


O 
0,07.438 

o,o3i")i 
o,o5o8o 

o ,  07 1 1  ■> 
0,091 J3 
o.  1 1 17 
1 1 .  1  \i  ï 
o.  1 8v8 
0.22 3j 


VISCOSITE 
en  secondes  a  1 


108, 8 


•99 
■>.o\ 

207 
208 , 2 

225,5 

2  56, 6 

343,o 

828,8 

1 1 66 , 5 

X 


COM 

'OSITION 

des 

nélan^ps. 

Eau  pure. 

3 

CC 

r 

Um 

= 

§  + 

0 

■2    « 

II 

J2     eo 

tr.     . 

o> 

e  S 

~z 

O 

S  + 

*~* 

'9    0 

'—. 

r.    0 

Z) 

a 

rz 

b   T 

^*- 

.X  «•< 

«1 

M 

■  rz 

NORMALITE 
de  CM,  (0,11 


O 
O.OOOÔO 

o . 00069 
O  ,  OO  I  64 
0,0((374 
0,00520 

o,oo85o 
o,o3ooi 
0,0^873 


VISCOSITE 
fn  secondes  à  10* 


86 , 5 
85,9 
85,8 
86.0 
86,7 
87,1 
87,3 
89,3 
9Vl 


COMPOSITION 
de»  mélanges 


Eau  pure. 


Valeur  totale  —  ioo(n 
5ocma    Sérum   alb 
mine   3,2    pour   100 
acide  acétique.  Eau. 


NORMALITE 
deCHiCO.H. 


Il — 1 


Valeur  totale  =  ioo,,"ï 
5ocmS  albumine  d'œuf] 
à  3,5  pour  ioo  acide) 
acétique.  Eau. 


o 
0,0224 

o,o43i 
0,0670 
0,0104 
0,0869 


0,1724 

0,1 195 
1 ,  2oi 


VISCOSITE 
en  secondes  à  ta* 


77,5 


84,6 
85,8 
88,7 
92 , 6 
8j,8 
9>.  i 

83,2 

87,  "A 
90,7 

99,° 
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Toxicité  moléculaire  de  quelques  substances  organiques 
(Velev  et  A.-D.  Waller,  Proc.  R.  Soc.  Lond.,  82,  147). 


NOMS 
des  substances. 


Quinine 

Stovaïne 

Mélhylstovaïne 

Cocaïne 

Aconitine 


TOXICITE 
par  rapport 
à  la  quinine. 


100 

40 

40 

4o 

IC00 


NOMS 
des  substances. 


Nicotine 

Théobromine 
Piperidine.  . . 

Caféine 

Pyridine 


TOXICITE 

par  rapport 

à  la  quinine. 


33 


i6,5 

12 

33 


NOMS 
des  substances. 


Picoline. . . . 
Chloroforme 

Ether 

Alcool 


T  0  X  I  C  I  T  K 

par  rapport 

à  la  quinine. 


33 
6,0 
0,72 
0,06 


REMARQUES. 


La  toxicité  est  déterminée  par 
l'abolition  complète  <Je  la 
contractilité  d'un  muscle 
isolé,  immergé  dans  la  solu- 
tion étudiére  à  160. 


Solubilité  des  albumines  dans  les  solutions  salines 
(Schryver,  Proc.  R.  Soc.  Lond.,  88,  ii3). 


SOLUTIONS  —  DE   : 
10 


Chlorure  de  Na 

Bromure  de  Na 

lodure  de  Na 

Nitrate  de  Na 

Sulfocyanure  de  Na.. . 

Formiate  de  Na 

Acétate  de  Na 

Monochloracétate  deNa. 


SOLUBILITÉ 
de 

la  sërumglobuline 
en  suspension 
a  1,79  pour  100. 


38,5 
34,5 
16,0 
22,8 
1 5 , 5 
44,o 
43,5 
34,0 


SOLUTIONS  —  DE    : 
10 


Dichloracétale  de  Na. 
Trichloracétale  de  Na 

Salicylate  de  Na 

Malonate  de  Na 

Succinate  de  Na 

Tartrate  de  Na 

Citrate  de  Na 


SOLUBILITE 

do 

la  sétumgiGbuline 

en  tuspenalon 

à  1,78  pour  100. 


22,1 

"4,7 
I  I  ,25 

17,5 

21  ,0 
22,0 
I  I  ,0 


Influence  des  alcalis  sur  la  viscosité  des 
solutions  d'albumine  (Rincen,  Gedenboek 

van  Bemmelen,  253). 


COMPOSITION 
des  mélanges. 


Eau  pure 

Volume  total  :  ioocm" 
S5cm'  sérum  de  bœuf 
Soude 
Eau 


Volume  total  :  looc,u, 
85cin'  sérum  de  bœuf 
Soude 
Eau 


NORMALITE 
de  NaOH. 


0 
O,0023 

0,0017 

0,0088 
0,0177 

0,0265 

0,0442 

o , 06 1 9 

0,0796 

o, io45 
o, i463 


VISCOSITE 
en  secondes  à  18*. 


108,8 
214,5 
2.4,3 

2i3,6 
2i3,5 
2 1 5 , 2 

2î5,8 
217,2 
238,6 
355,o 

2373,7 


Concentration  en  ions   H  de   quelques  liquides 
de  l'organisme. 


NATURE    DES    LIQUIDES. 


Liquide  d'hydrocéphale  ('). 


Muscle  au  repos  (2) 
Muscle  après  travail. 


CONCENTRATIONS 
eo  ions  H. 


9,084.10- 


6,4.10- 
II ,7.10" 


REMARQUES. 


La  mesure  est  faite  sur 
un  mélange  de  iCB>J  de 
purée  de  muscle  degre- 
nouille  et  de  4cm'  de 
liquide  de  Locke. 


(')  I'iilanyi.  Magy  o.  Arch.,  9,  117. 

(2)  J.  (jOlddergkh,  Math.   Term.  Ert.,  28,  4o. 


Indice  de  réfraction  de  quelques  liquides 
de  l'organisme. 


NATURE   DES   LIQUIDES. 


Sérum  de  cheval  ('). 


Liquide  d'hydrocéphale  (*). 


INDICE 
de  ré  traction. 


1,33642 


1 ,335i6 


REMARQUES. 


Température  :   iy°5. 


Température  :  21' 


(')  Zunz,  Arch.  Fisiol.,  7,  137. 

(•)  Polanyi,  Magy.  o.  Arch.,  9,  117. 
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Influence  des  acides  sur  la  conductivité  des  solutions  d'albumine 

(Ringkn,  Gedenboek  van  Be/iunelen,  i5g). 

COMPOSITION 

NORMALITÉ 

CONDUCTIVITE 

COMPOSITION 

NORMALITÉ 

CONDUCTIVITE 

COMPOSITION 

NORMALITÉ 

CONDUCTIVITE 

des  mélangea. 

de 
CH3C02H. 

a  18". 

des  mélanges. 

de 
CH,CO,H. 

à  18°. 

des  mélanges. 

de 
CH3C0,H. 

a  18° 

1 

O 

3,04. IO-5 

Volume  total  :  1 

o,ooo5o 

5,66. 10-5 

Volume  total  : 

Volume  total  :    1 

I00cm\           I 

0, 00069 

5.54- 10-5 

ioocn>]          1    ° 

6,49.10-* 

I00rm\             I 

50cm=  sérumglo-1 
buline          / 
2,55  pour  îoo. 

Acide  acétique. 
Eau. 

0,00164 
0,0037} 

■0,Oo520 

o,oo85o 
o,o3ooi 
0,04873 

5,87. 10-5 
6,24. lO-5 

1 , 1 4  - Jo-* 
1,34.10-* 
2,33.io-* 
2,86.10-* 

,     ,          .1    0,0224 
30cm  serumal-  F 

,                         o,o43i 
minime         > 

(    0,0670 
3,2  pour  100.   1 

1    0,0104 
Acide  acétique.  1    0  0gg„ 

Eau.           1 

2,35. 10-* 
3,ii,io* 
3,83. 10-* 
1,82.10  * 
4,4i.io-* 

5ocm'  albumine 

d'oeuf 
3,45  pour  100.  1 

Acide  acétique. 

Eau. 

0 

0,1724 
0,5l95 
1  ,203 

2,o3. 10-* 

6,64.10-* 
9,29.10-* 

1 1 ,66. 10* 

1     0,09952 

3,87.10-2 

Solubilité  de  la  caféine,  de  la  benzamide,  de  la  ^-toluidine  et  de  quelques  acides  aminés. 

(Schryver,  Proc.  Ji.  Soc.  Lo/idon,  88,  122-123.) 

-  N 

SOLU 

BILITÉ  A 
l  p-TOhl. 

23°,7 

DE    LA  CAFÉINE 

DE   LA   BENZAM  JE 

de  l; 

ID1NE 

DE    LA    LEUCINE 

DE   LA  PHÉNYLALANINE 

10 

par 

par 

par 

par 

par 

en 

en 

rapport 

en 

en 

rapport 

en 

en 

rapport 

en 

eu 

rapport 

en 

en 

rapport 

mill.-mol. 
par 

grammes 
par 

a  la 
solubilité 

mill.-mol. 
par 

grammes 
par 

à  la 
solubilité 

oiill  -mol. 
par 

grammes 
par 

à  la 

solubilité 

mill.-mol. 
par 

grammes 
par 

a  la 
solubilité 

mill.-mol. 
par 

grammes 
par 

à  la 
solubilité 

litre. 

litre. 

dans 
l'eau. 

1  i tre. 

litre. 

dans 
l'eau. 

litre. 

litre. 

dans 
l'eau. 

litre. 

lUre. 

dans 
l'eau. 

litre. 

litre. 

dans 
l'eau. 

Eau 

98,5 

65,7 

19,'°9 
I2,75 

100,0 

•  o5  60 

12    78 

100 ,0 

66,6 

7.  126 

100,0 

73,i 
63,9 

9,57 

8,37 

100 

85,2 

14,6 
",98 

IOO,0 

Chlorure  de  Na  . . . 

66,7 

80,5 

9,74 

76,2 

5o,3 

5,38 

75,5 

87,4 

72,6 

85,2 

Bromure  de  Na.. . . 

io3,3 

20,43 

106,9 

89,9 

IO,88 

85,2 

56, 0 

5,99 

84,5 

68,9 

9,o3 

94,3 

83,2 

'3,77 

97,7 

. 

68,9 

9,o3 

94,3 

86,6 

'4,29 

101,6 

225,6 

43,77 

229,0 

105,2 

12,73 

99,9 

68,4 

7,32 

102,7 

72,7 

9,52 

99,4 

93,4 

'5,4' 

109,6 

SulfocyanurodeNa 

288,0 

55,87 

29M 

I  12,2 

.3,57 

106,2 

i35,o 

i4,44 

202,7 

78,2 

10,24 

106,9 

99,9 

.6,48 

117,3 

Formiate  de  Na  . . . 

56,7 

I  I  ,00 

57,5 

79,7 

9,64 

75,4 

42,7 

4,57 

64,i 

65,i 

8,53 

89,0 

75,7 

'2,49 

88,8 

46, 9 

9,'o 

47,6 

77,5 

9-38 

7.3,3 

36,8 

3,93 

55,2 

53,9 

7,06 

73,4 

58 , 1 

9,67 

68,8 

Acétate  de  Na  . . . . 

48,9 

9,49 

49,9 

80,0 

9,68 

-5   1 
/ J ,  / 

4',4 

4,43 

62,1 

37,6 

7,55 

78,8 

69,9 

11,04 

78,5 

Monochloracétate 

de  Na 

«4,9 
167,1 

16,47 
32,34 

86,2 

61,9 
09,2 

12  33 

96,» 

io3,4 

61,4 

8,04 
8,i5 

84,o 

74,6 
80,0 

1  2  ,  3  1 

87,5 
93,9 

DichloracétaledeNa 

169,6 

l3,2I 

66,4 

7,10 

100,0 

62,5 

85,3 

1  3  ,  20 

Trichloracétate 

de  Na 

416,6 

80,82 

4^,9 
787,8 

'^7,9 
164,9 

16,69 
'9.95 

1 3o  5 

7',7 
81,2 

7,62 
8,74 

107,6 
122,6 

66,2 

8,67 

90,6 
93,4 

86,6 

14,29 

i5,86 

101,6 

Benzoate  de  Na  . . . 

776,3 

i5o,6o 

1 56 , 1 

68,3 

8,94 

86,1 

112,8 

Salicylate  de  Na.. . 

1188,0 

23o,47 

1 206 , 1 

«44, 7 

20 , 6 1 

23  1 , 1 

118,9 

12,72 

.78,5 

8i,3 

10, 65 

111,2 

120,8 

'9,93 

•4 1 ,7 

Malonate  de  Na . . . 

82,3 

8,20 

42,9 

70,2 

H, 49 

64,4 

29,2 

3,12 

43,8 

60,0 

7,86 

82,1 

70,6 

n,65 

82,8 

Tartrale  de  Na. . . . 

34,i 

8,55 

44,7 

68,6 

8 ,  3o 

64,9 

34,i 

3,67 

5i  ,0 

5'1  2 

7,49 

78,2 

65,2 

10,96 

76,5 

4i,9 

7,95 

4i,6 

69,  a 

8,4, 

65,8 

3i,5 

3,37 

47,3 

62,2 

8,02 

83,7 

72,6 

l',99 

85,3 

49,4 

9,58 

5o,i 

67,9 

8,21 

64,3 

38,4 

4,ii 

57,7 

59,3 

7,77 

81,1 

69,4 

",45 

81,4 

Suecinate  de  Na.. . 

44, 1 

8,55 

44,7 

72,0 

8,7' 

68,1 

37,4 

4,oo 

56,i 

57,7 

7,56 

78,9 

69, 1 

1 1 ,4o 

8.,. 

Chlorure  de  Li.. . . 

1 10,2 

2 1 ,  80 

114,0 

89,2 

n ,  69 

83,5 

56,9 

6,08 

85,9 

69,2 

9,06 

94,6 

81,4 

i3,53 

95,5 

Chlorure  de  K  . . . . 

68,0 

13,19 

69,0 

83,7 

10,7 

79,2 

52,6 

5,63 

78,9 

65,4 

8,57 

89,5 

77,5 

'2,79 

9°, 9 

Chlorure  de  Mg  . . . 

83,6 

16,22 

24,8 

90,1 

10,90 

85,3 

53,i 

5,68 

79,7 

81,6 

10,69 

1  1 1 ,6 

94,3 

i5,56 

1 10,6 

Chlorure  de  Ca  . . . 

84,6 

16,41 

85 ,9 

93,4 

1 1 ,26 

88,4 

5 1 , 5 

5,5i 

77,3 

87,4 

",49 

"9,5 

106,2 

17,52 

'24,6 

Chlorure  de  Sr. . . . 

79,2 

i5,36 

80,4 

9»,o 

11,01 

86,1 

53,2 

5,69 

79,9 

83, 0 

.0,87 

1 1 3 , 5 

96,5 

'5,92 

1 13,3 

Chlorure  de  Ba  . . . 

76,6 

14,86 

77,7 

89,2 

10,79 

24,4 

47,7 

5,io 

7', 7 

78,8 

10,32 

107,8 

97,8 

■  6,14 

"4,7 

Chlorure  de  Ca.. . . 

• 

' 

164,1. 

21,56 

225,  I 

175,0 

28,87 

205,4 

E.  Terroine. 
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PHYSIOLOGIE    VEGETALE. 


Abaissement  du  point  de  congélation.    —  Pression  osmotique  de  quelques  sucs  végétaux. 

(H.  Dixon,  et  W.    R.  GeLSTON,  .Se.  proc .  H.  Dal>.  Soc,  XII,  273  et  .',681. 
A  =  abaissement    du   point  de  congélation  ;    P  =  pression   osmotique,    en   atmosphères,   calculée    d'après   la    formule  :    P  =  A.i2,o3; 
M  =  poids   moléculaire  des  substances    dissoutes  dans  le  suc,  calculé  d'après  la  formule  :  M  =  '  '   '  ^    ,  s  est  le   poids  des  substances  dis- 


soutes,  L  le  poids  du  solvant. 


LA 


Rubus  Ideus 

Prunus  communis 

Cucumis  JVlelo 

Citrus  Limonum 

» 

Cilrus  Aurantium 

Lycopersicum  esculentum 

» 


Pyrus  malus 

Vitis  vinifera 

» 
Rhcum  oflicinalc 

» 
Apium  graveolens. . . . 

.Vilium  Cepa 

Beta  vulgaris 

» 

Brassica  Râpa 

Helianlhus  tuberosus. 

» 
Solanum  tuberosum  . . 

» 

Ribes  grossularia 

Ribes  rubrum 

Fraxinus  excelsior . . . . 

Fraxinus  cxyphylla  .  . . 

» 
Ulmus  campestris. . . . 

Ampélopsis  Veitchii. . . 

» 
Cerasug  Laurocerasus 

» 
Syringa  vulgaris 


ORGANES. 


Fru  i  l 


Ecorce. 
Fruit  .. 


Tige  rouge. 


Base  des  feuilles. 

Bulbe  . 

Racine 


Tubercule. 


Fruit. 


Feuilles  à  6  m.  de  hauteur  . 
»          1  m.           » 
»        14  m.          » 
Feuilles  normales 

»        fanées 

»        exposées  à  l'ombre 

»  »        au  soleil . 

»       jeunes 

»       âgées 

»        exposées  au  Midi. . 

»  »         au  Nord. . 


Feuilli 


»        fanées 

»        trempées  dans  l'eau 

«        tenues  à  l'obcurité,  sur  l'arbre,  2  j'\ 

»        normales 

»        plongées  dans;  l'eau  par  leur  pétiole, 

à  la  lumière,  i'^o"' 

»        id.,  mais  à  l'obscurité. 

Feuilles  ;  exposition  S .  E 


DATK. 


Août. 


Février. 


Août. 
Février. 


Ma  ps 


Avril 


Septembre. 


Septembre. 
» 
Septembre  5  h.  a.  m 
»  6  h .  p.  m 

»  6  h.  p.  m 

»  6  h.  p.  m 

Septembre. 


A. 


77o 
455 
820 
870 
171 
9"j8 
289 
658 
656 

r>l'> 
5o6 

494 
'7' 
653 
473 
i3i 
3o6 
342 
542 
944 


663 
082 
090 
041 
608 
(53 
062 
553 
554 
538 
06  3 

iio 
2 ,  097 

1  .020 
1,3  80 
1 ,23o 

2  ,oo3 

0,888 

1  ,55o 
0,653 
0,783 
0,600 
o,568 
1,344 
1  ,352 

2,COi 

1 .  >80 
0.962 
1 ,423 


2,i35 

1,1 83 
1,580 


P. 


9 

29 

9 

Kl 

14 

1  I 
I  > 


6 
6 

5 
18 

ig 


27 

6 
6 


i3 
i3 
12 

i3 

12 
18 
6 
6 
12 
16 

25 
12 
l6 

I  ") 

2i 
10 
l8 


6 

16 
16 
24 

'9 
1  1 
17 

25 

(4 


26 
53 
86 
46 
06 
53 
5  1 
91 
«9 
92 
°9 
94 
90 
88 
72 
64 
73 

52 

5  2 
36 

97 
01 
1 1 

52 

3i 

*: 
76 

67 

'4 
47 
79 
96 

22 

2  ™ 
Bo 

I  > 

"9 
68 
64 
85 
34 
22 
si 
17 

20 

07 

08 

»7 
1  > 

68 
•»3 


19,01 


M. 


2o3 


1  10 
122 
162 

168 
i65 
127 
128 
83 
76 
125 
146 
214 
21 3 
202 
1  10 
>7i 
Ï94 
3/0 
148 

>59 


20. 1 
228 

I  '52 

1  55 

1 77 

i56 

>")0 

'M 
206 
199 

201 

160 

202 

202 

2  1  1 

■  »5 


H.  Colin. 
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ESPECES. 


ORGANES. 


DATE. 


P. 


Abaissement  du  point  de  congélation.  —  Pression  osmotique 

Syringa  vulgaris 


Wïslaria  Sinensis. 


Pinus  l.aricio 

» 
Eucalyptus  globulus. 


Equisetum  Telmateia  . 

Pteris  aquilina 

Helianthus  multiflorus 


Cordyline  auslralis . 
Chamœrops  humilis. 
Iris  germanica 


Feuilles  ;  exposition  E 

»       prêtes  à  tomber 

»       jaunes,  prêtes  à  tomber  . . 

»        mises  ;'i  l'obscurité,  i  jour. 
Racines 


Feuilles  de  la  base 

»       exposées  au  soleil.. . 

»       ombragées 

»       fanées 

«       de  l'année 

»       de  deux  ans . 

Bourgeons 

Jeunes  rameaux  

Feuilles  ioc,n  1 

»         l5-20c'"  1.... 

»       de  deux  ans,  rouges 

Racines 

Rameaux  secondaires. 

Frondes 

Ensoleillé 

Ombragé 

Extrémité  des  feuilles 


de  quelques  sucs  végétaux  (suite 

Septembre. 

Octobre. 

Septembre. 

Octobre. 

Septembre. 

» 

» 

» 

Octobre. 


Septembre. 

» 


Septembre. 

» 

Octobre. 


M. 


'.947 

23,42 

i  ,5o5 

18. 10 

2.5(5 

1  ,2l5 

i4,6i 

1  ,4J> 

17,34 

M).', 

o,46o 

5,53 

178 

0,490 

3, 90 

20S 

0,412 

4,95 

149 

o,55o 

6,61 

162 

o,443 

5 ,53 

169 

0,946 

1 1 ,  38 

■94 

0,910 

10,93 

n5 

i,o45 

12,37 

192 

0,703 

8,45 

'99 

0,702 

8,44 

120 

0,673 

8,09 

198 

o,683 

8,21 

208 

0,666 

8,01 

280 

o,433 

5,33 

o,946 

11,38 

122 

0,619 

7,44 

0,60  5 

7,28 

169 

o,649 

7,63 

160 

o,543 

6,53 

0 , 3 1  5 

3,79 

3i3 

0,600 

7,22 

i33 

Indice  de  réduction  enzymolytique  (Em.  Bourquelot,  J.  Pharm.  Chim.  (7),  H,  241). 


NOM    DES    OUHOSIDES. 


Verbénaline . . 
Bakankosine. . 
Gentiopicrine. 
Aucubine 

Méliatine 

Picéine 

Coniférine. ... 
Sambunigrine 
Taxicatine  . . . 
Salicine 


FOII.MUI.KS. 


C,,7HnOio 

C18Hî3N08 

C16H10O9 

CijH190j 

CulIuOi 

CisHjjOj 
CuH,7NO« 

C|3Hjj07 

CijH1807 


rouvom 

roiiloire. 


-  180,5 
-206,7 

-  200 , 9 

-'74,4 

-  8. ,9 

-  84 

-  66 

-  76,3 
~  72,9 

-  64,9 


'9 
108 
1 1 1 
«44 

2  JO 

ifil 

278 
281 

296 

32  1 


NOM    DES    GI.UCOSIDKS. 


Méthylarbutine 

Prulaurasine  . 

lsoamygdaline 

Amygdaline 

Syringine 

Amygdonitrile-glucoside 

Arbuline 

Ery  taurine 

Oleuropéine 

Jasmiflorine 


fohmui.es. 


Ci3Hi807 
C»HI7NO« 

C2oH27  N0|  1 

Cj?H„NO„ 
CnH2j09 
CuH1707 

Ci2H|607 


POUVOIR 
rolaloire. 


0 

63,4 

53 

if, 4 

39 

'7,' 

26 , 9 

63,8 
i3i,4 
i53 

I4S 


INDU  i: 


32.6 
3.39 
423 

49° 
.570 

5i7 


1  r 


Température  de  coagulation  (W.  Lepeschkin,  Ber.  Dtsch.  Bot.  Ces.  (28),  IV,  100). 


Spirogyra 
Spirogyra 


Tradescantia  discolor 


Filament  non  plasmolysé.  Coagulation  du  ruban  chlorophyllien  . . . 

»  »  ... 

>>  »  ... 

Filament  plasmolysé.  Coagulation  du  ruban 

»  »  

»  )!  

»  Coagulation  de  la  membrane  proloplasmiquc. 

»  « 

»  >> 

Cellules  épidermiques,  plasmolysées 

»  »  

),  i)  .  .  .    .  •  


CONDITIONS 
pour  100. 


Normal. 

-H  0,2  Co3Na2 

-0,1  Ac.  citrique. 

Normal. 
H-  o,  1  Co3Na2 
0,01  Ac.  citrique. 

Normal. 
-+-  0,1  Co3Na2 
0,01  Ac.  citrique 

Normal. 
-4-  o,  1  Co3Na2 
-0,1  Ac.  citrique 


TEMPERAT, 
de  coagulation. 


47-«> 

49 
45,8 

47,3 

49 

44,  « 

31  ,6 

55,4 

46 

70,7 

60,6 


H.  Colin. 
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ART  DE  L'INGÉNIEUR 


I.  —  Constantes  mécaniques. 


Frottement  de  l'eau  dans  les  tuyaux  enroulés  en  spirale. 

(G.  Eustice,  £ng.,  110,  23). 

Les  expériences  avaient  pour  but  de  déterminer  la  résistance  au  frottement  des  liquides  dans  les  lubes  droils  ou  enroulés  en 
spirale. 

Pour  étudier  l'influence  de  la  variation  de  courbure,  on  employa  des  conduites  flexibles. 

La  résistance  croissante  exprimée  par  la  diminution  du  débit  ou  la  diminution  de  la  vitesse  pour  une  pression  donnée,  est 
donnée  approximativement  par  la  formule  : 

£)"=(£)"=c„- 

dans  laquelle  Q  représente  la  quantité  de  liquide;  V  représente  la  vitesse;  R-1  représente  la  courbure;  C  représente  une  constante. 
Les  expériences  ont  montre  que  : 

m  =  1,18  à  1,2  lorsque  le  tube  de  caoutchouc  flexible  est  laissé  libre. 
n  =  i  ,08  à  i  ,04  lorsque  le  tube  de  caoutchouc  flexible  est  pincé. 


n  —  i,  lorsque  le  tube  métallique  est  droit. 
n  —  i ,  i  lorsque  le  tube  métallique  est  enroulé. 


Tube  inclinb  (section  :  ofDI\  i<>66) 


NUMÉROS. 


1 

3. 
i 
5 
6, 
7. 
8 
9 
10 
11 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
Ht 
20 
2] 
28 
23 


pression 


I  ,0(> 

■?.  ,00 
h ,  ''-<) 
9,4o 
1 1 ,3o 
i  5 ,  20 
18,60 
2  I  ,  8o 
2.5,  OO 

3o,oo 
3o,  10 
4o,oo 

r)0 ,  00 

6o,oo 
70,00 
8o,4o 
100,00 
i5o,oo 
2 1 4 ,  00 
3oo,oo 
4oo ,00 
5oo,oo 
700 , 00 
944,oo 


l'ERTK 
de  charge 

dans 
la  partie 

tioriiniUAle 


0 , 1 6f> 
o,333 

0 .  700 

1 ,  566 
r,883 
2,533 

i ,  100 

3,f>33 

4,166 

5,ooo 

5,85o 

6,666 

8,333 

1 o , 000 

1 1 ,666 

i3,/(oo 

16,666 

2  5 , 000 

35,66o 

5 0,000 

66 , 660 

83,33o 

1 16,660 

i57;33o 


l'EHTE 

TEMPÉ- 

tic charge 
tlans 

(.M'1 
par 

RATURE 

la  parlie 

seconde. 

incliiiL'012  -il. 

degrés  (.. 

o,83i 

0,383 

1  ")  .  2 

i,66« 

0,700 

i5,o 

3 ,  joo 

1 .  3o 

14,0 

7,833 

2 ,  60 

14,0 

9.416 

■«.97 

.4.0 

1  2 ,  666 

3)76 

■  3,8 

1 5 , 5oo 

4,43 

i3,8 

18.166 

5,oo 

i3,8 

20,833 

5,62 

i3,8 

21, OOO 

6,4o 

i3,8 

29,2io 

7,08 

.   *»         m. 

10,7 

33,333 

7,55 

i3,6 

4i,666 

8,11 

i3,5 

5o,ooo 

8,78. 

i3,5 

58,333 

9,4o 

i3,5 

67,000 

10,  i5 

i3,5 

83 ,333 

M,  40 

•  3,4 

I2.5,ooo 

1 4 ,  22 

•  3,3 

i78,33o 

>7>27 

i3,3 

2  5o , 000 

20  ,  ()0 

i3,o 

333, 33o 

24,45 

i3,o 

416,660 

27,81 

•2»9 

583,33o 

33,4o 

12,8 

786,660 

38,9o 

12,6 

CM 


par 
seconde 
à  U"  C. 


o,>7 

0  ,73 

1  ,3o 
2 ,  60 

■>■ ,  97 
3,78 

i,45 

5,02 

5,64 

6,43 

7,i3 

7,60 

8,20 

8,88 

9,5i 

10,26 

1 1 ,55 

■  4,46 

17,57 

2i,45 

25,  10 

28,70 

34,40 

4o,4o 


11.'—  Tube  avec  10  spires  i  section  du  tube  :  orn,\o73  j,  diamèliv 
(U'S  s,  .res,  intérieur  icu,,,y,  extérieur  3CB,',2- 


NUMEROS 


1 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

C 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 


TERTE 

rnKssioN 

de  charge 

en 

dait> 

ini  d'eau. 

la  partie 

droite. 

1082 ,0 

48,0 

966 , 0 

42,5 

857,o 

37,5 

730,0 

il  ,0 

583 ,0 

24,5 

4J8.0 

18,1 

>3o,o 

12,3 

237,0 

8,0 

i86,5 

5,3 

120,0 

3,3 

93,5 

2,6 

72.4 

2,1 

47)8 

i,45 

29, 65 

o,97 

16,6 

o,58 

7>9 

0,28 

5,89 

0,21 

2,38 

0,08 

«,45 

o,o5 

o,53 

0,02 

PERTE 

de  charge 

dans 
la  partie 
1  durée. 


10J4  ,0 
9»3,5 
8i9,5 

698,0 

56o,  5 

4*9,9 
3'7,7 

229,0 
181,2 
116,7 

90,9 
70,3 

46,35 

28,68 

16,02 

7,62 

5.68 

2,3 

i,4 

o,.5i 


CM1 

TEMPÉ- 

d'eau 

RATURE 

par 

en 

seconde. 

degrés  C. 

2",94 

i3.  ' 

'9,7-« 

.3,2 

i8,53 

.3,2 

16,94 

.3,2 

14,80 

.3,3 

12,60 

i3,6 

io,34 

.3,8 

8,3i 

.4,0 

7,  i5 

i.1,t 

5,->4 

14,2 

4,4o 

14,2 

3,70 

.4,5 

2,73 

'4,7 

',93 

'4,9 

1,23 

13,0 

0,68 

.5,5 

0,  532 

.5,6 

0,248 

16,0 

0, 160 

.6,1 

0.068 3 

16,2 

CMJ 

par 
seconde 
a  U*  C 


2  1  ,10 
20.  .6 
18,92 
17, 3l 
i5, 10 
I2./3 
io,4o 

t>,32 

7,"' 

5,2i 

4,38 

3,65 

2,70 

1,88 

.  ,20 

o,654 

o,  5io 

o,233 

O ,  I  ÎO 
0,06', 


G.  Fiek. 
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Constantes  mécaniques  (suite). 


Frottement  de  l'eau  dans  les  tuyaux  enroulés  en  spirale  (suite). 


III.   —  Calibrage  du  tube  enroulé  en  spirale. 


NOMBRE 

des 

spires. 


0 

i 

3 

I 

2 
3 

i 
5 
6 

7, 
8 
9 

lu 


COURBURE 

R-'. 

O 

,0 

0 

,o345 

0 

0782 

O 

1 J70 

<) 

>.33o 

0 

,  3orjo 

o 

,3goo 

0 

4680 

o 

544o 

0 

6230 

o 

7110 

0 

785o 

SECTION 

A. 


o , 1 066 
o,  1066 

O  ,  I  <>(")  ) 

o, 10J7 
o,ioi7 

O,  I02.J 

o ,  099*") 
0,0960 

0,0907 

o , 08  Jo 
0,0790 
o,o73r> 


A 

a 


1,0 
1,0 

o,999 

°,99° 
0,982 
0,962 

o,934 
0,900 
o,85o 

o,79<> 
o,74t 
o,68<) 


—  MOYENNE    DE    : 
C 


0.3  a  'i.o. 


1  ?0 
,3i 
,3o 
,34 
,35 
,36 
,36 
,33 

,32 

,3i 

,29 

,23 


,v> 

,30 

,5i 

,49 

,48 

,48 
.4fi 
,45 
,44 
M 


1.81 

«,9° 

',89 

',78 
1 ,80 

■  ,74 

>,78 

>  ,74 
1,66 
i,63 
»  ,6? 


IV.  —  Essais  avec  un  tube  flexible  serré  entre  des  blocs. 


MAHuUE 

d'expérienc" 


A 
]( 
C 
I) 
E 
F 


SECTION    A. 


o , 1 066 
0,0882 
0,0735 
0,0637 
o,o55o 
o,o5i6 


A 

a 


1 ,000 
0,82X1 
0,688 
o,597 
o,5i5 
o,483 


VALEURS    DE    II. 


au-dessous 

.le  C.V. 


I  ,20 
1,08 
1,08 
I,o8 
I  ,04 
1,12 


au  dessus 
de  C.V. 


1,87 

«,9? 
',93 
«,94 
1,86 
1.58 


Kemaroues  : 

La  réduction  de  l'aire  pour  D,  E,  F  est  au  delà  de  la  limite  des 
expériences  avec  le  tube  eo  spirale. 


Résistance  des  pierres  naturelles  après  dessiccation  ou  imbibition. 
(W.-R.  Balwin-Wiseman  etO.-\V  Griffith,  Proc.  Inst.  Civ.  £ng.,  179,  3o8) 


NOM    DES    HEURES. 


Yorkstone 

Hed  Mansfield  .    

Aspatria 

Quarzite 

Soft  Daresbury 

Hard        »         

Doulting  stone 

Base  du  Portlandien. . 

Monks  Park 

lioxground 

Oolilhe  de  Bradford... 

Oolithe  de  Bath 

Hopton  Wood  stone  . . 
Craie  de  Micheldever. 
Mottisfont 


NATURE 

des 
pierres. 


Grès  et  grès 
quartzeux. 


Roches 
calcaires. 


RfcSISTANCE 
à  la  compression 


iprès    des 
siccation. 

kg  :  coi1. 


596 
176,5 
171 
259 

63 
142 


34 

287 

I  10 

66 
61 
81 
20  5 
27,5 
20,4 


après  satu- 
ration, 
kg  :  cm'. 


575 

'77 
170 

258 

28 

123 


83 

209 

42 

1 1 

42 

54 

20  i 

8. 


7,8 


RAPPORT 
des    résis- 
tances 
après    des 
siccation 
et  après 
saturation 
(résistance 
après  des- 
siccation 
=  11- 


°,977 
o,997 
0,998 

o,995 
0,445 

0,866 


o,992 
0,725 
o,38o 
0,171 
0,691 
0,675 

o,993 
o,3io 
0 ,  366 


RESISTANCE 
à  la  flexion 


après  des 
siccation. 
kg  :  cm*. 


47,2 

3  5 ,  > 

i65,- 

9,2 

'9,7 


22,6 

102 

43,4 
28,2 
28,2 
43 

/     ' 

11,2 

i5,5 


après  satu- 
ration, 
kg  :  cm*. 


35 
i8,3 
164 
7,' 
6,7 


29 

19,6 
'4,i 
26 
67 
6,3 

<J,2 


RAPT0RT 
des  résis- 
tances 

après  des 
siccation 
et  après 
saturation 

(  résistance 

après  des- 
siccation 
=  1). 


o .  096 

0,754 

o ,  52.6 
0,986 

°,7°9 
o ,  3 1 2 


0,606 
0,708 
o,644 
0,695 
o,493 
0,60  4 
0,948 
o,55i 
0,612 


RAPPORT 
des  résis- 
tances 
de  la  pierre 
normale 
e:  de  la 
pierre  des- 
séchée 
l  résistance 
après  îles 
siccation 
=  1). 


0,876 

0,9'>7 

o,834 

o,99  > 
0,906 

o,9i9 


0,708 
o ,  892 

0,723 

o,758 
0,880 
0,910 
0,992 
o,747 
o,938 


RAPPORT 
des  résistances  a  la 
flexion  et  a  la  compres- 
sion 1  résistance  à  la 
compression  =  i). 


après  des- 
siccation. 


O,  l32 

o,  266 
0,206 

0,6.39 
0,144 

0,139 


0,269 
o,355 
o .  {01 

0,426 

o,465 
o,535 
o,343 
0,410 
o,759 


après  satu- 
ration. 


0,094 

°,'.J9 
0,107 

o,634 

0,250 

o,o5i 


o,  161 
o,348 
o,683 
i,75o 
0,33g 
o,-i8i 
0,327 
o  750 
1,181 


POIDS 
spécifique. 


2,  l6 
2,l8 
2,OI 
2,95 

i,79 
i,85 


2,07 
i,l8 

2,01 
1,91 
'  ,7° 
1,93 
2 ,  26 

1,55 
1 ,61 


POROSITE 
pour  100. 


12,0 

,5,0 
7, G 

2,9' 

16,6 

'7,7 


M,5 
12,8 

20,5 
22,3 
22,2 

•7,8 

8,4 

46,8 

45,9 


G.  Fiek. 
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Constantes  mécaniques  {suite). 


NOM    I)KS    MEURES. 


n ati  ni: 

des 
pierrp-. 


UEslST 
à  la  cumi 


ANCE 

re*>ior 


l|lffrS        lil's- 

après  satu 

siC<  ittion , 

r  a  1 1  <  i  n  . 

kg      «11,1 

k  g     cm  - . 

RAPPORT 
des  résis- 
tances 
après  des 
siccatfon 
ri  après 
saturation 
i  résistance 
aprè?    des- 
siccation 
—  1 


RÉSISTANCE 

à  la  flexion 

.. 

tpres    des 

après  satu 

sieeatiun 

ration 

kg  :  cm1 

k*    «m* 

RAPPORT 
des  résis- 

lances 

après  des 

sîccation 

et  après 

satu  ration 

(résistance 

après  des 

irration 

~1 1. 


RAPPORT 
Me-  résis- 

lanc  e- 

de  la  pierre 

normale 

et  de  la 

pierre  de-- 

séchée 

i  résistance 

âpre-»  des 

slecaiion 

—  1}. 


RAPPOR  r 

des  résistances  a  la 

flexion  et  à  la  compres 

s  ion  (  résistance  a  la 

i  ompie-- 


-1 


après  des 

ski  .tt ion 


après 

^aluratioii 


POIDS 
■|n ■  r  i  fli|Ui' 


POROSITE 

pour  10<> 


Résistance  des  pierres  naturelles  après  dessication  ou  imbibition  (suite). 


Carrare 

Marbres. 

3U 
j53 
65 1 

il8 

4:3 

3i3 

3i7 
600 
582 
472 

"■997 
0,701 

",9" 
0.91  i 
0,999 

~>7 , 7 
1  Mi 
[58 
i)8 
208 

i33 
1 5 1 

1  >X> 
[61 

o,924 

°,998 
°,954 

0,800 

0,788 

0,826 

"  •  999 
0 ,09° 
0,963 
0,886 

0,184 

O  ,  lui 
0,2  4  2 

0  .  Î77 

o,44 1 

"■  '  7  ' 
".  i^7 
0  .  >  '1 1 
f).33o 

0 ,  i  j* 

. 

„ 

Rouge  Royal 

S"-.\iine 

tf 

■■ 

Granil  de  Belgique  .  . . 

Granil  rouge 

Granil  cris 

Granits  cl 

matériaux 

<li  \  ers. 

383 
386 
',i8 
426 

383 
339 
i'7 

",99" 

0,9)1 

",99s 
",99  i 

1  Î9 
101 

"9< 

128 

11G 

loi 

'79 
1  1  > 

",77" 
"-997 
o.()3S 

,,.874 

"•993 
",998 
",97" 
0,748 

o,386 
o,263 
0,466 

0,  3oo 

0,  loi 
0,280 
0.428 
0,264 



Diabasc 

. 

// 

» 

" 

(ir) 

■U 

0 ,65o 

o.7li 

» 

" 

» 

Gomme  Farcham 

68 ,  1 

39,4 

0 .  "i  7  \ 

" 

v 

" 

■' 

it 

// 

Remarque.  —  Les  échantillons  l'iirenl  desséchés  à  qS"  C.  pendant  G  heures  ou  plus,  jusqu'à  ce  que,  par  refroidissement  à  la  tempéra- 
ture normale,  on  ne  constate  plus  de  diminution  de  poids.  Les  échantillons  furent  immerges  plusieurs  fois  dans  l'eau  jusqu'à  ce  qu'ils 
n'augmentent  plus  notablement  de  poids;  ils  furent  ensuite  essuyés  snigneu>ement 


Influence  du  chauffage  sur  la  résistance  des  pierres  naturelles. 


NOM   DES    PIERRES. 


Yorkstone. 


Red  Mansfield 


Base  du  Portlandien. 


I 

Oolithe  de  Bath 


CHAI 

kg  :  cm1 

Durée  en  heures. 

79 

6 

, 

■1 

47 

6 

12 

102 

2 

r. 

(i 

43 

12 

18 

Temperaiurr 
eo    Utgre.-    (, 


696 
7,8 

6l8 

696 
7.8 

e   686 

79" 

(il  8 
701 
680 


DIMINUTION 
1I0  lu  ré«Mancp  pour  lou 


<•>'. 

,> 

7' 

/ 

42 

0 

r,o 

s 

(17 

2 

.•S 

H 

8r> 

9 

:rj 

?■ 

80 

! 

85,1 


G.  Fiek. 
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Constantes  mécaniques  {suite). 


Perte  de  poids  des  pierres  naturelles  par  décomposition  à  l'air  i  essais  faits  sur  des  lames  minces). 

il'iviiY.    Mil.    A';/.     Mat.    Priif.     tint.,  7.08.) 


NOM   III'    MINr  n  u 


(iranit  de  la  Forêt  Noire. 

»       du  Harz 

»      de  la  Saxe  .' 

»      de  la  Silésie 


»      de  la  Suède 

Pavés 

Grès  (blanc) 


rKiiri 

DI-:    l'illDs.    (  mg 

:  nu')  . 

Ll'lliiS 

C  mois. 

l'i  moi*. 

18  moi» 

ii  mois. 

30  mois. 

0,98 

1,21 

9,'" 

- 

- 

0,9  \ 

('.-il 

0,49 

- 

- 

O.  3'.» 

0,45 

o,5G 

- 

- 

0.  Si 

0 , 5  i 

o,6< 

- 

- 

0,  i' 

o,G3 

0,-6 

- 

- 

o,38 

0,6  > 

o,6r> 

- 

- 

0 ,  3i 

<),44 

0.48 

- 

O.Gl 

0 ,  ~7 

- 

- 

- 

0.7:*) 

1  .  :')8 

1  .71! 

- 

- 

1,8-1 

3   ii 

J.91 

- 

- 

NOM   DU  MINKRAL. 


Grès 

»    calcarifère 

Roche  calcaire  (grise).. 
Basalte  feldspathique 


Melaphyre  basaltique 
Basalte  bleu  (  Limburgite  >. 
Porphyre  quarzifère 


Porphyrite. 


PEUT! 

DE   POIDS   (mg 

:  cm2)  a 

G  0101$. 

13  mois. 

1S  moi» 

Si  mois. 

1,53 

3,i) 

_ 

_ 

3,5î 

9.Î7 

l3,tii 

•9,*' 

6,5 

1.1,8 

23,7 

28,1 

0,62 

o,(>8 

0,76 

1,86 

o,4o 

o,48 

0,  k> 

',67 

o,44 

3,6i 

î-'.h 

- 

o,4i 

0,90 

- 

- 

-0,18 

0,29 

i,o5 

o,3G 

o,4o 

o,58 

- 

1,36 

0,09 

0,6l 

- 

- 

i  ,a; 

2,23 

- 

— 

22,  13 

',97 
',«9 


',>4 


Constantes  mécaniques  des  pierres  naturelles  1  Garv,  Mit.  Kgl.  Mat.  Priif.  .-tint.,  1910,  184-9071. 

Observations  relatives  aux  constantes  déterminées    —    1  —  densité   apparente,   déterminée  en   prenant   l'échantillon   saturé  d'eau 
dans  l'air  et  sous  l'eau    -*  s  --.  poids  spécifique,  déterminé  en   pesant    la  substance  pulvérisée  dans  l'air  et  sous  l'eau.  —  d  =  compa- 

r       densité  apparente  /' 

;/  ~  porosité  =  1  —  a  —  1 


Hé  = 


s         poids  spécifique 

La  résistance  à  la  compression  en  kilogrammes  par  centinirlre  carré  est  déterminée  en  comprimant  des  cubes  de  4e™  ou  G'm  d'arêle 
jusqu'à  rupture.  Chaque  résultat  est  la  moyenne  de  10  déterminations  —  Perle  sous  le  jet  de  sable  :  soit  g  la  perle  de  poids  déterminée 

après   2    minutes  d'action   du  jet   de  sable;  v  =  -  (  r  —  densité  apparente)  =  diminution   de   volume  en   centimètres  cubes.  —  Surfaces 

essuyées  :  a,  surface  parallèle  au  lit  de  carrière,  b,  surface  perpendici   aire  à  ce  lit. 


<   X 

z  - 


lu-  S1GN  \THiV 
de  ta  pieri  r 


ilonnec  par 

il  «l|ne- 

Ir  demandeur 

l.-s  ri  <  !..  relies 

d'après 

'tu  Af,-/    geotaft 

1  apparence 

L'tnHe* 

extérieure 

nnsf'iff 

UJ 

— 

tù 

-' 

H 

T.     S. 

a 

- 

y. 

-_     S 

■f. 

- 

'' 

> 

rf^: 

tt  =  l  — 

,1 

Î'IIOI'OHTIHN 

d'eau  absorbée 


-  E 

i.  = 


p  100 


p.  100 


Sas 


kl 


l'.KSIM  ANl  K 

il    la    fompr.".sion 

7    a  kj   <  m' 


l'KIITE 

sous 

le  jet  de  sahle 


I.        Pierres  simples,  calcaires. 


Fursten- 
berg(Saxe). 

Marbre? 

- 

9,70  H 

■). .  ~  1  j 

0,997 

Silésie  ? 

Calcaire. 

- 

',7'6 

■■*,  :>.; 

0,  ()(>() 

Vt't'iiv, 
près   Metz 

Moellon, 

Calcaire. 

K      >  >~ 

'  -671) 
2,715 

(».'»)  i 
0,911 

Près  Muiil- 

hausen 
(Thuringe). 

Muschel- 
kalk. 

Calcaii  e. 

•',4:4 

0,00  5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

o,o«4 

(J,  1 

0,  'i 

Iii.  1 

11,. 11)3 

1  ,68 

1  1  Ml 

"47" 

1  un 

1  ')">  1 

loti 

O,0  i'i 

1  .G 

i.  1 

3G 

.9 

0 , 5 1 G 

ij.i'8 

lllll 

1 117.1 

Gy 

1  1  "| 
7  i 

0,089 

2,3 

.i ,  7 

JG 

,  n 

0, 509 

7  "11 
too 

G)o 

87 

79 ! 

hi'i 

(1 

8,  G 

b 

3,8 

a 

i.8 

b 

i  •  » 

n 

i),8 

b 

9-6 

n 

9,3 

b 

-  - 

o,3i 
(  1 . 2 1 


0,16 


o,3! 
1  » ,  3 .  i 


o,33 

0,28 


F.-W.  Hinrichsen. 
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Constantes  mécaniques  (suite). 

c 

DESIGNATION 

3 

pnoroRTioN 

il 

T. 

RKsisTANCK 

l'KUTK 

de   ta 

pierre 

*    a- 

.^ 

d'e3u  absorbée 

o-  ^ 

*"  t 

a  la  compression 

•m 

son> 

C     « 

—     C 

r; 

7T     r.    <u 

O     BB 

T_g   kg  :  cm' 

< 

le  jel  de  -aile 

<  « 
^  — 

donnée  par 

il  après 

■x.    o- 

-t; 

ej 

<  -3   a 

~    c    c 

XI 

a  7 

— 

■■fi 

.s     » 

C       _ 

li1  tlcniiiiidciit' 
Id'aprra 

l'apparenee 
exlerieiirci. 

le*  rec  hère  lie» 

<hi  K A'/   zti)tit£. 

Luntlrs- 

anstalt 

C 

,       ' 

C    '- 

5. 

-    Ë 

'5  " 

S    S. 

0  r 

.£ 

3 

0» 

M 

ta 

< 
e 
■s. 

C  3  ■ 

s  ZX 

à-  3 
S  '  " 

/• 

* 

il  —  - 

(.  -  1        1/ 

P   ion 

P  ion 

rm- 

kï 

55 

J3 

ec 

-=cm' 

cm' 

li.  —  Roches  cristallines  complexes. 

—  a.  Roches  massives  (type 

granit  ). 

Tauben- 

Granit  am- 

berg 

Granit 
bleu. 

phibolique 

91,683 

2 ,  70  3 

°,yy  > 

0,007 

16,2 

0,  i~3 

'•797 

a 

4,6 

0,16 

(Silésie  au- 

a mica  noir 

b 

»,° 

0,18 

trichienne) 

(  biotite). 

Granit 

Kindisch. 

Granit. 

à  mica  noir 
(biotile). 

2,70?. 

2,74° 

0,986 

0,014 

0,2 

0,  5 

16,2 

0,174 

•9»9 
100 

97 

1887 
9i 

a 

b 

4,3 
4,5 

0,  i5 
o,  16 

Granit 

Granit 

Strehlen. 

(pour 

à  mica  noir 

•2,618 

2,649 

0,988 

0,012 

- 

- 

16,3 

0,169 

2734 

_ 

_ 

a 
b 

4,3 
3,9 

0,14 

pavés). 

(biotite). 

0,  iS 

■>.,  )85 

2,643 

0,978 

O  ,  022 

- 

- 

16,2 

0,168 

>',Ki 

- 

- 

a 
b 

4.6 

0,16 
o,  16 

•2,584 

•2,643 

o,y;8 

()  ,0>2 

- 

- 

16,3 

0,168 

'780 

- 

- 

a 

b 

>,6 
3.8 

0 ,  20 
0,1  { 

Granit 

Granit 

Slrehlen. 

(pottr 
pavés). 

à  mica  noir 
(  biotite). 

■».,kS-> 

'.,643 

d,97S 

1)  ,022 

- 

- 

16,  » 

<»,  167 

■a8('po 

- 

- 

a 
b 

4,7 
;i,7 

0,17 
o,i3 

2  ,6  >.o 

•2,667 

0,982 

(>,Ol8 

- 

- 

16,2 

0 ,  170 

■27o3 

- 

- 

a 
b 

a 

4,7 

3,2 

4,3 

°,'7 
0,1  1 

0 . 1  i 

2,622 

a  ,66; 

0,981 

0,017 

16,2 

0,  170 

2  1  16 

b 

3,9 

0,14 

Strehlen 

Granit 

Granit 

H   20  1  3 

et 

(pour 

à  mica  noir 

2,619 

2 ,  667 

0,982 

o,oj8 

- 

- 

16,0 

0,167 

X'994 

- 

- 

a 

I, 

4,7 
4.9 

0,17 
0,18 

Sl'riegau. 

pavés  i. 

(biotite). 

Il  i»i3 

a 

3,2 

0,11 

2,588 

2,643 

°,979 

0,021 

— 

— 

16,0 

0, 166 

2613 

— 

— 

b 

2,7 

0, 10 

Granit 

Silésie. 

(pour, 
pavés). 

~" 

2,584 

2,636 

0,980 

0,020 

~ 

~~ 

1 6-,  0 

0,167 

23o4 

— 

— 

a 
b 

a 

3,2 

2  ,6 

-%      -, 

0,11 

0,09 

0 ,  1  ■). 

2,096 

2,63o 

0,9*7 

0 , 0 1  3 

16,0 

0, 16} 

2289 

b 

■>    ~ 

0, 10 

F.-W.  Hinrichsen. 
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Constantes  mécaniques  {suite). 


O  a 

Z  o 

<  « 

Z  — 


DESIGNATION 
de  la  pierre 


donner  par 

le  demandeur 

id'aprè* 

l'apparence 

extérieure* 


d  après 
1rs  reeberches 
du  A>'.  aeiilng 

Landes- 

ansttilt 


H 

P 

C 

u. 

H 
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". 

Tt 

7. 

B 
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Û 
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» 
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d 

=  J= 

z 

PROPORTION 

d'eau  absorbée 

ï    *'« 

ol 

h  „  S 

j2 

«lt 

«   C 

£ 

=  1 

ailla 
com 

*  o 

«  = 

a 

0 

c* 

tt 

p.  100 

p.  100 
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kK 

RESISTANC.K 

a  la  compression 

<T    ,  k;:  cm' 
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sous 

le  jet  de  sable 
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II.  —  Roches  cristallines  complexes.  —  a.  Roches  massives  i  type  granit)  (suite). 


Gakenbere 

Granit 

>  3  37 

2048 

2098 

a 

5.3 

0,19 

Granit. 

a  mica  noir 

2,62g 

2  ,  Ofi- 

0,986 

<i,oi4 

0,3 

0,8 

1 G ,  2 

0,  171 

CSilésie  ). 

100 

87 

*9 

b 

5,4 

0,19 

(biolite). 

2216 

l<)  >o 

18  ii 

a 

4  :  5 

o,  16 

Dobscbulz 

Granit. 

Granit 
ù  mica  noir 

',  »98 

2  ,620 

0,992 

0,008 

0,2 

0,3 

ifi,i 

0,167 

100 

K8 

84 

b 

4,5 

0, 16 

(Silésiè). 

(biotile). 

2,608 

2  ,02  2 

o,9!,3 

0,007 

o,3 

0,8 

16,0 

0,167 

2090 
100 

i83i 
88 

1828 
87 

n 
b 

M 

0,12 

0,  i5 

n 

4,5 

0, 16 

2,63g 

2,683 

0,984 

0,016 

— 

- 

1 5 ,  96 

0,  ifi8 

229  ■) 

~ 

"" 

b 

4,6 

0, 16 

Granit 

n 

■i ,  7 

0,  20 

Silésie. 

(  pour 
pavés  ). 

i  ,627 

2,677 

0,981 

n,OI9 

1  3,96 

0 , 1 66 

208 1 

b 
a 

5,0 

4,9 

0,18 
0,18 

2 ,  60 1 

2,65i 

0,981 

O.Olg 

1  fi ,  00 

0, 166 

1873 

b 

4.0 

o,.4 

2 ,  609 

2,65K 

0,982 

0,Ol8 

- 

- 

'5,96 

0, 167 

2 1 9 1 

- 

- 

a 

b 

n 

4,7 
4,4 

0,17 

0, 16 
o,  16 

Granit 

2,643 

2,681 

0,986 

O.OI-j 

- 

- 

'3,92 

0,168 

'.3  3» 

— 

~ 

b 

4,6 

0,16 

Silésie. 

('  pou  r 

- 

pavés i 

■>.  ,628 

2,65g 

0,988 

O  ,  <  >  1  2 

- 

- 

i5,88 

0,  îfifi 

■2089 

— 

— 

a 

b 

a 

3,9 
4,4 

5,o 

0,14 

0, 16 

0,18 

2  ,  fi  2(1 

2,647 

0,990 

D,OIO 

16,00 

0 , 1 66 

2473 

— 



b 

4,0 

0,14 

liasse  rode- 

Granit 

Wer- 

Granit 

■*79s 

24  ni 

ilïi 

n 

J,0 

O,  12 

nigerode 
(Hara). 

a  mica  noir 

2,6l8 

2,638 

0,992 

o,co8 

0,2 

o,5 

16,0 

0,1-0 

du  Harz. 

(biolite). 

100 

86 

83 

b 

2,7 

0, 10 

■ 

Granit 

Granit 

ForétNoire. 

de  la  Forêt 

à  mica  noir 

?.r>;i 

1 , 7°9 

0.987 

0,0)3 

0,2 

0,6 

i6,3 
16,2 

0.  173 

2038 
100 

17J0 
85 

1661 

82 

a 
b 

3,2 

4,5 

0,19 

0,16 

Noire. 

(  biotile  l. 

1 

, 
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Constantes  mécaniques  (suite). 
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> 
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— 

fi    u 
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« 
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r. 

T. 
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a 

T. 

C 

- 
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1 

B 

91 
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/.unilrs- 

~ 

G, 
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c- 

^ 

E 
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* 
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~ 
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* 
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- 

'' 

1 
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//-!-(/ 
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P         100 

ra> 

kg 

« 

« 

-    -  c  tn  ■ 

cm3 

1.         Roche 

s  cristallines  complexes.  —  " 

Roches  massives  (type  granit)  (suite). 

Granit 

Granit 

1  923 

1C1S0 

I^.)-* 

a 

4,2 

0.  1., 

Saxe. 

i  à  paves  i. 

a  mica  non 
i  liiolite  |. 

(Jranit 

2,729 

>  ,7^0 

O  .  996 

0  ,oo/j 

0,2 

0.6 

16,0 

0,17.1 

100 

8G 

9° 

h 

7 . 2 

3.3 

O  ,oS 

M, il  mu 

a 

0,  12 

(Suède). 

dranit. 

a  mica  noir 
(  biotile  i. 

2.627 

0 , 2 

0,5 

|6,2 

0 ,  1  70 

>3/,8 

a 

3.1 

0,11 

1^  sek.il 

Granit 

226  4 

20  3n 

'200  r> 

">.  1 

0, 18 

— 

■2  ,  G  >  i 

>  .  (  >4  J 

<>,99? 

0,008 

0,2 

0,2 

I  G  ,  2 

0 , 1 70 

89 

b 
a 

r 

(Suède). 

rougeâtre. 



IIIO 

90 

4,  » 

O,     I      ) 

Alders- 

Granit 

3G38 

37  i  3 

3700 

3,3 

0,17. 

back^ 

— 

7.041 

9,G55 

o,995 

o,«»u5 

0,2 

o,47 

16,0 

0     l()() 

b 

suédois. 

IO(J 

io3 

102 

2>7 

0,10 

i  Suéde  i. 

a 

4,i 

3j90' 

3443 

341.4 

0,  r3 

Slerno. 

Granit* 

i  ,oo3 

3,  on 

(>:99(l 

0,004 

0,1 

o,3 

16, 1 

0, 190 

100 

9« 

96 

b 

3,4 

0,12 

Wet- 

2  34J 

2 1 86 

72  1  1 

a 

5,o 

0,18 

lekutli). 

Granit. 

2.(198 

a ,  70  3 

<>,998 
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0,1 

0,3 
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»,  '74 

1 00 

93 

91 

h 
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h 

» .  0 

0.07 
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0,986 
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1 G ,  3 

0,  i<>9 
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88 

h 
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O  .(>' 
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Porplivre 

3i  i  1 

2<|")0 

a 

2,4 

(i  ,09 

Saxo. 
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quarlzifère. 

2, ''74 

_,Gyi 

<>,904 

0 ,  OOG 

16,0 

0,  171 

1 00 

94 
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a 

2  ,0 

7  , 3 

0,07 

Porphyre 
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2Q79 

2<,75 

o,()8 

Mockrepna. 

* 

•n  (>  1 0 

2  ,620 

0  .  <)<)!> 

o,oo4 

_ 

iG.  1 

0,  iGj 

— 

b 

1  .8 

0  ,oG 

nuipe. 

quartzilere. 

1  00 

Près 

Hoche  de 

Porptn  re 
quarlzifère. 

?-i/\-> 

■jt8oG 

97I     ') 

h 

1,9* 

0,1/5 

Oschatz. 

porphyre 

•>. ,  'io3 

9.  ',*<> 

0 .  96,8 

0  ,o3'2 

1   ,(> 

2,1.» 

1G,2 

0,  il)i 

KHI 

10  > 

HU 

b 

3,20 

0. 1  1 

quarlzetix . 
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Constantes  mécaniques  {suite). 
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a. 
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S 
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E 
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09 
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.V 
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- 

II.  —  Roches  cristallines  complexes.  —  a 

1 

.  Roches  massive;  (1 

ype  granit)  (suite). 

- 

Porphyre. 

- 

2,609 

2,643 

°,9«7 

o,oi3 

- 

- 

16,0 

0,166 

2543 
IOO 

- 

2579 

101 

a 
b 

2,7 

2,6 

0,  10 
0,09 

Ober-Rô- 

Roche  por- 

Porphyre 

2491 

2255 

2346 

a 

3,2 

0,  1  I 

versdorf. 

phyrique. 

quorlzifère. 

9.  ,  ■>  1  1 

2,597 

o,967 

o,o33 

1,5 

3,7 

l6,2 

0,159 

IOO 

9' 

94 

b 

3,2 

0,11 

Schmal- 

Roche 

wasser- 

de 

Porphyre 

0.254 

2054 

2128 

a 

2,6 

°,°9 

2,382 

2,597 

0,917 

o,o83 

2,4 

5,7 

i5,88 

0,1 52 

b 

grund 

porphyre 

quartzifère. 

IOO 

9' 

94 

2,6 

0,09 

(Thuringe). 

quartzeux. 

Gross- 

Molaphyre 

Porphyre 

1899 

2043 

a 

3,3 

0,12 

steinberg. 

rouge, 

quartzifère. 

2,572 

2,620 

0,982 

0,018 

12,1 

0, 1 65 

IOO 

108 

b 

a 
b 

2,6 

0,09 

Lœbejun. 

Porphyre. 

Porphyre 
quartzifère. 

2,536 

2,633 

o,963 

0 ,  037 

0,9 

2,3 

0,6 

0,  i63 

1942 

IOO 

1614 

83 

i58o 
81 

3,1 

3  ,0 

0,11 
0, 1 1 

a 

2,7 

0.  i<"> 

Porphyre. 

2,538 

2,655 

0,956 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

b 

3,2 

0, 1 1 
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depuis 

2,558 

2,667 

0,959 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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2,53o 
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°>957 
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' 

— 

~~" 
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a 
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4,3 

0,  i5 
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9,689 

2,715 
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0,OIO 

16, 1 

0,174 

2997 

b 

4,9 

0,18 
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Ilarzburg. 

Giibbro. 

Gabbro. 

2,932 

»-,94 1 

o,997 

o,o3 

0,1 

o,3 

16, 1 

0,190 

3644 

IOO 

3272 
90 

3268 
9° 

a 
b 

2,8 

2,9 

0, 10 
0,10 

Peut-être 

2821 

2563 

2624 

a 

2 , 2 

0,08 

Bitburg? 

Pavés. 

diabase. 

2,897 

',917 

o,995 

o,oo5 

o,' 

o,3 

i6,o 

0,192 

IOO 

9° 

93 

b 

2,2 

0,08 
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Constantes  mécaniques  (suite). 
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II.  —  Roches  cristallines  complexes.  —  a.  Roches  massives  (type  granit)  (suite). 


Hohen- 

berg 

(Thuringc). 


Kos- 
chenberg. 


Hergen- 

roiherkopf 


Lichtenau. 


Échantillon 

de 
moellons. 


(îriinstein 
diabase  ). 


Colonnes 
Je  basalte. 


Lohkopf, 

près 
Remasen. 


Nieder- 

dresseln- 

dorf. 


Sagh 
(Hongrie) 


Basalte 
bleu. 


Diabase. 


Mélaphyre 
basaltique  . 


Basalte. 


Basalte. 


Échantillon      Basalte 


jmburgite 

(basalte 


2,817 


•>,f)»0 


2 ,  8  1  ' 


2,83o 


2,96:1 


>,844 


>,°i9 


Basalte 
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palhiquc. 
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felds- 

palbiquo. 


do 
basalte. 
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de  laitier 
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■2,932 


3,012 


2,852 


0,99e» 


0,996 


0,003 


0,0O/| 


o,99l    0»oo9 


3,o6i 


'>-,9*9 


3,o2.3 


2,y">6 


,799 


°)996 


0,994 


o,996 


0,00, 


0,006 


o,3 


o,47 


o,9 


o,4 


0,004 


0,96a    o,o35 


2,920    0,780 
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o ,  872 


o,  128 


o,4 


16,1 


.6, 
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o,  184 
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1,3 


3,6 


.6,2 


16,0 
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2-JD7 
100 


2922 

100 


3591 

100 


2435 
95 


2.590 

«9 


3575 
100 


lo  1 7 
100 


2x9 
100 


o ,  1 8  i 


2294 

9° 


2.JO0 
82 


3o35 

85 


3 102 


2  >oo 

83 


2I26 
92 


87 
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2421 
96 


II 

4,9 

0, 18 

b 

4 ,7 

0,17 

II 

1,4 

0,12 

b 
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II 

i ,  J 
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b 

i,8 
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a 

2, 1 

0,08 

b 

' ,  J 

0,0") 

a 
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0,11 

b 

! ,  2 

0,11 

a 

1,6 

0,06 

b 
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0 , 0  > 

a 

4.0 

0 , 1 4 

b 

3,9 

o,.4 

- 

2,6 

0 ,  09 

a 

3,5 

o,  i3 

b 

2,  i 

0,09 
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Constantes  mécaniques  (suite). 
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Galicie. 


Osterwald 
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leux (Grau- 
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7,6. 


— 

il 

2 
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™     r    O 
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5  SI 

s 
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si 
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o  ~ 
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p.  100 
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kg 
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2,649 


o,c)85 


o,oi5     o,3 


0,7      36,-.». 
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100 


1 669 
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III.  —  Roches  élastiques  ou  détritiques  (grès,  conglomérats,  brèches). 


Échantillon 

de 
moellons. 


Pierres  de 
Makower. 


Gièf 


Grès 

de 

Dobczvc. 


Grès. 


Grès 

d'Osler- 

wald. 


Moellon. 


Grès 
vosh'Om  du! 


Grès. 


Grès 
calcarifère 


Grès  très 
calcarifère 


Calcaire 

ilolo- 
mitique. 


Grès. 


Gros 
(juarlzeiix 


Grès 


2,668 


2 ,  56o 


2,33'. 


'•,41  y 


2 ,  3o/, 


2 ,  ■>  19 


2,249 


2 ,355 


2,691 


2,640 


2,643 


2,655 


2,83o 


2,655 


2,64.3 


2.632 


2,609 


0,991 


o,978 


",969 


0,009 


o ,  022 


o,o3i 


0,878 


o,865 


0,868 


o,83i 


o,85.1 


0,903 


o ,  1 3  5 


O,  |32 


0,149 


0,1  16 


0,097 


0,8 
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3,5 


4,0 


3,2 


2,1 


3,8 


8,0 


9.* 


8,3 


7,3 
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36,o 


36,i 


36,o 


36,o 


36,2 


36,i 


36,2 


0,171 


0,542 


0,498 


O,  322 


0,496 


0,496 


0,1*9 


2039 


'739 
100 


1  ")  1  1 
100 


1476 
100 


.389 
100 
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100 


i3a3 

100 
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100 


9^7 
100 


1404 
81 


i38i 
92 


1019 
69 
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96 


1 137 

85 
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93 
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94 
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77 


1467 
84 
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88 


"448 
98 
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9' 
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93 
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9* 


733 

77 


a 

2,36 

0,08 

b 

2,21 

0,08 

a 

6,9 

0,21 

b 

8,9 

o,32 

a 

8,6 

o,3i 

b 

8,9 

0,32 

a 

'2,9 

o,46 

h 

12,6 

0,45 

a 

9,4 

o,34 

b 

8,5 

o,3o 

a 

20,7 

°,74 

h 

i5,o 

o,54 

a 

"4,4 

o,5i 

b 

i3,6 

o,49 

a 

24,2 

0,86 

b 

17,3 

0,62 

a 

18,0 

o,64 

b 

20,4 

0,73 

F  -W.  Hinrichsen. 
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Constantes  mécaniques  (suite). 

s 
■c 

DÉSIGNATION 
d6  la  pierre 

■a 

'W 

PROPORTION 
d eau  absorbée 

il 

z 

tu     . 

RÉSISTANCE 
a  la  compression 

H 

•a 

PERTE 
sous 

^ 

H 

0  £ 

<T_b  kg  :  en 

3 

le  jet  de  sable 

0 

—,  ®  -^ 

Z   w 

«  £ 

-w 

< 

£  "=  a 

S  2 

1» 

<  « 
z 

— 

*-   a. 

a. 

a. 

Si 

Q. 

en  = 

H 

>  *° 

ffi    O 

0-    - 

donnée  par 

le  demandeur 

(d'après 

d'après 
les  recherches 
du  Kgl.  geulug. 

a  " 

a 

0 

0. 

0 

0 

0. 

c  3 
»  0 

Q. 

si 

0 

SL 
ravallla 
lescom 

0  ; 

—      4) 

0  ■= 

a. 

c 

Ut 
ira 

CM 

H 

O 

u. 

■«,•«._, 

ZBS. 
0  0  i_ 

O.            « 

s 

l'apparence 

Landes- 

■*  s 

■ai 

« 

3 

£  '*  ® 

« 

extérieure). 

anstalt. 

r 

5 

d=.r- 
s 

11  =  1  — d 

p.  100 

p.  100 

Cul* 

kg 

V 

« 

a. 
a 

en 

-  =  cm' 

r 

cm8 

III.  —  Roches  élastiques 

ou  détritiques 

'grès, 

conglomérats, 

brèches)  (suite). 

Barsing- 

Grès. 

Grès. 

2,614 

2,055 

o,8i5 

0, 1 85 

6,2 

i3,3 

35,9 

o,46^ 

95  I 

926 

881 

a 

24,0 

0,86 

hausen. 

IOO 

97 

93 

b 

20,2 

0,72 

Klein- 

Libiaz 

Grès. 

_ 

2,337 

2,634 

0,887 

0, 1 13 

3,5 

8,2 

36,4 

0,509 

927 

79° 

729 

a 
b 

21  ,6 

0,77 

IOO 

85 

79 

•7,7 

o,63 

(Galicie). 

— 

Pflanzwir- 

bach,  près 

Grès. 

- 

2 ,  260 

2 ,609 

0,866 

0,1 34 

3,9 

8,7 

36, 0 

0,487 

925 

IOO 

601 

65 

584 
63 

a 
b 

33,4 
23,8 

i,I9 
o,85 

Rudolstadt. 

Échantillon 

Byslra 

(Galicie). 

829 

556 

635 

a 

24,3 

0,87 

de 

Grès. 

2,327 

.2,655 

0,876 

0,12.4 

5,5 

12,8 

36,i 

o,495 

IOO 

67 

b 

22,4 

0,80 

pierres. 

Grès 

787 

5l7 

517 

a 

i3,6 

o,49 

rougeâtre. 

2 ,  367 

2,655 

0,892 

0, 108 

36,2 

0,5l2 

100 

66 

66 

b 

i5,i 

o,54 

Besen- 

hausen, 

Blocs 

749 

628 

525 

a. 

48,7 

«,74 

près  Arens- 

de  grès. 

Grès. 

2,095 

2,626 

0,798 

0,202 

6,4 

i3,3 

36,2 

o,452 

IOO 

84 

70 

b 

46,9 

1,68 

hausen. 

Neuen- 

Grès 

709 

4p6 

53g 

a 

33,4 

','9 

stein. 

Grès. 

calcarifère. 

2, 166 

2,617 

0,828 

0,172 

6,7 

i4,5 

36,i 

0,475 

IOO 

70 

76 

b 

27,9 

1 ,00 

Nie- 

Grès  felds- 

637 

485 

485 

a 

38,i 

i,36 

derweiler. 

Grès. 

palhique 
(arkose). 

2 ,  080 

2.638 

0,788 

0,212 

7,o 

i4,5 

36,4 

o,45o 

100 

76 

76 

b 

3o,9 

1 ,  10 

Olsbrii- 

606 

490 

474 

a 

25,4 

o,9' 

cken 

Grès? 

- 

2 ,  202 

2,655 

0,829 

0,171 

6,0 

i3,i 

35,9 

0,469 

100 

81 

78 

b 

2  1,3 

0,76 

(Palalinat). 

a 

Radberge 

56 1 

520 

5io 

45,0 

1 ,61 

(Harz). 

Grès. 

2,127 

2,655 

0,801 

o,i99 

7,2 

■  5,4 

36,6 

o,448 

100 

93 

9' 

b 

48,i 

1,72 

F.-W.  Hinrichsen. 
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Constantes  mécaniques  (suite). 


2  = 

ce   o 


D!  S1GXATI0N 
de  U  pierre 


donnée   par 

le  demandeur 

i  d'après 

1  apparence 

extérieure). 


il  après 
les  m  henlii's 
du  K$i,  geotog 

l.ttndes- 

anslitll . 


-j: 

c 

f- 

en    £ 

,^ 

~ 

« 

y  s 

j; 

~ 

Ui   a 

(W 

c 

C 

2 

/■ 

X 

,/=-.!• 

f/— 1- 

rf 

rnorouTiON 

Pi 

z 

d  eau  absorbée 

5-    ^ 

o  4 

?  ■=  Ê 

S  2  s 

»!   r 

s 

si 

-1? 

13     , 

—    % 
O    - 

^     t- 

CL. 

*"        Q 

p.  1110 

p.  100 

cm' 

kK 

RKSISTANCK 

a  la  compression 

o*_B  kR  :  cm' 


-  =  — 

O  ©  *• 

•  3  (*> 

_  *  )«? 

£  3  ** 

:—  *  ■*■ 

-  a 

■as  m 


PKHTK 
tous 

'.'  jet  i\v  sable 


z  s  « 

O  «  u 
a,  -r, 
ce   *   o 

cm1 


--=cma 


III.  —  Roches  élastiques  ou  détritiques  (  grès,  conglomérats,  brèches)  (suite). 


Neesen 

et 

Hausberge. 

Grès 
de  Porta. 

- 

2  ,  'ICI 

2.7»; 

0,807 

0,193 

5,7 

12,6 

35,9 

0,475 

418 
100 

336 
80 

3oi 

72 

Sonneberg 

(Thuringe). 

Grès. 

- 

>,!>84 

2,655 

°,747 

0,2  53 

6,2 

.2,3 

36 ,0 

0,434 

206 
100 

157 
76 

.42 
69 

Kerprich- 

hem- 
mersdorf. 

Grès. 

- 

2,025 

2,655 

0,763 

0,237 

8,6 

16, 1 

36,4 

o,43i 

- 

328 

322 

-. 

Grès. 

- 

1,95-2 
2,o5o 

2 ,643 
a,  632 

o,739 
°,779 

0,261 
0,221 

11,0 

7.5 

21', 4 
i5,3 

- 

- 

- 

- 

- 

Hùttingen 

(Eifel). 

Grauwacke 

(grès 
argileux). 

- 

2,829 

2,857 

°,990 

0,010 

0,8 

0,9 

16,2 

o,i83 

4o33 
100 

372.3 
92 

363o 
90 

Thalbecke 
(province 
rhénane). 

Grauwacke 

(grès 
argileux). 

Grès 
argileux. 

•2,674 

2,691 

o,994 

0,006 

0,2 

0,62 

16,2 

0,172 

3769 
100 

3469 
92 

339i 
90 

- 

Grauwacke 

(grès 
argileux). 

Grès 

peu 

calcarifère. 

2 ,  ;o5 

•2,731 

o,99' 

0,009 

0,2 

0,6 

16,0 

0,  lT3 

3o57 
100 

2746 
90 

2589 
85 

Fin- 
nentrop. 

Grauwacke 

(grès 
argileux). 

Schiste 
argileux 
calcaire 
(marne). 

2,692 

2,752 

o,978 

0,022 

0,6 

1,6 

16,0 

0,172 

1821 
100 

1268 
70 

1177 

65 

a 

28,2 

! 

,01 

b 

29, 5 

I 

,o5 

a 

53,4 

I 

9« 

b 

60,7 

2 

17 

a 

84,0 

2 

,7 

b 

70,8 

2 

3 

a 

94,9 

3 

4 

b 

79,5 

2 

8 

a 

3. ,5 

1 

b 

38,7 

' 

4 

a 

4,8 

0 

'7 

b 

5,5 

0 

20 

a 

3,9 

0 

'4 

b 

3,4 

0 

12 

a 

3,8 

b 

0. 

12 

a, 7 

a 

io,8 

0 

39 

b 

6,2 

0 

22 
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Constantes  mécaniques  {suite). 


«  i 
es 
t* 

w  « 
>  -o 
O    c 

ce   o 


DESIGNATION 
de  la  pierre 


donnée  par 

le  demandeur 

(d'après 

1  apparence 
extérieure  ). 


d'après 

l  es  recherches 

du  Kgl.  grotog. 

Lnndes- 

attttaU. 


W 

S 

O 

'W 

ES 

m   t 

O 

■a 

H 

u 
■< 
fi- 
as 

H 

z   w 

pu 

DQ 

3 

a  * 

O 

S 

o 
r 

0. 

r 

s 

,/  =  - 

«  =  1  - 

.y 

A  s 

z 

PROPOUTlOiV 

£  = 

u  « 

d'eau  absoibée 

a.  S 

«  "  * 

-«■Se 

a  S 

t.  «  ■- 

a  -  a 

03  S 

2  ■  e 

<=  . 

■  1 

—      © 

«  ô 

«  u 
>  « 

O    "O 

a  « 

> 

**  » 

p.  100 

p.  100 

cm' 

kg 

RESISTAN0E 

à   la  compression 

0~_B  kg  :  cm" 


III.  —  Roches  c Us  tiques 

ou  déti 

itiques 

[grès, 

conglomérats, 

brèches)  {suite). 

Rothemuh- 
le-Freu- 

denberge. 

Grauwacke 

(grès 
argileux). 

- 

2,717 

2,765 

0,983 

0,017 

0,7 

i,9 

l3,9 

o>i74 

1766 
100 

1 173 
66 

Hutlenslei- 

nacli,  près 

Sonneberg. 

Grauwacke 

(grès 
argileux). 

B  rèche 
calcarifère. 

2,63g 

a,  7^9 

0,963 

o,o3~ 

0,8 

2,19 

16,0 

0, 169 

1700 
100 

1659 
98 

Kl.  Blum- 
berg,  im 

Neyelhale. 

Argile. 

Schiste 
argileux. 

2,712 

2,765 

0,981 

0,019 

o,5 

•,3 

36 ,0 

o,584 

1208 
100 

772 
64 

io33 
58 


I  J30 
91 


731 

62 


PERTE 

sous 

le  jet  de  sable. 


:aa 


a 

5,2 

0, 

19 

b 

4,7 

0, 

17 

a 

4,9 

0, 

18 

b 

4,8 

0, 

17 

a 

b 

F.-W.  Hinrichsen. 


Résistance  et  poids  spécifique  des  Pouzzolanes. 

(Association  italienne  pour  les  études  des  matériaux  de  construction,  G.  Gen.  Civ.,  48,  286). 


I.  —  Pouzzolane  de  Santorin 
Essais  de  résistance  sur  le  mortier  normal. 


Pouzzolane 3  parties  en  poids  ; 

Chaux  grasse  en  poudre 1       »  » 

Éprouvettes  de  mortier  gâché  à  la  main  jusqu'à  consistance  plastique  et 
conservé  sous  l'eau. 


résistance  a  la 

AGE. 

ÉPROUVETTES 

laites  avec  le  mortier 

Iralcheuicnt  gâche. 

ÉPROUVETTES 

faites  4  jours  après 

le  gâchage. 

ÉPROUVETTES 

faite*  avec  le  ciment 
fraîchement  gaehé. 

ÉPROUVETTES 

faites  4  jours  après 

le  gâchage. 

EPROUVETTES 
faites   après  six  Joars. 

1  Etant  donné  le 
gâchage  trop  consistant 
on  a  d'j  ajouter  de  l'eau). 

28  jours 

2,8 

2,8 

— 

_ 

- 

Traction  (  kg.  par  cm2  ) . . . . 

84     » 
210      » 

7,2 
10,7 

7,7 

12,7 

: 

_ 

_ 

1  an 

9,i 

14, i 

- 

— 

— 

28  jours 

17,3 

17,0 

12,3 

i3,5 

6,2 

Compression  (kg.  par  cm2). 

84      » 
210      » 

59,7 
M7,3 

67,8 
140,0 

49,6 
109,4 

52,8 
i33,6 

41,3 
117,3 

1  an 

148,0 

189,6 

170,8 

i38,i 

i33,3 

Essais  de  résistance  sur  le  ciment, 

Pouzzolane 3  parties  en  volume  ; 

Ciment  gras 1       »  » 

Calcaire  concassé. .. .     3       »  » 

Éprouvettes  de  ciment  gâché  à  la  main  e4  battu  dans 
la  forme  avec  un  pilon,  puis  conservé  sous  l'eau. 


N.  \i.   —  Des  déterminations  analogues  furent  faites  avec  la  pouzzolane  de  Bacoli. 


G.  Fiek. 
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Constantes  mécaniques   (suite). 


II.  —  Poids  spécifique  des  pouzzolanes  »  Influence  do  l'humidité  sur  le  poids  du  mètre  cube  de  pouzzolane). 


PROVENANCE 
<le  la  pouzzolane. 


Torre  del  Greco  . . 

Bacoli 

Rionero 

Castelmadania. . . . 

Portonaccio 

Amlernaeh  i  Trass  : 
Santorin 


POIDS 

spécifique  de 

In    pouzzolane 

réduite  en 

poudre  1res 

nue. 

2 ,  79 

2,46 

■?.  ,53 

2,55 

■2,57 

2,3; 

2,15 

poids    DE    r    MhTItE    CUBE    IiE    POUZZOLANE    GRANULEE 


non  ta*8ee. 


i  j:>  > 

12  J2 

1212 

12.4  7 

898 

'888 


i  ()  i  » 
i  187 
i465 
1387 
V<4o 
1  ^78 
1  1  3d 


iol>5 
83o 

(.i«.)7 
1  1  3i 
1070 

6">o 


76S 
190 

522 
367 

S62 
i58 
090 


1 090 

</>4 

9(,7 

XN7 

728 
645 


'977 
1280 

i5tjo 

1472 
i44"' 
1 275 

[20 


avec   15  pnur  100  ileau. 


non    lasstfe. 


i542 

<>97 

1070 
8/Jo 
91  5 
707 
6f>o 


2000 
i3r,5 
1772 
1  370 
1557 
i34<> 
1 175 


N    li  —  Les  déterminations  s'étendent  aussi  à  d'autres  pourcentages  plus  élèves  d'humidité  pour  quelques  pm\  ma  lires  non  indiquées  ci  dessus 


III.  —  Pouzzolane  de  Roma  S.  Paola.  [Institut  bxpérimkntal  dks  chemins  dk  kkr  de  l  État  (Italie)]. 

Kssais  mécaniques  de  rcsistarico  sur  éprnuveltes  de  mortier  de  pouzzolane  de  Roma  S.  Paola  (n"  8616  ï  dans  la  proportion  de 
3  parties  en  poids  de  pouzzolane  et  i  partie  en  poids  de  chaux  grasse  en  poudre,  confectionné  à  la  main  et  conservé  sous  l'eau. 

Analyse  chimique  de  la  pouzzolane. 
SiO,=  47,89;      Al,()3=  20,56;      Fej03  =  n,37;      CaO  =  io,4o;      MgO  =  3,33;      Naa0  =  2,2o;      Kt0  — 4,a5. 


NATUUE    DU    UACflAOE. 


Gâchage  avec  la  pouzzolane  passée  au  tamis  à  trous  de  S"""  et  ensuite  broyage  de  façon  à  passer 
au  tamis  a  trous  de  i""" 

Gâchage  avec  la  pouzzolane  passée  au  tamis  à  trous  de  2cm  et  ensuite  broyé  comme  ci-dessus. . . 

Gâchage  avec  la  pouzzolane  composée  d'éléments  compris  entre  les  tamis  de  5°""  et  de  2cm  et 
broyé  comme  ci-dessus 

Gâchage  avec  la  pouzzolane  composée  d'éléments  compris  entre  les  tamis  a  trous  de  a'"1  et  de 
5cm  et  broyé  comme  ci-dessus 

Gâchage  avec  la  pouzzolane  a  l'état  naturel  granulé,  tamisage  précédent  au  tamisa  trous  de  5mm. 

(îàchage  précédent  broyé  au  moulin  à  boulets  pendant  i  heure 


RÉSISTANCE 
en  ksr  par  centimètre  carré  après  '28  jour* 


traction. 

compression. 

I2,o 

^9. « 

12,1 

55.8 

■  4,1 

68,3 

.3,0 

66 , 3 

7-4 

3.o,7 

i4,3 

94 ,  i 

Résistance  des  briques  silico-calcaires. 

Les  essais  suivants  portent  sur  des  briques  silico-calcaires  obtenues  par  l'action  de  la  vapeur  d'eau  sur  de  la  chaux  et  de  la  silice 
linement  broyée.  (S.  VV.  Parr,  T.  R.  Ernest  et  \V.  S.  Williams,  C/iem.  Neus,  101,  4i). 

I.  —  Influence  de  la  pression  de  la  vapeur  sur  la  résistance  à  la  traction  de  briques  silico-calcaires. 


PRESSION 
île  la  vapeur  en   atmo 


,ph 


/  »'■■ 


IO.  6. 


DUREE 

de  la  pressio 
en  heures 


COMPOSITION 
des  briques 


Chaux   p.  100 


IO 
20 

3o 
4o 
5o 


10 
20 
3o 


Silice   p.    loo 

90 
80 
70 
60 

5o 


9° 
80 
70 


RÉSISTAS)  1 

a    la    traction 

kg  par  cm1 

9 

5 

18 

6 

M 

>■ 

i3 

3 

10 

6 

9 

4 

19 

G 

•  4 

f 

-4 

IMiKSSION 

île  la  vapeur  en  aiiiinspli 


10,6. 


3,5 


DUREE 
île  la  pression 


COMPOSITION 
■  les  briques. 


Chaux  n.    100 


40 

5o 


10 
20 
3«> 
4o 
5o 


Silice  p.  100. 


60 

5o 


90 

80 
70 
60 
5o 


G.  Fiek. 


RESISTANCE 
a  la  traction. 

kg  par  cm1. 


".9 
.0,4 


•>. 


/    ! 

12,8 
8,2 

6,6 
5,o 
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Constantes  mécaniques  (suite). 


Résistance  des  briques  silico-calcalres  (suite). 

Les  essais  suivants  portent  sur  des  briques  silico-calcaires  obtenues  par  l'action  de  la  vapeur  d'eau  sur  de  la  chaux 
et  de  la  silice  finement  broyée.  (S.-W.  Parr,  T.-R.  Ermzt  et  W.-S.  Williams,  Chrm.  Net\s,  101,  41.) 

II.  —  Augmentation  de  la  résistance  sous  l'influence  d'une  addition  d'amiante. 


rHESSION    DE    LA    VAPEUR, 
ni  atmosphères. 

DURÉE  DE  LA  PRESSION. 

AMIANTE. 

RÉSISTANCE 
à  la  traction. 

AUGMENTATION 
île  U  résistance  à  la  traction. 

heiirf  s. 

pour  100. 

kg  par  cm'. 

3 

20 ,  1 

o,î 

4 

'10,9 

1,3* 

y 

21,1 

1,55 

IO 

10 

12 

2  4  ,  1 

ifi ,  5 

'5, 57 

7,03 

■  4 

21,3 

',*>9 

20 

'7,0 

—2,53 

4" 

1  1  ,  2 

-  7,4 

III.  —  Influence  de  la  température  sur  la  résistance 


ÉPREUVE  N" 

TKMPÉRATURE 
en  degrés  centigrades. 

RÉSISTANCE 
à  la  traction. 

kg  par  cm' 

ÉPREUVE    N« 

TEMPÉRATURE 
en  degrés  centigrade». 

RÉSISTANCE 
a  la  traction. 

kg  par  cm1. 

0 

•iO 

3oo 

4oo 

5oo 

600 
70O 

I9-6 
3,2 
0 

7,1 
8,7 

6 

7 

8 

7'" 
800 

83o 
1 190 
1390 

i,9 
5,o 

■  3,i 

1 

2 

4 

9 

10 

i8,3 
i8,3 

Influence  de  l'immersion  dans  l'eau  de  mer  sur  la  résistance  des  mortiers  (H.  Burchartz,  Eng.,  no,  .joi). 

I.   —  Propriétés  des  deux  ciments  employés  dans  les  expériences. 


DESIGNATION 

du 

ciment. 


riche  en  chaux. 


COMPOSITION    CHIMIQUE. 


Silice 
pour  100. 


23,7 


,/4 


. 


pauvre  en  chaux! 


21,73 


Alumine 

-+■  oxjde 

de  fer 

pour  100 


,i;>> 


/>    i       9-^7 


Chaux 
pour  100. 


65, 80 


(.1,61 


POIDS  SP 

ÉCIEIQUE 

après 

après 

séchage 

calci- 

a  l'air. 

nalion. 

3 , 1 80 

3,22) 

3,  i5o 

3,241 

FINESSE    DE   MOUTURE 
résidus  pour  100  sur  les  tamis  de 


,000  mailles 
par  cui1. 


l6,0 


12,0 


900  mailles 
par  cm' 


1,6 


o,i 


3S.  mailles 
par  cm*. 


0,2 


0,0 


ESSAIS 
de    prise. 


Début. 


Pin. 


9h  20m 


6h3on 


RESISTANCE   DU   MORTIER  NORMAL 
(  en  kg  :  cm'). 


à  la  traction 
aine'. 

jours.     t8  Jours. 


24,3 


3i,4 


...  »,  : 


à  la  compression 
après 

7  jours.     28  Jours. 


2 13 


32'; 


i\> 


G.  Fiek. 
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Constantes  mécaniques  (suite): 


II  —  Résistances  moyennes  de  mortiers  et  de  bétons  préparés:  i°avec  le  ciment  A;  a°  avec  le  ciment  C;  3°  avec  delà  chaux  et  du  trass. 


DURCISSEMENT  DANS. 


DUUUE    SU:    SEJOUR   SOUS   LE    SABLE    HUMIDE 


A 


AGE 
des 

eprouvclles. 


28  jours. 
1  an. . . 
5  ans... 


DOSAGES. 


RESIS- 
TANCE 

a  la 
traction, 
(kg:  cm*! 


•28  jours. 
1  an, . . 
5  ans. . 


I  4<>,o 
1  ciment,        .   ' 

2  sable.     1  .  ' 
(  5o,4 


1 

: 


1  ciment, 
4  sable. 


2.{,3 
29,8 
25.5 


28  jours. 
1  an. . . 
5  ans . . 


ciment, 
1  trass, 
4  sable. 


t  35,3 
1  trass,      <   43,  i 

30,4 


28  jours .1    1  \  ciment,  (  40, 1 

1  an .\      1  trass,      ) 

5  ans !      5  sable.      /  5o 


44,8 


28  jours -,     1  ciment, 

1  an 1  trass, 

5  ans  ....-....)      8  sable. 


28  jours. 
1  an. . 
5  ans . . 


'6,9 
±7,9 


1^  ciment, 

1  trass, 

10  sable. 


16,8 
2  2,.; 
22,0 


EAU    DOUCE. 


9   JOURS. 


RESISTANCE 
à  la  compression. 


cubo 

de 

mortier 

kgicoi'). 


4/3 
542 
58a 


209 
238 

232 


233 
410 
44  » 


062 
5o4 

54  G 


109 
169 
'97 


100 
i5: 


cube 

de 

béton. 

kg:  cm5] 


495 

528 
521 


237 

2,5 

2  82 


3  00 
386 
3go 


34i 

397 
468 


.48 
204 
226 


130 
IQJ 
2 1  fi 


i    AN. 


RESIS- 
TANCE 
a  la 

traction 

ik^ctn5). 


RESISTANCE 
à  la  compression! 


49,7 
52,5 


3fi,7 

0l),O 


43,5 
48,8 


43,2 
5o,  1 


28,3 

20,8 


24,3 

29 . 3 


cube 
de 

mortier. 
kg:cm») 


621 
66- 


342 

2.63 


418 


488 
468 


>38 
166 


•99 
21 1 


cube 

de 

béton. 

kg:  cm' 


023 
540 


.)l  I 

jo4 


407 
402 


227 
214 


228 
■2.33 


F.AU    DE   MElt. 


9    JOURS. 


RESIS- 
TANCE 

a  la 
traction, 

,kç:cm'i. 


RESISTANCE 
à  la  compression. 


43,8 

52,5 
42,8 


25,3 

32,0 

25,8 


37,7 
52,4 
4o,8 


4i,8 

47,o 

46,4 


20,  \ 

25,2 

27,6 


«7,  i 
22,7 
23  ,0 


cube 

de 

mortier. 

lkg:cni') 


475 
02.3 

533 


207 
2  56 
241 


242 


>4; 
4i3 
460 


378 
5o5 

53o 


"9 
.78 
202 


cube 

de 

béton. 

kg  :cm5 


502 

5i8 
539 


246 

■>:: 

309 


3.7 
374 
S67 


342 
43o 
43 1 


1  )0 

'97 
216 


1  j  > 
'93 
2o3 


1    AN. 


RESIS- 
TANCE 

à  la 
traction, 

kg:cm'|. 


~>:a 


RESISTANCE 
à  la  compression, 


cube 

de 

mortier. 

kiiicui5, 


833 


3o,9 


5o,3 


02.0 


28J 


|30 


000 


24,0 


3o,6 


'74 


226 


28  jours. 
1  an.  . 
5  ans... 


1  ciment, 

2  sable. 


28  jours. 


c    ; 


i  an. 


■j  ans. 


28  jours. 
1  an  ... 
">  ans... . 


1  ciment 
4  sable. 


37,2 

47:9 

5r  ,8 


<  0-1  * 


23,  J 

/  26, 5 


s  ciment,  l  3i  ,0 
1  trass,  |  44,9 
4  sable.      /  4;, 6 


408 

321 

_ 

_ 

. 

37,6 

4o4 

3.4 

_ 

_ 

494 

427 

47,6 

573 

4'9 

4  i ,  fi 

524 

462 

- 

- 

554 

47.3 

56 ,  : 

652 

5.4 

44,7 

592 

4ofi 

43,0 

fifi4 

24  i 

220 

- 

- 

_ 

20,6 

2.40 

'99 

- 

- 

232 

3oi 

j2.0 

346 

3u 

22,5 

238 

26  3 

- 

- 

207 

329 

28 , 5 

33o 

340 

26.  s 

20  r 

299 
245 

24  8 

338 

271 

2.|0 

_ 

.. 

37.4 

280 

_ 

_ 

406 

354 

4>,3 

467 

38o 

52,8 

398 

358 

- 

- 

488 

427 

53,5 

56i 

4o5 

4i, I 

445 

44o 

46,6 

.54  1 

G.  Fiek. 


cube 

de 

béton. 

|kg:cn>* 


3io 


423 


429 


226 


i?6 
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Constantes  mécaniques  {suite). 


II.  —  Résistanoes  moyennes  de  mortiers  et  de  bétons,  prépares  :  i°  avec  le  ciment  A;  i"  avec  le  ciment  C; 

3°  avec  de  la  chaux  et  du  trass  (suite). 


DURCISSEMENT    DANS. 


DUREE   DU   SEJOUR  SOUS   LK   SABLE   HUMIDE, 


f~ 
v. 

X. 

s 


AGE 

des 

éprourcllcj. 


DOCAGES. 


EAU   DOUCE. 


9    JOURS. 


RESIS- 
TANCE 

a  la 
traction. 
(kg:ctn*). 


28  jours if  ciment,       3'), 5 

1  an \      1  trass,      ]  4(>,2 

5  ans \     5  sable.      I  53, o 


28 

\     1 


28  jours, 
an. . . 
i>  ans. . 


1  ciment,  1  1  3,9 
1  trass,  )  2i,o 
8  sable.     /  27,3 


28  jours !    jj  ciment,   1   18, 5 

1  an >      1  trass,      <  23,7 

5  ans \     io  sable.     /  29,  5 


RESISTANCE 
à  la  compression. 


cuho 

de 

mortier. 

kg:  cm') 


021 

478 

53a 


101 

■47 
227 


1 39 

1G8 
219 


cube 

de 

béton 

(kg:cm' 


240 
390 
iio 


I0O 
I96 
237 


146 

a57 

280 


RESIS- 
TANCE 

à  la 
traction, 
kg:  cm1). 


4i  ,5 
53,2 


24,2 
20,4 


27,5 
36,o 


RESISTANCE 
é  la  compression 


cube 

de 

moriier. 

lkg:cm5>. 


5o6 
65o 


240 
'99 


265 
344 


cube 

de 

béton. 

ik?  :cm'i 


420 

43i 


218 

243 


269 

292 


EAU   DE  MER. 


9   JOURS. 


RÉSIST  v.M:K 

RÉSIS- 

à la  corn 

lircssion. 

TANCE 

à  la 
traction. 
kg:cm5). 

cube 

do 

moriier. 

cube 

de 

béton. 

>kg:cm';. 

lkg:cm']. 

42,0 

326 

2>9 

5-2,3 

464 

3<)o 

4'  ,0 

460 

44» 

'9,4 

121 

116 

23,9 

149 

204. 

27,0 

210 

230 

21 ,5 

1 52 

■  53 

25  ,0 

ifij 

253 

27,  ') 

162 

280 

1    AN. 


RESIS- 
TANCE 

à  la 
traction. 

tkï:cm'i. 


52,9 


2.1,  o 


û(),0 


RESISTANCF 
a  la  compression. 


cube 

de 

moriier. 

■kg:  cm*' 


6i(i 


362 


tube 

de 

béton. 

lkg:«m*i. 


,433 


'49 


293 


03 


CD     CD 
ÛCT3 

S  - 

^3 


28  jours j     3  trass,      î  i5 , 1 

«  }  2  chaux  (»),  j  24,9 

28,0 


5  ans 1  sable 


28  jours j     i\  trass, 

1  an >  1  chaux  (*),  <j  26,9 

5  ans \      1  sable.     /  25,2 


56 

82 

16,0 

60 

87 

- 

ff 

192 

190 

29,0 

206 

190 

23,  1 

180 

193 

V 

209 

225 

23,  1 

195 

207 

3i,9 

198 

100 

227 

23,7 

170 

93 

1.4 

_ 

_ 

„ 

21,4 

"9 

- 

- 

i63 

I9.5 

3i,8 

168 

178 

25,4 

161 

168 

- 

- 

195 

183 

28,0 

2o3 

i83 

25,0 

200 

'77 

32,5 

208 


187 


(')  En  pâte. 


Les  expériences  avaient  pour  but  la  comparaison  de  mortiers  de  ciment,  de  bétons  de  ciment  et  de  mortiers  de  chaux  avec  et 
sans  addition  de  trass  immergés  dans  l'eau  douce  ou  l'eau  de  mer.  Celte  comparaison  portait  sur  les  propriétés  mécaniques,  sur 
l'apparence  extérieure,  et  elle  avait  également  pour  but  de  déterminer  si  l'action  du  trass  était  purement  mécanique  (en  rendant 
le  mortier  plus  compact)  ou  bien  si  elle  était  également  chimique. 

Résultats  des  essais  de  perméabilité  à  l'eau.  —  L'addition  de  certaines  substances  aux  mortiers  maigres  de  ciment  semble  agir 
favorablement  sur  le  durcissement. 

Les  différents  modes  de  durcissement  semblent  influer  peu  sur  la  perméabilité  à  l'eau  des  mélanges,  déterminée  sur  de: 
éprouvettes  de  7cm,i  et  de  3cm  d'épaisseur;  toutefois  les  mélanges  de  trass  et  de  ciment  semblent  moins  imperméables  que  les 
autres.  (Au  bout  de  deux  ans  les  éprouvettes  étaient  imperméables,  à  l'exception  de  celles  préparées  avec  les  mélanges  t:  j, 
1:1:8  et  i  \:  1 :  10.  L'essai  de  fittralion  de  Le  Chatelier  effectué  sur  cylindres  n'a  donné  aucun  résultat  remarquable. 

Conclusions.  —  1"  Le  ciment  A  (riche  en  chaux)  convient  mieux  que  le  ciment  C  pour  les  travaux  à  la  mer;  i"  1  additif 
trass  au  ciment  pour  les  travaux  à  la  mer  n'a  qu'une  valeur  limitée;  3°  pour  les  travaux  de  ce  genre,  il  faut  utiliser  des  méiang 
gras  et  imperméables.   Les  blocs  doivent  durcir  à  l'air  et  être  laissés  le  plus  longtemps  possible  sous  du  sable,  avant 
immersion  dans  l'eau  de  mer. 

G.  Fiek. 
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Constantes  mécaniques  {suite). 


Essais  de  ciments  Portland  allemands  d'après  les  règles  allemandes 

(  Bi'rchahtz,  Mit.  Kgl.  Mat.  Prtif.  Ami.,  28,  3,  20;. 

Valeurs  moyennes  obtenues  avec  les  120  échantillons  de  ciments  Portland  allemands  essayés  du  i"  avril  1907  au  3i  mars  1908). 


NATURE    DES    ESSAIS. 


Poids  spécifique.. . . 
Finesse  de  mouture. 


\  Séché  à  l'air 

(  Calciné 

\  Résidu  sur  le  tamis  de  900  mailles 

(  Résidu  sur  le  tamis  de  5ooo  mailles. .  . . 

Eau  de  gâchage 

Perte  au  feu .    

Résistance  à  la  traction  du  mortier  normal  (28  jours;  (en  kg: cm*;.... 

Résistance  à  la  compression  du  mortier  normal  (28  jours)  (en  kg  :  cm'  ) 

Rapport  de  la  compression  à  la  traction  du  mortier  normal  (28  jours  1 . 

n       ,.  \  Ciment  non  tassé  (en  kg:  litre) 

Densité  apparente  du \  _.  ,  ,      .      ,. 

(  Ciment  tasse  (  en  kg  :  litre  ) 


RESULTATS 

m»yeiis. 

minimum. 

maximum. 

3  ,  o5  à  3,i  ') 

^,9°v 

31  '73 

3,»o  à  3 ,  ■>.  > 

3,oog 

3,'*)3 

1 ,4  pour  100 

0,2  pour  100 

X,o  pour  100 

17,5  pour  io<> 

3,4  pour  100 

3ti,4  pour  100 

27  pour  100 

"„  >  pour  100 

>4  ,0  pour  100 

3,07  pour  100 

0, 58  pour  100 

8,(>4  pour  100 

>4  ,  ï 

iG,<;  . 

33,4 

•2  38 

145 

V' 

<J>* 

6.3 

'7,° 

1 , 10  à   1 , 1  j 

o.<)87 

i,36s 

1 ,73  à  a,o5 

•  ,684 

2, 178 

Influence  des  proportions  sur  la  résistance  des  ciments  et  mortiers  i  Fkrbt,  Rev.  Gi-n.  Mil.,  39.  i4">)- 


Poids  de  ciment  par  mètre  cube  de  sable  (en  kg) 

Poids  du  mètre  cube  de  mortier  (en  kg) 

Volume  absolu  de  matière  solide  dans  l'unité  de  volume  de  mortier  Irais  (, compacité). . 
Résistance  à  la  compression  après  un  an  d'immersion  (en  kg  :  cm1) , 


UO 
1722    à    220J 

0,570  à  0,737 
3.5  à  i3o 


JOO 

1933  à  22 i 8 

o,565  à  o,72.K 

100  à  200 


Résistance  à  la  compression  après  5  mois  (en  kg:  cm5) 

Poids  de  ciment  à  employer  par  mètre  cube  de  sable  (en  kg). 


\  Sable  fin.  .  . 
/  Gros  sable. 


JO 

4o3 
182 


100 

fi  70 

3>o 


200 

i  34  î 
>5y 


JOO 
2f)  J  ') 
980 


Essai  des  chaux  et  ciments.  Influence  de  la  préparation  sur  l'uniformité  des  résultats. 

(Bit»,  Rev.  Gén.  MU.,  39,  foi). 


REMARQUES. 


Laboratoires  différents. 


Du  même  laboratoire  gâchant  le  même  échantillon  à  différents  jours. 


NOMBRE 

des  c-ais. 


CHIFFRE  AYANT  DONNE 
LES  PLUS  GRANDS  ÉCARTS. 


1"  gâcheur. 


kir 
19.33 


I       "      I 


I  S  ,  OO 
21,12 

9.'-»  5 

18, 2J 
5,12 


1  |  j 

l'.ssus  entre  laboratoires  différents  d'échanlillons  bien  homogénéisés,  bri- \ 

quêtes,  gâchés  et  cassés  le  môme  jour ....)  « 


6,5o 


2"  gâcheur. 


kg 

16, 83 


14,75 

1  fi ,  1  ■>. 

7 ,  »° 
1 6 , 7  > 

4,00 


5,  5oo 


3,70 


ECARTS 
pour  100 

par   rapport 
a   la   mojfnne. 


M,! 


19,85 
28,85 
20,90 
21 ,5o 
24,56 


66,66 


54,9" 


G.  Fiek. 


Ingenieurwesen.  —  Engineering.  —  Art  de  l'Ingénieur.  —  Arte  dell'Ingegnere. 


G61 


Constantes  mécaniques  {suite). 


Résistance  à  la  flexion  des  bois  de  Rio-Grande  (H.  Quidoux,  RI.  tecli.  A.  M.,  3y). 


NOM   DES   BOIS. 


Tiaibaura 

Zinlio 

Cavella  dura..  . 

Cedro 

Louro  

Cavella  exura. . 

Cangerana 

Grapiapunka. . . 

Guajuvira 

Taruman 

Maruselleiro. . 

Cabriura 

Tajuba 

Colao 

Angicu  r.iinelho 

Ipé\ 

Pao  1er  ro 


POIDS 
spécifiques 


4o3 

5/7 
590 
G21 
G  53 

7  50 

787 
818 
83o 

84> 
838 
890 

90  i 
92! 

roof 
1190 


COEFFICIENT 

de  rupture 

en  kg  :  cm' 


303 
687 
58'» 
5io 
834 
823 
788 
1020 

973 

728 

10S0 

ii3f> 

if>i 

I  l6  A 

io3  •». 
i.'i83 
1 3 1 3 


CHARGE    PRATIQUE 

de    sécurité 

en    kg  ■.  cm5. 


35 
65 
55 
5o 
80 
80 

7» 
100 

9» 

7° 
io> 

MO 

!|o 

1 1  ') 
100 

I  6  "> 

1  Jo 


VALEURS    DE    E 
par  mètre  cube. 


0 

,35  x  io9 

1 

,00  X  IO* 

0 

65  x  109 

f> 

,8ox  10» 

<> 

80  x  10» 

0 

60  X  IO5 

{) 

80  x  io* 

(1 

70  X  IO9 

u 

JOXIO9 

V 

90  X  IO9 

0 

70  X  1  o'J 

I , 

i5  x  io9 

1 , 

60  X  IO9 

1 , 

3o  x  109 

(1, 

70  X  IO9 

1 , 

f>0  X  IO9 

2 

00  X  IO9 

RAPPORT 

des  dimension* 

des  sections  de  resi: 

tance  équivalente. 


!  ,23 

I  ,00 

1  ,o5 
1 ,  10 

o,93 
o,94 
o,9J 
0,87 
0,89 
0,98 
0,87 
0,81 
0,78 
o,83 
0,87 

o.77 
0.80 


COEFFICIENT 
économique. 


I 

,»2 

1 

,0(» 

1 

," 

1 

,21 

II 

,87 

0 

,88 

0 

.91 

0 

t  /  / 

II 

:? 

0 

9' 

0 

76 

0 

67 

0 

62 

0 

7n 

1) 

76 

0 

(io 

<» 

65 

Résistance  des  bois  à  la  flexion,  à  la  compression  et  au  cisaillement  (Dalbv,  Bl.  Imp.  List.  Lond.,  5,  12). 

Les  essais  do  flexion  furent  effectues  sur  des  poutres  à  section  rectangulaire  mesurant  environ  o'",9o  x  om,o<»  x  1'",  1 3.  Les  essais 
de  compression  furent  exécutés  sur  des  prismes  de  12e"', 5  de  hauteur  et  présentant  une  section  variant  entre  7,5  x7e'",  3 
et  9,0  x  ;f™,n. 


N'ini    DES    BOIS. 


S.tiid..! 

Colophane.    .  . 
Tambalacoqite 

XalLe 

»     

l'iuiiiiip 

Clou 

Louslan 

Ebène  niai  bre 
Bigaiquon. . . . 
»         ... 
Makuk 


DENSITE. 


0,895 

0,814 

o,88G 
o ,  8.5 

0.548 

0,98 
o,Gl5 


Résiliante 

à  la   flexion. 


1 020 

I  OCJO 
I490 

II  55 

tS.*iO 

lf,Xo 

885 

553 


ESSAIS    DE    FLEXION. 


Cliarire  limite 

d  Ylasiicilé 

en  kir. 


S  4«0 

3 1 70 
4o8d 
'■>6?.5 

2î6o 
2490 

34  "O 

24-70 


Limite 
il  élasticité. 


645 

505 

7o5 
535 

3y5 
54o 
55o 

3  80 


Coeflicicnt 

d'élasticité 

en  ke  :  cm'. 


1 JOOOO 
I 270OO 
I780OO 

1 36ooo 

7r>ouo 
i55ooo 
1 1  riooo 
10 1000 


RE8ISTAN1  k 

au    cisaillement 
en  kg  :  cm1. 


32.4 

99 
10; 

«7 
109  (*J 

69,5 
i38,5 
io5 
107 

62 

58,5 

7«,  5 

<)9,-i 


RESISTANCE 
à  la  pression 
eu  kg  :  cm'. 


02  5 
570 

657 
054 
600 
395 

;<>'» 

4(iJ 

443 

486 

45o 
578 
55« 


(*)  Rupture  le  long  des  fibres. 
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Constantes  mécaniques  (suite). 


Résistance  au  roulement  des  voitures  sur  les  routes. 
H.-E.  Wimpebis,  Eng.,  110,  3 f 4- 

Mesure  effectuée  au  moyen  d'un  accéléromètre. 

L'aecéléromètre  mesure  le  ralentissement  (accélération  négative)  d'un  véhicule  de  la  pleine  vitesse  à  l'arrêt.  L'instrument  est 
constitué  par  un  disque  incomplet  monté  sur  un  axe  vertrcal  et  dont  la  rotation  est  contrariée  par  un  ressort  spiral.  Tout 
ralentissement  est  accompagné  d'un  recul  de  la  partie  la  plus  lourde  du  disque,  et  ce  recul  est  une  mesure  de  l'accélération. 
L'appareil  est  gradué  en  livres  par  tonne. 

I.  —  Influence  de  la  nature  des  routes  sur  la  résistance  au  roulement. 

(Vitesse  du  vent  variable,  mais  essais  effectués  par  temps  à  peu  près  calme.) 


NATURE   ET  ÉTAT  DES  ROUTES. 

RÉSISTANCE 

au  roulement 

( voilure  débrayée) 

kg  :  tonne. 

VITESSE 
en  km  :  heure. 

NATURE 

des 
véhicules. 

BANDAGES. 

32,5 
70 

1(5,  I 
!Ô,I 

Automobile; 

poids,  chargée  : 

4,3  tonnes. 

Voilure  lourde  pour 

tourisme;  poids, 

chargée  :  2,25  tonnes. 

Houes  arrière  :  acier. 

Roues  avaut  : 

25 

36,5 

75 

|6,  1 

24,2 
24,2 

caoutchouc  plein. 

Caoutchouc  plein. 

35 

16,  I 

35 
47,5 

.6,. 
16,1 

Automobile; 
poids,  chargée  : 

Macadam  goudronné  très  boueux  et  gluant 

Caoutchouc  plein. 

Chaussée  empierrée,  partiellement  cylindrée 

60 

16, 1 

4,35  tonnes. 

100 

16, 1 

II.  —  Influence  de  la  vitesse  sur  la  résistance 

au  roulement. 

RÉSISTANCE   AU   ROULEMENT. 

NATURE   DE  LA  VOITURE. 

ETAT 
de  la  roule. 

Conditions  de  «mil. 

VITESSE 

en  kilomètres 

par  heure. 

Allumage  coupé. 

Moteur  débraye. 

En  prise  directe. 

kg  :  tonne. 

kg  :  tonne. 

kg  :  tonne. 

| 

O 

27,5 

20 

17,5 

4 

27,5 

20 

17    5 

1  /  1  J 

Â 

8 

28,5 

21 

20 

Voiture  automobile  avec  capot  plat. 

Temps  calme. 

1  >. 

3o 

22,5 

20 

Baodage    en    caoutchouc    plein. 

16 

32,5 

23 

22, a 

Poids  total  :  3,28  tonnes.  Vitesse 

Grande  route          / 

20 

37)5 

■27)5 

25 

de    rotation     du     moteur    pour 

ferme 

24 

42,5 

32,5 

a-,5 

i5  milles   à   l'heure  =  24  kilo- 

et en  bon  état. 

28 

5  2, 5 

4o 

3o 

mètres  à  l'heure  :  1000  tours. 

32 

- 

47.5 

32,5 

36 

- 

55 

35 

\          4o 
1 

— 

- 

40 

G.  Fiek. 
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Constantes  mécaniques  (suite). 


II.  —  Influence  de  la  vitesso  sur  la  résistance  au  roulement  (suite). 


NATURE    DE    LA    VOITURE. 


ETAT 
de  la  roule. 


Conditions  de  vent. 


B. 

Voilure  lourde  pour  tourisme,  avec 
bandages  en  caoutchouc  plein,  ca- 
pot fixe.  Écran  en  glace  à  l'avant  et 
rideaux  sur  les  côtés.  Les  rideaux  1 
latéraux  et  le  rideau  arrière  sont 
baissés.  Poids  total  :  2,?.5  tonnes. 
Vitesse  de  rotation  à  20  milles 
à  l'heure  =  32km:  970  tours. 


Vent  debout  faible. 

Roule  dure 
en  bon  état. 


VITESSE 

en  kilomètres 

par  heure. 


.3 
iG 
24 
«9 

32 

y> 

39 
40 

45 


RESISTANCE   AU   ROULEMENT 


Allumage  coupé. 

kg  :  tonne. 


3o 

3ô,5 
44 

5i 
60 


Moteur  débrayé, 
kg  :  tonne. 


2j,  > 


37, à 


4> 


En  prlie  directe. 
kg  :  tonne. 


22,5 
25,0 

3o 
3o 
35 

40 


46 
5o 


C. 

Mêmes  conditions  qu'en  B.  Obser- 
vations faites  par  deux  observa- 
teurs sur  deux  instruments.  Diffé- 
rence maxima  des  observations  : 
3  livres  par  tonne  =ik*,5  par 
tonne.  Les  valeurs  ci-contre  sont 
les  valeurs  moyennes. 


Vent  debout  faible. 

Route  dure 
en  bon  état. 


16 
24 

32 

35 
4o 
48 


3o 

35 , 5 
43,5 
55,5 
61 


29, J 
36,5 
46,5 
5o,5 
59 


23 

26,5 

3i,5 

38 

4i 

46 

56 


Coefficients  d'inclinaison  des  câbles  aériens  (Thiery  et  Crétin,  Rtv.  Hféc,  27,  u). 

a.  Angle  d'inclinaison  d'une  corde  par  rapport  à  l'horizontale.  —  j3.  Angle  d'inclinaison  au  plus  haut  point  de  la  corde. 


VALEUR 

VALEUR  DE  (  [3- 

a)  EN 

DEGRÉS. 

de  a. 

t. 

0 

3. 

4. 

5. 

6. 

7- 

8. 

9. 

10 

11. 

12. 

13. 

li. 

15. 

1»i. 

17. 

18. 

19. 

20. 

I 

'•7,3 

28,7 

'9,' 

'4,3 

ii,5 

9>6 

8,2 

7,3 

6,4 

5,8 

5,2 

4,8 

4  ■  i 

4,1 

3,9 

3,7 

3,5 

3,3 

3,. 

2,9 

■> 

•>r.'i 

«8,7 

'9,' 

'4,3 

ii,â 

9,6 

8,2 

7,3 

6,4 

5 . 8 

■i  ,  > 

4,8 

î  ■  ■'. 

4-,' 

3,9 

3 ,6 

3,4 

3,2 

3,i 

2,9 

3 

•-,-,•, 

28.6 

'9,< 

i4,3 

n,5 

9,6 

8,2 

7-? 

6,4 

5,8 

5,2 

4,8 

4,4 

i,' 

3,9 

3,6 

3,4 

3,2 

3,« 

2,9 

4 

28,6 

•  9.1 

M, 3 

1 1  ,/| 

9,5 

8,2 

7  ,'•* 

6,4 

5,7 

5,2 

4,8 

4,4 

i,' 

3,9 

3,6 

3,4 

3,2 

3,i 

2,(1 

> 

57. • 

28 , 5 

■9 

'4,3 

ii,4 

9,5 

8,2 

7>2 

6,4 

5,7 

5.2 

4,8 

4,4 

- 

- 

- 

- 

- 

3,. 

- 

6 

57,1 

28,5 

•9 

i4,3 

",4 

9,5 

8,2 

7,' 

6,4 

- 

- 

4, s 

4 ,  i 

- 

3,8 

- 

- 

- 

3,o 

- 

7 

57 

28,4 

"9 

'4,2 

ii,4 

9,5 

8,1 

7,' 

6,3 

- 

- 

4,8 

4 ,  i 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

56,9 

28,4 

'8,9 

14,2 

",4 

9,5 

8,1 

7,' 

- 

- 

- 

i,8 

4,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9 

56,8 

28,3 

18,8 

14,2 

i.,3 

9,4 

8,1 

7,' 

- 

- 

- 

4,7 

4,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

56,6 

28,2 

18,8 

«4,i 

n,3 

9,4 

8,1 

7,' 

- 

5,7 

5,2 

- 

4,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 1 

56,4 

2.8,1 

'8,7 

'4, « 

n,3 

9,4 

8 

/ 

- 

- 

5,1 

- 

4,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12- 

56,2 

■>.8,o 

18,6 

i4 

11,2 

9,4 

8 

/ 

6,3 

- 

- 

- 

4,3 

4,o 

•- 

- 

3,3 

- 

- 

- 

i3 

56 

'•7,9 

■  8,6 

'4 

11,2 

9,3 

8 

n 
/ 

6,2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,5 

- 

3,1 

- 

2,8 

14 

55,8 

27,8 

i8,5 

'3,9 

11,1 

9,3 

7,9 

/ 

6,2 

- 

- 

4,7 

- 

- 

- 

- 

- 

3,. 

- 

- 

(5 

55,5 

1 

27,7 

"8,4 

«3,8 

",' 

9,2 

7,9 

<>,9 

6,2 

5,6 

5,' 

4,6 

— 

3,7 

' 

— 

" 

' 
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Constantes  mécaniques  (suite). 


Coefficients  d'inclinaison  des  câbles  aériens  (Thiery  et  Crétin,  Rev.  Mec,  27,  n)  (suite). 

a.  Angle  d'inclinaison  d'une  corde  par  rapport  à  l'horizontale.   —  [3.  Angle  d'inclinaison  au  plu?  haut  point  de  la  corde. 


VALEUR    DK   (  fl-a  )    KN    DEGRÉS. 

de  a. 

1. 

2, 

3. 

4. 

5. 

G. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

16 

55,2 

27,6 

(8,3 

i3,8 

11 

9,2 

7,9 

6,9 

6,1 

5,5 

5 

_ 

_ 

_ 

2,9 

._ 

n 

'4,9 

2-7,4 

18,2 

.3,7 

1 1 

9,' 

7,8 

6,9 

6,i 

5,5 

5 

- 

4,3 

- 

- 

- 

- 

- 

2,9 

iS 

54,6 

27 ,  2 

18,1 

i3,G 

'o,9 

9,' 

7,8 

6,8 

6,1 

5,5 

5 

- 

4,2 

4,o 

- 

- 

- 

- 

2,9 

- 

19 

5.1,3 

27.1 

18,0 

i3,5 

10,8 

9,o 

7,7 

G, 8 

6,0 

5,4 

5 

4,5 

4,2 

3,9 

- 

3,4 

- 

3,0 

2,9 

- 

20 

54 

2<i,9 

18,0 

i3,5 

10,8 

9 

7,7 

6,7 

6,0 

5,4 

4,9 

4,5 

4,2 

3,9 

3,  G 

3,4 

3,2 

3 

2,9 

2,7 

VI 

53,7 

26,8 

'7.8 

13,4 

10,7 

8,9 

7,« 

6,7 

6,0 

5,4 

4,9 

4,5 

4,2 

3,9 

3 ,6 

3,1 

3,' 

3 

2,9 

2,7 

22 

53,3 

26,  G 

'7,7 

i3,3 

10,6 

8,9 

7,6 

G, 6 

5,9 

5,3 

4,8 

4,5 

4,' 

3,8 

3,6 

3,4 

3,2 

3 

2,8 

2,7 

23 

52,9 

26,4 

17,  G 

l3,2 

10,6 

8,8 

-  5 

6,6 

5,9 

5,3 

4,8 

4,4 

4,' 

3,8 

3,6 

3,i 

3,2 

3 

2,8 

2,7 

2.4 

5  2 ,  j 

>.G ,  2 

17,5 

|3, 1 

io,5 

8,7 

~,   5 

6,6 

5,8 

5,3 

4,8 

4,4 

4,' 

3,8 

3,5 

3,3 

3,1 

3 

2,8 

2,7 

2  5 

5i,7 

26,0 

«7,3 

t3 

10,4 

8,7 

7,4 

6,5 

5,8 

5,2 

4,7 

4,4 

4 

3,7 

3,5 

3,3 

3,' 

2,9 

2,8 

2,6 

26 

5i,6 

25,7 

17,2 

12,9 

.0,3 

8,  G 

7,i 

6,5 

5,7 

5,2 

4,7 

4,3 

4 

3,7 

3,5 

3.3 

3,i 

2,9 

2,8 

2,6 

27 

51,2 

25,5 

'7 

12,8 

10,2 

8,5 

7,3 

6,4 

5,7 

5,1 

i  -7 

4,3 

4 

3.7 

3,4 

3,2 

3,i 

2,9 

2,7 

2,6 

28 

5o,7 

25,3 

'6,9 

1 2 ,  G 

10, 1 

8,5 

6,3 

5,6 

5,i 

4,6 

4,2 

3,9 

*,  i* 
j,(> 

3,4 

3,2 

3,o 

2,9 

2,7 

2,6 

29 

5o,3 

25,  1 

16,7 

12,5 

10 

8,4 

?,->■ 

6,3 

5,6 

5 

4,6 

4,2 

3,9 

3,6 

3,4 

3,2 

3 

2,8 

2,7 

2,6 

3o 

49,8 

24,8 

iG,6 

13,4 

9,9 

8,3 

7,' 

6,2 

5,5 

5 

4,5 

4,2 

3,8 

3,6 

3,3 

3,2 

i 

2,8 

2,? 

2,5 

II. 

-  ( 

Constante. 

s  thermiques. 

Transmission  de  la  chaleur.  (H.-P.  Jordan,  Proc.  Inst.  Mech.  Eng.,  i35«.) 
Détermination  de  la  constante  A  dans  la  formule  d'Osborne  sur  la  transmission  de  la  chaleur  h  =  A  + 


Bpv  =  A  +  B- 
a 

=  vitesse  d'écoulement 

a  =  section  de  la  cana- 


h  =  quantité  de  chaleur  émise  par  degré  de  différence  de  température  entre  le  fluide  et  le   métal.  —    v 
du  fluide  par  rapport  à  la  surface  métallique.  —  p  =  densité  du  fluide.  —  A  et  B  sont  des  constantes.  — 
lisation.  —  w  =  poids  du  fluide  traversant  la  canalisation  dans  l'unité  de  temps. 

Résultats.—  Dans  les  expériences,  la  chaleur  cédée  par  de  l'air  comprimé  était  absorbée  par  de  l'eau;  on  utilisait  un  calorimètre 
spécial. 

La  constante  A  a  clé  trouvée  égale  à  o,ooi5  pour  des  surfaces  métalliques  lisses. 

B  =  r  -h  j  ( j ,  x  étant  une  fonction  des  dimensions  de  la  canalisation. 

—  )   représente  la  température   moyenne  entre  l'eau  et  la  surface  froide. 

section  de  la  canalisation  en  pouce 


r  =  o,ooo5o6  —  0,00045  -  ;  x 

y 


périmètre  de  la  surface  froide  en  pouces 
0,000001 65  =  moyenne  de  0,00000171  et  o, 000001 3. 

Équations  des  courbes. 


r  —  o,  171  111.. 


COURBE  N" 

T-ï-6 
2 

1 

1 4" 

2 

180 

3 

205 

1X0 


Équation  :  h  —  A  +  B  —  • 
a 


Ai  =  o,ooi5  -+-  o,ooo6J6  — 


h.  —  0,00148  •+-  0,000715  — 

«1 

.  -  -   M'I 

A(  =  o,oou  -   0,00071  — 

L  ~  (l/l 

h,  =  o , 00 1  j  +-  o , 00079  — 


SEHIK. 


COURBE  N° 


=  0,26  in 


T-+-Û 


■95 


220 


3  00 


kùuation  :  h 


A  +  Biî:. 

a 


1  ,  w\ 

/,,  =:  0,00l4  -t- 0,0007 


hx  =  0,0014  H- 0,000745  — 

/?!  =  0,O0l43  -t-  0,O00834 

ht  —  0,0014  +0,000884  — 


G.  Fiek. 
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Constantes  thermiques  (suite). 

Équations  des  courbes  (suite). 

SKIilE. 

COL'HTÎE  N" 

T+0 

ÉQUATION  :   h  =  A  +  1!  —  ■ 
a 

SÉRIE. 

i:OURRE  N" 

T  + 1) 

équation  :  h  =  A  -i-  B  -  ■ 
a 

■> 

1 

173 

Il ,  =  0 ,  00 1  4  5  -+-  0 ,  000S64  — 

3 

a3o 

1                  -                        "'t 

II,  —  0,000  -+-  0,000829  — 

| 

/■  =  0, 126  i  in.  .< 

a\ 

3 
r  =  0,492  in. .  .1 

20  5 
235 
280 

//1  =  o,ooi44  ■+■  0, 00062  j  — 

Ai  =  o,ooi45  -+-0,000670 — - 

«1 

Ai  =  0,00145  ■+-  0,00073 — - 

«1 

i 

255 

«i  -:0,ooij  -t-  0,000862  — ■ 

\ 

\ 

• 
4 

! 

1 

!    • 

20  5 

23o 

hx  =  0  001 5  -i-  0 ,000662  — 

«1 

lt\  =  0,000-1-0,00070  — 
«1 

r  =  o,3o3  in.. .' 

r  =  0,1265  in..i 

1 

i('.o 

A  j  =  0 ,  00 1 5  -+-  0 ,  00075  — 
«1 

|    3 

295 

1                                           -                                           F        "'l 

«1  =  0,0011  -(-0,000751) 

F            2 

1 

200 

//.  =  0,001  5  -1-0,000-7 

1     ' 

33o 

1                                  •                               ni    "'t 

// 1  =  0 ,  00 1  •>  -4-  0 ,  00082  i  -r- 

Coefficient  de  conductibilité  calorifique  K  du  charbon  et  du  graphite. 

C.-A.  Hansen,  Trans.  Am.  El.  Cliem.  Soc,  16,  32») . 

Un  barreau  d'ess;ii  fui  placé  dans  de  la  chaux,  chauffé  à  une  extrémité  et,  refroidi  à  l'autre. 

K  mesuré  eu  watts-secondes. 

LIMITES 
de  lem|rcralure. 

TEMPÉRATURE 

moyenne. 

COEFFICIENT    DE    CONDUCTIBILITÉ. 

LIMITES 

île  température. 

TEMPÉRATURE 

moyenne. 

COEFFICIENT    DE   CONDUCTIBILITÉ. 

Maximum. 

Minicuam. 

Moyenne. 

Maximum. 

Minimum. 

Moyenne. 

Grap 

bïte  Acheson 

. 

Electre 

des  de  charbo 

(  faites  de 

n  de  la  National  Carbon 
coke  de  pétrole). 

Co 

0          0 
90-    IIO 

0 
100 

5.9° 

4,76 

5,33 

0      0 
37-163 

0 
100 

o,<98 

o,o3o 

0.  i6i 

180-    220 

200 

4,68 

3,64 

4,16 

105-225 

■  65 

0,293 

0,071 

0 , 1 82 

260-    340 

3oo 

4, 08 

3,24 

3,66 

I05-'22Ô 

i65 

0,293 

0,071 

0, 182 

35o-  45o 

4oo 

3,76 

2,80 

3.28 

i6o-3i5 

242 

0,188 

0,049 

0 ,  t  1 8 

44o-  56o 

5oo 

3,32 

2,60 

3,o6 

i6o-32 5 

242 

0,188 

0,049 

0,  1  |S 

5oo-  700 

600 

3,34        . 

a, 40 

2,87 

i7o-33o 

2.50 

0,19  3 

o,<>46 

0,170 

2800-3200 

3ooo 

- 

0,02 

200-340 

270 

o,3o6 

0,061 

o,i85 

- 

- 

- 

- 

- 

240-523 

382 

0,217 

o,oJi 

0,124 

- 

- 

- 

- 

- 

2.63-543 

4o3 

0,217 

o,o43 

0 , 1 3o 

- 

- 

- 

- 

- 

...83-597 

44  «» 

0.  1 1  5 

0,048 

O,  l32 

L'erreur  provenant  du  rayonnement  est  très  grande  pour  le  charbon  et  très  petite  pour  le  graphite. 

G.  Fiek. 
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Constantes  thermiques  (suite). 


Coefficient  de  conductibilité  calorifique  de  produits  réfractaires. 
J.-J.  Snyder,  Met.   Chem.  Eng.,  8,  629. 

D  est   une  constante  expérimentale  qui  donne   la  chute  de  température,  en  rl<  grés  centigrades,  obtenue  dans  une  cloison  d'un   pouce 
d'épaisseur  traversée  par  un  flux  de  chaleur  de  1  kilowatt  par  pied  carré. 

T  =  Température  du  côté  chaud;        t  =  Température  du  côté  froid. 


MATIÈRE. 

/. 

T. 

D. 

MATIÈRE. 

t. 

T. 

D. 

0 

700 

3lO 

Brique  réfrâclaire  pulvérisée < 

0 

0 

0 
20 

5oo 

1000 

i3oo 

98 

40  "> 

0 

100 

384o 

lOJ 

23oo 

0 

IOO 

1680 

20 
100 
100 

IOO 
100 

IOO 

400 
800 

1200 
ÎÔOO 

iG3o 

0 

100 

45 

1  >? 

'-' >  ■ 

100 
100 
100 
100 

400 

800 

[200 
ifioo 

7,' 

5,2 

4,:. 

2,3 

a,  5 

Kieselguhr  (Terre  d'infusoires). . . 

•l 

98 

65o 

5  000 
1720 

18 

9» 

i3oo 

IOO 

200 

4:4 

0 

700 

3  800 

20 

98 

'>2jO 

0 

100 

2960 

Briques  de  magnésie  pulvérisées  .  . 
Magnésie  calcinée, grecque, granulée 

Briques  siliceuses  cuilesà  io5o"  C. 
»                    »         i3io°  C. 

20 

20 
20 
20 
18 
0 

0 

IOO 
IOO 

100 

IOO 

98 

1000 
1000 

i3oo 

Brique  réfractaire  dure  à  grain  tin . 

0 

700 

600 

1400 
1920 

0 

100 

1480 

4  IOO 

1090 

0 

3o 

0,7 

■>  10 

Coefficient  de  conductibilité  calorifique  K  de  promis  et  matériaux  isolants. 

(Méthode  de  W.  Nusselt,  Z.  fer.Dtsdi.  Ing.,  1908,  906). 

I.  (Grôber,  Z.  Ver.  Dtscli.  Ing.,  1910,  i32i). 


MATIERE. 


Terre . 


Sable  de  rivière. 


Gravier 

Maçonnerie  en  briques. 


HUMIDITÉ. 

DENSITÉ 
(kg  :  m') 

TEMPÉ- 
RATURE 

K 

(kg.  cal  : 
m.  des.  €.1 

7° 

o,5o 

normale 

2040 

20 

o,45 

normale 

1640 

5o 
20 

°,99 
°,97 

sec 

1 520 

160 
20 

o,33 
0,28 

sec 

i85o 

4o 

o,3ô 

20 

o,32 

_ 

i85o 

47 

o,38 

20 

o,35 

MATIERE 


Maçonnerie  en  briques  creuses 

Briques  de  ponce  et  de  chaux 
vive  du  Hhin 


Crépi 

Béton 

Linoléum  de  liège. 


HUMIDITÉ. 

DENSITÉ 

(kg  :  m»  . 

TEMPÉ- 
RATURE. 

- 

- 

^9 
20 

- 

63o 

3o 

20 

- 

1690 

20 
18 

- 

2180 

23 
20 

- 

- 

20 

K 

kg.  cal  : 
oi.iieg.  C 


(i,  j  I 
0,28 

0,14 

o,i3 

0,68 
o,fi8 
o,65 
0.6S 
o .  069 
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Constantes  thermiques  {suite). 


Coefficient  de  conductibilité  calorifique  K  de  produits  et  matériaux  isolants  {suite). 

I.  Grôber,  Z.  Ver.  Dtich.,  In».,  1910,  i32t). 


MATIERES   ISOLANTES. 


Poudre  de  liège 


Poudre  d'  «  Expansit  » 


DIAMETRE 
des  grains 
en    niillint 


3-3 

3-5 

1 ,-, 


DKNSITK 

(ktc  :  m3  }. 


4;">,  4 
47,6 


tempe- 
rature 


6o 

20 

65 
•>o 

IOO 
9.0 


K. 

I kg  cal  : 
m  ileg.  C. 


0,0^0 

0,042 

0,037 
o,o33 
o,o36 
0,029 


MATIERES  ISOLANTES. 


Briques  d'  «  Expansit 

Ponce  artificielle 

Gravier  ponceux  du  Khin. 


DIAMETRE 
des  grains 
cnnilllim 


DENSITE 

(kg:m!). 


60,9 
540-680 

3oi 


TEMPE- 
RATURE. 


IOO 

20 

200 

IOO 

30 

20 


K. 

(  kg  cal  : 
m  deg.  Ci 


0,042 

o,o35 

0,088 
0,072 

0,081 

0,079 


II.  F.  Bacon,  Mech.  Eng.,  22,  5o5). 


Pin  jaune  (eu  travers  des  fibres) 
Teak                           » 
Poudre  d'  «  Expansit  »  n"  1  (*)... 
»                 »            n"  2 (*)... 
Coquilles  de  liège  comprimé 


Laine  minérale . 


Feuille  d'amiante  (  épaisseur  f  pouce  ) . 

Carton  d'amiante  (épaisseur  f  de  pouce) 

Enveloppe  d'air  dans  un  plan  vertical,  épaisseur  1  pouce, 
parois  en  carton  d'amiante 


POIDS 

TEMPERATURE 

K 

spécifique. 

en 

dogrés  C. 

kg  cal  :  ni  dcg.  C. 

o,36o 

5 

à  70" 

0,  i3 

o,5i5 

i> 

o,23 

o,5i 

» 

o,o55 

0,049 

» 

0 ,061 

0 , 1 66 

» 

0,060 

o,33o 

» 

o,256 

» 

Valeur  moyenne 

0,141 

» 

0,07 

0, 1 13 

» 

1 ,240 

» 

0,25 

1,075 

» 

0,14  à  0,1 

// 

» 

0,26  ;i  0 , 3 1 

METHODE. 


Méthode  du  mur  : 

Mesure  de  la  chute  de 
température  entre 
les  deux  laces  d'une 
même  paroi  traver- 
sée par  une  quantité 
de  chaleur  connue. 


(*)  Liège  préparé  spécialement. 


III. 


MATIÈRE. 

TEMPERATURE.                            K    EN    C.  G.  S. 

AUTEURS    ET    PÉRIODIQUES. 

Papier  d'amiante 

Haute                           0,0026 
//                  0,0001 5o  et  0,000141 

J.-K.  Clément  et  W.-L.  Egy,  Mech.  Eng.,  25,  454- 
A.-VV.  Porter  et  E.-R.  Martin,  Phil.  Mag.,  [6],  20,  522. 

Coefficient  de  transmission  calorifique  des  surfaces  de  condensation  (George  A.  Orrok,  Mech.  Eng.,  26,  743). 

Coefficient  rapporté  à  celui  du  cuivre,  ce  dernier  pris  égal  à  100. 


METAL. 


Cuivre 

«  Admiralty  » 

Aluminium  recouvert. 

«  Admiralty  »  oxydé  (noir) 

Bronze  d'aluminium 

Cupro-nickel 

Étain 

«  Admiralty  »  recouvert  de  plomb. 


RAPPORT. 


100 

98 

97 
92 

87 

80 

79 
79 


METAL. 


Zinc 

Métal  «  Monel  » 

Acier  en  coquille 

«  Old  Admiralty  »  fortement  corrode. . . 

«  Admiralty  »  vulcanisé  d'un  côté 

Verre 

«  Admiralty  »  vulcanisé  des  deux  côtés. 


RAPPORT. 


63 
55 
47 

25 

'7 
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Constantes  thermiques  (suite) 


Coefficient  de  conductibilité  calorifique  de  matières  pulvérisées  dans  l'air  raréfié. 

Maryan  Smoluchowski,  Anz.  Akad.   ffiss.  Krak.,  A  1 3g. 
K  en  g-cal  :  C.G.S.  évaluée  d'après  la  vitesse  de  refroidissement. 


MATIERK. 


Sable  quartzeux 


Poudre  de  quartz 


Poudre  de  zinc 


Poudre  de  fer 


Poudre  de  riz 


DIAMKTRK 
de6  grains 


PRESSION 

de  l'air 
millimètres 
de  mercure. 


0 , 9.64 


0,03$ 
0,062 

o,?.3 
o,;3 
1,87 
6,36 

12.5 


0,0935 


0,064 

o ,  239 

0,70 

*,/4 

9,78 
28,5 


K.! 


2,60 
4,00 
14,2 
38,8 
76,0 
164 
23  j. 


0,0. 
0,76 

0,0278  ■     '4, ' 
43,8 
«45 
73o 


0,02  5 


°.'9 
0,61 

2,1) 
ir>    •> 

.45 

T3o 


■  ,78 

6,oo 
15,5 

47»i 

I  f2 
207 


2,89 

8,l8 
22,2 
80,0 

i5o 
u37 
3a5 


o,oo3 


0,20 
0,67 

2.,  32 


2,()2 
5,29 

'4,9 
49'-' 

1  •>.  1 

212 

3i7 


i,54 
3,8i 


Lvcopode  à  massue 


Kieseiguhr  (Terre  d'infusoires) 


Franoesco  Mai  ra,  Polilecn.  Ann.  LX1H,  série  II,  vol.  Il,  695. 


MATIKRK. 


Poudre  de  liège 

Liège 

Débris  de  soie  en  flocons 

»  en  bourre 

Colon 


roclre,  hp»irp.  «Tpgré  C. 


o,o48 
o,o4i 
0,041 
o.(>43 
0,046 


MATIKRK 


Balle  de  riz 

Sciure  de  sapin 

Tourbe  en  fibre 

»  en  menus  morceaux 
»      en  poudre 


G.  Fiek. 
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Constantes  thermiques  (suite). 


Coefficient  de  dilatation  linéaire  et  chaleur  spécifique  des  pierres. 

W.    R.   Baldwin  Wisemàn   el  O.   W.   Griffiih.   Proc.   lnst.   eiv.   Engin.,    179,  3i2. 

Les  pierres  furent  chauffées  dans  un  four  électrique  et  leur  variation  de  longueur  fut  mesurée  au  moyen  de  l'extensomètre. 


NOM    DES    riKRRES. 


NATURK 
des  pierres. 


COEFFICIENT    DE  DILATATION    PAR    DEGRE    CENTIGRADE 


l'C   20  et  10(1*  C 
X  106. 


York  stone 

Red.  Mansfield I 

Aspatria Grès  et  quarUites.  / 

Quartzile 

Hard  Daresbury 


Doulting  stone 

Base  du  Portlandien 

Monks  Park 

Boxground Roclies  calcaires. 

Oolilhe  de  Bradford 

Ooluhe  de  Batli 

Hopton  Wood  stone 


12,3 ^o 

9,016 

I  (3  , 200 

i3,/,8o 


22  ,  )JO 

4,944 

3,")  36 
4 , 1 86 
■>. ,  5  1 3 
4,84o 
8,6/,o 


Carrare 

Rouge  Royal. 
St.  Anne. . . . 

Dove 

Noir 


Marbres. 


8,758 

5,  ?59 
4,446 
9,206 
4,9'4 


Granit  de  Belgique. 

Granit  rouge 

»       gris 

Diabase 


Granits. 


Fer  Siemens  Martin 


5,23i 
1 o , 200 

9,660 


I  ,320 


entre  100  el  20 J"  C 
X  10". 


1 6,200 

i 5, 4 io 

i i , 4oo 

19,900 
i5,4oo 


26 , 1 90 

8,233 

9 ,  ",60 

10,140 

12,270 

I ),620 


17,510 
■3,i 40 

1 6 , 3io 
i9,33o 

10,520 


i6,23o 
16,980 

i5,<>3o 


1 5 , 56o 


entre  200  et  300° C 
X  10«. 


18,780 
19,020 
1 I ,480 

'9,900 
•8,870 


26,690 
l/(  ,600 
1 3 , 4  20 
19,240 
i3,5io 
16,980 


24,3jo 
ij,25o 
1 8 ,  3oo 
i9,33o 
1 3,65o 


i9,55o 
2 1 , 600 

1 5,94o 


1 5 , 56o 


CHALEUR 

spécifique  en  calories 

par  gramme. 


0,193 
0,178 
0,200 
0,2l5 

0,189 


0,168 

0,189 

o,  iq6 
0,172 

0,2lS 

0,170 

o,  i5o 


o ,  204 
o ,  200 
0,218 
o,  182 
o,i99 


o ,  -jo8 
o,t85 
o,  166 
0,181 


Température  de  combustion  du  charbon  solide  (C  -P.  Luivule.  Mech.  Eng.,  XXV,  493 ). 


I.  Variation  de  la    température  de  combustion  avec 
l'humidité  ot  la  température  de  l'air. 


TEMPÉRATURE 
de  l'air. 

0  C 
O 

I00O 

O 
IOOO 

HUMIDITÉ    DE    I.'.\*1R. 


Sec. 


20  grains  par  pied-cube  ('). 


TEMPERATURE 

île 

la  combustion. 


I  ('>;"( 
2JIO 


o  C 


1  36o 
2260 


If.  Pour  obtenir  une  température  de  combustion  de  365o°  F  =  2000°  C, 
la  température  de  l'air,  à  différents  degrés  d'humidité,  est  donnée  dans 
le  Tableau  suivant. 


HUMIDITE 
de  l'air  en  grains 
p.ir  pied  cube  (V 


2,0 

4,4 
4,8 
'.,9 
j,o 


TEMPERATURE 

de  I  sir. 


o  F 


820 
868 

886 
900 

9°4 
908 


474 
5oo 
5io 
5i8 

520 

522 


o  C  (■) 


HUMIDITE 
de  l'air  en  graini 
par  pied-cube  (*). 


3,7 

5,8 
6,0 
6,2 
8,0 


TEMPERATURE 
de  l'air. 


0  F 


925 
928 
935 

9  4o 


532 
534 
537 
546 
55i 


o  C  C) 


C)  o 


(F°-t-  3a"). 


(')  1  grain  par  pied  cube  =  a*,  29  par  mèlre  cube. 
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Constantes  thermiques  (suite). 


Limite  d'évaporation  i  Rudolf  Mewes, 
Théorie  und  Praxis  der  Grossgasindnstrie,  Leipzig, 

90- 

Combustion  des  mélanges  gazeux  (W.- 
und  N. -H.  Sievertsz  von  Recsema,  Z.  phrsik 

P.  JORISSEN 

Cfiem.,  73, 1 63). 

NOM    OU    COlil'S. 

ÉVAPORA  - 
TIO.N  A 

NOM   DU    COUPS. 

KYAPOUA- 
TION   A 

FLAMME 
DE 

ATMOSPHÈRE    DE 

TENEUR 
centésimale  en  oxygène 

u 

—  I  1  ■>. 

—  IOO 

- 1 63 
-i/,5(?) 

—  9» 
-u4 

—  168 

-i64(?) 

—  54(?) 

-  78 

-'49 

—  20 

—  223 
-I4l 

Krvplon 

0 
-188 

—-07 

—  lig 

—234 

-  94 
-22/,  (?) 

—  IOO 

-280 
—27(1 

—  120 

—233 

-273,3 

au  muaient  de  l'exviiic 
tioo  de  la  flamme 
dans  un  récipient 

fither 

dorure  d'éthylène.. . . 
Élhylène 

de  10  litres. 

Air 

Sulfure  de  carbone.  . . 

Ammoniac 

00.... 

Argon 

Eau 

Benzène 

1  . 

, 

IN  -+-  1  0 , 3  p.  I OO  U-» 

9,5  i   10,5 

Chlore 

Chlorure  de  carbone. . 
Acide  chlorhydrique. . 

J      s       

H 

Air 

4M,4 

Air.... 

Hélium 

Oxyde  de  carbone. . . . 
Acide  carbonique 

3,5  :  4  ,0 

Pouvoir  calorifique  du  gaz  de  gazogène  Mond. 
-  Relation  entre  la  composition,  le  pouvoir  calorifique  et  la  température  du  gaz  (F.  Blaciir,  Bl.  Soc.  Ind.  min.   4,  12,  24). 


TEMPERATURE    C. 


Composition  moyenne  du  gaz  obtenu. 


C02 
CO 
11 

CH; 

N 


Quantité  totale  de  gaz  combustible  . 


Pouvoir  calorifique  par  m'a  o"  et  760""".}  .  ,,  . 

'  (  intérieur  . 


60° 


5,25 

27,30 

1 6 ,  60 

3,35 

47, 5o 

47,25 

i65i ,7 

i539,8 


65° 


6,95 

25,4o 

18, 3o 

3,4o 

45,90 

47,10 

i65o,7 

1529,9 


7(1° 


9,15 
27,70 
19,65 

3,4o 
46, 10 

44,79 
i58o,o 

1452,9 


75° 


u,65 

i8,35 

2 1 ,  80 

3 ,35 

44,83 

43  > 

i53.,7 

i4oo,3 


80°. 


l3,23 

i6,o5 

22,65 

3,5o 
44,55 
42,20 
1 509,0 
1 363 ,5 


Pouvoir  calorifique  de  liquides  organiques  (Maurice  Lelièvrh,  Gaz,  7,  195] 


Poids  spécifique  du  liquide  1 5  degrés,  kg. 
Poids  spécifique  de  la  vapeur  à  o  degré 

et  760""" 

Chaleur  latente  de  vaporisation,  degrés 

Chaleur  spécifique 

Point  d  ebullilion degrés 

Point  de  congélation . .    » 

Point  d'éclair  (inflammation  des 

vapeurs) » 

Puissance  calorifique    au    kg 

i  bombe  1 c. 


ALCOOL 

11KXANE 

HEPTANE 
U,H16. 

ESSENCE 

de  pélrole 

700. 

BENZÈNE 
C6  H8 

TOLUÈNE 
C,  H,. 

DENZOI. 
SO  pour  100. 

ALCOOL 
dénature 
90  degrés. 

c&rhuré 
50  pour  100  : 
demi-alcool 
demi-bemol 

o,663 

0,688 

0,700 

0,890 

0,875 

0,885 

o,834 

o,854 

3,88 

4,48 

3,85 

3,486 

4,i3 

3,5o 

1 ,62 

2,53 

89,2 

// 

76(3) 

109 

83,5 

- 

288,5 

196 

o,5o4 

0,487 

o,5oo 

0,436 

o,5oo 

- 

0,776 

0,601 

68 , 5 

98 

5o  à   120 

80,4 

1 1 1 

81  à  120 

"8,4 

67  à  ... 

93,5 

- 

- 

+5,6 

- 

-  7 

- 

-1 1 

- 

- 

-17 

- 

+7 

-i5 

+  18 

- 

1 1525 

_ 

n  464 

9985 

ioi5o 

ioo33 

5954 

7878 
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Constantes  thermiques  {suite). 


Pouvoir  calorifique  de  liquides  organiques  (suite). 


C. 
H. 


Composition  chimique  (  ~ 

Divers 

Pour  obtenir   la   combustion   théorique, 
il  faut  ajouter  à  i  litre  d'air  à  o  degré 

et  76o,nm gr. 

•5.0  .    ...  degrés 


Tension  maxima 

de  vapeur 

en  millimètres 

de  mercure. 


-io. 

o. 
io. 

20. 

3o. 

4o. 
5o. 
6o. 
70. 
80. 


IIKXANK 
C.H,«. 


83,7 
i6,3 


o,8433 

'4 
26,5 

45 

7^ 
119 
184 

'27<) 

401 
5(>7 
785 


IIEI'TANE 


84 
10 


o,o8435 


ESSENCE 

île    pciiolo 
700. 


84,3 
i5,6 

0,1 


BENZKNE 


92,3 

7.7 


08434 

0,09668 

- 

5,8 

- 

i3 

164 

25 

•220 

45 

296 

76 

413 

1  20 

596 

.84 

79* 

271 

- 

390 

- 

547 

- 

7.72 

TOLUENE 
C,H.. 


91,3 


O,095o5 


BENZOL 
90  pour  100. 


9  V* 
8,6 

0,2 


0,961.5 


96 
122 
■  5i 
192 
258 
376 


ALCOOL 

dénature 
91  deiçres. 


43,7 
11,1 

3o,3 
i4,9(H^O) 


o, 16829 


i5 
27 
5i 

92 

i5i 
238 
36o 

.538 
810 


ALCOOL 

carbure 

50  pour  100 

ilcuii  -alcool 

demi  l>ci/-i>! 


67 
1  I 
1  j 

7  (H'O) 

o , 1 ï i  68 

M,  5 
43 

69 
106 

'77 
262 
4o3 
590 
820 


Pouvoir  calorifique  des  bois  (Peter  Kuson,  Gust.  v.  Heidbnstamm,  Evert  Norlin,  Z.  ang.  Chem.,  23,  1252-1256). 


POUVOIR   CALORIFIQUE 

NATURE   DES    BOIS. 

POUVOIR  CALORIFIQUE 

N ATURE    DES    BOIS. 

du  bois. 

du  charbon  <lc  bois 
obtenu 

avec  le  bois. 

de  la  cellulose 

obtenue 
arec  le  bois. 

du  bois. 

du  charbon  de  bois 

obtenu 

arec  le  bois. 

de  la  cellulose. 

obtenue 
arec  le  bois. 

Fin  sauvage 

1070 
4giO 

768.5 
7<>95 

4 1  ;< l 
43oo 

Hêtre 

4giO 

479° 

7680 
7.">5f> 

4  5  5o 

43  5o 

III.   -  Constantes  électriques. 


Résistance  électrique  des  pierres  (W.  K.  Balowiv-Wiskman  et  O.  W.  Griffith,  Proc.  Jnst.  civ.  En".,  179,  3 12). 


NOMS    DES    PIERRES. 


Yorkslone. .  . 
Ked  Mansfield . 
Aspatria. 
Quartzite 
Hard  Daresbi 


NATUP.t 
des  oierres 


RESISTANCE    SPEC1FIQI  E 
par  coi*. 


a  l'clat  sec. 
Ohm  X  1O6. 


après  irnbibition. 
Ohm  X  .0». 


urj ...  1 


Grès 
et  quartzites. 


Doulting  stone. . . . 
Base  du  Porllandicn 

Monks  Park '.  Boches  calcaires 

Boxground I 

Oolithe  de  Bradford] 


} 


.le 


10 


20 ,  02 
17,83 

'7.77 
436,7 

35,4 


13,(3 

•26,7 

{3,7 
8,8 

10,0 


NOMS    DES    PIERRES. 


Oolithe  de  Bath 

Hopton  vvood  slono 


Carrare 

Bouge  Boyal 

St.  Anne 

Dove 

Noir. 

Granit  de  Belgique. 


NATURE 
des  pierres. 


Boches  calcaires 


RESISTANCE    SPECIFIQUE 
par  cm*. 


à  l'état  sec 
Ohm  X10s 


après  imbibltioii. 
Ohm  XI0«. 


de  10 


28,5 
26,0 


Marbres. 


1000 


■2  '1 8  ,  o 
353,o 
54i,0 
384,0 
14-.0 
3o-.o 


Granit  rouge j        Granit  el 

Diabase j  roctie  volcanque. 


371,0 
1 ,670,0 


G.  Fiek. 
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MÉTALLURGIE. 

Dans  la  première  partie,  (Tableaux  signés  S.-L.  Archbutt)  pour  les  métaux  ou  alliages  classés  en  sections  Aciers,  Fers,  etc., 
ou  donne  les  propriétés  mécaniques  et  diverses  correspondantes.  —  Dans  la  seconde  partie  (Tableaux  signés  Portevin  et 
Nusbaumen,  qui  ne  renferment  que  les  cpnstantes  mécaniques,  les  résultats  sont  exclusivement  classés  d'après  la  nature 
de  la  constante. 


Abréviations. 

Tons  per  sq.  in. 
Lbs.  per  sq.  in. 
Inchrlbs. 
Fl.-lbs. 


Expression  complète. 

Tons  per  square  inch. 
Pounds  per  square  inch. 
Inch-pounds. 
Foot-pounds. 


Traduction. 
Tonnes  par  pouce  carré. 
Livres  par  pouce  carré. 
Livres  par  pouce. 
Livres  par  pied. 


Valeurs  décimales. 

07,49      kgs  par  cm2. 
0,07031  » 

o,o56  kilogrammètre's. 
0,672  » 


I.   -    PROPRIÉTÉS  MÉCANIQUES  ET  DIVERSES  DES  MÉTAUX  ET  ALLIAGES. 


Aciers . 


Essais  de  traction. 


Aciers  au  Chrome  (A.  Mac.  William  et  E.-J.  Barnes,  Eng.,  109,  485). 


NUMEROS. 


Bruts  de  Porge  ('). 


1 
2 
3 
i 
5 
6 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

I. 
*2. 
3. 
4. 

S. 
6. 


LIMITE 
d'étirage. 


CHARGE 

de 
rupture. 


Tons  per su,,  inch. 


22,8 
24,4 

3o,o 
3i,o 

58, o 

52,  O 


35,2 
38,6 
46,3 
53,8 
71,3 
7^,9 


1                       t' 

z 

NGE 
NT 

ion. 
ncbe 

H 

0  «  5  - 

H  *  0  " 

*  1 

H    Su 

-1         a.  «. 

*          S 

•Ji 

3o,  5 

71,2 

3o.o 

68,4 

26 , 0 

65,4 

'20,5 

65,8 

i4,5 

4',i 

10,0 

i8,3 

ESSAIS 
d'après 
Arnold. 

C) 


33i 

3l2 

355 
378 
292 
178 


Recuit! 

-(3). 

Trempés  (  '• 

)■ 

16,0 

33,o 

4o,5 

77,9 

4  10 

67,0 

68,6 

12,5 

4o,6 

16,0 

35,o 

39,5 

73,8 

437 

78,3 

88,2  . 

12,0 

42,5 

14 ,4 

3o,4 

37,0 

70.7 

482 

92.  ° 

ioo,o 

9,5 

37,0 

12,8 

37,6 

28,0 

55,4 

440 

1 12,0 

114,1 

9,o 

3o,3 

32, 0 

48,9 

ai  ,5 

62,2 

214 

- 

- 

- 

- 

18,8 

40,1 

32.,  0 

63,5 

3t6 

- 

- 

- 

- 

Trempés  (s). 

55,o 

58,o 

16,0 

5o,7 

68,0 

72,0 

14,'» 

5i,5 

75,9 

79.6 

i5,o 

52,2 

85,i 

89,6 

i3,o 

42,5 

94,i 

<)6,5 

!0,0 

32,4 

92,5 

9>,7 

8,5 

28,2 

>44 

99 

i4i 

1 1 1 

74 
65 


Normalisés  1  '-). 


LIMITE 
d'étirage. 


21,0 
24,0 
28,0 

4>.,o 
56,o 
52,o 


CHARGE 

de 
rupture. 

>q.  inch. 

ALLONGE- 
MENT 
pour  100. 
sur  t  inches. 

z 

ii 

o   _ 

II 

00 

33,4 

36, 0 

70,8 

38,i 

32,0 

66,4 

45,9 

26,0 

62,4 

61 ,0 

20,O 

55,4 

68,0 

16,0 

40,0 

7',' 

12,0 

34,4 

ESSAIS 
d'après 
Arnuld. 

(*) 


426 
372 
372 

382 

302 

228 


96 

io3 

94 

88 


Trempés  <  ' 

). 

32,o 

<',''■ 

28,0 

70,2 

4i,o 

48,0 

2  5,o 

6S,6 

47, 0 

54,8 

"22,5 

67,2 

>7,° 

62,4 

21  ,0 

61 ,5 

56,8 

62,6 

21  ,0 

5  5 , 6 

57,5 

63, 0 

20,0 

5i,7 

234 

204 

«97 
169 
i33 
1 55 


Les  aciers  employés  pour  ces 
essais  furent  fondus  dans  des 
creusets  au  four  à  coke  et  leurs 
compositions  sont  comme  suit  : 


N". 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 


C. 

0,20 
0,2.5 
o,32 
o,5o 
o,65 
o,85 


Pour  100. 

Cr. 
1,9» 
',99 
1,98 

',99 
2,07 
2,00 


Mn. 
0,12 
o,23 

0,23 

0,24 

0,22 

0,-24 


Dans  tous  les  aciers  : 

Si,  moins  de  o,  1  pour  100. 
S,  o,o25  pour  100. 
P,  0,02  pour  100. 

Pour  une  charge  de  rupture 
donnée,  la  striction  est  de  10 
pour  100  plus  grande  dans  les 
aciers  au  chrome  que  dans  les 
aciers  Bessemer  ou  les  aciers  a 
1  pour  100  de  manganèse. 


(')  Barreaux  de  1  inch  de  diamètre,  formé  dans  1  lingot  de  3  inches  carrés.  —  C)  Chauffé»  a  a5o0  C.  pendant  3o  minutes  et  refroidis 
dans  l'air.—  (3)  Chauffés  à  35o°C,  tenu  à  cette  température  pendant  environ  35  heures  et  refroidis  lentement  dans  le  four.— (4)  Trempés 
dans  l'eau  à  8oo*  C.  et  revenus  à  400"  C.  dans  l'air.  —  (s)  Trempés  dans  l'eau  à  8oo°  C.  et  revenus  à  55o*  C.  dans  l'air.  —  (6)  Trempés 
dans  l'eau  à  8oo*  Cet  revenus  à  7000  <:.  dans  l'air. 

(*)  J.  Iron.  Steel  Jnst.,  II,  i5  (1905). 

(**)  Expression  employée  pour  traduire  l'expression  anglaise  «  Yield  point  »;  a  distinguer  de  la  limite  d'élasticité  réelle;  point  d'ori- 
gine de  la  déformation  plastique,  ou  encore  limite  d'écoulement. 
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Aciers  divers  (G. -H.  Clamer,  Met.  Chem.  Eng.,  8,  527; 


C  pour  100. 

Cu  pour  roo. 

Ni  pour  100. 

Monel  (*) 

UMITE 

d'élasticité 
lb«.  per  sq.  in. 

CHARGE 

de  rupture 

Ibs   per  sq.  in. 

STRICTION 
ponr  100. 

ALLONGEMENT 
pour  100. 

0,22 

9,« 

•22,00 

// 

57300 

IOIOO 

6l,5 

4  A,  5 

0,20 

ig,5o 

45,oo 

// 

54i5o 

98230 

47,9 

6l,5 

0,ll 

- 

- 

4,o 

663oo 

836oo 

65,4 

26,5 

0,  10 

- 

- 

3,o 

64600 

753oo 

7i,4 

23,5 

0,  t5 

- 

- 

2,0 

63700 

755oo 

65,4 

28,0 

0,67 

- 

— 

4,0 

120000 

i5iooo 

i5,8 

8,0 

(*)  Composition  :  Ni....     67~( 

>8  pour  100;         C 

u....     24-26  pour  100;         Fe.... 

2,8-5  pour  100  ; 

Mn....     1,6 

2;2  pour  100. 

Aciers  divers  (J.-A.  Matthevv,  Met.  Chem.  Eng.,  8,  528). 


ANALYSE  CHIMIQUE   (-POUR    100  ). 

1 

Acier  électrique 
i  Ht.-ri.iiiU  ■. 

j 

Fondu  sur  sole. 

C 

0,44 

o,o34 

o,oi3 

o,oi3 

o,5o 

3,62 

0,48 

0,46 
0,066 

0,034 
0 ,  02 1 
0,70 
3,36 
0,10 

Si 

S 

P 

Mn 

Ni 

Cu 

TRAITEMENT 
thermique. 


Recuit 


N° 

de 

l'acior. 


Chauffé  à  i5oo°  F,  trem-i 
pé  à  l'huile  et  chauffé  à> 
800"  F  pendant  20  min.  1 


i 

2 
1 

1 
2 


LIMITE 
d'élasticité. 


72400 
74625 
6475o 
63750 

I 5450O 
I 54000 


CHARGE 
de  rupture. 


I I 30O0 
I2200O 
I0730O 
I 22000 

I 72500 
17500O 


STRICTION 
pour  10O. 


31 
34 

48 
37,5 

49," 
3o,8 


ALLONGEMENT 
pour  100. 


22 

25 
25 

17 

i3,25 
9,75 


Aciers  au  Titane  (Venator,  Stahl.  u.  /s.,  1,  65o). 


COMPOSITION   CHIMIQUE    DES   ACIERS   (POUR    100  ) 


0,385 


., 


37 


m 


\    0,52 

'  0,54 

o,48 

48 


i: 


Mn. 


I  ,00 


1,36 
i,33 

','7 
','7 


Si. 


0,22 
0,23 
0,226 

0,317 

0,205 
0,2l3 


0,044 
0,049 

0,078 

0,070 
0,075 

0,075 


TM'I. 


o 

0,092 

o 

0,14 

o 
o,o35 


BARREAUX    ETIRES. 


Charge  de 

rupture 
kgs  par  mm1 


58,8g 
59,84 
59,48 
77,35 

77, '2I 

71,3 

69,23 


Allongement 
pour  100. 


«8,7 
•7,5 
i8,5 

12,8 

'3,7 
■5,3 


Sirlclion 
pour  100. 


43,0 
45,98 

44  ,69 
3i,94 
33,43 
36, 00 
38,38 


PETITS    LINGOTS   PORGES. 


Charge 

de  rupture 

kgs  par  mm'. 


59,80 
63,98 

63, o3 
85,94 

9', 99 

75,44 
77,99 


Allongement 
pour  100. 


13,1 

i3,3 

'4,7 
9,i 

8,5 

9,5 

8,7 


Striction 
pour  100. 


2  3  , 5  » 

27,67 

3o,l4 

14,44 

9,75 

1 3  ,  5 1 
13,51 


(  '  )  Le  Ti  est  calculé  par  la   quantité  introduite  et  non  par  l'analyse.    L'auteur  admet  que  l'analyse  ne  permettait  pas  de  trouver 
les  faibles  traces  de  Titane.  Des  déterminations  plus  exactes  sont  en  cours. 


S.-L.  Archbutt. 


674         Métallurgie  :  Stahl.  —  Metallurgy  :  Steel.  —  Métallurgie  :  Aciers.  —  Metallurgia  :  Acciâio. 


Aciers.  —  Essais  de  traction  (suite). 


Effet  du  recuit  sur  fils  d'acier  (L.  Guillet,  C.  /?.,  151,  1127). 
Fils  de  2mm  de  diamètre  chauffés  pendant  3  minutes  dans  un  bain  de  sel  fondu  aux  températures  ci-dessous. 


TEMP. 
degré  C. 

CHARGE    DE    RUPTURE, 
kg  par  cm1. 

ALLONGEMENT 
pour  100. 

TEMP. 
degré  C. 

CHARGE    DE    RUPTURE 
kg  par  cm1. 

ALLONGEMENT 
pour  100. 

Acier  dur. 

Acier  doui. 

Acier  dur. 

Acier  doux. 

A( 

1er  dur. 

Acier  doux. 

Acier  dur. 

Acier  doux. 

100 

204,3 

_ 

3 



600 

l4o,3 

72,2 

4 

8,5 

25o 

23o,3 

- 

3 

- 

65o 

i36,9 

7<>,7 

4 

9,4 

3oo 

220,6 

87,8 

4,5 

6 

700 

n5,i 

- 

5 

- 

4oo 

'97,7 

85,4 

6 

6 

75o 

96,8 

42,8 

5,5 

25,5 

45o 

i77,o 

82,6 

7 

7 

800 

87,9 

44,2 

8 

23,5 

5oo 

169,6 

80,6 

3,5 

7 

85o 

87,5 

44,2 

8 

23 

55o 

i5i,4 

78,6 

4,5 

7,5 

900 

87,7 

44,7 

8 

21 

Influence  de  l'écrouissage  sur  les  propriétés  mécaniques  (  L 

Guillet,  Mém.  trav 

Soc.  Ing.  civ.  France  [6],  8,  548). 

SECTION    DU    BARREAU. 

LIMITE 

k 

Ecroui. 

d'élasticité 

%  par  cm1. 

CHARGE    D 
Ecroui. 

E   RUPTURE 
r  cm*. 

Recuit. 

t 

Ecroui. 

TR1CTI0N 
pour  100. 

ALLONGEMENT 
pour  100. 

Recule. 

Recuit. 

EcrOul. 

Recuit. 

Ronde  10""" 

49,2 

44,2 

3i  5 

6l,7 
60,9 
67,4 

42,7 
45,1 
40,8 

54 

48 

28 

65  5 

13 

3l 

»      3 
Hexagor 

omm 

32,6 
23,9 
35 

64 

56 

l5 

i5 

3o,5 

»ale  iora,n 

28 

»           3omm  

4  r,5 
4«  1 9 

56 

44,5 
42,0 

44,5 
62,5 

58,5 

14,5 

3i,5 

3o,2 

57,9 

46,1 

68 

18 

»     : 

iomm 

35  3 

26  5 

35  « 

38 

46  7 

'4 

27 

JJi 

Aciers. 


Résistance  à  l'écrasement. 


Résistance  à  l'écrasement  de  divers  aciers  (T.  Korin,  C.  H.,  151,  640). 
Dans  ces  essais,  des  petits  cylindres  du  métal  furent  assujettis  à  un  seul  coup  de  mouton,  de  telle  façon  que  leur  hauteur 
t     i„  „•„;„,„„,  „  A  VA»-..». »..,  kilogrammètres  dépensés 


fût  diminuée  de|;  la  résistance  à  l'écrasement  = 


volume  du  métal  en  centimètres  cubes 


(pour  une  hauteur  de  chute  de  2m). 


QUALITE   DE   L  ACIER. 


Acier  (dur). 


»     (extra-doux), 


C  pour  100. 


0,53 
o,53 
0,40 
0,07 


Mn  pour  100 


0,8 
o,4 


TEMPERATURE 
en  degré»  C. 


20 

IOOO 

20 

20 


DIAMETRE 
•n  milllœèires 
de»  éprouvelle» 


IO 
IO 
10 
10 


HAUTEUR    EX   MILLIMETRES    DES    EPROUVETTEE. 


l5  20 

Résistance  à  l'écrasement. 


3i  ,5 

7,6 

27,5 

'9 


29,3 
6,5 
24,5 
16 


28 
5,6 

23 

i5 


27,4 

5,5 

21,7 

i4,7 


3o 


5,2 

21 
14,2 


S.-L.   Arcbbutt. 


Métallurgie  :  Stahl.  —  Metallurgy  :  Steel.  —  Métallurgie  :  Acier.  —  Metallurgia  :  Acciâio. 


675 


Aciers.   —  Résistance  à  l'écrasement  (suite). 


QUALITE   DE   L  ACIER. 


C  pour  100. 

Mn  pour  100. 

Acier  (dur) 

0,53 
o,53 
o,4o 
0,07 

»         »     

0  8 

»     (exlra-doux). . . 

0,04 

TEMPERATURE 
en  degré»  C. 


20 
IOOO 

20 

20 


HAUTEUR 
en  millimètres 
des  éprouvetles. 


i5 
i5 
10 
10 


DIAMETRE    EN   MILLIMETRES  DES   ErROUVETTES. 


10  1 5  20 

Résistance  à  l'écrasement. 


27 

5,i 
22,7 
'4,7 


28 
5,5 

2-1,4 


28,9 
6,2 

28 
18,8 


29,8 
6,6 
4i 

25 


3o 


3i  ,5 

7 
54 


QUALITE   DE   L  ACIER. 


CYLINDRES   DE   HAUTEUR    =    AU   DIAMKTRE 


Température  en  degrés  C. 


C. 

Mn 

Ni. 

— 185 

20 

IOO 

200 

3oo 

4oo 

5  00 

600 

700 

800 

900 

IOOO 

1 100 

i35o 

pour  ion. 

Résistance  à  l'écrasement. 

I 

i3 

- 

39,5 

26 

23,5 

22,5 

21 

20 

19 

- 

19.8 

'7 

9,5 

8 

- 

(4)? 

0,4 

1 

3o 

36 

20 

'9 

'9 

'9 

- 

i5 

- 

i3 

10,2 

9,i 

8,4 

- 

0,07 

- 

- 

3i,5 

r5,6 

l5,2 

12,1 

1 1 ,5 

12,7 

i3,4 

12,9 

9,8 

7 

4,7 

4,6 

4,i 

- 

o,384 

- 

- 

46 

25,2 

24,3 

22 

'9 

21 ,2 

22 

20,21 

i3 

9,2 

7,' 

6,8 

6 

- 

1,8 

- 

- 

58,6 

37,4 

34 

32 

28,4 

3o,7 

3o,2 

25 

'9,1 

|5,2 

",7 

8,6 

6,5 

- 

i45o 


(i,5)? 


Cuivre.  —  Pour  les  résultats,  voir  p.  23. 


Aciers.   —  Résistance  au  choc. 
Résistance  au  choc  de  divers  aciers  (L.  Guillet  et  L.  Revillon,  Rev.  Métall.,  7,  837).  Mouton  Guillery. 


I.  Acier  martensilique  : 


Ni  pour  100 '2,07 

C  »        o,i25 


II.  Acier  à  : 


Ni  pour  100 20,40 

C  »        o ,  1 76 


Remarque.  —  Les  résultats  varient  avec  la  durée  du  chauffage. 
Les  chiffres  donnés  sont  relatifs  à  des  éprouveltes  cassées  à  la  plus 
haute  température  à  laquelle  elles  aient  été  portées,  et  ayant 
séjourné  dans  le  four  de  5  à  10  minutes  à  cette  température. 

III.  Acier  martensitique  : 


Ni  pour  100 12,27 

C  >>  0,223 


Température. 

R. 

oC 

kgm 

2.5 

1 

203 

2,5 

340 

7,5 

420 

'4 

5o8 

3o 

55o 

60 

Température. 

R. 

oC. 

kgm 

20 

2,5 

297 

5 

328 

7 

458 

i3 

5o3 

18 

535 

24 

595 

3o 

Température. 

R 

oC. 

kgm 

25 

5,5 

278 

8 

397 

u,5 

4i5 

i) 

545 

26 

58o 

45,5 

IV.  Acier  à  fer  y  ; 

Ni  pour  100.     27,87 


C  pour  100.     0,194 


Acier  à  haute  résilience  à  la  température  ordinaire  jusqu'à 
3oo°.  A  cette  température  le  métal  devient  trop  ductile  pour 
être  cassé. 

V.  Acier  en  voie  de  transformation  martensitique  : 


Ni  pour  100 4,9° 

C  »        0,776 


Remarque.    —    Température    du    point     de    transformation 
Au  chauffage,  560°  C  ;  au  refroidissement,  500"  C. 


Température. 

R. 

ot. 

kgoi 

20 

4 

23g 

6,5 

4i7 

7 

5o8 

6 

54o 

6 

553,5 

4o 

574 

3o,5 

6i5 

3i 

VI.  Acier  martensitique 


Ni  pour 
C  » 


00 ... . 


9,79 
1  ,o5 


Température. 
oC. 
20 

i83 
445 
498 
588 
625 
676 
8o3 


R. 

kgm 

4,5 

6 

4,5 
i3 
i5 

'9 

34 
3i 


Remarque.  —  Résultats  obtenus  pendant  le  chauffage. 


S. -L.  Archbutt. 


676 
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Aciers.  —  Résistance  au  choc  {suite). 


VII.  Acier  à  fer  y 


Ni  pour  ioo. 
C  » 


Température.        R. 


oC. 


25, 06 

0,790 


VIII.  Ferro-nickel(fer  y)  : 


Ni  pour  100. , 
C 


42,65 
0,176 


25 

167 
3i8 
425 

502 

575 
6i5 


Température. 

oC. 

25 
263 

44/ 

463 
507 
524 
53o 


ksm 

35 

21 

22 

26 

20 ,5 

io,5 

12,5 


R. 

kgm 
28 

'9 
16 

18,5 
23 

46,5 
60 


IX.  Nickel  laminé  :  Aucune  modification  dans  la  résistance 
au  choc  par  le  passage  à  la  température  de  transformation. 


X.  Acier  extra-doux  rendu  fragile  par  chauffage  à  iooo"C. 
à  l'abri  de  l'air  3o  minutes  : 


Température. 

R. 

oC. 

kgra 

20 

2 

70 

8,5 

107 

11 

168 

i3,5 

Température. 

R. 

oC. 
390 

8 

44* 

5,5 

608 

6,5 

649 

12 

175 


12 


690 


24,5 


XI.  Acier  mi-dur  rendu  très  fragile  par  un  mauvais  traite- 
ment thermique  : 


C    pour  100 °)3o9 

Mn        »        0,74 

Si         »       0,64 

P  »        o,o65 

S  » 0,022 


Température. 

R. 

oC. 

kgm 

20 

1,4 

45 

4 

175 

6,5 

35o 

8 

4  00 

7 

484 

6 

618 

5,5 

645 

19 

670 

27,5 

Aciers.  —  Limite  d'éiasticité. 


Limite  d'élasticité  (torsion),  etc.,  influence  du  traitement  thermique  (C.-E.  Larard,  Engin.,  90,  32). 


L o,f>7 

,  Si 0,007 

Composition  de  1  acier  )  „ 

\  s 0,027 

pour  100.              I  '     ' 

i  P.  . ....  0,045 

f  Mn o,34 


Dimensions  de  l'éprouvette.  Diamètre 2,95  inches. 

Longueur  entre  épaulements 12,06      » 


NOMBRE 

de 
charges. 

LIMITE 

d'élasticité. 

(Inch-lbs). 

ANGLE 
à  la   limite 
(1  élasticité. 

Radian?. 

CHARGE 
à   la   limite 
d'élasticité. 

Ibs.  persq.incb. 

MODULE 
transversal. 

Ibs   par  sq. 
Incb  X  io«. 

RAPPORT 
de    la   limite 

<l  élasticité 
à   la  torsion. 

TRAITEMENT   DONNÉ    AUX   ÉPROUVETTES   APRÈS   CHAQUE    ESSAI. 

i. 

59000 

o,oo56i 

U7OO 

11,32 

4695 

Après  la  première  application  d'une  charge  de  120000  ioch-ibs, 
chauffage  de  l'éprouvette  pendant  2  heures  environ,  à  200°  C, 
dans  l'air  chaud  —  suivi  de  16  heures  d'attente. 

2. 

i38ooo 

0,01239 

27380 

n,8 

4«97 

Après  une  deuxième  charge  de  i85ooo  inch-lbs,  même  chauf- 
fage, suivi  par  3  heures  d'attente. 

3. 

1 84000 

0,01693 

365 10 

11,69 

4849 

Après  une  troisième  charge  de  240000  inch-lbs,  même  chauf- 
fage pendant  1  heure,  suivi  par  16  heures  d'attente. 

4. 

236ooo 

0,0214 

4685o 

u, 88 

49*7 

Après  une  quatrième  charge  de  3ooooo  inch-lbs,  même  chauffage 
pendant  3o  minutes,  suivi  par  1  heure  3o  minutes  d'attente. 

5. 

292000 

0,02691 

58280 

H, 66 

4839 
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Aciers.  —  Limite  d'élasticité  {suite). 


TRAVAIL 

TRAVAIL 

total  dés  le  com- 

aAPPORT 

TORSION 
élastique  à  la 

MOMENT 
de  rotation 

TORSION 
élastique 

TORSION 
immédiatement 
avant  la  limite 

MOMENT 

de  rotation 

maximum 

TORSION 
correspondant 
à  ce  moment 

élastique 

Jusqu'à    la  limite 

d'élasticité 

de  déformation 

plastique  pendant 

chaque  période 

de  chargb 

par  unité 

de   longueur. 

mencement 

de  la  première 

jusipi  s  la  fin 

de  chaque 

nu  travail 

de  déformation 

plastique 

limlted'élaslicité. 

il  étirage  |  **). 

d'étirage. 

d'étirage. 

à  chaque  charge 
successive. 

de  rotation. 

par  unité 

de  longueur. 

cb?r£0 successive 

par  unité 

de    longueur. 

au  travail 

de  déformation 

élastique. 

Degrés. 

lnch-lbs. 

Degré». 

Degrés. 

Inch-lba. 

Degrés. 

lnch-lbs. 

Inch-tons. 

Inch  tons. 

0,32l6 

86000 

2,57 

3,83 

I 2OOO0 

26,2 

20,7 

1,39 

I,59 

36,36 

0,721 3 

146000 

9,2 

20,8 

180OOO 

66,1 

108,5 

4,o3 

6,6'J 

76,10 

0,9712 

210000 

'3,9 

66,4 

24O00O 

119, fi 

«94,9 

7,63 

i3,25 

93,97 

1 ,226 

274000 

25,8 

"9,8 

3ooooo 

288,0 

>  î  5 , 5 

31,76 

4  5 , 0 1 

20>.,7 

1,544 

33ÔOOO 

4i9,o 

288,5 

342000 

1 fraclurel 

776,0 

496,9 

107,20 

I  52  , 2 1 

53>.,o  * 

(*)  Nombre  calculé  à  partir  de  la  résilience   élastique    par  unité    de  longueur  pour   le  moment  de   rotation   auquel   l'éprouvette  était 
finalement  soumise.   (La  résilience  élastique  est  supposée  proportionnelle  au  carré  du  moment  de  rotation). 
( **)   Voir  page  672. 


Limite  d'élasticité  (Efforts  alternés)   (Boldouard,  Bl.  Soc.  Enc,  114,  370). 


DÉSIGNATION    DU    MÉTAL   ('). 


N°  i  recuit. . 
N'1  2  recuit., 
N"  3  recuit.. 
N"  3  trempé. 
N°  4  recuit.. 


DUREE 

du  mouvement  vibraloin 

jusqu'.i  la  rupture. 


18 
I  I 

i3 

'4 
6 


45 

i5 

i5 

o 

o 


NOMBRE 

de 

vibrât 

ions. 

, 

,995 

,00O 

I 

,21 5 

OOO 

1 

,43i 

000 

I 

,5.2 

000 

648 

000 

DESIGNATION    DU    METAL. 


N°  4  trempé 

N°  S  recuit 

N"  S  trempé 

N"  5  trempé  et  revenu. 


DUREE 

du  mouvement  vibratoire 

Jusqu'à  la  rupture. 


25 
25 

5 


pasderuptureaprès 
26         3o 


NOMBRE 
de  vibrations. 


I  53, 000 
369,000 

9,000 

<  2,862,000 


(')  Acier  du  commerce  de  bonne  qualité,  avec  o,o3  pour  100  de  carbone. 


EFFORT. 


kg 

°, 

I 

2 

3 


8 
10 

1 2 , 5 
16 
t6 
17,5 

Méthode.  —  Des 

et  1!- 


DEPLACEMENT   DE 

N"   1 

N°  2 

N"   3 

recuit. 

recuit. 

recuit. 

cm 

cm 

cm 

0 

0,014 

O 

O 

0 , 0  I  5 

O,0l4 

o,oi5 

0,  101 

0,OI7 

0,026 

0,  io3 

0,<>2  1 

0,  io3 

0,241 

o,oii 

- 

o,43o 

- 

- 

- 

0,0  V> 

- 

o,55 

-- 

6,4 

6,0 

0,086 

- 

*~ 

4,9 

- 

N"  4 

N°  S 

recuit. 

recuit. 

cm 

cm 

0 

O 

0 

■  i 

0 

0,009 

0,01  "> 

0, 

o,o3i 

0,01  2 

0,048 

0,026 

0 ,  069 

o,o38 

0 ,  10  1 

0,o86 

•> .  5 

1,04 

- 

- 

6,54 

N°  3 

trempé  a   Ibuile 
et  revenu 


cm 
O 


O 

o ,  oo4 
0,017 

o ,  060 

II,  I  '<- 
0,972 
6,9 


r, 

'  4 

trempé 

a  l'huila 

et  revenu. 

cm 

0 

0 

008 

0 

' 

t) 

1  7  1 

0 

"!l 

0 

068 

■ 

0 

180 

■1 

6 

- 

barreaux  mesurant  i""xo"",.">  furent  (ixOs  a  l'une  'les  extrémités,  de  sorte  que   !•<  partie  libre  avait   ■-  •     de  longueur, 
furent  mis  en  vibration  an  moyen  d'un  électro-aimant,  ils  faisaienl  «ni.i  3o  oscillations  par  seconde  emiron. 
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Aciers.  —  Dureté. 


Aciers  divers  (A.  Portevin  et  H.  Berjot,  Rev.  Métall.,  7,  61). 
I.  Influence  du  revenu  (p.  65-66). 


Composition  cliimiq 

je  (pour  100). 

TEMPÉRATURE 

en 
degrés  C. 

DURÉE 

du 
revenu. 

DURETE    SU 

IRE. 

^^^^■^ 

\c.ipi'  ii"  1 

C. 

0,56 

SI.                  Mil.                     Y. 

i,46          0,28          traces 

Acier  n"  2. 

Acier  n°  3. 

»       "l  <  mi-cl  i 

ri...    <>,32         «1,1)0        «,04          °)°y 

»        lî  (  dur  i 

....        I  ,  jCi              O,  10              0,28                0,02 

2O0 

11 

l5 

3o 

6l 
6>. 

83 

83 

l'E  M  l'E  11  ATI  11  K 

DURÉE 

PURETE    OK    L'ACIER    K*    1  . 

» 

60 

6 1  , 5 

82 

en 
dcsri-  (',. 

du 
revenu. 

Shore. 

Rrinell  (A  =  —  y 

2  5o 

11 
11 

I  ") 
3o 
60 

61 ,5 

61 

59,5 

82 
82 

m 

8i,5 

)00 

1  "> 

7' 

53; 

3oo 

i5 

58 

80 

» 

3<> 

7' 

537 

» 

3o 

55 

79 

» 

60 

7' 

")20 

» 

60 

55 

76,5 

3oo 

t  5 

68 

495 

35o 

13 

55 

76 . 5 

n 

JO 

66 

48o 

» 

3o 

54 

75 

» 

60 

64 

445 

» 

60 

5i 

73,5 

4oo 

i5 

63 

/,33 

4oo 

i5 

48 

66 

11 

3o 

63 

4  20 

» 

3o 

47 

64,5 

h 

60 

6i 

4o3 

» 

60 

44 

62 

JOO 

ii 

58 

362 

4  5o 

15 

3; 

56 

» 

3o 

56 

349 

» 

3o 

3', 

5  7 

11 

60 

55 

3i  9 

» 

60 

32 

5i 

600 

i> 

18 

3o() 

îoo 

i5 

>'.) 

!■>• 

11 

3o 

44 

280 

11 

3o 

>6 

39 

II 

60 

4< 

262 

II 

60 

2.5 

36 

II.  Influence  de  la  profondeur  do  cémentation  (p.  69  1. 

pnur    loo 

C °,°9 

.Mn 0..33 

Acier  au  nickel  {Si    o,«3 

P 1  races 

Ni 2,54 


cémenté  à   looo'C,  pui<  trempé  dans  I  cnu  à  14*  < 
après  chauil'c  de  i5  minutes  à  700 C. 


durée 

de  la 

cernent. ilion. 


PROFONDEUR 

do  la 

coui  lie  cémentée. 


min 

0  .  2 
0 ,  61 1 

1  ,02 

1,42 

1,86 

2  .  7-5 


DURETE. 


Shore. 


Rrinell  '' 


46 

4,93 

89 

3,33 

9' 

3,oo 

89 

3 ,00 

88 

2,77 

89 

2,48 

ill.  Influence  de  la  température  do  trempe. 


1.  Acier  au  nickel  cémenté  à  20/10 '  de 

profondeur  et  trempé  dans  l'eau  (p.  70). 


TEMPERATURE 

de  trempe 

en  degrés  G. 


I  IOO 
IOOO 
900 
800 
7Ï0 
700 

685 
665 
65o 
600 


Shore 


82 

83 

80 

83 

86 , 3 

9' 

49 

45 

45 


Un  ne  II 


2,44 

2  ,5o 
2,55 
2,65 

2,61 

2 ,  79 
•> 

4,10 
4 .06 
4, '3 


Acier  ordinaire 


Mn. 
Si.. 
P.. 


cémenté  à  20  in"""  (  p 


pour    ic 
O ,  il 

°,  37 
0,0  > 

O.ol 

-  I  I. 


TEMPERATURE 
de  trempe,  eu  degrés  C. 


9110 
K5o 
800 
7J0 
725 
700 
6  jo 


DURETE 
Shore. 


83,5 

XK 

88,5 

90,5 

9-1.5 

44.5 

45 


IV.  Effet  d'une  décarburation  superficielle  sur  un  acier 
à  i,4  pour  100  de  carbone  (p.  63). 


(.  vRBONK    EN    SIRE  \(   1 

DURETÉ. 

pnur  100. 

Shore. 

Rrinell  ('  1. 

o.S5 
0,4.0 

'1 .  2'i 

80 

4l 

3  2 

2  ,  39 
2.94 
2,% 

(')  Les  nombres  de  dureté  (Rrinell)  donnés  dans  les 
Tableaux  II,  III  et  IV  sont  représentés  par  les  diamètres 
des  impressions  faites  par  la  bille  d'acier  scus  une  charge 
de  3oookg. 

Dans  le  Tableau  I  l'auteur  a  exprimé  ces  résultats  par  le 
rapport  de  la  pies-ion  au  diamètre  de  l'empreinte. 

Les  nombres  de  dureté  (Shore)  son  t  les  hauteurs  du  rebon- 
dissement de  la  bille  d'acier. 
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Aciers.  —  Dureté  (suite). 


Aciers  trempés  (L  (îrenht.   Bl.  Soc.  Ind.  min.,  f/j  ).  12,   196; 


Influence  de  la   nature  du   liquide 
de  trempe.  Acier  mi-dur  (p.  196). 


DIAMFniH 

>     dis 
échantillons. 


JO 
(Ml 


DURETE    AI'    CENTRE 
(llrinell). 


Trempé,. 
l'eau  raturée 
buuillanle. 


|88 

188 
'79 


Trempes 
l'eau  froide. 


4 18 
286 
266 
2  5* 
ail 
226 


rurrour 


O ,  1 2 

o,65 
0,71 

o,7i 

0,81 

«>,79 


II.  Comparaison  de  lu  trempe  à  l'eau  salée 
saturée  bouillante,  sur  ronds  de  20""" 
d'acier  mi-dur  et  3omm  de  longueur, 
et  sur  ronds  de  même  diamètre  de 
même  acier,  mais  de8u"""  de  longueur. 


I.ONGCElIt. 


.M) 

80 


Dcm  tk  (  Biu.vKi.t.  >. 

A  la  surface.  Au  rpn-tre. 


aft5 

260 


«15 

238 


Ronds  de  20""  de  diamètre  et  de  1 5"""  de 
longueur,  trempés  à  l'eau  froide. 


I TMT1  II  A  T  l  RI- 

île  fempe. 

en  ij e ^rr s  t  . 


800 

8jo 


lil  1II.TI     A    I.A   si  rface    (  '  ) 
llrinell  1. 


1. 

••) 

3. 

4. 

5. 

G. 

1) 

1 

402 

5  5  5 

» 

Y> 

5  1  2 

(llj'l 

4m> 

555 

652 

f  T  ' 

38y 

{02 


f  '  )  Ai  ier  employé  pour  le<  essais  du  Tableau  111  :  1.  Mi-dur.  -  2.  Mi-dur.  —  3.  Chromc'- 
nirkel  mi-doux. —  '1  Chromo-nickel  mi-dur.  ô  Cbrunie-nirkel  dur.  —  (i.  Chrome-nickel. 
—  7    Chrome-nickel. 


Alliages  de  fer.  --  Essais  de  traction. 


Alliages  de  fer  divers  (T.. -F.  Huhgess  et  J.  Aston,  JWvi.  Chem.  Kng..  8.  4.55 


Fer  Cuivre. 


Cu 

|Hior*luO. 

1.5 

2,0 

5,0 

4,0 

>,° 

6 ,  0 .  . 

8,0 

MON  El. 

pour  11.0. 

2,0 

4,o 

6,0 

8,0 

10,0. . . . 

12,0.... 

14.0. . . . 

i(i, 0. .  . . 

18,0. . . . 

20,0. .. . 

L1M1TI 
détiraiie   i 
Ibs.  per  sq.  jnrh 


II"    llll 


73920 
7(Î9.30 

86810 

MM,  j(il) 

1  Mi  <',o 
1  1  34<K> 
1 35 100 


4yioo 

()IO-(> 

72500 
9i83o 

i3983o 
1  J7  »oo 

144370 

162500 

I 70 I 00 
187100 


1 1 7  >o 
5  1 620 

rioS(jo 

53570 

54460 

544-20 


III  MliiK 

de    rupture 

lin  per  sq.  itirli 


77>00 
870IO 
99(')4o 

[o8(>4« 
I 2 I 9OO 
19.3900 
l487.5o 


6  5  7  20 
6  J200 
62  >6o 
665 '(o 
6825o 
(>i  53o 


STRICTION 

pour  loti. 


Ft.  1  111 1 


06 , 9 
>7 ,0 
53,8 
45,C 

4'),'' 
20.3 

o 


6.3 , 1 

G  i ,  i 
61,7 

54   2 

5o  ,3 
19,9 


AI.I.ONUK- 

MKNT 

pour  100. 


Recul  i 


23 

5 

21 

2 

l(î 

- 

1  .) 

) 

•4 

.1 

t; 

:» 

0 

Fer-Monel  1  '  l. 


4(>2  M) 

7  ;  3oo 

9  !  OOO 

88(00 
144400 
145930 
146800 
1 3 8000 
1 3 0000 
126700 


71000 
81000 
8  jooo 
107670 
i63ooo 
185400 
166820 
i8433o 
2.o55oo 
2o35oo 


(i  iliOn 

62,  5 

6  i .  0 

22 , 5 

87800 

6/,,3 

60 ,  > 

3o,o 

IO730O 

54,o 

49,  > 

2  5 ,0 

IO297O 

53,2 

62,5 

20  ,o 

1  5ooOo 

3",i 

'->i,9 

12,8 

i5i4oo 

40,4 

3(j,o 

i3,o 

1  5  1  >oo 

16,4 

38,3 

°>9 

1  53ooo 

27,2 

4<- ,  5 

9,8 

16  >.25o 

'7,4 

"5,7 

7,5 

1 54910 

7, '5 

1 , 1 

6,0 

29,* 

29,  ) 

2  <•,  9 

24,8 

2.4,2 

20 . 8 

2  >. ,  O 


3o,o 
23,7 

'«,7 

'9, 8 
1  5,  7 

12,2 
10,0 
n,,8 
io,5 
3,8 


Fer  Nickel, 


Ni 

pour  100. 


2,0.. 
3.O.  . 
4,0.. 

5  ,0. . 
6,0.. 

8,0.. 
10,0. . 
12 ,0. . 
i5,o. . 
18,0.. 
19,0.. 
20,0. . 

NiCu 

pour  100 


2 > 7  ■ 

4,0. 

5,3. 
6,6. 
8.0. 


LIMITE 
il  pliragp  1    1. 

In*     |ier  S'|    in,  ti. 


Hetuii 


58520 

62920 

65ooo 

64o3o 

67300 

70770 

1 1 8960 

i.,nfo 

i2  58oo 

1 38 170 

i3473o 

1  r55oo 


48770 
jj.ioo 
5  2 1 00 
58320 
564oo 
63320 
7 1 800 

9773° 
1 26 3 00 

1 37700 
1161  )0 
1 1 1 000 


cil  VI1GK 

tle     rupture 
Ifiv  per  -'|    mt  h. 


Recuit. 


7o35o 

74860 

75670 

77 1 5o 

77S00 

9'74o 

1 5336o 

178420 

iS  J7';o 

178500 

183.70 

I  8l">  IO" 


6a  4  00 
70670 
70070 
?323o 

75300 

7*i7<> 
8g3oo 

1  >  181  h 

i 53 Joo 

1 8 1 5  >  (  1 

1  80700 

1 2  1900 


STHII  TION 
pour  luO 


R.-toli 


60 

_ 

63 

9 

66 

5 

65 

3 

68 

5 

56, 

i 

-'•9 

0 

23, 

8 

34, 

1 

iy, 

3 

1  ■> , 

1 

•y 

> 

65,4 

67 . 6 

66 . 7 
68.1 

6(j,2 

64,4 
59,1 
35,8 
(5,8 
34,4 

!*,7 
62 ,  5 


Al.l.ONt.K- 

M  EN'T 
pour  100 


Recull 


26 . 0 
2.4,5 
27,8 
29,2 
29,0 
22,6 

9,' 
7,' 
8,2 

12,3 

14,2 

16.0 


Fer  Nickel  Cuivre  ( 2 


62100 

48600 

79200 

68700 

56.7 

61  .5 

26,0 

67400 

568oo 

80100 

725oo 

58,8 

>!),' 

28,0 

6  S  3  00 

67600 

8  5 -00 

84700 

(5,7 

5  5,6 

2  3 , 0 

66  5  00 

74  50II 

8940O 

86,joo 

■'•J,-' 

» 

>>  ,0 

81700 

8  J200 

99700 

10370:1 

53,5 

56, 2 

2  5  , 0 

34,2 

27,5 
28,4 

3.,4 
29,5 
3o,2 

22,3 
14,5 

10,5 

10.0 

">,7 
-'  1 ,  5 


3o,o 

3i  ,0 

28.0 


(')   Voir  page  67.S.  —  (2)  «  Nickel-Cuivre  »  est  un  alliage  contenant  3  parties  dr  Ni  pour  1  partie  de  Cu.  —  (*)   Voir  page  ^72. 
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Métallurgie  :  Eisenlegierungen.  —  Metallurgy  :  Alloys  of  Iron. 


Alliag 

ss  de  fer.  —  Dureté. 

Alliages  de 

Fer  (G.- 

k.   Roush,  Met.  Chem.  Eng., 

8,  468). 

Fer 

-Nickel. 

Fer 

-Cuivre. 

Ni 

poar  100. 

DURETÉ  (  SHORK). 

Cu 

pour  100. 

DURETÉ 
3. 

[  SHORK  ). 

1  C). 

Forge. 

Itecuil 

3. 

1. 

Forgé. 

2. 

1. 

Recuit. 
S. 

>. 

2 

3. 

1. 

2. 

0,'2J 

20 

i5 

l8 

i5 

•  4 

14,5 

0,1 

20 

'7 

18 

•7 

14 

i5 

0,5 

21 

'  / 

20 

1 3 

i3 

i4 

0,2 

20 

16 

18 

17 

i3 

16 

1,0 

'9 

1 3 

17 

16 

12 

i4 

0,4 

18 

'7 

17 

i5 

12 

i3,5 

2,0 

18 

l7 

17,5 

i5 

i3 

i4 

0,45 

20 

•7 

18 

16 

i3 

i5 

3  ,0 

20 

16 

l8 

i5 

i3 

i4,5 

0,5 

- 

16 

■  6 

17 

i3 

i5 

4,o 

21 

16 

18 

[5 

12 

•  4 

0.6 

■  8 

16 

'  7 

i5 

i4 

14,5 

5.o 

'7 

i5 

16 

•7 

'4 

i5,5 

0,8 

18 

i5 

16 

i5 

1 1 

14 

7>° 

21 

18 

'9 

'7 

i5 

16 

1,0 

24 

16 

■s 

22 

12 

i5 

8,0 

21 

'9 

20 

18 

i5 

16 

',* 

20 

16 

18 

- 

16 

16 

9,° 

28 

21 

26 

»9 

i5 

'7 

i,4 

21 

17 

■s 

- 

16 

16 

10,0 

34 

26 

32 

'9 

1  n 
1  / 

18 

',5 

2  1 

'9 

20 

16 

i3 

i5 

io,5 

44 

34 

39 

22 

18 

20 

1,6 

22 

18 

20 

i5 

i5 

i5 

11 ,0 

4' 

32 

38 

24 

18 

21 

1,8 

21 

'9 

20 

16 

i5 

i5,5 

12,0 

36 

34 

35 

26 

23 

25 

2,0 

21 

•7 

20 

16 

i3 

1 5 

i3,o 

39 

35 

37 

36 

26 

3i,5 

2,5 

21 

<9 

20 

•9 

16 

'7 

i5,o 

37 

35 

36 

35 

32 

34 

3,o 

25 

21 

■i3 

18 

'4 

16 

18,0 

43 

38 

37 

36 

3i 

34 

3,2 

- 

- 

- 

- 

i5 

i5 

■  9,° 

36 

35 

35,5 

35 

28 

3i 

3,5 

- 

22 

22 

- 

- 

- 

20,0 

- 

27 

27 

- 

- 

- 

4,0 

28 

22 

25 

18 

i5 

«7 

7  1  ,0 

4o 

33 

3-7 

35 

34 

34,5 

4,5 

3o 

26 

28 

18 

i5 

16 

2  2,0 

- 

- 

- 

- 

3i 

3i 

5,o 

3o 

23 

26 

20 

i5 

18 

'23,0 

20 

16 

18 

- 

21 

21 

5,5 

28 

25 

26 

20 

16 

'7 

26,0 

- 

- 

- 

- 

23 

23 

6,0 

3o 

25 

28 

23 

14 

i6,5 

35,0 

- 

- 

- 

- 

i5 

i5 

6,45 

36 

25 

V 

21 

16 

i8,5 

36, 0 

20 

•9 

'9 

- 

17 

'7 

7,° 

29 

24 

27 

'9 

i4 

i6,5 

45, 0 

20 

i5 

'7 

'9 

16 

'7 

7,5 

27 

24 

26 

18 

1 1 

i5,5 

8,0 

37 

29 

33 

19 

«7 

18 

8,5 

- 

3o 

3o 

- 

- 

- 

Fer- 

Monel. 

Fer 

-  Honel. 

MONEL 
pour  100. 

DURETÉ  (  SHORK). 

Recuit. 

3. 

MONEL 
pour  10O. 

DURETÉ 

SHORE). 

1. 

t. 

Forgo. 

t. 

Forgé. 
». 

3. 

Recuit. 
t. 

s. 

» 

3. 

1. 

î. 

2 

- 

- 

16 

>7 

17 

1  "> 

12 

4o 

37 

39 

34 

33 

33,5 

4 

18 

18 

18 

21 

21 

21 

14 

- 

- 

4o 

40 

3i 

34 

6 

- 

- 

22 

25 

23 

24 

16 

42 

4o 

41 

41 

3i 

33 

8 

28 

26 

27 

28 

24 

26 

18 

43 

4" 

^, 5 

42 

35 

38 

10 

4a 

34 

37 

34 

32 

33 

20 

43 

4< 

42 

41 

40 

4« 

(*)  '• 

Maximur 

n.  —  2.  Minimum.  —  3.  Moyenn 

e. 
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Alliages  de  fer.  —  Dureté  (suite). 
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Alliages  de  Fer,  Carbone  et  Manganèse  |  H.-D.  Coe,  En^.,  90,  581;. 

I.  Les  alliages  ci-dessous  furent  préparés  en  partant  d'une  fonte  blanche  américaine  contenant  3,o5  pour  ioo  de  carbone  combiné. 
Le  carbone  trouvé  dans  les  alliages  varie  de  3,46  à  3,i4  pour  ioo  el  le  silicium  do  0,4  à  0,8  pour  100. 


MANGANÈSE 
pour  100. 

DURETÉ    (  SHORE). 

o,o3 

58 

1,48 

60 

2,82 

65 

4 ,  4o 

70 

3,40 

73 

6,3 

80 

MANGANESE 

pour  100. 


10,67 
1  '2 , 3  5 
1 3 ,  5o 
16,00 


DURKTK    (  SHOHE  ). 


39 

58 
54 

52 

58 
6" 


MANU VNÈSE 

pour  100. 

DURETÉ    (SHORE). 

1 6 ,  20 

64 

18 ,65 

60 

2.) ,  3o 

70 

3o,5o 

70 

34,io 

71 

38,55 

-2 

II.  Les  alliages  ci-dessous  furent  préparés  en  partant  d'une  fonte  grise.  Outre  le  manganèse,  ils  renferment  : 

Carbone  combiné 0,27  à  3,i  1  pour  100 

»        graphitique 1 ,  '4  à  3,39        » 

Si 2,35  à  2,54         » 


MANGANÈSE 
pour  100. 

DURETÉ  (SHORE). 

MANGANÈSE 
pour  100. 

DURETE    (  SHORE). 

MANGANÈSE 
pour  100. 

DURETÉ    (  SHORE). 

0,55 

20 

3,45 

42 

8,35 

63 

I  ,00 

37 

4,19 

53 

9,89 

66 

1  ,6l 

40 

5,  i5 

55 

10, 3o 

67 

2  ,  23 

38 

M9 

56 

1 1 ,  i5 

65 

2  ,  f>Ô 

33 

G,  62 

58 

17,01 

87 

Alliages  divers.  — 

Changements  de  volume. 

Coefficients  de  dilatation  des  Alliages  de  Silicium  (L.  Baradcc-.Mlller,  Hev.  MétalL,  7,  657). 
Méthode  de  H.  Le  Chatelier,  /il.  Soc.  £nc,  396  (1901). 

Alliages    Si-.Mn. 


TEMPERATURE. 


De  i5 
100 
200 
3oo 
400 
5oo 


oC 

100. . 
200. . 
3oo.. 
400. . 
5oo. . 
600. . 


(13;. 


i3,o5 
1 3 ,  48 
15,27 
19,1.} 

'9,79 
19,56 


(13  bis) 


■0,29 

1 5 ,  58 

14,96 

.6,43 
16, 10 
'6,77 


(14). 


il), ou 

11,89 

'3,57 

1 7 ,  < M 
19,60 
1 9 ,  66 


(  I  i  bis  ) 


12,70 
14,28 
1  5 ,  26 
1 8 ,  42 
20,38 
17,16 


TEMPERATURE. 


0  <;       O  C 

De  600  à  700. 

700  à  800. 

800  à  900 

900  à  1 000 , 

a  moven  de  1 5°  à  1 00' 


(13). 


19,82 
21 ,56 

2I,9' 

18,27 


(13  bis) 


'6,94 
18,69 
21 ,33 

'6,75 


(14). 


14,96 

'9.49 
20 , 2  5 
11,73 
i6,53 


(14  bis), 


15.35 
.8,59 
16,78 
1  5,66 
16,54 


Composition  des  alliages,  etc. 


(i3).         Silico-manganèse    (Si  =  19,55,    Mn  =  68,00,     Kc  =  u,b, 

C  =  o,65),  p.  798. 
(  i3  6('s).  Le  même  trempé  à  6000  dans  H20  à  i.5°. 
(i^).        Ponte    au    silicium-manganèse    (Si  =1,91,     Mn  =  g,33, 

C  =  3,63,  P,  S  non  dosés),  p.  801. 


(i'\bis).  La    même   trempée  à    1000°  dans    H30   à    i5°. 

Page  8o>.  Courbes  de  dilatation   des  alliages  i3  et  i4- 
»     80.).  Courbes  de  dilatation  des  alliages  Si  et  Mn  en  fonction  de 
la  romposilion. 


S-L.  Archbutt. 
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Métallurgie  :  Verschiedene  Legierungen.  —  Metallurgy  :  Various  Alloys. 


Alliages  divers.  —  Changement  de  volume  (suite). 


Coefficients  de  dilatation  des  Alliages  de  Silicium  (L.  Baraduc-Muller,  Rev.  Métal/.,  7,  65~)  (suite). 

Alliages  Si-Cr. 


TEMPERATURE. 


oC  OC 

De    i5    à     too 

IOO  à     200 

200  ù     3oo , 

3oo  à  4<>0 

4oo  à  5oo. 

5oo  à    6oo , 

6oo  à    700 

700  à     800 , 

800  à    900 

900  à  1000 , 

ldei5°à  1000 
a  moyen \         . 

'        (ou  a  900"). 


(15) 


io,23 

8,89 

9,58 

11,17 

n,85 

12,43 

«2,91 

i3/»9 
i3,i8 
i3,46 
11,75 


(16). 

(  1*)  bis  ) . 

8,00 

9, «7 

8,49 

8,68 

8,38 

9,i8 

10,07 

9,87 

11 ,36 

«  1 ,95 

",94 

io,94 

12,82 

13,42 

i3,3o 

12,90 

11,80 

10, 3i 

u,58 

11,78 

10,62 

10,86 

— 

"~ 

(17). 


7,52 

7,79 
7,68 
10,37 
10,06 
io,55 
n,83 

i',92 
1 1 ,21 
11,89 
10,12 


(17  bis) 


9,29 
7,88 
8,58 

9,87 
9,46 
9,75 
10,74 
10,42 
8,93 
8,82 
9,39 


(18). 

(18  bis). 

7,52 

7,17 

6,49 

6, 28 

7,29 

6,88 

8,18 

8,38 

9,37 

9,37 

10,46 

8,96 

'0,94 

8,i6 

n,43 

10,24 

10, 12 

8.63 

11, 10 

9,82 

9,32 

8,41 

' 

(19). 


IO,23 

10,89 

13,57 

14, 65 
16,02 

«5, 99 
i5,37 
10,10 

23,25 

27,94 

14,53 


(19  a/s)- 

(20). 

9,52 

'0,94 

8,78 

•  o,49 

i3,67 

12,07 

21  ,o3 

i4,55 

4,57 

16,02 

u,83 

18,18 

16, 38 

16,26 

8,42 

•7,92 

18,92 

17,00 

28,97 

- 

12,61 

•  4,9° 

(20  bis) 


9,4' 
10,29 
10,68 
1 1 ,  56 

«3,^4 
12,63 

'4, 90 
18,64 
2.6,53 
36,53 

i4,4" 


Alliages  Si-Cu. 


TEMPERATURE. 


oC  oC 

De  1 5  à  1 00 . . 

100  à  200. . 

200  à  3oo. . 

3oo  à  400 . . 

4oo  à  5oo . . 

5oo  à  600 . . 

600  à  700. . 


(21). 

(22). 

(23). 

(24). 

(25). 

i5,4« 

10, 58 

12, 1 

«4,94 

6,58 

12,19 

12,88 

i5,o8 

14,28 

4,49 

14,07 

'4,56 

17,15 

«5,46 

4,39 

«4,65 

18, 83 

18, 52 

i6,73 

4,39 

«7,7» 

21, 18 

20,77 

i9,38 

4,09 

20,46 

2i,83 

'9,93 

i5,57 

3,79 

20,72 

21,88 

20,29 

i5,85 

5,88 

TEMPERATURE. 


OC  oC 

De  700    à    800 

800    à    900 

900    à  1000 

Ii5'àiooo°. 
i5°à  90c". 
i5°à  7000. 


(21). 

(22) 

(23). 

(24). 

21,86 

20, i5 

22,  o3 

32,94 

23,19 

'7,55 

19, 5i 

: 

17,88 

•7,83 

«8,49 

— 

16,08 

(25). 


4,i8 

«,09 
0,09 


Composition  des  alliages,  etc. 


(;5). 
(16). 

(ififo's) 
(«7)- 


Siiico-ferro-chrome  industriel  (  Si  =  17,  Cr  —  48,  Fe  =  3o, 

C  =  5),  p.  807. 
Silico-ferro-chrome    industriel     (Si  =  2,20,     Cr  =  47,60, 

Fe  =  47,><',  C  =  2,84). 
Le  même  trempé  à  1000°  dans  H,0  à  i5°. 
Silico-ferro-chrome    industriel    (81=0,90,     Cr  =  45,9, 
Fe  =  46,5,  C  =6,67),  p.  809. 
(i-jbis)    Le  même  trempé  à  1000°  dans  H20  à  i5". 
(18).        Alliage  à  (Si  =  0,93,  Cr  =  53,3,  Fe  =  39,i,  C  =  6,2i),  p.  812. 
(  18  bis).  Le  même  trempé  à  1000°  dans  -H,0  à  i5°. 
(19).'       Acier  chromé   silicié   (Si  =  o,56,   Cr  =  3,i2,    Fe  =  92,4, 

C  =  2,66),  p.  8i2. 
(igiu'i).  Le  même  trempé  à  10000  dans  H20  à  i5° 
(20).        Acier   chromé  silicié    (Si  =  2,38,   Cr  =  7,40,    Fe  =  89,5, 
C  =  i,62),  p.  814. 


S16. 


11 1 111  r  n  - 


(20  bis).  Le  même  trempé  à  1000°  dans  H20  a  i5" 
(  21  ).  Cupro-silicium  (Si  =  3,3o,  Cu  =  <j3 , 5,  Fe  =  2,6),  p    .. 
(22).  »  (Si  =  6,17,  Cu  =  89,6,  Fe  =  3,7),  p.  818 

(23).  Le   même  trempé  à  7800  (température  de  Iiquation  - 

çante). 
(24).  Cupro-silicium  (Si  =  10  pour  100),  p.  821. 
(25).  Cupro-silicium  (Si  =  55  pour  100),  p.  822. 


Page  806.  Courbes  de  dilatation  des  alliages  i5  et  20. 
»     817.  Courbes  de  dilatation  des  alliages  Si  et  Mn  en  fonction 

de  la  composition. 
»     820.  Courbes  de  dilatation  des  alliages  21  et  25. 
»     823.  Courbes  de  dilatation  des  alliages  Si  et  Cu  en  fonction 

de  leur  composition. 
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.Alliages  divers.  —  Changement  de  volume  (suite). 


Coefficients  de  dilatation  des  Alliages  de  Silicium  <  L.  Baraduc-.Mullkr,  liev    Alétall.,  7.  657)  (suite). 

Alliages   Si-Fe. 


TKMPKRATURE. 

o).  o< 

De     i  »     ;i  ioo, 

1 00       Ù        200 

200     il     3oo 

'.ioo     à     400 

.'ioo     à     5o(> 

5oo    à    Ooo 

Gno     à     700 

700    à     800 

801  >    à    900 

(joo     a   1000 

x  movcn  (le  .5   à  ioo< 


(I) 


G,  58 
5,3g 
4",  59 

4,19 
4,39 

4,28 
4,18 
4,33 

2,98 
2,68 
4,35 


(2). 


0,00 
5. 18 

4,69 
^i  ,29 

},89 

3,99 

/,,88 

•  0,46 

3,28 

0>>9 
4  ,08 


(3). 


fi.,,/; 

4-79 
î  -99 

4,89 
4,99 
4,9» 
5,08 
6,67 
5,27 

4,27 

5,45 


(*: 


9, '7 
8,78 

9,'« 
ii)  .07 
10,40 
n,84 
1 3 ,  >2 
47,30 

<?4,9" 
15,96 

l(i,2.3 


(.".). 


12,11 
11,18 

12,87 
.3,45 
i5,02 

»4,7» 
t4,48 
i5,o6 
14,24 
1 6 ,  00 
•3,97 


(G). 


8,82 

10,  19 
11,67 

.4-25 

•S, 73 
'7, «9 
'0,47 

i6,94 

i5,33 

17,18 

14,45 


(  (i  bis  ) . 


io,35 
10,89 
12,57 
i4- 15 
ii,03 

1    J     ;    20 

'3,77 
i8,33 

14,  ;3 

17,57 
'4,49 


(7). 


8,47 

9,29 

10,87 

12,76 

'2,94 
14, 32 

•3,9° 
.6,46 
19,01 
14,62 

i3,34 


(7  bis). 


10,0 

7,39 

8,58 

14,16 

14,54 
13,68 

l3,02 

'7,47 
27,65 
2.3,o3 

14,02 


Alliages  Si-Ni. 


TKMrKRATtjRK. 

«i:  o«; 

De     i5    à     ioo. ... . 

100  à  200 

200  à  3oo. . .    . 

3oo  ù  4°o 

400  ù  5of) 

5oo  à  6o<> 

6od  à  700. . . . . 

700  à  80" 

800  ù  900 .... 

900  à  1 000 . . . . . 

.   |i5"àiooo 
a  moyen  de  i   -„. 

3  (  1 3  a  900 


(8). 


8,58 
9,09 

9',  ";» 

ii,3- 
1 3 , 2  5 
14,22 

1  '1 ,  <° 
'3,49 
12,48 
.3,33 
1 2 ,  20 


(  8  frjs  ) . 


8 ,  82 
",'9 

9,»« 
",77 
|3,9> 

15,12 

16,09 
16,66 
»5,34 

'4,93 
.3,3: 


(!)). 


8,58 

9- '9 
9,98 
1 1  ,  56 
12,7-5 
1 5 , 1 2 
'4,0 
'4,68 

'3,47 
i3,o5 

.2,3  > 


(  «J  bis  ) . 


8,82 
10,29 

11,37 

1 2 .  36 

'3,74 
.4,22 
14,00 

14,08 
'4, 06 
.8,39 

1 3 ,  20 


(10). 


'  ' ,  »-9 
12,18 

'5,40 
17  .0  3 

'7, 7" 
19,  16 
20,71 
21,75 
17,66 
•  4.87 
16,88 


(10  bis). 


9  -  '  7 
9,<>8 
8,18 

9-77 
12,95 
[3,i3 
16,40 
16,86 
.5,0  ", 
12,66 
12,39 


(11). 


10, 82 
11,98 
.4,36 

'7,73 
11,93 
11,92 

'2,99 
20,61 

»  "),6i 


'5,4' 


(11  bis). 

(13). 

(  1 2  bis  ) . 

10,47 

1 1 , 0  ') 

11,17 

",89 

!  1  ,78 

1 2 ,  58 

12,37 

'2,97 

14,06 

11  ,86 

16,0  5 

.5,34 

H,63 

'  7 ,  "" 

.4,82 

8,84 

'9, '7 

14,70 

1 1 ,02 

i7,(5 

i3,98 

12, 7  J 

22,27 

16,93 

20, 3o 

16,59 

40 ,  37 

Ramollissement-  ) 


29 


16, 1  '> 


1 4 ,9  J 


Composition  des  alliages,  etc. 


(•)■ 

(2). 


(3)-. 

(/.)• 

((,). 


Carbure  de  silicium  cristallisé  industriel  compact,  p    773. 

Silicium  fondu  contenant  a  pour  100  environ  de  carbure  de 
silicium  et  quelques  traces  de  fer  à  l'étal  de  ferro-silicium, 
p.  774.  Le  coefficient  de  dilatation  est  sensiblement  cons- 
tant entre  200"  et  7000;  à  partir  de  7000,  il  augmente  d'une 
manière  brusque  jusqu'à  Hoô";  de  8o5°  à  835°  il  reprend  la 
même  valeur  qu'auparavant,  il  recroît  ensuite,  mais  plus 
faiblement,  jusqu'à  yio",  température  à  partir  de  laquelle 
il  diminue  en  devenant  négatif,  pour  recroître  ensuite  posi- 
tivement jusqu'à  1000",  puis  plus  faiblement  encore  jusqu'à 
ior5",  température  à  partir  de  laquelle  il  croit  rapidement 
et  tend  à  se  rapprocher  de  sa  valeur  primitive. 

Il  resterait  à  déterminer  si  la  cause  de  celte  anomalie 
subite  dans  la  dilatation  est  bien  duc  à  une  forme  allo- 
tropique du  silicium,  seulement  stable  à  partir  de  700*. 

Cet  accroissement  subit  de  dilatation  a  été  constaté, 
a\ec  des  degrés  d'énergie  diflérenls,  dans  des  alliages 
siliciés  renfermant  un  excès  de  silicium  libre  sous  forme 
de  solution  solide  ou  d'euteclique  ;  au  contraire,  dans  les 
alliages  où  tDiut  le  silicium  est  saturé  pur  un  métal,  cette 
augmentation  subite  dans  la  dilatation  n'a  pas  été  constatée. 
Ici  ro-silicium  industriel  à  7J  pour  ioo  de  Si.  p    77"). 

:>o        .,  »     p.  777. 

3a  »  »      p.  779. 

17,02    «  »      p.  780. 


(ri  bis).     Le  même  après  trempe  à  iooo»  dans  H,0  à  «5°,  p.  780. 


(71.  fonte   grise  de  moulage  (Si— t,G5,   C  =  3,o4,    P 

Mn  =0,2),  p.  781. 
La  même  trempée  à  10000  dans  H,0  à  i5\ 
Siliiiure    de    nickel    (Si  =16,20,    Ni  =  80,6,    Fe 

C    :  0,00  pour  ioo),  p    786. 
Le  même  trempé  à  iooo"  dans  ILO  à  i5° 
.Ni      Si  (Si  =17,01,  Ni  =  70,00,  Fe  =  7,6,  C  non  dosé), 
Le  même  trempé  à  1000"  dans  H20  à  i50. 
Alliage    complexe    (Si  =  17,86,    Ni  =  3g.no,    Fe  - 

Mn  =  i3, 1,  C  =  o,3o  pour  100  ).  p.  791. 
Le  même  trempé  à  fioo"  dans  IL, l)  à  1  j". 
Fonte  au  silicium-nickel  (Si  =  4,*7,  Ni  =  9,9,  C  -- 

P  et  Mn  non  dosés;,  p.  793. 
La  même  trempée  à  900"  dans  ILO  à  i5". 
Fonte  au  silicium-nickel  (Si  —  ''.<j>,  Ni --22, G,  C 

P  =  0,9.   Mn  =  0,2).  790 
(12  fris).   La  même  trempée  à  900"  dans  11,0  à  i3" 


(  7  />is  )  ■ 

(S). 

(  8  bis  ) . 

('))■ 

(  9  bis  ) . 

("'). 

f  10  bis  ) 
(11). 

(  1 1  bis  ) 

(.2). 

=  ..3, 

=  3,5. 

p.789 
-  î8,3, 

=  <>,58, 

=  0.35, 


Page  77G.  Courbes  représentant  les  dilatations  des  alliages  (1)  à 
(-)bis)  et  indiquant  le<  points  singuliers 
»      78.5.  Courbes  indiquant   la   dilatation  des  alliages  Si  et  Fe  en 
fonction  de  la  composition. 
Courbes  de  dilatation   des  alliages   (8)    à  (lafris),    indi- 
quant les  points  singuliers. 
Courbes  de  dilatation  des  alliages  Si   et   Ni  en   fonction 
de  la  composition. 


•88. 


;99' 


S.-L.  Archbutt. 


m 


Métallurgie  :  Verschiedene  Legierungen.  —  Metallurgy  :  Various  Alloys. 


Alliages  divers.  —  Changement  de  volume  (suite). 

Influence  du 

Mn  sur  les  changements 

de  volume  de  la  fonte  pendant  le  refroidissement  <  II. -J.  Coe,  Engin.,  90,  58i). 

Méthode 

de  Turner  C1).   M 

ssui es  simultanées  au  pyromètre  et  au  dilatomètre  sur  des  barres  refroidies  depuis 

l'état  fondu. 

Fonte  blanche. 

COMPOSITION    POUR    100. 

DILATATION 
sur  12  incitas, 

COMPOSITION    POUR    100. 

DILATATION 
sur  12  inches. 

COMPOSITION  POUR  100. 

DILATATION 
sur  12  inches. 

C 

Mil 

Si. 

C. 

Mn. 

Si 

c. 

Mn. 

SI. 

3 ,  801  '-'  1 

40,20 

0,1', 

- 

3,19 

5, -20 

0,061 

0,00174.) 

3,41 

14, 84 

- 

0,002906 

3,<>,'ii3> 

o,o35 

0,OI 

- 

3,45 

S ,  4o 

o,o83 

o,oo4652 

3,80 

|6,00 

- 

O,O08l4 1 

>,  là 

o,o3 

0.040 

O , OOOO 

3,43 

6,3o 

- 

0,006978 

3,45 

l6,20 

0 , 1 00 

0,006978 

- 

- 

- 

0 ,O0O0 

3,39 

7,20 

0,081 

0,009886 

3 ,  76 

I7,o5 

- 

0,004071 

3, '9 

0,43 

o,o53 

0, 00267 5 

3,36 

9,00 

0,068 

0,006978 

3,9' 

18, 65 

- 

O,OO093o 

3,2/i 

0,82 

- 

o,oo3838 

3,45 

9,  «2 

- 

0,008l4 1 

3,38 

1 8 ,  92 

0,  io3 

0,00000 

3,28 

1 ,  48 

- 

0,006978 

3 ,  5o 

10,40 

- 

0,006978 

3,8i 

19,65 

- 

O,003489 

3,o5 

'  ,67 

0,03> 

0,0081 4 1 

3,46 

10,67 

0,072 

O.0093o4 

3,85 

2.3,3o 

0, 120 

0,01 i63o 

3, "9 

'-3: 

- 

0,007908 

3 ,5o 

12,35 

- 

0,010467 

3,95 

3o,  5o 

0,173 

0,01 i63o 

3, '9 

2,82 

- 

0, 003848 

3,49 

i3,5o 

- 

0,008l4l 

3,85 

34,io 

0,  i56 

o,on  63o 

3,12 

3 ,  3o 

o,o5o 

0,004071 

3,6:') 

13,70 

o,o85 

0,006397 

3,93 

38,55 

0, 1 55 

0,012211 

3,i4 

4,42 

- 

0,002320 

(  '  )  J .  Iran,  Steel  In  st.,    1906,  53,    1     —  C  )  Alliage  de  Mu  employé  (  graphite  néant).  —  ( 3)  Fonte  blanche  employée  (  graphite  néant  ) 


Fonte  grise. 


COMPOSITE 

POUR    100. 

C. 

— ~_- 

—1 

Mn. 

Si. 

Total. 

Graphite. 

4,oi(«) 

_ 

3i  ,5o 

2,80 

3,7'(!) 

3,45 

1,07 

2,i5 

3,, 5  6 

2.87 

o,55 

2,45 

3,70 

3,39 

1 ,00 

2,46 

3,63 

3.16 

1  ,61 

2,35 

3,6o 

3 , 2  5 

2,23 

2,35 

DILATATION 

ini  lies 

pour  IUO. 


0,OI93l 
0,02628 
O,0l  3(j6 
0,01826 


COMPOSITION    PO!  Il    100. 

( 

M». 

Si. 

Tolal. 

(irnphite. 

3,6o 

3,33 

2,65 

2,39 

3,70 

3,., 

3,45 

2,48 

3,8o 

2,94 

4,19 

2,44 

3, 12 

2,69 

5,i5 

2,40 

3, 40 

2,6.5 

5,83 

2,34 

3, 24 

2,60 

6,62 

2,40 

DILATATION 

inches 

pour  100. 


0,01907 
0,01942 

o, 02140 

0,Ol86l 
0,OI93l 
0,02280 


r.OMPOSiTior 

POLR    1 

00. 

<:. 

Mn. 

Si. 

Toldl. 

Graphite 

3,85 

2,  l5 

8,35 

2,38 

3,85 

2,  IO 

9,89 

2,45 

3,95 

1,9» 

10, 3o 

2,41 

4,00 

i  ,85 

1 1 ,  (5 

2,48 

4,î5 

1,14 

17,57 

2,54 

3.89 

nil 

3o ,  3o 

2,96 

DILATATION 

Inches 

pour  100. 


0,01977 
O,0 3o82 
0,02884 
0,02256 

0,03373 
0,01 1 63 


(')  Alliage  de  Mn  employé;  (-)  Fonte  grise  employée 


Alliages  divers.  —  Données  thermiques. 


Influence  du  manganèse  sur  les  arrêts  de  température  pendant  le   refroidissement  de  la  fonte  [H.-D.  Coe,  Engin.,  90,  58i  (1910)]. 


POINTS    n'ARnKTS.   —    REFROIDISSEMENT   LENT. 


Composition  pour  too 
total  1  Mn 


3,i4C) 

3,i) 

3,37 

3.47 

S.s, 


0,023 

3 ,7<> 

;,<)' 

t3, 60 

16,80 


0,01 
0,27 

°i'7 
0,22 
o ,  26 


Points  d'arrêt  en  ilejrrés  C. 


1"  arrêt. 


1285 
1270 
1247 
1204 
1 160 


2'  arrêt. 


II 39 

1 1 4 1 

I  I,|0 

1  Uo 
1141 


700 
645 

Ô2Ô 


<:  dotal 


PO  IN  I  s   M  AI1RKTS. 

("omposilion  pour  100. 
Mn. 


REFROIDISSEMENT   LENT. 

Points  «1  arrêt  en  degrés  C. 


4  , 0" 

4,o5 
4,45 


21 ,63 
28,80 
32,42 


o,33 
0.41 
0,42 


T'  arrêt. 


140 

i33 


2?  arrêt. 


n3o 
1 12.5 

I  I  2.5 


3*  arrêt. 


(  ')  Graphite  1,89  pour  100. 
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Alliages  divers.  —  Données  thermiques  (suite) 


Influence  du  manganèse  sur  la  température  de  la  transformation  perlitique. 


FONTE 

BLANCHE. 

FONTE    GUISE. 

FONTK 

BLANCHE. 

FONTE  GRISE. 

Manganèse  <*•] 
pour  100. 

Degrés  C, 

Manganèse  (') 
pour  100. 

Degrés  C. 

Point  de  fusion 
Degrés  C. 

Manganèse  (') 
pour  100. 

Degrés  C. 

Manganèse  (') 
pour  100. 

Degréâ  C. 

Point  de  fusion 
Do  grés  C. 

o,o3 

0,43 
0,82 
.,48 
1,67 

2,37 

69. 
687 
669 
662 

659 
646-642 

0,55 
1  ,00 
I,6l 
2,23 

>,65 
3,45 

698 
690 

655 
65o 

11 36 
11 38 
1 142 
1  i5o 

n43 

2,82 

3,5o 

4,42 

5  ,25 

638-655 
619-615 

620-587 

non  observée 
à  4  00" 

4,19 

non  observée 
à  35o 

,,5 

(')  C  (total)  3,o5-3,28  pour  100;  Silicium  o,4-o,6  pour  100. —  (')  C  (total)  3, 56-3, 80  pour  100;  Silicium  2,35-2,48  pour  100. 


Influence  du  silicium  sur  les  arrêts  de  température  pendant  le  refroidissement  d'un  alliage  pur  de  !er-carbcne. 

(A.  Hague  el  S.  Turner,  Engin,  90,  842.). 


COMPOSITION    POUR    100. 

roiNTs  d'aiiiu 
Degrés  C. 

T. 

Série  :). 

COMPOSITION    POLI 

t  100. 

Graphite. 

points  d'arrêt. 

Degrés  C. 

c. 

Sr  rie  1 . 

Sél  ie  ■> 

Si 

( 

Total. 

Série  1. 

>c;rie  2. 

Total. 

Graphite. 

o,o3(') 

2,;i 

0,  l(i 

1245 

u38 

70O 

2,77 

2,67 

',47 

1238 

u48 

734 

0,23(') 

2,6l 

0, 17 

1217 

11 38 

7'4 

2,80 

2,5l 

1,48 

1245 

u53 

764 

0,66  (') 

2,95 

0,  i3 

1244 

11 36 

726 

3,o6 

2,77 

«,93 

I202 

n54 

774 

o,97(') 

2 ,  56 

0,23 

1247 

11 36 

73o 

3,47 

2,79 

1,87 

1195 

11 58 

780 

i,'9 

2,70 

I  ,32 

1  2  \  \ 

■  [36 

734 

4,o3 

2,34 

1,55 

1220 

1 160 

774 

i  ,5o 

2,48 

',29 

i2  3o 

1 1 37 

739 

4,43 

2,41 

1,75 

1201 

1 160 

786 

i,95 

2/17 

1 ,5o 

1246 

I  i  4  I 

74<> 

4,83 

2,26 

1 ,62 

121  I 

1 161 

79^ 

2,l8 

2,54 

1 ,5o 

121  3 

1146 

752 

3,oo 

2,62 

2,4° 

1210 

n46 

687 

2,43 

2,54 

t  ,5i 

I2i3 

1146 

752 

(')  Celle  barre  a  une  cassure  blanche. 

Remarque.  —  La  plupart  des  courbes  de  refroidissement  indiquent  un  léger  arrêt  enlre  8oo"  et  900°. 


Aciers  au  chrome  à  2  pour  100  de  chrome  (*). 
(A.  Me  William  et  E.-J.  Barnes,  /.  Iron  Steel  Tnst.,  1,  246). 


CARBONE 
pour  100. 


0,2O. 
0,25. 
0,32. 

o,5o. 
o,65. 
o,85. 


POINTS  D  ARRÊT. 
Degrés  C. 


Af,(>). 


765 

759 
753 

759 


Ac,. 


79" 
789 


Ac, 


822 
8lO 


785 

77» 


783 


Ar,. 

Ar,. 

Ar,. 

785 

765 

7'i'i. 

7  58 
748 

721 

718 

7>4 

(  *  )  Voir  page  672. 

(')  Acj,  Ac,,  etc.  ont. les  significations  usuelles. 


Diagramme  d'équilibre.  —  Fer-Sulfure  de  fer. 

(K.  Friedrich,  Metall.,  7,  257). 

Diagramme  des  poinls  de  fusion  el  de  transformation  déter- 
minés par  analyse  thermique  et  microscopique. 

Kc  S,  point  de  fusion  1 171"  C. 

Température     euteclique     (Fc  —  F«S)  =  g83"  C.    (environ 
3o  povjr  100  Fe  S). 

Le  fer  employé  (99,7  pour    100  Fe)  avait  le  point  de. fu- 
sion =  i527°  C. 

/   i433"  C.  (faible). 
Autres  températures,  points  d'arrêt...  j     840  » 

(     783   » 
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Métaux  et  alliages  divers.  —  Essais  de  traction. 


Aluminium  (fils  étirés  à  froid)  (H -M.  Hobart.  Élcct.  Times,  37,  282). 


Diamètre  en  millimètres 

Charge  de  rupture  (kilos  p.  mm1). . 


8,i3 

7,01 

5,89 

4,88 

4,06 

3,25 

2,64 

2,0  3 

[  ,63 

1,22 

l5,2 

.5,2 

16,9 

•6,9 

17,6 

17, G 

18, 3 

1 9  >  ° 

'9,7 

20,4 

0,814 

.2,5 


Tungstène,  Molybdène  (fils  malléables)  (Colin  G.  Fink.  Trans.  Amer.  Electrodrem  Soc.  17,  2.3 1). 


Diamètro  en  millimètres 

Charge  de  rupture 

(Kilos  par  millimètre  carré  1. 


Molybdène.. . 
Tungstène. . . 


o,  125 
140  à  182 
322  à  343 


0,070 
161  à  189 

336  à  371 


189  à  217 
385  à  4*° 


o,o3o 


4o6  à  427 


Alliage  de  Cobalt  et  Chrome  (Ei.woon  Haynes,  Mech.  Eng.,  26,  239  1. 

Composition Co  75  pour  100 

» Cr  25        » 

Limite  d'élasticité 79,000  livres  par  pouce  carré 

Charge  de  rupture 96,000      »  » 

Module  d'élasticité égal  à  l'acier. 

Allongement  pour  100 3 

Point  de  fusion environ  i65o"  C. 


Fils  de  Nickel  (après  traitement  thermique)  [Léon  Guillkt,  C.  H.,  151,  1127  (1910)). 
Fils  de  2mm  de  diamètre  chaudes  pendant  3  minutes  dans  un  bain  de  sel  fondu  aux  températures  ci-dessous 


TEMPERATURE 
Degrés  0. 


IOO. 
25o. 

3oo. 

4oO. 

45o 

5oo. 

55o. 


CHARGE    DE    RUPTURE 
kg  :  cm'. 


6-2,8 
66,2 

67,5 

65,9 
64,3 
61 ,3 

59,5 


69,5 

7°,  9 

72,2 

69,4 
64,3 
G3,i 
62,8 


ALLONGEMENT 
pour  100. 


I  1 
10 
12 
l3 

i5 

i4,5 

i3,7 


TEMPERATURE 
Degrés  C. 


600. 
650. 
700. 
750. 
800. 

85o. 
900. 


CGARGE    DE    RUPTURE 
kg  :  cm*. 


58,6 
58,7 
42,3 
42,0 
42,0 
41,8 


61,7 
6o,5 
58,9 
42,5 

4i,9 
4i,6 

4i,7 


ALLONGEMENT 
pour    100. 


i5 
21 

32 

33 

32 


10 
33 
35 
35 
35 


Laitons  (après  traitement  thermique)  (G.-D.  Be.ngougii  etO.-F    Hudson.  Engi/ig.,  90,447) 
Laiton  ordinaire,  de  bonne  qualité  (70  pour  100  Cu  et  3o  pour  100  Zn  environ).  —  Barreaux  et  fils,  laminés  et  étirés  à  froid. 


MARQUE. 


HB. 
B... 
W. . 

G  .. 


ETAT  DU    METAL. 


Barreau  de  |  pouce,  laminé  à  froh 

»  1  pouce,  » 

Fil. 
Barreau  de  |  pouce,  laminé  à  froid. 


COMPOSITION    CHIMIQUE   (POUR    100  ). 

Cu. 

Pb. 

Fe. 

Sn. 

69,4 

o,oo5 

o,i5 

trace. 

69,7 

trace. 

0,20 

» 

même  que  G.  ci-dessous. 

71,0 

o,25 

0,20 

0,02 

Pour  les  résultats  de  M.  Charpy,  voir 
Bl.  Soc.  Eue  «  l'Étude  des  Alliages  » 
(page  1). 

Sauf  indication  contraire,  le  laiton  fut  re- 
cuit dans  un  four  à  tube  contrôlé  électri- 
quement et  muni  d'un  pyromètre. 


S.-L.  Archbutt. 


Métallurgie  :  Alliages  divers.  —  Metallurgia  :  Legae  diversi. 


087 


Métaux  et  Alliages  divers.  —  Essais  de  traction  {suite). 


Barreaux  H  B. 


N°  DE  I.  EPROUVETTE 


HB 

»     U 

»     10. 

»       1 

»,     i 

»      3 

»     12 

»         4 

»        il 

,,    (> 

..   ii 

»       7 

»      8 

»     13 

»      9 

r, 

»   15 

»   16 

»   17 

»   18....... 

»  21 

»  20: 

G  25. . 

,,  -n 

»  -28 

>,  -29 

GO 

»  1 

»   i 

.»  3 

»  2 


TRAITEMENT.    Dl'KKh,   TEMPERATURE 
DU    RECUIT. 


Brut  d'étirage. 

Une  demi-heure  à  3;.o°  C. 

»  4(,5 

»  5oo 

»  5jo 

»  63o 

»  657 

»  66o 

»  68o 

»  702 

»  7.1/1 

»  765 

»  808 

»  847 

»  900 


limite  d'étirage  (*) 

tons  per  sq.  inch. 


Brut  de  lam 

inage. 

Une  demi 

-heure  à 

285" 

C 

» 

35o 

» 

4<>o 

» 

5oo 

» 

725 

» 

(j-20 

-9>5 

3.,  5 

27,4 
11, '3 
12,4 
9,6 
6,5 
5,3 
6,4 
5,4 
5,i 

4,8 
■1,i 
3,4 

i,o 


Barreaux  G. 

2 1 ,  à 
an,  9 
[8,4 
i6,3 

5,8 
-1,3 

3,7 


CHARGE  DE  RUPTURE 
tons  per  sq.  inch. 


3', 7 
32,9 

25,  I 
23,2 
23,4 
21  ,0 
20,95 
20,5 
20 , 2 
•20  ,0 
20 ,  3 

"9,8 
18,4 
18,8 

17,7 


23, 0 

i5,6 

2  3,2 

'4,6 

■'0)9 
i8,5 
18.2  (*) 


ALLONGEMENT 
pour  100. 


«9,0 

■9,5 
55,o 

4i,o(') 

60,0 

65,o 

68,0 

76,5 

70,0 

76,0 

72,0 

79,o 
81,0 

77,o 
83,5 


35,o 
35,o 
38,3 
46,o 
67,5 
80,0 
78,0 


Barreaux  G,  recuits  en  atmosphère  oxydante. 


2  heures  à  920-926"  C. 

1  heure  à  910"  C. 

3  heures  à  910  920"  C. 
3  heures  à  910-920"  (]. 


4;5 

3,6 

'M 
3,o 


Barreaux  G,  recuits  en  atmosphère  réductrice  (gaz  d'éclairage). 


3  heures  à  700   C. 

3         >,  8-i5 

7         »  85o 

3         »  900 

2  heures  et  demie  à  920-931,"  C. 


3.9 

3-7 

3,5 
3.7 


2 1  .  3 

68 

18, fi 

80 

'7,' 

6? 

16,8 

58 

■  5,3 

4i 

18,0 

67,0 

70,6 

17.2")!  -  1 

7',° 

5i  ,3 

16.4  («) 

62,5 

49,7 

16.91  2 1 

64,5 

17," 

STRICTION. 


65,0 
65,5 
75,5 
72,0 
77,o 
75,0 
8i,o 
80,0 
77,o 

77,o 
80,0 
70, (» 

75>° 

73,0 


65,o 
66,0 
53,o 
53,5 
74,5 
75,o 
63 ,0 


66 
70 


i> 


,/ 


(')  La  cassure  se  trouvait  hors  des  repères.  —  (-j  La  surface  des  éprouveltes  montrait  des  criques  après  l'essai.  —  (*)  Voir  page  67: 
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Métaux  et  alliages  divers.  —  Essais  de  traction 

(suite). 

Barreaux  B. 

Limite  d'élasticité. 

NUMÉRO 

île  réprou,elle 

TRAITEMENT,    DURÉE  ET   TEMPS 
DU    RECUIT. 

CHAIIOE 

de  rupture 

Ions  per  Sq    in. 

ALLONGE- 
MENT 
pour  100. 

STRICTION. 

pour  loti. 

Barreaux  B. 

(Diamètre  de  l'échantillon,  0,78  incites). 

B     o 

»     6 

»     3 

Hrut  d'étirage. 

.»          » 
Une  semaine      444"  C 

»                   44» 
7  heures             665 

»                      665 
■24  heures           7>o 

»                      750 
Une  demi-heure  860 
24  heures           810 

6  heures     8{o-8."»o 

7  heures     900-910 

22  ,  4 
22,25 
22  ,  2 

'22,6 

21,851-') 

22,25 ( ' ) 

19," 
19,5 

'7,7 
17,3 

17,3(2> 
i5,6(2| 

65 

^7 

62,  5 

70 , 3 

70,5 

69,5 

81,0 

81,0 

87,5 

85,5 

70,5 

5o,5(*J 

78 
76 

70 
72 

.  . 
76 

75 

68 
54 

NOMBRE 

des 
charges. 

TRAITEMENT. 

LIMITE 

d  élasticité 

tous  pcr  sq.  in 

LIMITE 

d'étirage  [  **] 
ions  per>q.  in. 

»     1 

»     2 

»     7 

»  12,. 
».  16  . 
»    9 

»  17 

I 

} 

4 

5 . .  .    . 

Brut  d'étirage. . . 

»> 
12  jours  après  le 

8,35 
8,35 

8,35 
8,35 
5 ,0 

12,5 
14,0 

i5  2 

1  heure  à  90°  (!. 
6  heure  à  210°  C. 

'5,4 

7>o 

(')  Limite  d'étirage  7  tons  per  sq.  ineli.  —  (*)  La  surface  des  éprouvettes  montrait  des  criques  après  l'essai. 
(*)  En  dehors  des  marques  de  l'éprouvettc. 
(**)   Voir  page  672. 


Fils  W. 


NUMÉRO 

TRAITEMENT, 
DE 

DURÉE   ET 
RECUIT. 

TEMPS 

LIMITE 

d'étiroge  (  **  | 

tons  per  sq. 

incta. 

W    0 

Brut  d'étirage. 

23,  I 

»    0 

» 

22,5 

».  15 

Une  demi- heure 

à  285" 

C. 

22,5 

»»  U 

» 

320 

«9,9 

»>  16 

1» 

35o 

18,2 

».  10 

» 

4o5 

8,5 

»»     8 

». 

5oo 

5,2 

»»    9...... 

» 

57o 

6,6 

« 

63o 

4,3 

»»  12 

» 

657 

2,8 

»>     1 

»» 

660 

3,8 

»     7 

M 

680 

3,2 

».     3 

»» 

-Oï 

3,i 

.11 

» 

754 

3,8 

.»    2 

» 

765 

ï»9 

.»    6 

» 

808 

S," 

U 

847 

3,8 

»»     5 

» 

900 

4,i 

»»  26 

11 

925 

-? 

.»  25 

2  heures  à 

910 

- 

CHARGE 

do  rupture 
Ion-;  prr  sq   in. 


25,3 
2  5 , 0 
28,5 
25.3 
26 ,  ■>. 
20,7 
.8,. 
18,4 

•7," 

■6,1 

'6,7 
16,  5 

16, 1 

i5,8 

■4,7 
i5,3 
.5,5 

M,3 

i*,9 
io,5 


ALLONGE- 
MENT 
pour  100. 


15,.') 

".),« 
5o,o 
2.5,0 

3o,5 
45,o 
54,o 
5J,o 
58, o 
55 ,  o 
53,o  (*) 
58,  o 
63, o 
63 ,0 
61 ,0 
59,0 
59,o 
53,o 
25,0 
18,0 


Fils  W.  Traction  à  température  élevée. 


NUMERO 
île  l'éprouvelle 


W  29 

».  3i. 

»  3o. 

»>  02. 

»»  33. 

»»  38. 

»  39. 

»  34. 

»  35. 

»  36. 

»  40. 

»  4' • 

»  42- 

»  43. 


TEMPERA- 
TURE 
do  l'essai. 


3io 
3 10 
3i3 

i'5 
4>5 
44o 
453 
465 

47* 

4  7  a 
5oo 

5oo 

J90 

Jyo 


CHARGE 

de  rupture 

tons  per  sq    il 


.8,1 

'9,° 

.6,3 

10,8 

.0,3 

5,i 

5,. 

4,8 

4,4 

4,6 

3,4 
3,5 
1  ,3 
1 ,2 


ALLONGE- 
MENT 
pour  100. 


2,3 
2,0 
2  ,0 

i,5 

i,5 
6,0 
'7,5 
i6,5 
16, 25 
16,20 

'3,7 
i3  ,0 

.6,0 
14,0 


(*)  Montrait  des  signes  de  fusion. 
(   *  )   Voir  page  67a. 
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.Métaux  et  alliages  divers.  —  Propriétés  diverses. 


Perte  de  zinc  par  volatilisation  (Barreaux  G 


BARREAU. 


G.  2 


TRAITEMENT. 


DISTANCE 

de  surface 
en  ponces. 


I 
6  4 


Recuitpendantdeuxheuresi  «T  —  tj 
etdemieà  92o"-93o°C.  en{  yj 
f    atmosphère  réductrice. . 


3 

fit 
i 

vie 


:i 

RI 

1 
t  6 

S 
6T 


G.  )-  a 


|  Recuit  pendant  une  heure i    o  —  -^ 

à  çpo' C  en    atmosphère \  A- tî 

f     oxydante. (  -jV 


3 


compos 

ition 

cuivre  \u 

ur  100 

7" 

- 

75 

i 

72 

1 

71 

j 

71 

2 

75 

7 

74 

4 

70 

6 

BARRI  Al' 


TR  \ITEMENT. 


D1STANI  I 
de  surface 
en  pouces. 


I      ° 

„g  (  Recuit  pendant  une  demi- 1  ^ 


/    heure  à  900°  C 


1 

6  t 

j_ 

:i  2 
:i 


i    :t  -J  ""  3  'S 

' • 

:t  3  (i  i 


HB.  6. 


i 

S* 
1 


j  Recuit  pendant  une  dèmi- 

\    heure  à  7000 C 1  3V  —  ,,'■, 


f.OMPOSITIOS 

cuifre  pour  10  i. 


70,8 
70,0 

69.7 
69,4 

<i() ,  'J 

"9>7 

0y,8 
69,5 


Alliage  Al-Cu-Mg-Mn  (Duralumin)  (Léo-Michael  Cohn.  fer/iandlurig  des  fereins  zur  Befôrderung  des  Geverbjleisses.  65i). 

Mg o,5 


,  t:u 3,5-3,5 

Composition  pour  100  :  <  ,,  ,     ' 

J  Mn o,5-o,8 

Al le  reste. 


Densité 7.5-2,84 

Point  de  fusion  1  <ieçics  C.) ■  •     B5o"  environ 


1.  Alliage  de  densité  2,79,  après  des  traitements  \.uiés. 


TRAITEMENT. 


Recuit  à  4oo'  C 

laminé  à  froid  de  -"""  ,1  i" 

Durci  par  trempe 

Durci  et  travaillé  au  froid. 


Il  ,HG1      1>K    RI  1>TI  III. 
en  kilos  par  Dilllimètre  carre 


-f, 
H) 
41 


ALLONGEMENT 

pour  100. 


23 


II.  l'iaques  laminées  «  Duralumin  »  alliages  II  et  08 1.  L'alliage  681  se  fait  en  quatre  qualités  :  A.  B,  C,  D,  dont  B  et  C  sont 

intermédiaires  entre  A  et  D. 


TRAITEMENT. 


Plaque  douce,  7"""  d'épaisseur. . 

Laminé  à  6mm  d'épaisseur 

»        5  »  


LIMITE 

d'etiuage  (*) 

CHARG 

.    DE  RUPTURE 

AELONOHMH 

en  kilos  par  mm 

.  carre. 
D. 

en  kilo 
H. 

s  par  ai  in 
A. 

carre 
II. 

H. 

A. 

II 

A. 

"J,o 

24,7 

'«,9 

36, 0 

4. ,8 

43, y 

2  j  ,0 

21,1 

- 

4l  ,<> 

4l,2 

38, 0 

47-6 

52,2 

IO,0 

9.0 

- 

- 

45,2 

42,0 

- 

55,2 

6,3 

- 

- 

48,0 

- 

43,5 

52,7 

- 

5,o 

î,o 

- 

- 

53,(> 

45,5 

- 

59.0 

5,o 

- 

- 

53 ,0 

54,1 

47P 

50 ,0 

62, 1 

4,f> 

4,o 

17,5 

8,6 
6,6 


4,0 
3,o 


STRICTION. 


34,0 
22 

■  8 

i3 

M 
12 


2  1,5 


i4,ô 


21,0 
18,0 
i5,o 

11.0 
1 1 ,0 


DURETE  (  BIUNKLL  ). 


1). 


9« 

1(8 
118 

i3i 
'3y 
'39 


1 1 3 

i34 

«<9 
i5? 


123 

144 


lOO 


Les  effets  du   travail   à  froid  et   du  durcissement  suivi  de  travail  à  froid  sur  la  charge  de  rupture  et  la  dureté  sont  montrés  dans 
le  diagramme,  page  645. 
Les  effets  du  recuit  sur  la  charge  de  rupture  et  sur  l'allongement  sont  montrés  dan»  le  diagramme,  page  f>47- 
L'accroissement  de  la  dureté  avec  le  temps  est  montré  dans  le  diagrainmp,  page  648 
Les  résultats  des  essais  de  traction  à  température  élevée  sont  montrés  dans  le  diagramme,  page  649. 
(*)   Voir  page  672. 
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Alliages  Cu-Al-Mn.  —  Propriétés  mécaniques  diverses. 
(\V.  Koskmiain  et  F.-C.-A.-H.  Lantsbëhrv,  Proc.  I/ist.  Mech.  Eng.,  1-2,  1 1 «j ) . 

Un  grand  nombre  d'alliages  étaient  préparés  ;  neuf  alliages  d'entre  eux  furent  choisis  pour  préparation  en  plus  grande  quantité 

et  trois  pour  des  essais  spéciaux. 


Alliages  riches  en  Cuivre.  —  Essais  de  traction. 


KT.VT    DU    METAL. 


imite  ultihage  (**; 

tons  per  sq.  inch. 


UlAllGE    liK    IlUl'ICUE 
tons  per  sq.  incb. 


Alliage  n    1  (Al 


.Moulage  en  sable 

Coulé  en  coquille 

i  \  inch  laminé  à  chaud.. ...... 

f|  incli  »  

j-J-  inch  barreaux  étirés  à  froid. 


Alliage  n    2    Al 


Moulage  en  sable 

»  recuit  ù  55o°C. . 

trempé  à  55o°C. 

»  recuit  à  8oo°C. . 

»  trempé  à  8oo"C 

Coulé  en  coquille 

i  J-  inch  laminé  à  chaud 


I  3  ; 
I  6 


inch 


recuit  à  55o"C. 
trempé  à  53o°C 
recuit  à  8oo°C  . 
trempé  à  8oo°C 


\\  inch  barreaux  étirés  b  froid. 


io, oi  pour 

«4,28 
10,92 
18,68 
i9,f>o 
,',.,o1 

io,oa  pour 
1 4-.  oo 

i3.6o 

l3,20 

i3,o4 
16,00 
17,12 

2'3,o{ 

2  I  ,  60 
20,4o 

i5,3o 

24  ,  '20 
42,00 


100;  Mn  o,43  pour  100  ) 
32,80 
36, 00 
40,28 
39,4o 
46,20 

mu  ;   Mu  0,92  pour  100 ) 
"5.7G 

•28 ,  :<<» 

>!  ,80 
•29,16 
4l,28 
39,90 

38, 08 
42,84 
37,4o 
39,4o 
34,6o 
45, 5o 
5o,o4 


Alliage  n"  3  (AI  9,99  pour  100;  Mu  2,01  pour  100). 


Moulage  en  sable 


»  recuit  à  55o°C  . . 

»  trempé  à  55o"C  , 

»  recuit  à  83o"C  . 

«  trempé  à  85o°C 

Coulé  en  coquille 

1  î  inch  laminé  à  chaud 


il 

I  6 

1  j 


inch 
inch 


»  recuit  à  55o"C. 
»  trempé  à  55o°C 
»  recuit  à  85o°C. . 
»  trempé  à  85o"C 
1 1  inch  barreaux  étirés  à  froid 


Moulage  en  sable 

Coulé  en  coquille 

ij  inch  laminé  à  chaud. 
{-§■  inch  » 


1 3 ,  20 

1 1 ,00 
12,  jo 
i3,oo 
18,00 
16,80 
18,20 
21,40 
22 ,  20 

1  i,6o 
a5, 20 

4o,88 

Alliage  n"  4  (Al  9, 16  pour 

11,20 

i3,oo 

16,28 

21 ,24 


J2,  !  ) 

33,88 
4o,o<> 
4 1  ,'08 
3;,  00 
4o,  jo 
40.72 
39,00 
42,00 
33,  i"' 

»2,00 
52,08 

100;  Mn  0,93  pour  100.1 

3o,68 
33,92 
36,28 
38.24 


ALLONGEMENT 

pour  100 
sur  2  pouers. 


34 
24 
24,5 

3i 
1.3 

22  ,  5o 

1  5 ,00 
iX,5o 
17,00 

6,00 

2  3, 00 
26, 5o 


16,00 
3i  ,00 
1 1 ,5o 
16,00 


»4,o 
i5,o 
1 1 ,0 
12,0 
5,o 

25,0 

35,o 

29," 
7,5 

25,o 

26,5 
3,5 

10,0 

46, 5o 
j6,oo 
45,oo 
4i  ,5o 


STH1CTI0N 

pour  100. 


29,2 
18,8 


32,  4o 
33,60 


3i  ,3 

32,o 


46,o 
54,0 


{**)   Voir  |.agc  6- 
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Alliages  Cu-Al-Mn.  —  Propriétés  mécaniques  diverses  (suite). 


ETAT  DU  METAL. 


LIMITE  D'ÉTIRAGE  (**) 
tons  per  iq.  Inch. 


'  IIAROE    DE    RL'PTL'RE 
lom  per  iq.  inch. 


ALLONGEMENT 

pour  100. 

sur  1  pouce». 


STRICTION 
pour  100. 


Moulage  en  sable 

Coulé  en  coquille 

i  {  inch  laminé  à  chaud 


j-f  inch  »  

■{-§■  inch  barreaux  étirés  à  froid. 


Alliage  n'  5  (Al  9,06  pour  100;  Mn  1 ,95  pour  100) 

10,60  3i  ,3.i! 

1 4 , 1  <>  33 ,  20 

id,8o  37,12 

20,40  38,88 

36,88  42,32 


40,0 
3o,o 
43,5 
42,0 
23,5 


47,  * 

48,o 
4o,8 


Moulage  en  sable. 


Coulé  en  coquille. 


recuit  à  55o°C. . 
trempé  à  55o'C. 
recuit  à  9oo°C . 
trempé  à  9oo"C. 


1 


inch  laminé  à  chaud. 


TV  inch 
f|  «nch 


Alliage  n»  6  (Al  8,91  pour  100; 
10,80 

",97 

i4,4o 
">,4" 
17,20 
14,80 
18,04 


»  recuit  à  55o*C. . 
»  trempé  à  55o°C. 
»  recuit  à  900°  C. . 
»  trempé  à  900° C. 
|f  inch  barreaux  étirés  à  froid 


22,20 
20, 3o 
12,60 

'9,9° 
38,92 


Mn  2,98  pour  100) 

3i  ,60 
3 1,24 

3l,8o 
27,04 
39, 38 
34,4o 
38,64 
40,00 
41, 00 
3 1 ,  20 
3 1 ,  80 
43,70 
44,oo 


M 

35 
3 1 , 5 

49 
9 
26 
43,5 

39,o 
27,0 

3g,- 

43,0 

23,0 
22,0 


46,0 

43,6 


4o,y 


Moulage  en  sable 

Coulé  en  coquille 

I?  inch  laminé  à  chaud  ....... 

ff  inch  »  

\l  inch  barreaux  étirés  à  froid. 


Alliage  n°  7  (AI  9,33  pour  100;  Mn  3,78  pour  100) 

12,24  32,12 

i5,i4  39,58 

16,80  38,12 

l8,li  4o. 32 

'10,70  4>,7o 


20,  O 
32,0 
34,0 
35,0 
21,0 


38,4 
38,o 
34.0 


Alliage  n°  8  (Al  8,2  pour  100;  Mn  ,394  pour  100). 


Moulage  en  sable 

Coulé  en  coquille. 

1 1  inch  laminé  à  chaud 


j-jl  inch 


J  j  inch  barreaux  étirés  à  froid 


n,4o 

1 3 ,  20 
16, 32 
18,72 
34,8o 


28,80 
33,o4 
35,6o 
37,44 
39,<>o 


3i  ,5o 
:>o,o 

49,o 
45,o 
35,o 


56 ,  o 
54,0 

55,2 


Alliage  n°  9  (Al  7,92  pour  100;  Mn  4,92  pour  100). 


Moulage  en  sable 

Coulé  en  coquille 

ix  inch  laminé  à  chaud 

Tî  >nch 

x\  inch  barreaux  étirés  à  froid 


11,24 
12,38 
17,60 
'9,32 
34,8o 


28,0 
3o,4 
36,24 
36, 60 
41,20 


3o,o 
>.8,o 

52,0 

45,o 
3o,o 


34," 

5i  ,2 

49,-' 


(**)   Voir  page  672. 
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Alliages  Cu-Al-Mn.        Propriétés  mécaniques  diverses  (suite). 


Essais   de    torsion, 
hiamelre  de  l'épruiivelie  :  ti,  (îa'i  incli;   longueur: 


juches . 


CHAUU1      !i 

ALLIAGE. 

Mumenl 
île  lorunn 
Inch-lhsi. 

i. ...... 

yrib 

2. ..... . 

3l3G 

3 

3/,o5 

i..    .. 

i  i  36 

."i . . .    ... 

i  joj 

6 

:,.,-, 

jT?.(i 

8 

3  jo5 

il 

>  iy  » 

calculée 

ions  par -n  inch  ) 


■;o,  >.\ 

29 ,  !o 

3 1 ,  86 

''•9,  io 
3 1 ,  80 

3 1  ,  *o 

3o,-24 

3 1 ,  S0 
3  >  ,62 


NOMBRE 

de 
r..ialions. 


0,33 

o.  56 

0,76 
O.8.") 

»,98 
o,<)3 
0.71 

'4' 

1  ,  ,ri3 


AN' CL! 
île  torsion 
en  (lefrros. 


200 
■209. ,  5 

272 , 5 
307,2 

>.V> ,.") 

334 

234 


Mesures  de  l'élasticité  à  l'extensomètre. 

Limite  d'élasiieité        Module  d'élasticité 
(  tons  per  sq.  incli   \ 

Alliage  n"  ï 8,1 

"      n°3 y, a 

»       n"  6 12. a' 


(  Ihs  per  sq.  inrli.  ). 
l3.6  x  io" 
i3,g  x  io6 
14.9  <  io6 


Essais  aux  efforts  alternés. 


0RD11E 
des  efforts 

Tuns  per  >(].  incli  i 


>i  ,20 
io  ,70 
27,  lu 
24,70 
22,42 


NOMBIU.     DALTK11NAXCES   AVAXT    HL'IM'UIE. 


N"  6. 


X"  2. 

Y    J. 

.2735 

I7S3o 

524^0 

jl   '90 

254  200 

'M'y.  5o(i 

1000 000 

(*) 

IOOOO00  1  *  1 

1000  000 

n 

1  000000  1  "  1 

l-ili» 

72700 
•268.000 
1000000 ( *l 

I  OOO  OOO  !  *) 


(*)  Kchanlillon  non  cassé. 


Essais  de  flexion  par  choc  répété  1*  . 

I.  Poids  du  mouton  :  fi,i5  lbs.  Chute:  2,01  inch. 

Alliage    nu  m  en .       '2.  3.  li. 

Noiubro  des  coups  avant  rupture  ...     916        71'u         600 
»  »  919        7G2        026 


11.  Poids  du  mouton:    1.71  !!>v  Chute:   i.oi  incli. 

Alliage  numéro .' .  3.  H. 

N'ombre  des  coups  avant  rupture...      looofi       1  >  —  1  i       ii3g6 

Pour  une  description  de  la  machine  employée  pour  ces  essai  s, 
(•«)//■  Staxton  et  liMKsinw,  Proeeedings  de  l'Inst.  Mech.  Eng. 
Londres,  4,    '*»j. 


Essais  au  choc  (par  un  coup  unique,  machine  Izod)  <  *  1 

Alliage  nuiuéro i.  ,'i.  G 

Travail  de  rupture  en  foot-pounds 9.9        9,9         10,  j 


Essais  d'usure.  —  Les  échantillons  sous  forme  de  d 
de  1  incli  de  diamètre  et  o,?.5  inch  d'épaisseur  lurent  : 
au  frottement  de  deux  rouleaux  d'acier  trempé  de  ■>  .7 
de  diamètre  sous  une  charge  de  789  livres. 
Nombre  de  tours  :   107000 

Alliage  numer 2.  3, 

Poids  en  grammes  de  métal  perdu. .  .     1 1,6 

Dans  les  mêmes  conditions  : 
Acier  pour  rails  —  poids  en  grammes  de  métal  perdu. .  . 

»        outils  »  » 


1  sq  u  es 
soumis 

"1  inch 


1  1 .0       100 


i>4 .  ". 
'7-  i 


C)  Engineering,  76.  '|3i  (1903). 


Alliages   riche     en   Aluminium.  -      Essais  de  traction. 


Alliage  n'  10:  (lu  2,06  pour  100  et  Mn  1  ,y4-  pour  100.  —  Alliage  n    11  :   Cu  2, 89  pour  100  et  Mn  0,94  pour  100. 


E 1  \ r  ni:  .m fiai  . 


Moulage  en  sable 

Coulé  en  coquille 

Barreau  de  1  J  pouce,  lamine  a  chaud 


1  1 

I  G 
IA 
I  6 


élire    a    froid     avec 


recuit  répété. 


LIMITE  D'i  ITIIAGE     1  **  ) 
I  Ions  pci   sq.  inch  i. 


.N"  11. 


5,8o 

6,4.» 

IO,IO 

11,1   > 

11,28 


I") ,  00 

7 .27 

8,80 

1  2,80 


HAHGE    DE    nUPTUliE 
(Tons  per  <i|.  incli. I. 


N-  lu 


8,48 

y  ■  °9 

ni,/,'» 
17,04 

18,32 


7,48 
i2,o5 

1-5,76 

1 G ,  r)o 


ALLONGEMENT 

pour  100  »ur  2  pouces. 


N"  lu. 


S"  il 


4,o 

">,o 

18, i 

iG,o 
G.o 


20  ,o 
i5,o 


sruicTioN 

pour  100. 


.V  11 


39,3 

37  ,6 


V» 

i3,5 
32,8 

38,o 


(*')    Voir  page  G72. 
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Alliages  Cu-Al-Mn.  —  Propriétés  mécaniques  diverses  {suite). 


Essais  aux  efforts  alternés. 


|p|  MI-AMI'UTl'llK 

NOMBRE    D'ALTERNANCES    AVANT   RUPTURE. 

.u<i  piloris. 

^^^ 

'  luu»  per  »i|    Iiii-Ii 

N"   10 

V    M 

l7,35 

8000 

- 

i  >,i>5 

73000 

5i  000 

10,  76 

- 

1 04  000 

9.4° 

I00O OOO  (*) 

- 

8 ,  8fl 

- 

1000000  (') 

•)  Échantillons  non  rompus. 


Essais  au  choc  1  par  un  coup  unique,  machine  T:od 

Alliage  numéro. 10.  1 1 

Travail  de  rupture  en  foot-pounds 


î.  1 


Essais  de  flexion  par  choi  répété. 

Poids  du  mouton 4,71  livres 

Chute 0,71  pouces 

Alliage  numéro 10.  11. 

Nombre  des  coups  avant  rupture 5qo  (',72 


Influence  de  la  température  de  coulée. 
La  température  du  métal  fut  déterminée  immédiatement  avant  et  après  la  coulée  par  le  moyen  d'un  couple  thermo-électrique. 


Températures  de  coulée. 


Coulé  en  coquille  (n"  I  ). 

Billet  le  n"  1 

Coulé  en  coquille  (11°  2). 

Billelte  n"  2 

Coulé  en  coquille  (n"3). 


COULEE 

COULEE 

coraraencef 

finie 

a 

a 

oC. 

oC. 

77^ 

737 

7*5 

08  7 

08- 

O75 

00-2 

G5o 

G5o 

métal  au  point 
île  «olldllkallon 

Essais  de  tension. 


Coulé  en  coquille  n°  1 . .   

Barreau  de  f|  pouces,  laminé  de  la  billette  n"  1 

Coulé  en  coquille  n°  2 

Barreau  de  ff  pouces,  laminé  de  la  billette  n°  2. 
Coulé  en  coquille  n°  3 


LIMITE 
d'cl  i  rare. 


I.HARGE 
do  rupiure 


Tons  per  sq.  iwh.l 


11,96 

5,79 

1 1  .<»4 

5,37 


5,77 

13,0,2 

1 1 ,62 
15,70 
1  1  .  ?.(j 


ALLON- 
GEMENT 
pr  100  sur 
i  poucea. 


I  I 

8 
1  1 

S 


32,0 
3î  ,0 


Limite  d'élasticité,  tons  per  sq.  in.   I  n°  10. 
(extensomètre).  (  n"  11 . 


i) 


Module  d'élasticité,  lbs  per  sq.  in.  \  n°  10..      10,73  xi< 


<  extensomètre). 


n"  11..     10.4    x  106 


(**)   loir  page  67a. 


Alliages  divers.  —  Pressions  de  rupture  (H.-C.-H.  Carpenter  et  C.-A.  Edwards,  Mech.  Eng.  26,  83y) 


Cuivre-Étaln  (Cylindres)  ('). 
Méthode.  —  Moulages  soumis  à  la  pression  hydraulique. 


PRESSION 

EPAISSEUR 

donnée 

COMPOSITION   CHIMIQUE. 

NUMÉRO. 

Je-  parola  du  cylindre 

1  me  lie»  ] 

par  manomètre  i 
llnstanl  de  la  rupture 
tTou»  per  »q.  iiif  h.). 

TYPE  DE  CASSURE. 

1 

0,75 

7(') 

1                   2 

0,7i 

16 

Bout  éclaté. 

fin 

85     ) 

3 

o,5o 

'•'. 

Cylindre  déchiré  et  bout  éclaté 

Sn 

>    pour  100. 

4 
1            5 

0,75 
0,75 

18 
20 

Cylindre  déchiré  d'un  bout  à  l'autre. 

1            6 

0,75 

'9,5 

7 

o,5o 

18 

Bout  éclaté. 

(')  Diamètre  intérieur  0,750  inches;  section  droite  0,4^2  sq.  inches.  —  (')  Joint  de  la  soupape  éclaté. 
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Alliages  divers.  —  Pressions  de  rupture  (suite). 


Cuivre-Aluminium  (Cylindres)  ('). 


ALUMINIUM 
pour  100. 

pnKssioN 

au  manomètre 

a  laquelle  le  joint 

de  la  soupape 

commençait  à  couler 

Tons  persq.  inrh.i 

PRESSION    MAXIMA 

a  laquelle 

chaque  moulage 

fut  soumis. 

I  Tons  per  sq.  iuclt  t 

ÉPAISSEUR 
(les  parois  linchesi. 

ALUMINIUM 
pour  100. 

PRESSION 

au  manomètre 

à  laquelle  le  joint 

de  la  soupape 

commençait  à  couler 

iTons  per  sq.  fnch.l 

PRESSION    MAXIM  A 

à  laquelle 

ebaque  moulage 

fut  soumis. 

(Tons  per  sq.  incli  >. 

ÉI'AISSEUB 
des  parois  ilnrhes). 

9,o 

9,^ 

10,0 

IO 
1  I 
12,5 

»9 
i  ') 
18 

o,25  jCylindrc 
0,75  |     non 
0,75  /   cassé. 

10,5 

II  ,0 

ri, 5 

«4 

Pas  de  fui  le. 

Id. 

18 
20 

i5 

0,375 
0,375 

0,7"' 

Cylindre 
éclaté. 

(')  Diamètre  intérieur  0,76  inches. 


Cuivre-Aluminium  (Blocs  de  soupape )  <  '  ). 


NUMÉRO. 

ALUMINIUM 
pour  100. 

1 

10,5 

2  (»i 

10,5 

3 

10,0 

4 

10,0 

5 

10  ,o 

6 

10,0 

7  

10.0 

8 

10.0 

9 

10,0 

PRESSION 

au  manoinèire  à  laquelle 

le  joint 

commençait  a  couler. 

iTons  per    sq.    inch.). 


I      ,0 


1  2 ,  O 

l/j,o 

12,5 

i3,o 

1 3 , 5 

12,5 


PRESSION    MAXIMA 

à  laquelle  chaque  moulage 

(ut  exposé. 

{Tons  per  aq.  Inch.). 


18,0 


1 .) ,  o 
i8,5 
i5,o 
■  5,o 
i5,o 
1  >,o 


REMARQUES. 


Moulage  dense. 
Moulage  poreux. 

Moulage  dense. 


(  '  )  Diamètre  intérieur  0,75  inches.  —  (-)  3  alliages  auxquels  0,20  —  o,  jo  pour  100  de  manganèse  avait  été  ajouté. 


Métaux  divers.  —  Résistance  à  l'écrasement. 


Cuivre  (F.  Robin,  C.  R.,  181,  710). 
Méthode.  —   Voir  p.  3. 


Température  en  degrés  C. 
Résistance  i  l'écrasement. 


■ 

CYLINDRE   de   HAUTEUR  =  AU 

DIAMÈTRE. 

— 185 

20 

100 

200 

3  00 

4oo 

5oo 

60O 

7OO 

800 

900 

8 

6,3 

5,9 

5,3 

5 

4,7 

3,i 

2,8 

2,7 

2,2 

1,5 

1000 
1.5 
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Métaux  divers.  —  Limite  d'élasticité. 


Limite  d'élasticité  de  métaux  divers.  (0.  Faust  et  G.  Tammann,  Z.  ph/sik.  C/iem.,  75,  nG). 

Valeurs  déterminées   par  l'observation  au   microscope    des    premières  déformations  sur  des   faces  bien   polies   des 
éprouvettes  soumises  à  la  compression  et  à  la  traction. 


Méthode.    — 


METAL. 


Aluminium.  . 

Plomb 

Cadmium. . .  ■ 

Cuivre 

Cuivre 

Magnésium.  . 

Nickel 

Étain 

Zinc 

Zinc 

Fer 


TRAITEMENT. 


Fondu  eu  atmosphère  d'hydrogène  et  lentement  refroidi. 

Fondu  et  lentement  refroidi 

Fondu  et  lentement  refroidi 

Fondu  et  lentement  refroidi 

Fondu  et  rapidement  refroidi 

Chauffé  en  atmosphère  d'hydrogène  i  heure  à  Goo"  C. . . 

Chauffé  i  heure  à  i35o°  C 

Fondu  et  lentement  refroidi 

Fondu  et  lentement  refroidi 

Fondu  et  rapidement  refroidi 

Rapidement  refroidi 


LIMITES    L>  ELASTICITE 


INFERIEURE. 


Compression 


kilos 
par  mm.  carré. 


283 

25 

27,7 

203 

35o 
1 1 8 

788 

34 

124,5 
220 
2370 


Traclion 


kilo» 
par  mm.  carre. 


27,3 
203,8 


79', 9 
121,7"» 


SUI'EHIEIUE. 


Compression 


kilos 
par  mm.  carre. 


600 

102 
109 

2780 


J80 
5570 
54,8 
770 

584o-Gooo 


RAl'l'OliT. 
Supérieure 
Inférieure 


2,33 
4,08 
3,6l 
.3,7 

4,9?- 
7,78 
i,64 
6,85 

2,46 


Alliage  Au-Ag.  —  Essais  de  corrosion  (M.  Hanriot,  C.  A'.,  151,  1357). 
L'auteur  mesure  le  retrait ■  x  100  que  subissent  des  lames  d'alliages  Ag-An  par  attaque  à  NO' H  à  220  B,  puis  à  32"  B. 


TENEUR 

de  l'alliage  en  Ar 

pour  1  d'or. 


3,5 

3 

2,5 

2 

i,5 

t 


RETRAIT   DANS   L'ACIDE. 


24 

ao,7 

l3,2 

9,°5 

>,4 

o,3 


23,7 

19,2 
12,6 

7,2 

1,6 

0,4 


TENEUR  DE   L  OR  BRUN 
en  A5. 


0,0000 

o,ooo3; 

o,ooo5 

0,0107 

0,020 


o,ooooG 

0,0001 

o,ooo3G 

o,oooG 

0,01 1 

0,0199 


INFLUENCE    DU    RECUIT    DES    LAMES    SUR    LE    RETRAIT. 


Teneur  en  Ag. 


Nombre 
de  recails. 


2 
I 
0 


Reluit. 


20,7 

19,5 

5,8 


"9,2 
18 
5,4 


Teneur  de  l'or  en  Ag 


o,ooou       0,0001 
o,oooï8        0,00037 
o,oo35  o,oo45 


Métaux  et  Alliages  divers.  —  Dureté. 


Alliages  Cu-Ag  (N.  Kurnakow,  N.  Puschin  et  N.  Senkowsky,  Z.  anorg.  Chem.,  68,  i36). 


Ag  en  pour  100  atomiques 

Dureté  (Brinell)  (>),  charge  de  20018. 
»  »  »  5ook* 


o 
40,0 
4', 7 


4M 


2 
43,2 


3 
45,5 
55,3 


58, o 
61,7 


5G,o 


11,4 
55,7 

Go, 4 


20 

54,8 


3o 
55,o 


4o 
52,3 

59,i 


5o 
53, 1 


Ag  en  pour  100  atomiques 

Dureté  (Briuell),  charge  de  200^. 

»  »  »  5ùok|. 


55 

53,9 

57,6 


60 

53,4 
58,9 


65 

52,o 


59,o 


80 

49,i 
58,6 


87 
5i  ,0 


90 


58,5 


92 
46,0 


96 
33,9 

38,2 


98 

28,0 


100 
24,8 
25,5 


(')  Diamètre  de  la  bille  :  9,52mm. 
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Métaux  et  Alliages  divers.  —  Dureté  (suite). 


Alliages  industriels. 


Ag  en  pour  100  atomiques. 
Dureté  (Brinell) 


9»  ,85 

9', » 

9'. 4: 

86, 8  5 

84, i5 

{3,5 

46,o 

47,5 

19,5 

5o,o 

82,90 
49  ■  5 


80,  3 1 
5o,o 


70,20 
5i  ,0 


63,92 
5i,5 


Alliages  Cu-As  iG.-D.  Bkngough  et  B.-P.  Hili.,  J.  Inst.  Met.,  3,  68). 


Arsenic  pour  100 

0,0 
7-8 

0,9 
8 

1  .  3 
9 

2 ,  i 
1 3 , 5 

4 ,8 
i3 

6,8 
1 1 

10,0 
i5 

",7 

13 

i3,o 

18 

'4,9 

25 

'6,9 

28 

«9,6 
28 

2'2,6 

35 

23,3 
4" 

Arsenic  pour  100 

Dureté  (Stiore) 

2  5 ,  0 

3  > 

26,  > 
45 

26,9 
io 

■28,3 
5 1 

■'9,6 
53 

3o  ,3 

52 

3o,8 
55 

3  1.2 

5a 

33,4 

54 

35,7 

5o 

36,3 
36 

37,8" 

39,3 

57 

44  ,o 
62 

Alliages  Cu-Pb-Sn  (F.  Giolitti  et  M.  Marantonio,  Gazz.  CJiim.,  40,  1,  75). 


1  (.IMPOSITION  CHIMIQUE 

COMPOSITION    CHIMIQUE 

COMPOSITION    CHIMIQUE 

COMPOSITION  CHIMIQUE 

pour  100 

DURETÉ 

Hrluelli. 

pour 

100 

DURETÉ 
(Brlnelli. 

pour  100 

DURETE 
(Brinell). 

pour  100 

DURETÉ 

"■"" 

(Brlaell). 

Sn. 

Ph. 

S» 

Pb 

Sn. 

Ph 

Sn. 

Pb. 

1,5 

O 

49 

8,  1 

1  ,  1 

(".7 

4 

6,9 

46 

.9.8 

3,0 

i3o 

8,8 

O 

Ci 

'4,1 

l,l", 

Si 

8 

6,9 

59 

20,  j 

8,8 

i3o 

16 ,3 

O 

-- 

3,9 

O 
^ 

46 

'3,9 

7 .0 

80 

■21,5 

8,o5 

i3o 

.',,,, 

0 

>>o 

7.8 

3,2 

61 

M 

10,6 

39 

1  1  ,0 

5,0 

70 

0 

10 

27,? 

'3,9 

3.1 

h  ; 

'.8 

io,4 

48 

17 

5,o 

109 

0 

2(1 

?.3.8 

>,99 

5,d 

46 

'^,9 

'f>,  i 

8(i 

5 

20 

44 

0 

4o 

i3,8 

8,0 

3 .0 

Ci 

4,i 

1 1 . 1  •'- 

39 

'i 

5 

182 

!,' 

0,95 

57 

'3,7 

> ,  1 

93 

9,2 

.5,3 

17 

1 7 

20 

7° 

Alliages  Cu-Al-Mn  <  VV.  Rosemiain  et  K.-C.-A.-H.  Lantsberry,  Proc.  Inst.  Mech.  Eng.,  26,  83g). 


DU  111  TE 

DUIIETÉ 

COMPOSITION   CHIMIQUE 
pour  100 

COMPOSITION    CHIMIQUE 
pour  IO0 

BRINE 

UIIINEI.L   (  '  ) 

-L    (') 

snoiti 

SHOHE. 

AI. 

Mn 

charge  1034  kg. 

charge  30oo  kg 

Al. 

Mn 

charge  10.34  kg 

charge  3000  kg. 

!0.o3 

0,|3 

1  70 

'99 

'.— 

8,91 

2,98 

1 38 

'87 

2*1 

I0,02 

°-9 " 

t  38 

19(1 

■>i 

9,33 

3,78 

i65 

186 

2  3 

9,8'ï 

1,88 

'6i 

'9J 

27 

8,02 

3,94 

'  '9 

'  7° 

27. 

9, '6 

0,93 

146 

'7' 

23 

7,9» 

4,9?- 

'49 

'69 

7.2 

9, 06 

1  .<)5 

■  65 

184 

>\ 

- 

- 

— 

- 

~ 

(')  Diamètre  de  la  bille  :  9,32  mm. 


Charge ion  kgs 


Alliages  Pb-Sn  (  U.  Stenquist,  /.  phjsik.  C/iem.,  70,  538). 


Sn  (pour  100) 

Pression  en  kgms  pur  mm2.  , 
Surface  de  l'empreinte  en  mi 


0 

0,52 

1  ,53 

2 ,  38 

2,83 

3,4o 

'9,4 

25,4 

32  ,  > 

83,0 

89,8 

3,6 

4,9 

'',7 

5,9 

6,2 

7,3 

12,8 

14,9 

18.O 

'4,i 

12,  ) 

55,o 

4',' 

35,i 

33,5 

32,0 

27,  J 

[5,6 

i3,5 

11,1 

'4.2 

16,0 

99-9 
9,  ' 

72   o 
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Métaux  et  Alliages  divers.  —  Dureté  (suite). 


Cuivre,  Zinc  et  Cadmium 
(0.  Faust  et  G.  Tammann,  Z.  physik.  C/iem.,  75,  124). 


METAL. 


Cuivre  (doux). .  . 
«       (dur).... 

Zinc  (doux) 

»    (dur) 

Cadmium  (doux). 
»         (dur).. 


DURETÉ  (SCLÉROMETRE) 


10  eraninu- 


0,014-0,016 

0,016 

0,01 6-0 ,019 

0,014-0,019 

0,022-0,027 

0,022-0,02? 


17  gramme». 


mm  mm 

O , 022-0 , O27 

0,022-0,027 

0,017-0,026 

0,019-0,024 

o,o3o-o,o43 
o,o38 


SECTION 

MOYENNE 

des   crislalliles. 

mm5 

0,012 

0,001 

mm! 

0,0l6 

-0,02 

0,003 

-0,OI 

o,oo3 

-  0,01 

0   noo  1 

-0.0O2 

Zirconium. 


Tungstène. 


Zirconium  (L.  Weiss  et  E.  Neumann,  Z.  anorg.  C/iem.,  65,  216). 
99,7-100  pour  100  Dureté  (échelle  de  Mohs),  enire 7  et  8 

Tungstène  (L.  Weiss,  Z.  anorg.  C/iem.,  65,  334). 
...     99,8-100  pour  100  Dureté  (échelle  de  Mohs). 


(a)  Refroidi  rapidement.     7,5 

(b)  Kefroidi  lentement..     6,5 


«  Duralumin  »,  Dureté  (voir  p.  689). 


Alliages  divers.  —  Données  thermiques. 


Alliages  Al-Cu-Mn. 

(W.  Rosenhain  et  F.-C.-A.-H.  Laintsberry,  Proc.  Inst.  Mech.  Eng.,  1-2,   119) 
Courbes  de  refroidissement  sur  échantillons  de  3oo  grammes  [pour  les  méthodes  employées,  voir  Rosejshaln, 

Proc.  Phjsic.  Soc,  21  (1908)]. 


COMPOSITION    CHIMIQUE 
(par  analyse  i  pour  100. 

3   £  S 
/.     J    «    tt 

COMPOSITION    CHIMIQUE 
1  par  analyse)  pour  100 

si 

-  s     = 

RALENTISSEMENT 
au  refroidissement, 

—  £  ~  ~z 

5  |  J  s 
8 -=3 

^    v  —    S 

=  a  »  = 

C.11. 

Al. 

Mn 

lu. 

Al 

Mn. 

entre  9  0°  C. 
et  700"  C 

entre  700°  C. 
et  530°  C. 

au-destous 
de  7S0*  C. 

97- "'7 

1,19 

1  ,14 

oC 
IO77 

93,8. 

i ,  2 1 

0,98 

0 . 

io5o 

_ 

- 

_ 

91,88 

1  ,37 

2,75 

1 04  ) 

- 

91,86 

5,66 

2,58 

io35 

"   «C. 

- 

94, "4 

1,04 

4,92 

io5i 

"    oC 

«9,9'i 

") ,  2 1 

4,86 

1018 

- 

5g3 

oC. 

f)  »  ,20 

1  ,42 

3  ,00 

1023 

48i 

88,14 

5,86 

6,00 

1001 

- 

- 

534 

92 ,  58 

o,94 

6,48 

101 5 

- 

88,09 

5,19 

6,72 

998 

- 

624 

- 

9-),85 

1,43 

7,72 

1007 

- 

85,88 

5,62 

8,5o 

986 

- 

- 

- 

90,74 

0,91 

8,16 

101  1 

5o5 

85,2i 

û,99 

9,5o 

976 

- 

598 

- 

87,85 

1,9' 

10,24 

985 

- 

92,i4 

6,88 

0,98 

I025 

- 

- 

- 

97,3' 

2,69 

- 

1075 

- 

91,48 

6,54 

1,98 

io3o 

- 

- 

- 

<.P,69 

2,36 

',95 

10  57 

- 

90,21 

6,29 

3,5o 

1022 

- 

- 

- 

9^,87 

2,3. 

3,82 

1 04  5 

5oo 

88,56 

6 ,  62 

4,82 

995 

- 

- 

- 

«9,93 

2,27 

7,80 

1010 

- 

85  ,72 

6 ,  26 

8,02 

978 

- 

- 

- 

«7,  «7 

2,37 

9,76 

996 

— 

84  ,f>3 

G,9« 

9,°<J 

957 
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Métallurgie  : 

Verschiedene 

Legierungen.  —  Metallurgy  :  Various  Alloys 

Alliages  divers.  —  Données  thermiques  (suite). 

Alliages  Al-Cu-Mn  (suite). 

((IMPOSITION    CHIMIQUE 
1  par  analjtei  pour  100. 

Z  s     = 

«2*5 

~\  s  ®  <= 

£  a  ~  5 

§  Il 

s-  «  S  S 

•S  5  5  Z 

5-ïJ  S 
S  2  * 

• 

COMPOSITION    CHIMIQUE 
par  analyse)  polir  100. 

a  = 

il  | 

s  s-  s 

■  g  as 
e.  S  "  j3 

RALENTISSEMENT 

au  refroidissement 

Cu. 

Al. 

Hn. 

Lu. 

Al. 

Mn. 

entre  950°  C. 
el  ;oo°c 

en  Ire  700*  C, 
et  550C. 

au-dessous 
de  î£0°C. 

oC. 

«r.. 

9>,77 

3 ,  26 

°-97 

I05g 

oC 

92,60 

7,4o 

- 

104?. 

- 

- 

- 

93,32 

3,7' 

.    '■> ,  97 

10j{2 

>o5 

92,o4 

7,96 

- 

1037 

- 

- 

"  oi; 

93,o8 

3,93 

2 ,  99 

1043 

- 

89,08 

7,98 

',94 

ioi5 

- 

»C 

5oo 

9', 9' 

3,29 

4,8o 

1024 

")4o 

89,70 

7,3' 

2,79 

1012 

- 

678 

- 

9o,79 

3,57 

',64 

I022 

- 

89 ,  60 

7 ,  3o 

3,io 

ioi3 

- 

- 

5o5 

90,04 

3,o8 

6,88 

1 0 1 5 

- 

89,27 

",09 

3,74 

ioo3 

i.C. 

- 

- 

88, 1  5 

3,9> 

7,95 

995 

- 

87,30 

7,96 

4,74 

1000 

92K 

- 

- 

95,33 

4,67 

- 

1067 

- 

88,22 

7,25 

4,99 

972 

- 

- 

- 

94,09 

4,«4 

1  \/  7 

10  54 

- 

87,16 

7,9'- 

4,92 

100  3 

912 

- 

48a 

92,12 

4,62 

3,26 

io3i 

- 

86,89 

7,36 

5,74 

990 

- 

- 

490 

91,66 

4,48 

3,86 

io36 

5o5 

85,87 

7,°5 

7,o8 

97° 

- 

- 

- 

87,75 

4,5< 

7>/4 

987 

- 

84," 

7,8i 

8,08 

97' 

894 

- 

- 

86 ,  28 

4,12 

9,60 

975 

- 

9', 45 

8,55 

— 

1026 

— 

— 

5  io 

COMPOSITION   cm 

MIQUE    (PAR 

ANALYSE)    POLI!    100. 

TKMPÉUATUHE 

du 
l'ommeniemenl 

RALENTISSEMENT    AU    ItEFROIDISSEMENT 

. 

(.11. 

Al. 

Mn 

de  la  >nlfdi(iealion. 

entre  9:iO*C.  cl  700*  C. 

entre  1WC.  ei  SSO'C. 

au-dessous  de  SSO'C. 

88,11 

8,9' 

2,98 

oC 
1028 

oC. 
862 

_ 

uC. 

5i  1 

88,80 

8,08 

3,n. 

1007 

949 

- 

495 

88,o4 

8,02 

3,94 

1017 

939 

- 

499 

86,00 

8,18 

5.82 

999 

859 

- 

493 

85,23 

8,65 

6,12 

985 

- 

- 

- 

84  ,65 

8,  i3 

7,22 

985 

818 

- 

- 

83,86 

8,42 

7,73 

987 

760 

(■(.. 

- 

«2,85 

8,67 

8,48 

985 

- 

636 

t«i 

82,23 

8,25 

9,52 

956 

- 

- 

- 

9o,3() 

9,6' 

- 

1042 

8o5 

- 

- 

89,9' 

9,«6 

o,93 

1039 

yof, 

- 

5/3 

88,99 

9,06 

',95 

io3o 

884 

- 

111 

88, 3o 

9,82 

1,88 

io36 

802 

- 

31  I 

86,89 

9,33 

3,78 

1020 

807 

- 

5oo 

85,55 

9,7' 

4,74 

1028 

841 

- 

-)!  1 

85, 75 

9,24 

5,oi 

996 

- 

- 

485 

81 ,20 

9,22 

9,58 

979 

- 

588 

5o5 

89,25 

io,75 

- 

1045 

- 

- 

523 

89,54 

10,  o3 

o,43 

- 

- 

- 

- 

89,06 

10,02 

0,92 

io4o 

757 

- 

523 

85,g3 

io,33 

3,74 

1021 

- 

- 

54o  cl  493 

85,17 

10,07 

4,76 

1017 

757 

575 

48; 

83,89 

io,45 

5,66 

I006 

- 

- 

- 

82,96 

10, 3o 

6,74 

988 

- 

- 

- 

81, 38 

10,78 

7,84 

995 

- 

- 

487 

79,6o 

11,08 

9>32 

98l 

5o5 
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Alliages  divers.  —  Données  thermiques  {suite). 


Alliages  légers. 


COMPOSITION     CHIMIQUE 
(  par  analyse  )  pour  100. 


Co. 

Al. 

«,47 

97,69 

»>*7 

96,67 

i ,  16 

96,44 

i  ,65 

95,87 

2,l5 

96,95 

2,06 

96,00 

2,00 

94,8» 

2,89 

96,36 

2,89 

96,17 

2,86 

95,6i 

2,96 

95,28 

Mn 


0,84 
2,06 
2,40 
2,48 
0,88 
',94 

3,i9 
0,75 

o,9i 
1,53 
1,76 


a  S  "S 


65o 
652 
663 
652 

649 
645 
683 
65o 
645 

649 
65o 


oc. 


RALENTISSEMENT 
au  refroidissement 


au-dessous 
de  600"  C. 


enlre  650°  0. 
et  550°  C. 

640 

6^6 

65o 

593 

oC 


i22 

523 
528 
523 
529 

5»  9 
534 

534 
529 
535 
54o 


COMPOSITION    CHIMIQUE 
(  par  analyse )  pour  100. 


Cu. 


2,9-5 

2,33 
3,ii 
3,94 
3,84 
3 ,  02 

4,09 
4,i3 

4,07 


9i,6o 

93,85 
96,32 
94,56 
93,80 

93,-19 
95,n 
93,95 
92,73 


Mn. 


2,45 

3,82 
0,57 
1 ,  5o 
2,36 

3,49 
o,8o 

',92 
3,20 


B  «S 
8*2 


662 
692 

647 
647 
654 
677 
647 
644 
671 


oC. 


RALENTISSEMENT 
au  refroidissement 


entre  650°  C. 
et  550° C. 


oC. 
66l 

647,  641 
65o 
604 

644 
642 


640 ,  592 


au-dessous 
de  600° C. 


536 

rr 
529 
541 
537 
534 
54o 

552 

533 


oC 


Points  de  transformation  des  Alliages  Cu-Al  (M.  Barrée,  Rev.  métall.,  7,  32,  1910). 


Méthode.  —  Mesure  de  la  résistance  électrique  d'un  barreau. 


Composition  du  barreau 
(pour  100). 


[  Cu.... 

89,58 

Al.... 

8,7 

[  Fe. . . . 

o,68 

89,63 

9,25 
o,25 


87,22 
1 1 ,  i5 

1, 1 5 


85,82 

12,95 

0,73 


Points  de  transformation 
(degrés  C). 


C. 

200 
45o 

720-730 


R. 

48o 
720-730 


200 
625 
820 


R. 

200 
555 
820 


C. 

3to 

610 


R. 

235 

55o 


C. 

160 
610 
800 


R 

160 
55o 
760 


C  :  Pendant  le  chauffage. 


R  =  Pendant  le  refroidissement. 
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Métallurgie  :  Mekanische  Konstanten.  —  Metallurgy  :  Mechanical  Constants. 


D. 


CONSTANTES  MÉCANIQUES. 


Introduction  ('). 

Quoique  les  Tables  des  constantes  mécaniques  ne  doivent  ni  ne  peuvent  être  critiquées,  il  a  paru  indispensable  de  rejeter 
systématiquement  toutes  les  données  relatives  aux  métaux  et  alliages  dont  la  composition  chimique  ou  tout  au  moins  le 
pourcentage  des  éléments  principaux  n'était  pas  indiqué.  Des  désignations  telles  que  :  fonte  pour  moulage,  bronze  phosphoreux, 
acier  à  outil,  etc.,  ont  été  regardées  comme  absolument  insuffisantes  pour  définir  un  alliage. 

D'ailleurs  ceux  qui  utiliseront  ces  Tables  ne  devront  pas  oublier  que  les  propriétés  mécaniques  sont  modifiées  par  les  conditions 
de  fabrication  (température  de  coulée,  vitesse  de  refroidissemenl,  indice  de  corroyage,  etc.;,  l'état  d'écrouissage  et  le 
traitement  thermique  (durée  de  chauffage,  vitesse  de  refroidissement,  etc.),  et  que,  d'autre  part;  les  dimensions  des 
éprouvettes  et  le  choix  de  la  machine  d'essai,  influent  souvent  sur  les  résultats  obtenus.  Dans  de  nombreux  cas,  les  auteurs  ont 
omis  de  préciser  ces  facteurs. 

Certains  essais  de  date  très  récente  ne  sont  pas  suffisamment  étudiés  pour  être  bien  définis;  nous  citerons  notamment 
l'essai  de  dureté  par  le  scléroscope  Shore  et  les  essais  aux  efforts  alternés.  Dans  le  premier,  la  dureté  est  mesurée  par  la 
hauteur  de  rebondissement  sur  le  métal  essayé,  d'un  marteau  à  pointe  d'acier  trempé  ou  à  pointe  de  diamant;  l'échelle  de  rebon- 
dissement est  arbitraire  et  certains  auteurs  ont  omis  de  spécifier  la  nature  du  marteau  employé.  Dans  les  seconds  sont  ressemblés 
sous  le  nom  générique  d'efforts  alternés,  un  grand  nombre  d'essais  souvent  assez  différents  les  uns  des  autres,  mais  présentant 
tous  ce  point  commun  d'utiliser  un  effort  relativement  faible  (traction,  flexion,  choc,  etc.),  mais  répété  un  grand  nombre 
de  fois  et  sous  lequel  le  métal  finit  par  se  rompre.  Le  nombre  d'alternances  nécessaire  pour  amener  la  rupture  est  fonction  de 
la  vitesse  de  répétition  de  l'effort  et  de'  la  période  propre  de  la  barre  essayée.  C'est  dire  l'importance  de  la  forme  du  barreau 
d'essai.  Il  est  très  probable  que  d'autres  éléments  jusqu'ici  inconnus  ou  à  peine  soupçonnés  interviennent  dans  le  phénomène. 
Il  y  a  donc  manifestement  dans  ces  derniers  essais  une  absence  de  définition,  ou  une  insulfisance  de  définition  qu'il  était 
nécessaire  de  signaler  et  on  ne  saurait  trop  conseiller  à  ceux  qui  emploieront  ces  chiffres,  de  recourir  en  ce  cas  au  travail  original. 

(')  Pour  l'usage  de  ces  Tables,  chaque  échantillon  étudié  a  été  pourvu  d'un  numéro.  On  trouvera  sous  ce  numéro  aux 
différents  Tableaux  (analyse,  essai  de  traction,  essai  au  choc,  etc  ..)  le  résultat  des  essais  pour  l'échantillon  considéré. 


Analyses. 


NUMEROS. 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 


C. 


o,i3 
0,19 
0,27 
0,29 
o,34 
o,38 
o,45 
o,5i 
0,57 
o,63 
0,19 

0,24 

0,62 


Mn. 


0,40 
0,62 
0,58 
0,75 
0,68 
0,69 
0,61 
0,59 
0,60 
o,56 
0,60 
o,83 

0,23 


Si. 


0,028 

0,037 

o,o65 

0,037 

o,o55 

0,066 

0,167 

o,o83 

0,121 

o,ui 

0,024 

o,33 

o,i8G 


S. 


0,048 
o,o34 
o,o38 
0,046 
0,023 
o,o3o 
0,040 
o,o38 
o,o34 
o,o38 
0,047 
o,o43 
o,o3i 


P. 


o,o56 
o,o58 
o,o55 
0,057 
0,045 

0,025 

o,o58 
o,o53 
o,o58 
o,o55 
o,o52 
o,o33 
0,011 


NUMEROS. 


14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 

20. 


0,72 

o,79 
o,  12 

o,5o 

0,377 

0,14 
1,18 


Mn. 


0,26 
o,3o 
o,3o2 


Si. 


o,  i63 
o,  182 
0,037 


S. 


Ni  =  3 , 1 2 
0,320  |  o,233 

Ni  =  4,70 
0,28  |  o,o63 

Ni  =  3,25 
o,5o  |   0,19 

Ni  =  3,56 
0,42  |  0,18 

W  =  o,47 


0,o32 

o,o32 
0,022 

0,027 

0,024 

0,021 
0,023 


O  ,  O  I  ') 

o,oi5 

0,022 
0,023 

0,027 

0,02g 

0,014 
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Analyses  (suite). 


NUMEROS 


21 

22 
23 
24 
2b 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

57, 
58, 
59 
60, 
61. 
62 
63 
64 
65. 
66 


Mn. 


.  il') 


i  ,iG 
î  ,14 
0,40 
o,3o 
0,42 
0,33 
o,38 
0,32 
o.38 
0,28 
o,4o 
o,38 
0,35 
o .  2.4 
o,33 
0,78 
0,78 
o.83 
...86 
o,88 
0,81 
o,K7 

°,95 

1 ,00 
i)(»7 
o,  89. 

0,9  > 
o  ,20 
faible 

o,3o 
0,40 

o,35 
0,32      I 


0,37 

VV 

0,37 
0,40 

0,04 
0,45 

o  ,  5o 

o,55 

0,60 
0,40 
0,7? 
0,70 


Si. 


o,  10 
o,48 


0,41 
0,83 

!,l6 
2,21 

3, 10 
3,85 
4,98 

10,07 

1 1  .  2  1 

1 3 ,  38 

i5, 1 1 

"9>59 

,,/"  en  C  ; 
Id. 


0 

"7 

0 

09 

0 

26 

0 

04  0 

0 

o35 

0 

045 

0 

1  5 

0 

o5 

0 

OI 

0 

08 

0 

07 

0 

100 

0 

09 

0 

10 

0 

10 

0 

06 

0 

08 

0 

09 

0 

1 1 

0 

i3 

0 

09 

0 

18 

0 

'7 

0 

•9 

0 

?-7 

0 

'9 

0 

21 

0,45 


0,023 

0,018 
0,018 

0.012 
0,06 

o,o3 

o ,  02  5 

0,06 
o,o5 
0,07 
o,o5 


Ni 
Ni 
Ni 
Ni 
Ni 
Va 
Va 


0,0  io 
o ,  0.4 

0,0,', 

o,o3 
0,02 
0,02 
0,02 
o,o3 
o,o3 
0,02 
o,o3 
o,o3 

'^95 
3,oo 
5,oo 
5,oo 
3,oo 
0,18 


0,014 

0,01^ 
0,01  j 


0,02 
0,02 
o .  02 

0,02 
O  ,  02 

0,02 

O  ,  02 
O,0,i 

0,04 

o  ,o4 
o,o5 
0,07 


Cr 
Cr 
Cr 


0,40 
1 ,00 


0,08 

0,37 

o,o5 

0 ,  022 

0,17 

o.43 

0,32 

0,022 

0,24 

o,45 

0,21 

0,02.4 

o,3i 

0,48 

0,22 

0,0l8 

o,36 

o,44 

o,3i 

0,024 

o,36 

0,41 

0,20 

O,022 

0,20 

0,12 

0,25 

0,23 

0 , 3  2 

0,23 

o,5o 

0,24 

Va  =  o,  16      Cr  =  i,io 


0,017 
0,017 
0,020 
0,018 
0,010 
0,09 
Cr  =  1,98 
Cr  =  1,99 
Cr  =  1 ,98 
Cr  =  1,99 


NUMKIIOS 


67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 

82. 

83. 

84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 


98.. 

99., 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 


107. 


o,65 
o,85 
o,255 

O,  l52 

0,190 
0,148 
0,286 
0,411 
0 ,  364 
0, 4^8 

o,449 
o,643 
0,520 

o,739 
o,335 
Ni 

0.2Ô0 

o,  3 00 

o,  32o 
0,07 
O,  125 

o,  176 

0,22.3 

°,770 
1  ,oj 

0,790 

o,  176 

0,309 

0,043 


Mn. 


0,22 

0,24 

0,745 

o ,  60 1 

0,529 

o,5G2 

o ,  662 

0,727 

o,774 
o,  558 

0,814 
o,648 
0,817 
0,720 
o,6G6 
2,63o 
0,700 

A  7,  -- 
0,780 

Az  = 
o,  36o 
o,34 


Cr 
Cr 


0,273 


o,  1 10 
0,019 
0,008 
o ,  024 

O,  123 

0,127 

0 ,  121 

0,112 
O,044 

0,039 
o,o38 
o,347 
0,245 
Cr  = 
0,014 
,  oo3 

0,074 
,006 
0,018 
0,007 
Ni  = 
Ni  = 
Ni  = 

Ni  = 

Ni  - 
Ni  = 

Ni  - 
0,64 
0,006 


0 , 


o,o38 
o,o35 
o,o44 
0,03g 
0,019 
0,014 
0.02J 
o,o3  1 
o,o32 
o,o3o 
0,060 
o,o3o 
o ,  o.3  1 
483 
o,o5i 

o,o35 

o  .071 
0,027 

12,07 

20,40 

12,27 
4,9o 

9 ,  79 
25, 06 
4?, 65 
0.022 
0,01  5 


pas  d'analyse. 


=  ',07 
-  2,00 
0,028 
0,039 
0,042 
0,022 
o,o35 
o,o3a 

O  ,02D 
0,0l8 

o,o3i 
o,o3i 
0,046 
0,028 
0,027 

0,049 

0,740 

0,078 
o.o45 


o,o65 
o,o35 


108. 


0,  i3 

0,37 

o,o3 

0,01 

0,09 

o,33 

Ni  = 

o,o3 

:>. ,  54 

Iraces. 

o,56 

0,28 

1,46 

traces. 

0,32 

0,64 

o,o3 

0,09 

1,46 

0,28 

0,10 

0,02 

0 ,  1  5 

o,o5 

o,o58 

0,007 

0,049 

0,09 

0,40 

0,082 

o,o32 

0,024 

0,29 

0,41 

0,128 

0,019 

0,02.'4 

0,57 

0,40 

0,07 

0,018 

0,02.3 

o,9' 

0,40 

0,093 

0,019 

0,023 

0,37 

1 ,00 
Ti  =  ( 

0,2.3 

1,092 

0,049 

o,54 

i,33 
Ti  =  « 

0,3.7 

:»,i4 

0,070 

1     o,48 

','7 
Ti  =  « 

0 , 2 1  3 
j  ,o35 

0,075 
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Analyses  (suite). 


NUMEROS. 


109. 
110. 
111. 
112. 
113. 


Cu. 


114.. 

115.. 

116.. 

117.. 

418.. 

119.. 

120. . . 

121. . 

122.. 

123 . . 

124.. 

123.. 

126.. 

127., 

128.. 

129.. 

130.. 

131.. 

132. . . 

133.. 

134.. 

133.. 

136. . 

137... 

138.. 


par 
diffé- 
rence. 


Sn. 


4,5 

8,8 

i6,3 

25,9 
94,65  5,oo 

P=o,35 


Pb. 


4,' 

°,93 

8,i 

',' 

14,1 

i,i5 

3,9 

3 

7,8 

3,2 

•3,9 

3,i 

3,99 

5,o 

8,o 

5,o 

'3,7 

5,' 

4 

•',9 

8 

6,9 

«3,9 

7,° 

2,4 

io,6 

2,8 

io,4 

•3,9 

10,4 

4," 

14,12 

9,2 

1 5,3 

19,8 

5,o 

20,4 

8,8 

21  ,5 

8,o5 

II  ,o 

5 

•7 

5 

5 

20 

24 

5 

12 

20 

NUMEROS. 


139.. 

140.. 

141.. 

142.. 

143.. 

144  . 

145.. 

146.. 

147.. 

148.. 

149.. 

150  . 

151.. 

152.. 

153.. 

154.. 

155 

156 

157.. 

158. 

159  . 

160. 

161.. 

162.. 

163.. 

164.. 

165.. 


Cu. 


9», ^ 

9', 7 

9* 

9', 45 

9* 

84,6 

84,4 

84,9 

84,9 

85,9 

85,2 

78,8 

79, 1 

89 

88,3 

69,7 
;o,2 

70,5 
69,06 
69,65 
7' 

52 

7' 

69,7 

69,4 

7» 
63 


Sn. 


7,i 
6 

4,9 
3,3 

o,4 

i3)7 
i3,i 

•',7 

9,6 
7,5 
4,6 
1,8 

5,3 
'•*,< 

7,4 
',7 
4,8 
3,8 

°,74 
1,75 
2,8 

0,02 
traces . 


la, 


',7 
a,3 

3,i 
5,25 

7,6 

',7 

2,5 

3,4 

5,5 

6,6 

10,2 

•9,4 
i5,6 

8,9 

4,3 

28,6 

25 

25,7 

3o,2 

28,6 

26,2 

46 

28,53 

3o,i 

3o 

28 

37 


NUMEROS. 


166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

176. 

177 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 


Cu. 


88,11 

87,98 


par 
diffé- 
rence. 


2,  i5 
3,28 
1,27 

2,02 
2,  l5 

4,i3 
2,06 

2,89 


Mn. 


2,9» 
2,98 
0,43 
o,93 
«,95 
3,78 

3,94 
0,92 
2,01 

2,98 
0,88 
0,98 
2,06 
',90 
',9i 
•,92 
',94 
",94 


Al. 


8,9' 

8,77 

10, o3 

9,i6 
9,o6 
9,33 
8,02 
10,02 
9,99 
8,9' 


Al 

par 
diffé- 
rence. 


Al  —  o,5 
Pb  =  o,25 

Pb  =  traces 
Pb  =  o,25 


Fc  =  1 

Fe  =  0,20 

Fe  =  o ,  20 

Fe  =  o,i5      P=o,oo5 

Fe  =  o,2Q      P  =  o,75 


NUMEROS. 


184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 


Cu. 


99,52 

99,o55 

99,733 

99,344 

98,052 

99,o55 


o,oo5 
0,007 
0,006 
0,008 
o,oo5 


o,48 


par  différence. 


As. 


0,04 

0,26 

0,75 

°,94 

',94 

o,9 

',3 

2,5 

4,8 

6,8 

io, o 


NUMEROS. 


196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 


Cu. 


par 
diffé- 
rence. 


As. 


",7 
i3,o 

'4,9 
'6,9 
'9,6 
22,6 
23,3 
i5,o 
26,3 
26,9 
28,3 
29,6 


NUMEROS. 


208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 


Cu. 


Par 
diffé- 
rence. 


As. 


3o,3 
3o,8 

3l,2 

33,4 
35,7 
36,3 
37,8 
39,3 
44,o 
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Analyses  {suite). 


NUMEROS. 


217 
218 
219 

220 
221 

222 
223 
224 


Cu('). 


99 

9» 

97 

96 

95 

88,6 

80 

70 


Ag('). 


1 

2 

3 

4 

5 

ii,4 
20 
3o 


NUMEROS. 


223.. 
226.. 

227.. 
228.. 
229.. 
230.. 
231.. 
232.. 


Cu  ('). 


60 
5o 

45 
4o 
35 
■ib 

20 

i3 


Ag  (')• 


4o 
5o 
55 
60 
65 

75 
80 

8/ 


NUMEROS. 


233.. 
234.. 
238. . 
236.. 
237.. 
238.. 
239.. 
240.. 


Cu  (')• 


10 

8 
4 

2 

4,i5 

8,2 

8,53 
i3,i5 


Ag('). 


90 

9* 

96 

98 
95,85 

9', 8 

9', 47 
86,85 


NUMEROS. 


24i 
242 
243 
244 

245 


Cil    (' 


i5,85 
18,1 
i9,5o 
29,80 
36, 10 


Ag('). 


84, i5 
82,90 
80, 5o 
70,20 
63,90 


(')  En  pour  100  atomique. 


NUMEROS. 


Cu. 


246... 
247... 

248 r       par 

249 1     diffé- 

250 1    ronce. 

251... 
252... 


Mi. 


0,4 

0 . 2 

",' 
o,o5 
0,02 
0,01 
o ,  00  5 


NUMEROS. 


253. 
254. 
255. 


Cu. 


par 
diffé- 
rence. 


Pb. 


4o 
20 
10 


NUMEROS. 


256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 


Pb. 


par 

diffé- 
rence. 


Su. 


0,52 

i,53 
2,38 
2,83 
3,4o 

■9.4 


NUMEROS. 


262 
263 
264 
265 
266 


Pb. 


par 

diffé- 
rence. 


Sn. 


25,  4 
52  ,  2 

83, o 
89,8 
99.9 


NUMEROS. 


267.. 

268.. 

269.. 

270. 

271. 

272. 

273. 

274. 

275. 

276. 

277.. 

278. 

279. 

280., 

281. 

282. 

283. 

284.. 

285. 

286.. 

287., 

288. 

289.. 

290.. 

291. 

292.. 

293. 

294.. 


Cu. 


0,1 
0,2 

o,4 

0,45 

o,5 

0,6 
0,8 
1 ,0 
1  ,  :>. 

',4 
i,5 
i,G 
1,8 
2,0 
2,5 
3,o 

3,2 

3,5 
4,o 
4,5 
5,o 
5,5 
6,0 
6,45 

7,o 

7,5 
8,0 
8,5 


Fe. 


= 
o 


ë 


EUOS. 


295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 


Ni 


o,25 

0,5 

1,0 

2,0 

3,o 

4,0 

5,o 

7,° 
8,0 

9,o 
10,0 
io,5 
1  i  ,0 
12,0 
i3,o 
i5,o 
18,0 

'9,o 
20,0 
21 ,0 
22,0 
25, o 

26,0 
35,0 
36, o 
45,o 


Te. 


o 
o 
c 


NUMEROS. 


322, 
323 
324 
325 
326, 
327 
328 
329 
330 
331 

338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 


Monel. 


Fe. 


c 


es 

O. 


2 
4 

6 

8 

10 

12 

14 
16 
18 
20 


Cobalt  75,  Cr  25  pour  100. 

Cuivre  pur. 

Étain  pur. 

Argent  pur. 

Zinc  pur. 

Cadmium  pur. 

Aluminium  (sans  autre  analyse). 

Tungstène  (99,8  pour  100). 

Molybdène  (sans  autre  analyse). 

Zirconium  (99,7  pour  100). 
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Essai  de  traction. 


N". 

RÉSISTANCE 
kgt  :  mm5. 

LIMITE 
élastique 
kgs  :  mmV 

ALLONGE- 
MENT 
pour  100. 

STRICTION 
pour  100. 

NOTES. 

N". 

RÉSISTANCE 
kxs  :  mm'. 

LIMITE 
élastique 
kcs     tuoi5. 

ALLONGE- 
MENT 
pour    1110. 

STRICTION 
pour  loi. 

NOTES. 

1.... 

38,9 

27  >  t 

3o 

69,0 

(1-t) 

38.... 

77,8 

54,8 

i5,o 

16,0 

(18) 

2.... 

45,7 

27,  I 

29,9 

60,8 

Id. 

39.... 

83,o 

40,6 

io,5 

n,7 

(18) 

3.    .. 

5i  ,5 

"•9 

24,9 

55,6 

Id. 

40. . . . 

90,1 

47,6 

8,o 

10,7 

(.8) 

4.... 

54,8 

32,2 

25 

57,5 

Id. 

41.... 

93,8 

62,2 

5,o 

5,2 

(18) 

5.... 

58,6 

32,9 

23,75 

56,2 

Id. 

42. . . . 

75,2 

53,2 

2,0 

2  ,  I 

(18) 

6.... 

62 

34,3 

22,5 

54,4 

Id. 

43. . . . 

86,1 

53,6 

2,0 

2,0 

(18) 

7.... 

67,4 

37,8 

18,8 

36,o 

Id 

44.... 

66,4 

47,5 

1,0 

1  ,-i 

(18) 

8..-. 

70,4 

37,4 

16, 85 

26,2 

Id. 

45... 

7°,  2 

54,7 

1 ,0 

0,75 

(18) 

9... 

73,6 

38,3 

i5,-j 

3o,6 

Id. 

46.... 

72,9 

43,7 

3,o 

i  ,  1 

(") 

10.... 

8o,9 

4. ,3 

12,35 

14,6 

Id. 

47.... 

78,5 

44,« 

9,5 

9,7 

(18) 

il.... 

45,2 

22,9 

27,5 

57,0 

Id. 

48.... 

82,2 

38,9 

23,5 

19,5 

(18) 

43,3 

22,9 

27,5 

57,2 

(i-i) 

49.... 

63,2 

42,4 

29,0 

56 ,  i 

(  19  -10) 

12.... 

59,2 

3i  ,5 

21,7 

46,5 

(»-») 

6i,5 

45,7 

3o,o 

58,3 

(  la— îi  \ 

57,6 

32,2 

20,0 

49,° 

(*-*) 

61 ,7 

43,3 

3o,5 

55,9 

(19-52  ) 

13.... 

72,5 

28,6 

9,25 

«7,6 

(«-*) 

61,7 

46,6 

27,5 

56,6 

(.9-23, 

14.... 

89,0 

34,6 

10,0 

20,8 

Id 

66, 1 

44,8 

27,0 

59,3 

("-") 

15.... 

63,i 

34,7 

21,5 

24,5 

Id. 

68,8 

5o,2 

27,5 

57,2 

(1»-Ï5) 

16.... 

46.0 

33,2 

3o,6 

63,5 

Id. 

67,8 

5i  ,0 

28,5 

59,i 

1  19-26  j 

17.... 

63,3 

42,8 

22,5 

47,5 

Id. 

64,8 

49,5 

28,0 

5g, « 

(19-27j 

18.... 

5o,4 

48,2 

i3,6 

37,8 

Id. 

122,7 

110,1 

10,0 

42, 1 

(19-28) 

19.... 

49-9 

32,4 

2.5,6 

5i  ,0 

Id. 

88,i 

80,1 

17.5 

57,9 

(19-19) 

49,3 

3o,2 

24,3 

52,3 

(S-i) 

75,i 

59,2 

2  1  ,  5 

54,i 

(19-30) 

21 ... . 

116,18 

21,98 

0, 16 

0 

(8-7-8) 

94,7 

81,0 

10,5 

26,6 

(19-31  ) 

i3i ,88 

40,82 

0, 16 

0 

(  6-7-9) 

ioo,3 

95,4 

19.5 

5i,  1 

(19-32) 

169, 56 

5o,24 

0,37 

0 

(6-7-19) 

97, 6 

94  ,4 

I  >,0 

53,4 

(19-32) 

140,00 

81,64 

0,00 

0 

(6-7-11) 

50.... 

60,7 

$6,n 

a3,5 

54,8 

(  19-  2n  ) 

'78,98 

87,92 

0,00 

0 

,6-7-12) 

54,« 

38,5 

3o,o 

57,2 

(  19-21  ) 

«74,--»7 

97,34 

0,55 

0 

(6-7     ,3) 

70,0 

53,6 

2  5,« 

61  ,6 

(  19-33) 

23.... 

86,55 

3i,4 

o,o5 

0 

(  6-U-  8  ) 

66,8 

46,6 

26,0 

63,2 

(  19-33) 

io3 ,92 

43,96 

0,07 

0 

(6-14-9) 

"9,7 

.5  2 , 2 

22  ,  ) 

64,o 

(19-34) 

n3,o4 

81,64 

O,0l 

0 

(■6-11  -10  ) 

47,3 

66,1 

26,0 

63 , 2 

/  19  -35) 

124, o3 

100,48 

0 

0 

(6-14-11) 

44,7 

6J,o 

28,0 

64,0 

(  19-36) 

128,74 

87,92 

0 

0 

(  6-r.  -1J  j 

68,1 

79,5 

1 5 ,  ."> 

jo  ,0 

(1.-87) 

i35,oî 

100,48 

0 

0 

(  6-U-18  | 

31 ... . 

89,7 

74-9 

i3,5 

20 

/  19-20) 

24.... 

67 

i3,5 

(16) 

77,3 

>4 . 8 

18 

38 

(.9-2.) 

25.... 

66,1 

«7,2 

Id 

H9,7 

1 0  •>. ,  0 

12,5 

43,6 

,  19-13) 

26... 

6o,4 

16,0 

(16, 

111,8 

107,7 

10,0 

37,6 

(  19-33) 

27.... 

61,7 

16,6 

(16) 

'  io,4 

io5, 1 

12,5 

4.5,2 

(  19-31  , 

28.... 

6i,4 

9,6 

('«1 

'29,9 

<?) 

1,5 

°,4 

(   19-38) 

29.... 

6i,4 

0,7 

,16) 

123,4 

102,7 

3,o 

2,5 

(  I9-.Î9) 

30. . . . 

65,4 

i4,5 

(   "M 

52.... 

70,5 

45,3 

2.5 

5o,o 

/  .9-40-41  1 

31... 

65,4 

«7,'i 

(1b) 

100,5 

92,8 

16 

39,6 

(  I9-k0-42) 

32. . . . 

8a,  9 

8,6 

(") 

104  ,2 

93,8 

16 

38,6 

(  19-  40--42  ) 

33.... 

78,5 

8,4 

('") 

96,2 

82,5 

18 

41,6 

(  19-40-42  ) 

34. . . . 

7i,o 

ai  ,5 

CT) 

106,2 

94,o 

19,5 

47,2 

1  19-40-42) 

35. . . . 

67,5 

i4,5 

(,T) 

ioo,3 

89,3 

20 

43,4 

(19-40-42) 

36.... 

7i,7 

10,6 

(,T) 

97,4 

86,7 

21 

45,4 

(  19-40-42) 

37.... 

67,2 

42,5 

i5,o 

20 .  5 

(18) 

53.... 

86,6 

63,o 

18 

46,o 

(19-40-42) 
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Essai  de  traction  ( 

suite). 

-, 

N°" 

RÉSISTANCE 
k|-s  :  mm'. 

LIMITE 

fia-ligue. 
kg*  :  mm3. 

ALLONGE- 
MENT 
pour  100. 

8TRICTI0N 
pour  103. 

NOTES. 

N°* 

RÉSISTANCE 
kgs  :  moi1. 

LIMITE 
élastique, 
kgs  :  mm'. 

ALONGE- 

MENT 
poux  100. 

striction 

pour  100. 

NOTES. 

54.... 

63,8 

42,9 

27,5 

5?,  5 

C"-,f) 

66.... 

l40,67 

1 33,60 

i3,o 

42,5 

(65-67) 

104,2 

91,4 

'  4 ,  > 

48,o 

(19-43) 

97,96 

89,49 

n,o 

6l,5 

(62-68) 

86,6 

75,0 

'9,5 

57,0 

(1.-44) 

67.... 

'",94 

91  ,06 

14,5 

42,1 

(65-63) 

83,4 

63,8 

23,5 

57,9 

(19-45) 

106,76 

87,92/ 

«6,o 

4o,o 

(65-64) 

»o  ,3 

69,2 

20 , 0 

48,4 

(  19-46  ) 

76,77 

5o,a4 

21  ,5 

62,2 

(65-66) 

72,  y 

55,9 

21 ,0 

55,i 

(19-47) 

70,1 

52,6 

22,5 

56,3 

(19- 48) 

i5i ,5o 

'47,73 

10,0 

32,4 

(65-67) 

64,9 

47,-9 

29,5 

6o.5 

(1,-49) 

98,28 

89, '7' 

21,0 

55,6 

(65-68) 

55.... 

74,6 

5o,4 

24,0 

48,o 

(19-50-51  ) 

68. . . . 

1 19, 16 

81,64 

10,0 

18,3 

(05-63  ) 

89,9 

72,5 

34,o 

5i ,  1 

(19-50—55) 

1 1 1 ,62 

81,64 

12,0 

34,4 

(65-64  ) 

86,6 

62 , 3 

25, 5 

? 

(  19-50-53) 

62,95 

29,5i 

32,o 

63,5 

(65-65) 

77.° 

60,7 

20 , 5 

? 

(19-50-54) 

80,1 

58,4 

2  5 , 0 

? 

( 19     30-56 ) 

1 3o,24 

i45,22 

8,5 

28,2 

(65-67  ) 

78,8 

5/i,8 

>.3,5 

34,8 

(19-50-51  ) 

98,9' 

9°,  27 

20 ,0 

5i  ,6 

(62-68) 

101,4 

73-7 

27,0 

52,6 

(  19-50—56  ) 

69. . . . 

5o,  5 

26,4 

3o,5 

56,4 

(69-70-75  > 

82,5 

65,  1 

28,0 

55,8 

(  19-50-51  ) 

48,9 

27,8 

.57.0 

54,9 

(69—70—76  ) 

80,4 

63.1 

22,  5 

43,4 

(19-50-57) 

70... 

42,0 

27 , 2 

34,v. 

58,4 

(69-71-75) 

78,3 

58,4 

20,5 

33,6 

(  19-60-58  ) 

42,3 

29,4 

54,o 

54,i 

(69-71-77) 

56. . . . 

77,3 

61  ,6 

21,0 

49,6 

(  19-59  ) 

71.... 

45,o 

24,5 

32 

54,5 

(69-72_75  \ 

89,0 

77,2 

21 ,0 

56,o 

(  19-60) 

44, 1 

23 , 4 

49 

47,5 

(69-72-78) 

57.... 

36,5 

24 

32 

(61) 

72.... 

39,9 

22, S 

36,?  ' 

62,4 

(69-73-75) 

58.... 

4o,7 

2  5 

27 

(6.) 

4o,9 

2', 9 

5a 

55,8 

(69-73-79  ) 

59.... 

44 

28 

23 

(«) 

52,3 

28,7 

3a 

59 

(69-74-75) 

60.... 

48,1 

24 

(61) 

5i,8 

29,0 

'  42 

56,6 

(69-74-80) 

61.... 

49 

2.3 

(61) 

74.... 

64,4 

32,5 

23,5 

49 

(69—81-75  ) 

62.... 

5(1,2 

32,6 

21 

(61) 

62,3 

3i  ,5 

3i  ,5 

42,6 

(69-81-80) 

63..'.. 

55,26 

35,79 

3o,5 

7',-î 

(65-63) 

59,2 

28,3 

27,2 

5i  ,5 

(69-82-75  j 

52,43 

32,97 

36,o 

70,8 

(62-64) 

57,9 

2.5,6 

34,5 

43,6 

(69-82     80) 

* 

5i,8i 

9  j ,  1  > 

4o ,  )  - 

77-9 

(65-65) 

76... 

61,9 

32,9 

ai, 5 

34,6 

(69-83-7.)  j 

107,70 

io5, 19 

1 2 , 5 

4o,6 

(65-66  , 

58,9 

26,8 

24 

27 , 4 

(69-83-80  ) 

91 .06 

86,55 

16,0 

,",0,7 

(M-»") 

77... 

61,6 

28,9 

26 , 5 

40,6 

/  69-84-75) 

64,68 

5  0,24 

28,0 

70,2 

(62     68) 

66,3 

3o,8 

29 

39,2 

(  69-84—80  ) 

64.... 

60,60 

38, 3o 

3o.o 

68,4 

(65  -63  ) 

78.... 

79,9 

49,' 

.6,5 

26,0 

(  69-85-75) 

59,8. 

37,68 

32,0 

66 , 4 

(  65-04  ) 

76,4 

34,9 

>9 

22,2 

(  69  -85-80  ) 

54,95 

25  , 1  2 

3g ,  5 

73,8 

(62-66) 

79.... 

77-*1 

4o,9 

'9,5 

36 

j  69-86-75  ) 

138,47 

122,93 

1 2 , 0 

42,» 

(62-66 ) 

74,8 

36,2 

26,2 

33,6 

(69-86-80) 

1 1 3,oj 

106,76 

«4,5 

5 1,5 

(65-67) 

80. . . . 

89,' 

4o,8 

'4,7 

20,8 

(69-87-75  ) 

"5,36 

64,37 

2.5,0 

68,6 

(62-68  j 

86,1 

4a,  1 

16,2 

17,0 

(  69-87—80  ) 

65.  . 

72,69 

47, l0 

26,0 

65,4 

(62-63  ) 

81 ... . 

79>6 

62,6 

21 ,5 

55,3 

(  69-88-75) 

72,06 

43,96 

26,0 

62,4 

(65-64) 

8., 2 

66,1  5 

3i  ,0 

63,8 

(69-88-80  ) 

47,7'- 

22,60 

37,o 

7°-7 

,  65-65  | 

84.... 

44,588 

26,376 

21 ,0 

35,6 

(89-90) 

i57 

144,44 

9,5 

37,0 

(61-66) 

43,83.', 

2  5 ,3o8 

2.5,o 

4>-,2 

(  89-91  ) 

'■'4,99 

119,16 

1 5 , 0 

52,2 

(62-67) 

94. . . . 

35,4 

29 

29,2 

68 

(92, 

86, o3 

73,79 

22 ,  > 

67 , 2 

(  65-68) 

36 . 1 

3i,3 

>8 

66 

Id. 

m 

84,46 

k),>4 

20 , 5 

6",,  s 

(  62-63  ^ 

4o,3 

2S.1 

29,7 

62 

Id. 

95,77 

6">,9t 

20,0 

55,4 

(65-64) 

4o,8 

29  ,  4 

28,6 

6i,5 

Id. 

59,03 

20,09 

28,0 

55,4 

(65-65) 

35,8 

2.5,2 

3 1,2 

65 , 5 

(  95-93  ) 

•79, "3 

"75,84 

9,° 

3o,3 

(65-66) 

4o,3 

26,7 

27,1 

63 

Id. 

Tables  internationales. 
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Métallurgie  :  Mekanische  Konstanten.  —  Metallurgy  :  Mechanical  Constants. 


Essai  de  traction  (suite). 


N" 

RESISTANCE 
kgs  :  mm1. 

LIMITE 
élastique. 
kgs  :  mm3. 

ALLONGE- 
MENT 

pour  100. 

STR1CTIÇN 
pour  100. 

NOTES. 

N". 

RÉSISTANCI- 
kirs  :  mm*. 

LIMITE 
élastique 
kps  :  mms. 

ALLONGE- 
MENT 
pour  100. 

STRICTION 

pour  100. 

NOTES. 

94... 

4o,3 

27,7 

29,4 

63 

(91-93) 

147... 

20,  I 

5,7 

'4 

«3,4 

(2,2j 

95... 

4o,5 

29 

(94-95-96) 

148... 

16,9 

9,9 

.5 

I"),2 

1(1. 

4o,i 

9 

(94-95-97) 

119... 

21,8 

9,' 

3o 

2.5 

Id. 

4o,5 

3i 

(94-98-96) 

150... 

18,4 

5,3 

4o 

42,8 

Id. 

9b... 

35,3 

1 1 

(94-98-99) 

151... 

11,8 

4,8 

■>.  1 

24,7 

Id. 

'9,2 

12,9 

22,5 

(94-100-101  ) 

152... 

20 

4,7 

33 

33,9 

Id. 

33,7 

3o 

'7,' 

21 

Id. 

153... 

10,  i5 

6,9 

6 

8,3 

Id. 

42,2 

38,3 

5 

26 

Id. 

154... 

'6,9 

7,4 

24 

Id. 

24,5 

>9 

«9,3 

8 

Id. 

155... 

'4,2 

6,1 

2 

Id. 

42,8 

36,4 

io,5 

4i 

Id. 

156  .. 

3 

3 

1 

Id. 

34 

38 

'4 

(  94-101-96) 

157... 

21,3 

9 

47 

37,2 

Id. 

3i,7 

4i,4 

62 

(94-104-97  ) 

158... 

4,8 

4,8 

7,5 

Id. 

33,2 

4o,i 

73 

(  94-104-97) 

159... 

12,3 

6,1 

'7 

Id. 

34,2 

38,3 

65 

Id. 

160. . . 

47,5 

io,5 

■'•7,5 

5i  ,6 

1  120-121-122) 

32,3 

43,6 

66 

Id. 

48,y 

i8,3 

32,5 

4o,8 

(  120-121-123  ) 

3', 9 

3o,8 

74 

(  94-105—97  ) 

47,  «- 

11,2 

27,8 

48,5 

(  120-121  -U2) 

32,3 

32,3 

68 

Id. 

47,8 

.7,6 

42,0 

54,8 

(  120-121-123) 

47.7 

28 

69 

(94-106-96  ) 

48,. 

16,2 

10,6 

17)2 

(  120-121-112) 

38,i 

12 

(94-106-107  ) 

56,2 

20,4 

26,5 

■>.8,5 

(120-121-123  ) 

42,5 

29,5 

(94—106-96  ) 

5o,4 

12,6 

33,5 

52,2 

(110-124—112) 

3o,8 

5,5 

(94-106-108) 

26,5 

21 ,0 

07,3 

44,9 

(  120-124-113  ) 

42,1 

34,5 

(  94-106—96) 

5o,2 

12,6 

33,7 

52,2 

(  110-114-122) 

22,8 

6,5 

(94-106-109) 

26 , 3 

21  ,0 

36,5 

44,9 

(110-124-113) 

101 . . . 

39 

25,5 

24 

(110-111) 

50,2 

",9 

3 1 , 0  • 

53,3 

(110—125-121) 

42,3 

34,4 

24,5 

5o,6 

(  110-111-115) 

26,3 

3o,o 

34,o 

39:9 

(150-125-113) 

102... 

39,9 

25,5 

28 

60,9 

(110-111) 

48,9 

1 1,9 

27,2 

8,3 

(  110-121-126) 

4o,8 

33,2 

26 

75,7 

(  110-111-115) 

47,8 

.7,6 

42,0 

54  ,8 

(  120—121-113) 

103... 

58,3 

37,' 

21,5 

75,i 

(110-11*) 

44,9 

16,0 

6,6 

'4,i 

(  110—111-126) 

6o,8 

42 

'9 

63,7 

(  110-112-115) 

49,9 

i8,3 

'4,5 

29.  ,  4 

(  120-111-123) 

104. . . 

83, o 

5o,3 

7 

6i,9 

(110-113) 

5o,4 

'5,9 

34,4 

53  ,2 

(  110—124-126) 

82,8 

i8 

i3,8 

49,5 

(110—113-115) 

52,6 

2t,l 

37,5 

44,9 

(120-    124-123  ) 

105... 

90,8 

51,2 

4,5 

46,5 

(110-114) 

47,  ' 

'7,7 

■1 5, 2 

38,6 

(120     125-126  ) 

93,5 

52,9 

8 

34,4 

(  1I0-UV-115  ) 

52,3 

3o,  1 

34,o 

39,9 

(  120-125—123  ) 

106... 

63, 98 

i3,3 

44,3 

(116-1  17) 

161.    . 

i3,  i5 

(  127-128-129) 

59,54 

'7,5 

22,67 

(116-118) 

'9,7 

(  127-118     130  | 

107... 

9', 99 

8,5 

45,98 

(116-117) 

i3,5 

(  131-132-  133  ) 

77 ,  •>' 

•3,7 

9,7-5 

(116-118) 

2  ■>.  ,  0 

( 131  -132      134  j 

108... 

77,99 

8,7 

33,43 

(116-117) 

.3,  i5 

/   131      135     133  j 

69,23 

.5,2 

1 3 , 5 1 

(116-118) 

23,9 

t  131-135      134  , 

113... 

22,7 

11,2 

1 7 ,  "> 

38,38 

(.19) 

.  3 ,  1  "> 

(131-136     133  1 

139... 

22 ,5 

i,,5 

3,i 

(  31J  ■ 

24,2 

r   I3I-13G— 134  1 

140.  .. 

2 1  ,  X 

9,7"» 

2,9 

Id. 

7,8 

13.-137      133  ) 

141... 

21,8 

9," 

26 , 5 

Id. 

11,0 

131  -  137      13»  , 

142... 

21 ,6 

9 

"'  '  ,  ' 

Id. 

33,9 

9-2 

68    ' 

66 

(131      138  ) 

143.    . 

'-', 7 

7.6 

35,5 

Id. 

29 , 2 

5,8 

80 

7<> 

/13I     1  3  ;i  1 

144.  .  . 

"9,5 

7,°J 

2,5 

5,6 

Id. 

26,9 

■/ 

62 

9 

( 131    1  40  ) 

143... 

21,6 

.3,3 

7,5 

10,1 

Id. 

24,4 

5,5 

58 

9 

(.81     141) 

146... 

'«,7 

9,2 

8 

9,8 

,, 

2|,I 

r>,8 

4' 

32,7 

(131      111] 
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- 

Essai    de    traction   ( 

suite). 

N-. 

RÉSISTANCE 
kgs    :   M' 

LIMITK 

élastique 
kgs  :  mm1. 

ALLONGE- 
MENT 
pour  100. 

STRICTION 
pour  100. 

NOTES. 

NM. 

RÉSISTANCE 
kfs  :  ni  ni' 

LIMITE 
élastique 

kgs  :  min" 

ALLONGE- 
MENT 
pour  lot». 

STRICTION 
pour  100. 

NOTES. 

7.8,3 

7,« 

67 

70,6 

/  131-U3  1 

167... 

5o,6 

34,5 

(182-183) 

27,2 

5,6 

71 

5i,3 

(131-U*) 

168... 

56,7 

25, 0 

24 

(  182-18*) 

25,8 

5,3 

62,5 

49,7 

(131-HS) 

72,8 

66,2 

i3,o 

18,8 

(182-186) 

26,6 

4,7 

64,5 

47,o 

(  131--U6) 

169. . . 

53,4 

20 , 5 

46 

(  182-185  1 

35,  i 

65 

78 

(131-U7) 

170... 

52,3 

22/i 

3o 

Id. 

162. . . 

35 

57 

76 

Id. 

66,6 

58 ,  i 

23,5 

/,o;8 

(  186-187  ) 

34,9 

62,5 

70 

(ut-us  \ 

171... 

62,3 

23,8 

32 

(  186-188  ) 

35,5 

70,3 

72 

Id. 

68,8 

64,1 

21,0 

34,0 

(  186-187  ) 

34,4 

70,5 

77 

(1S1-H9) 

172... 

52, 0 

3o,8 

5o 

(   186-168) 

-   35 

69,5 

76 

Id. 

6a,  4 

54 . 8 

35  ,o 

55,2 

(  186-187  ) 

3o,8 

81 

? 

(131-150) 

173... 

56,3 

22,0 

22,5 

(  186-  189  ) 

3o,7 

81 

? 

Id. 

44,6 

20,0 

i5,o 

(186-190) 

27,9 

87,5 

•} 

(131-151  ) 

3o,o 

21,4 

.8,5 

(  186-191  ) 

27,2 

85,5 

75 

( 131- 15») 

45,9 

20,8 

(166-192) 

27,2 

70,5 

68 

(  131-153) 

65, 0 

20  ,  5 

(186-193) 

24,5 

5o,5 

54 

(131-154) 

62,8 

2.5,2 

,0 

(  186-188) 

163... 

49.7 

49,5 

'9,° 

65 

(117-1Î8) 

67,5 

36,3 

i 

'186-198) 

5i,6 

43 

'9,5 

65,5 

(127-165) 

59,4 

34,0 

1 

(  186-199) 

39,4 

«7,7 

55,o 

75,5 

(117-156) 

62,0 

32.: 

(  116—100  ) 

36,4 

19,4 

4',o 

72 

(117-157) 

54 , 5 

2.4,1 

i,0 

(186-201  ) 

36,7 

i5 

60,0 

77 

(127-158) 

7'w 

38,i. 

u,5 

(  186—302) 

32,9 

10,2 

65,o 

t5 

(H7— 159) 

78,8 

66,1 

16,0 

(18G-187) 

3a,8 

8,3 

68,0 

81 

(U7-160) 

174... 

54,2 

20,8 

24 

(  186-189) 

32,  ! 

10 

76,5 

80 

(127-161) 

5o,6 

17,3 

i5 

(  186-190  ) 

3. ,7 

8,4 

70,0 

77 

(1!7— 162) 

53,4 

'9,5 

1 1 

(186-191) 

3i,4 

8 

76,0 

77 

(1*7-163) 

174... 

63  ,o 

20,5 

12 

(186-m) 

3i,8 

7,5 

72,0 

80 

(127-165) 

64,7 

28,9 

5 

(186— 195) 

3i 

6,4 

79,o 

70 

(127-165) 

58,8 

26,5 

25 

(1»»-1»0) 

28,8 

5,3 

81,0 

75 

(127-166) 

64,i 

33,7 

29 

(  188-19») 

*9,5 

6,2 

77,0 

73 

(127-167) 

61,4 

35,o 

7,5 

(  186-1»») 

*7,7 

5,1 

83,5 

70 

(127-168) 

66,1 

3o,  1 

25 

(186-200) 

164... 

28,4 

2,5 

(169-170) 

55,8 

22,9 

26,  5 

(186-Î03) 

^9,8 

2,0 

(169-170) 

8l,9 

39,7 

3,5 

(186-20») 

25,5 

2,0 

(169-171) 

82 

64,4 

10 

(186-187) 

•6,9 

1,5 

(169-172) 

175... 

49,7 

17,0 

24 

(  t»6-189) 

16,1 

i,5 

(169-172) 

49,2 

20,4 

35 

(186-190) 

- 

8 

6,0 

(169-178) 

5o,i 

22,6 

3i,5 

(  186-191) 

8 

17,5 

(169-175) 

4>,6 

16,4 

49 

(186-196) 

7,5 

■  6,5 

(169-17.5) 

62,0 

27,1 

9 

(18»-197) 

6,9 

16, 25 

(169-176) 

54,2 

a3,3 

26 

(18«-188) 

7, a 

16,25 

(169-178) 

63, 0 

3i,5 

39 

(186-198) 

5,3 

•3,7 

(169-177) 

64,6 

35,o 

27 

(  186-199) 

3,3 

i3 

(169-177) 

49,i 

3i,9 

39 

(l»«-200) 

2 

16 

(169-178) 

5o,  1 

19,8 

43 

(186-J06) 

'   ',8 

i4 

(169—178) 

68,8 

3i,3 

23 

(188-206) 

163... 

33,912 

25,  12 

44 

45 

(179-180) 

69,3 

61,2 

22 

(  186-1ST) 

36,u 

32,i85 

'7 

60 

(17t-18l) 

176... 

9,7 

7,4 

5 

(186      189) 

166... 

49,8 

24 

> 

(U2-1S3) 

i3 ,4 

8,7 

6 

(  186     168  ) 
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Métallurgie  :  Mekanische  Konstanten.  —  MetalJurgy  :  Mechanical  Constants. 


Essai  de  traction  {suite). 


N". 

RÉSISTANCE 
kf  «  :  mm'. 

LIMITE 

élastique 
kg»  :  mm1. 

ALLONGE- 
MENT 
pour  1O0. 

STRICTION 
pour  100. 

NOTES. 

N". 

RÉSISTANCE 
kg9  :  mm1. 

LIMITE 
éladique 
kgs  :  mm'. 

ALLONGE- 
MENT 
pour  100. 

STRICTION 
pour  100. 

NOTES 

177... 

9.9 

7,9 

4 

/  18*— 189) 

188... 

25,2 

0,0 

8l 

O 

(226-228) 

l3,2 

10,0 

5 

(186-188) 

24,7 

9,2 

5i,5 

70 

(225-229) 

178... 

io,8 

8,9 

4,7 

(  186-189 ) 

23,7 

9,0 

69 

68 

(225-230) 

9,7 

9,7 

6 

/  186—188  \ 

189... 

26,8 

10,5 

62 

81 

C2Î5) 

179... 

10, o 

9,3 

3 

(186-189) 

246... 

9,1 

5,6 

(213-21*) 

15,4 

9.8 

7 

(186-188) 

247... 

'9>ï 

12,5 

Id. 

180... 

14,2 

io,5 

5 

(186—189) 

248... 

16,8 

i5,6 

Id. 

i5,7 

12,3 

5 

(186—188  ) 

249... 

«3,9 

4,2 

Id. 

181... 

n, 7 

i',7 

2,5 

(207-208  ) 

230... 

.6,1 

5,3 

Id. 

i3,o 

10,0 

3,5 

(207-209) 

251... 

10,0 

6,3 

Id. 

182... 

i3,3 

9,' 

4,0 

(207-208  ) 

252... 

10,2 

5,3 

Id. 

i4,3 

10,1 

5,o 

(207-209) 

338... 

67,5 

55,5 

// 

(248) 

26,9 

19,' 

16,0 

(207-210) 

339.    . 

i4, 4 

'0,7 

(213-21*) 

28,8 

",7 

6,0 

(207-211) 

"4,o 

•  4,6 

Id. 

183.   . 

u,8 

9,4 

5,o 

(207-208  ) 

l5,2 

12,5 

Id. 

l9,o 

ii, 4 

i3,5 

(207-209) 

344... 

.5,2 

(231-232  \ 

26,0 

20,2 

i5,o 

(207-S10  ) 

15,2 

(23.-233  \ 

18-i... 

5,9 

4,7 

3,5 

(.19) 

'6,9 

(231-23*) 

185... 

24,4 

9,5 

58 

80 

(215-21C  \ 

16,9 

(  231-235  , 

186... 

24,7 

i3,8 

52 

77 

Id. 

17,6 

(231-236) 

23,2 

6,6 

52,5 

65 

(215-217) 

17,6 

^  231-237) 

23  ,7 

7,4 

53 

67 

(215-218) 

i8,3 

(231-2*8) 

25,5 

3,2 

57 

79 

(215-219) 

•9,° 

(231-2J9) 

25,3 

9,o 

56 

79 

(215-220) 

'9  7 

(281-2*0) 

25,o 

9,7 

59 

80 

(216-221  ) 

20,4 

(231-2*1) 

187... 

24,7 

9,9 

59 

80 

(215-216) 

22,5 

(231-2*2) 

25,3 

9,' 

46 

63 

(212-271  ) 

345... 

322  à  343 

(2*3-2*4) 

7,2 

0,0 

i,5 

0 

(215-223) 

336  8  37i 

(2*3—2*5) 

8,2 

0,0 

0,0 

0 

(215-222) 

385  à  420 

(2*3-2*6) 

/    )  * 

0,0 

',5 

0 

(215-219) 

406  à  427 

(2*3-2*7) 

6,6 

0,0 

0 

0 

(215—221  ) 

346... 

140  à  182 

(2*3-2**) 

6,9 

0,0 

0 

0 

(215  -220) 

161  à  189 

(2*3-2*5) 

188... 

26,0 

22,9 

i3,8 
8,3 

56 

5i 

69 
8o,5 

(225-226) 
(225-227) 

189  à  217 

(2*8-246) 

(  '  )  Smith,  lron  and  Coal  Trade   Review,   3o  septembre  1910, 

p.    3'Si. 

(2)  Brut  de  laminage. 

(J)  Recuit  900*. 

{')  Recuit  95o\ 

(')  Recuit  730°. 

(6)  Brayshaw,  Proc.  Inst.  Mech.  Eng.,  i5  avril  1910,  p.  517. 
Diamètre  :  i4mm,3;  allongement  sur  5o"°;  barres  recuites  3o  mi- 
nutes à  8oo*  C.  ;  tournées,  recuites  3o  minutes  à  769°  C;  ajustées, 
puis  traitées  selon  (')  à  ("). 

{  )  Eprouvettes  chauffées  2  minutes  J  à  8io«  C,  puis  2  minutes  \ 
k  7410  C,  et  trempées  dans  l'eau  salée  à  9°-io°  C. 

('  )  Sans  revenu. 

(9)  Revenu  i5  minutes  à  ibo°  C.  dans  l'huile. 


(10)  Revenu  i5  minutes  à  2o3°  C.  dans  l'huile. 

(")       »         i5        »  25o"  » 

(  "  )       »        60        »  249"  * 

C3)  Revenu  i5  minutes  à  3oo°  C.  dans  l'huile. 

(u)  Eprouvettes  chauffées  2  minutes  à  88o«  C,  puis  8  minutes 
à  735°  et  trempées  dans  l'eau  salée  à  9-100  C. 

[ie)  Breuil,  Rev.  Métall.  Nov.  1910,  p.  1023.  Rails  de  38'«*  le  mètre; 
acier  Thomas.  Allongements  sur  100°"°. 

(")  Breuil,  Rev.  Métall.  Nov.  1910,  p.  1023.  Rails  de  52*»'  le 
mètre;  acier  Thomas.  Allongements  sur  ioo°"". 

C")  Arnold  et  Rkad,  J.  lron  Steel  Inst.,  mai  1910.  Barres  laminées, 
recuites  36  heures  rouge  clair.  Durée  de  refroidissement  :  3  jours. 

C9)  Pbrcy  Lonomuyr,  J.  lron  Steel  inst.,  mai  19:0. 

(so)  Brut  de  laminage. 
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Essai  de  traction  {suite). 


(")  Refroidi  à  l'air  à  partir  de  800°  C. 
(  !2  )        »  »  900° 

(")         »  »  gio" 

(24)  Trempé  liuile  700°,  revenu  435u 
(  "  )        »  »  »       53ou 

(2t)        »  »  «       (j3o° 

( 2"  )        »  »  »       G70* 

(28)  Trempé  eau  780°  »       420" 

(")        »  »  >>       Coo° 

(30)  »  »  »        <>6o° 

(31)  »  920°  »  46o° 
( 32  )  »  »  »  4*>o° 
(33)  Trempé  huile  1000°  »  foo"  C. 
( 34  )  »  goo"  »  49°° 
( 3S  )  »  85o°  »  49°° 
(36)  u  800°  »  49°° 
( !l  )                )>             iooo°       »       400" 

( 3e  )  »  750"       »      49°° 

(39)  »  800°      »      490* 
(")  Barres  forgées. 

(41  )  Recuit. 

(")  Trempé  eau  85o°  à  900° C.,  revenu  55o°. 

(,3)  »         920°)  revenu  55o°. 

(  "  )  »         900°        »        55o°. 

(40)  »         760°        «        35o". 
("6)  Trempé  liuile  800°,  revenu  4bo°. 

( 41  )  »  920°  (  huile  à  ion"). 

(<9)  »  goo"  (         »      100°). 

('»)  >»  760"  (         »      100°). 

(")  Acier  Martin,  lingot  20  tonnes. 

(")  Billette. 

(M  )  Barre  laminée    25™™  '/». 

(")       »  »  3S""°  <t>. 

(")       »       martelée  75°"  <p. 

(")       »  »        ioo™m  (p. 

(")      <>      laminée     24"""  <t>. 

(  •1  )      »  »         3o""»  (p. 

(58)  Barre  laminée  73°""  (p. 

(59)  Trempé  eau  800°,  revenu  545°C.  ;  manivelles. 

(60)  Trempé  huile  900",  revenu  545°C.  ;  manivelles. 

(61)  Arnou,   fîev.  Af était.,  novembre  1910.    —    Moulages   acier 

ÉLECTRIQUE,    FOUR  GlROD. 

(•*)  William  et  Barnks,  /.  lion  Steel  Inst.,  mai  1910.  Acier 
au  creuset.  Lingot  de  ~(ja""0,  laminé  à  -i5am<p.  Allongement  sur 
ôo""". 

(")  Brut  de  laminage. 

(")  Chauffé  3o  minutes  à  g5o^  refroidi  à  l'air. 

(")        »        34  heures     à  9J00        >,        dans  le  four. 

(66)  Trempé  eau  800°  revenu  4»o"  C. 

(61)  »  »  »       55o- 

(M)  »  »  »       ?oo°. 

(M)  Blount,  Kihkaldy  et  Riall-Sa.nkey,  Proc.  Inst.  AJectt  Eng., 
27  mai  1910.  Sans  traitement.  Allongement  sur  5ou"". 

(10)  Tôle  de  chaudière  marine,  paroi. 

(11)  »  »,  foyer. 
(")               »                  locomotive. 

( 13  )  »  »,  foyer. 

(")  Pièce  forgée,  classe  B. 


(n)  Diamètre  =  9'"™. 
C6)  Q  38x32,5. 
(")        5o,8  x  23. 
(ie)        5o,8x  12,7. 
(19)        3Sxi4,5. 
(•")  Diamètre  =  ao,3. 

(81)  Pièce  forgée,  classe  D. 

(82)  Essieu  de  locomotive. 

( 83)  »       de  wagon. 

("')  Champignon  de  rail  (  Bessemcr  basique) 

(85)  »  (Martin  acide).- 

(8C)  Rail  de  tramway. 

(  ")  Bandage,  classe  C. 

C")  Acier  nich':!-olirome  pour  autos. 

C")  Lonoridoe,  Proc.  Inst.  Mech.  Eng,  XXVI,  1910.  Diamètre: 
12""", 7  ;  allongement  sur  5o""°  ;  essais  sur  arbres  coudés. 

(90)  Parallèlement  à  l'axe. 

(sl)  Perpendiculairement  à  l'axe. 

(M)  ZsCHOKKE,  Rev.  Métall.,  mars  1910.  Fer  plat  }o  X  9*", 
marque  F,  sans  traitement. 

(93)  Chauffé  i5  minutes  à  3oo°  et  trempé  eau  froide. 

(")  Joungeh,  Inst.  of  Engin,  and  Shipbuilders  in  Scottand  et 
Hev.  Métall.,  mai  1910,  p.  378. 

(9i)  Tôle  de  3g  x  b  x  i»»,6. 

(96)  Tôle  non  soudée. 

('")  Tôle  soudée  bout  à  bout  électriquement. 

(98)  Tôle  de  3g  x  2$  xi""",6. 

(99)  Tôle  réduite  à  o' ,8  d'épaisseur  sur  ir>""  et  remplie  de  sou- 

dure  électriquement. 

(10°)  Tôle  de  27  x  9 

(  ""  )  Tôle  soudée  bout  à  bout  électriquement.  Diamètre  de  l'éprou 
veile  :  20"". 
C")  Non  recuit. 
("")  Recuit. 

(l04)  Tôle  de  20'""', 5  ;  allongement  sur  100""". 
(lti)  Tôle  de  12""°;  allongement  sur  100'"'". 
C*6)  Tôle  de  chaudière;  allongement  sur  200""°. 
( ,l"  )  Soudure  oxy-acétylénique. 
(ion)  , 

C09) 

(,lu)  Boudouaiid,  Bl.  Soc.  Enc,  n'(-:i"0',  allongement  sur  100"'" 

('")  Recuit  950". 

('"  )        »       900°. 

( u3)         »       85o",  puis  700". 

(  "4)        »       85o°,  puis  65o°. 

("5)  Après  essai  de  vibration  jusqu'à  rupture  (voir  Essais  d'efforts 
alternés). 

("•)  Yenulos,  Stalil,  ù.  E.,  1,  65o. 

(  M1  )  Lingots  forgés. 

(  "8)  Barres  étirées. 

(MJ)  Hudson  et  Lawe,  Journ.  0/  the  Inst   0/  metals,  juin  1910. 

(,2°)  Capp,  Castings,  mars  1910. 

C2')  Coulé  38™"  <•/'. 

C22)  Limite  élastique  déterminée  à  l'extensomètie.  Diamètre  de 
l'éprouvctte  :  25",nj,4;  allongement  sur  200 

(m)  Limite  élastique  déterminée  au  compas. 

(  v"  )  Laminé  à  chaud. 

(m)  Ktiré  à  froid. 
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Métallurgie  :  Mekanische  Konstanten.  —  Metallurgy  :  Mechanical  Constants 


Essai  de  traction  (suite). 


('")  Limite  élastique  déterminée  par  le  diagramme. 

("')  Benooigh  et  Hldson,  Engineering,  XC,  447-  '9'°-  diamètre 
de  l'éprouvettc  :  I2m",7;  longueur  :   100""". 

(  "")  Brut  de  laminage  (  19'""  <!'). 

C25)  Limite  apparente. 

(,Mj  Limite  réelle. 

(m)  Bengough  et  Hcdson,  Engineering,  XC,  447-  Iû,°-  Diamètre 
de  l'éprouvettc  :  12""", 7;  longueur  :   100""". 

('")  Brut  de  laminage  (19"""  <P). 

C3')  Limite  apparente. 

("'  )  Limite  réelle. 

('")  Essayées  comme  en  ('3l),  puis  laissées  reposer  12  jours  et 
essayées  à  nouveau. 

('")   Recuit  1   heure  à  90°  C. 

C")         »       s  heure  après  210°  C. 

C")        »       3  heures  à  700°  en  atmosphère  réductrice. 

([M)        »       3        »  825°  » 

C*0)         »       7        »  85o°  » 

('")         »       3         »  900°  » 

('")         »       ah,  3om       à  920-930"  » 

("3)        »       2  heures  à  920-925°  en  atmosphère  oxydante. 

("')         •>       i   heure    à  910°  » 

(  "5)        »       3        »  910°  » 

(m)         »       3         »  910-920*  » 

("")  Brut  de  laminage  25"""  </>. 

("*)   Recuit  1  semaine  à  44'i"- 

( ,<9  )         )'       7  heures  à  u'fiô". 

(,s0)         »     24        »  750°. 

C51)         »     3o  minutes  à  8<>o°. 

( 15î)         »     24  heures  à  810". 

('")         »      6        >,  84o°-85o". 


(IM) 


9oo'>-9io" 


('")  Recuit  3o  minutes  à  3îo". 

(1M)  »  4oS-. 

(ls;)  »  5oo°. 

( I5'  )  »  570». 

('")  »  63o°. 

(  "■"  )  »  65o«. 

(";')  »  860". 

( ,6-'  )  »  680°. 

C"3)  »  702". 

C64)  »  754". 

C65)  »  765°. 

('•«)  -.  So5». 

C")  »  ht- 

(  m  )  ).  9oo«. 

(,69)  Bengough  et  Hudsox,  Enging.,  XC,  4 ^7.  Fil. 

C'0)  Essayé  à  3io°. 

(m)         »  3.3°. 

C'»)        ».  4,5°. 

("')       »        440°. 
('■')      »       453». 

("»)        »  465°. 

(!-.«)        »  47j.. 

('")         »  5oo°. 

("«)         »  59o°. 

("»)  Mai:ke\zik    Newton,  /'/oc     /?i$r  ,1/ec/i.  É>i£.,  XXVI,   îyio. 
allongement  sur  "iomm, 

'    >ulé  en  barre  25""",4  1/1 

Laminé  en  tùle  de  6,T"°'  de  section 

( lt2)  Rosenhain  et   L.vnstsbkrhy,   Proc.  Inst.  Mech .  Eng.,  jan- 
vier  1910.   Allongements   sur    5o""».    Limite  él.  dét.  au  compas. 

('")  Coulé  en  sable. 

("')  Coulé  en  coquille. 

C")  Barreau  étiré  2om°>  <f>. 


('"•)  Rosenhain  et  Lantsberrv,  Proc.  Inst.  Mech.  Eng., 
janv.  1910.  Allongements  sur  5o»».  Lim.  él.  déterm.  au  compas. 

('»'')  Barreau  étiré  20™*  4>. 

("*)  Coulé  en  coquille. 

("»)  Coulé  en  sable. 

(»90)  Coulé  en  sable  et  recuit  55o*C. 

('")  >•  et  trempé  55o'C. 

('**)  »  et  recuit  8oo°C. 

(m)  »  et  trempé  8oo*C. 

("4)  >'  et  recuit  85o°C. 

("')  »  et  trempé  85o°C. 

('**)  »  et  recuit  900° C. 

C*1)  »  et  trempé  900°  C. 

(**•)  Barreau  ao**"  <£. 

("•)  Barreau  *o"™  (p,  reçoit  55o*C. 

C*')  *  trempé  55VC. 

("«J  »  reçoit  8w'C. 

(,fï)  »  trempé  «oo*C. 

(M3)  »  nuit  85o°. 

(•**)  »  trwnpé  8èo°C. 

(**4)  »  recuit  foo°C. 

(••*)  »  trempé  900°  C. 

(Y)  Rosenhain  et  L*irrsBitRRY,  Proc.  /rut.  Meth.  Eng., 
jsnv.  1910.  —  Allongement  sur  Se"";  Lim.  él.  àil.  aa  compas. 

(ÎM)  Csulé  en  sable. 

(,M)  Coulé  en  coquille. 

(•")  Laminé  20""  <f>. 

('")  Étiré  *o"m  rf>. 

(J")  Guillet  et  RéVillon,  Rev.  mêlait.,  juin  1910. 

("3)  Lawrie,  Mining  World,  XXXII,  247,  1910. 

(au)  Fondu. 

(,15)  Bengough  et   Hii.i.,  J.   of  Inst.  0/  Metals,  juin  1910. 

("6)  Brut  de  laminage. 

C11)  Recuit  3  heures  ;ï  900°  C.  dans  l'air. 

(,l8)      »        3        »         1000"  » 

(2")      »        3        »  8oo°        dans  le  gaz  de  ville. 

("•)      »        3        »  800°        dans  CO. 

("«)       »         3         »  800°         dans  Hr 

(îM)      »        3        »  600°        dans  le  gaz  de  ville. 

( ,3J  )      »        3        »  700°  » 

("*  )       »         1  heure    à  800°  » 

(*")  BïNOoi'on  et   lln.L.   J   of  Inst.  of  Metals,  Juin  1910. 

( 2:ê)  Brut  de  laminage. 

("")  Recuit  3  heures  à  600°  dans  l'air. 

(***)        »       3         »         700°  » 

(538)        »        1  heure    à  800°  » 


(M») 


3  heures  à  800° 


("')  Hobart,  Elect.  Times,  37,  282.  Fils  étirés  à  froid. 
('")  diamètre  =  8mm,23. 
(,J3)  »  7*"n,oi. 

(«<)         »  5—, 89. 


(t») 

» 

4-,  88. 

("6) 

>» 

4™"°,  06. 

("■•) 

)) 

3-»,  25. 

("') 

» 

2mm,64. 

(**) 

*) 

2""*,  o3. 

("•) 

» 

^••",63. 

(w) 

» 

r"°,M. 

("') 

» 

o~",8i4 

(513)  Cous  G.  Fink,  Trans.  Am.  El.  Cheni.  Soc,  17,  23i.  Fils. 

(2M)  diamètre  0"™,  i25. 

(Ui)         »  o°"°,070. 

(2*6)         »  omm,o38. 

(2<1)_        »  o— ",o3o. 

("")"  Elwood  Hayxes,  Mech.  Eng.,  26,  23g. 
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Essai  de  torsion. 


N" 

EFFORT   MAXIMUM 
en  kçs  ;>or  millim.  carre. 

ÀNGLK 
de  rupture. 

LIMITK    ÉLASTIQUE     . 
en  kilogrammes. 

ANOI.K    DK  TORSION 
e  ceue  limite  en  radiant* 

EFFORT   UNIT  A  IRE 
a  celte  limile  en  kg<  p.  mm'1 

NOTES. 

56 

70,4 

84,6 

> 

' ,  •  ;4 

1  , 1 56 

0,680 
1 ,  Ï90 
2,120 
2,720 
3,365 

o,oo56i 

0,01259 
0,01693 
0,02  1 4o 
0,02691 

8,20 
19,2.5 
25,65 

32,  y  3 

4o,  y  5 

(1-1) 
(1-J) 
(*-«) 
(4-6) 

(4-S) 

85 

(' ).  Long.muyh,  J-  Iron.  Steel.  Inst.,  mai   1910. 

(6) 

Arrêté  à  207.5  kgm,  2  heures  à  200";  repos  de  3  heures;  passe 

(J)  Trempe  eau  '  800°  revenu,  54  >°  C  /            . 

. , .   _,           .  ,     .,                             r,~    .-.  1   manivelles. 

(")  Trempe  huile  900°  revenu,  543°  C  ) 

à->. 
('■) 

Arrêté  à  2765  kgm,  1  heure  à  200°  ;  repos  de  16  heures;  passe 

(')  Lararii,  E'ngineiing,     XC-32,    1910.    Kprouvetles    de    75"'" 

a-*-. 

(t>  X  Zob'""'  entre    congés.    Déformations    élastiques    mesurées     sur 

C) 

Arrêté  à  3456  kgm ,  3o  minutes  à  200"  ;  reposde  1  heure  3o  nu- 

2o3™"" 

nu  tes 

:  passe  à  — y. 

(s)   lissai  arrêté  à  i382  kgm,  rCeuit  deux  heures  à  200";  repos  de 

C) 

Essai  continué  jusqu'à  rupture  (3ij4okg.). 

iô  heures;  passe  à  l'essai  suivant—»-. 

Essai  de  flexion. 


NUMÉROS. 

RÉSISTANCE 
en  ksrs. 

20 

2800 

245o 

45oo 

445o 

iyoo 

2600 

28)0 

2 1 7  5 

I  2  ÎO 

7>o 

DOO 

22 

39JO 

2  ÎOO 

42O0 

4  3oo 

3  950 

38  5o 

2600 

21ÎO 

23  5o 

2400 

1800 

21 

45oo 

555o 

38oo 

LIMITE 

FLECHE 

elasllque 

de  rupture 

NOTKS. 

NUMÉROS. 

en    kgs. 

en  millimètres. 

85o 

14,2) 

C1"*) 

21    

75o 

5,40 

(1-1) 

3400 

li775 

('-*) 

44  5o 

1,7-i 

C-3) 

3900 

1,375 

C-6) 

2600 

o,85 

C-7) 

285o 

1,075 

(!-•) 

2173 

0,8  5 

(1-i) 

23 

12)0 

0,06 

(  1— 1 0 ) 

7  3o 

o,o3  3 

(1-11) 

5  00 

0 ,  02  3 

(•-") 

600 

12,5 

C-2) 

6/5 

8,35 

('-*) 

3  >oo 

"4,7> 

(  '  -*  ) 

32  3o 

1 1 5 , 2  5 

(»-■) 

39  "xi 

1 ,  3o 

(.-«) 

385o 

1 ,20 

C-7) 

2600 

°.9J 

(»-•) 

20 

2l5o 

0,80 

(1  9) 

2.3  5o 

o,85 

(  ,-l°  ) 

2.400 

o,85 

(1-11) 

1800 

0,70 

(1-11) 

36oo 

',7 

(1—1*) 

4200 

2,3 

(1-14) 

22 

325o 

i,6 

( l_15) 

RESISTANCE 
•«   kg». 


4o5o 

4700 
4lOO 
3ÔOO 
280O 
27OO 
ISOO 
4000 

4o3o 
43oo 

3  600 

4  1  3o 
3  800 
36  5o 
ii  5© 
s65o 
3ooo 
3  3  00 
2800 
2100 
i3oo 
1230 
i25o 
33oo 
255o 


LIMITE 
élastique 
en    kf> 


29OO 

3  800 
3200 
2600 
2deo 
27*0 
1800 
3ooo 
3  2  00 
3ooo 
36oo 
2900 
3  200 
36  5o 
3i5o 
26  5o 
3ooo 
33oo 
2800 
2100 
i3oo 
1 25o 
i2  5o 
33oo 
255o 


FLECHE 

de  rupture 

en  nlllltDelre« 


2,1 

1,8 
«.9 
«,4 
',J 
1,2 
>»° 

',7 
i,7 
*,i 
i,85 

«.7 
1 ,63 

i,4 
1.4 
1,3 
1,5 
i,35 

1,13 

o,85 
0,60 
0,60 
o,65 
1 ,4o 
1  ,00 


NOTES. 


(1-1.) 

C-'7) 

(l-tt) 

(1-lt) 

(1-10) 

(1-11) 

(»-■«) 
(l-II) 

(«-") 
(1-M) 

('-") 

(1-17) 
(  28-19) 
(28-30) 
(18-31  1 
,2.-3.) 
(28-33  \ 
(28-3*  , 
(28-33  ) 
(18-J6  ) 
(18-37) 
(!*-») 
(  18-39) 
(18-34  ) 


(! 


') 
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Essai  de  flexion  (suite). 


Nt'MLHOS. 


22. 


26.... 

il.... 
28.... 
29. . . . 
30.... 


IlESISTANCK 

rn  kirs. 


i85o 
5oo 

i3>o 
;:>o 

JÎOOO 

7*200 
()3;oo 
G7000 
73600 


LIMITE 
clasti'inr 
en  ke«. 


5  00 

i3îo 

75o 


FLECHE 

île  rupture 

rn  millimètre* 


(),  K) 
0,67 

0;4'i 
67,4 

74,o 

:r,,o 
69,0 


(58-36  \ 
(Ï8-37  ) 
(  Ï8-.18  1 
(28-39  1 
(4-0-41  \ 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 


M'MI-.KOB. 


31.. 
32.. 
33.. 

34.. 
35.. 
36.. 
37.. 
38.. 


RESISTANCE 
en  k|ts. 


(i(it)oo 
71800 
G7OOO 
90  ")00 

89300 

84500 
797OO 

8-5oo 


LIMITE 
élastique 

en   kk-> 

FLÈCHE 

de  rupture 

en  millimètres. 

NOTES. 

fifi,o 

(40-41  ) 

72,0 

Id. 

63,0 

Id. 

9° 
82,5 

(  40-42  v 

Id. 

109 

Id. 

io3 

Id. 

104 

Id. 

(')  BRAYSHAW,  Pi  oc.  Inst.  Afech.  k'ng.,  avril  191".  p.  317. 
Éprouvettes  de  i'|,3xi|)Xijo™i  éCartement  des  appuis  :  ij3°""- 
Recuites  ?o  minutes  à  800"  avant  mécanisage  et  refroidies  dans  les 
cendres. 

(2)  Trempées  à  720°  C.  dans  l'eau  salée  à  i<i°C,  3o  min.  à  ternpér. 

(3)  »  73o°  »  19°  " 
(  '  )  »  74°°  »  24°  » 
( 5 )  »  760°  »  2 1  •  » 
( 6  )  »  800°  »  1  i"  » 
(')             »           84oa                     »                    i5" 

(»)  »  860"  »  34" 

(9)  >,  880'  »  !>4«  » 

(    10  )  M  gOO"  »  24"  » 

(")  »  1)20°  »  21°  » 

(  ")  »  94°°  "  21°  » 

C3)  Recuit  3o  minutes  à  700",  refroidi  dans  le  sable.  Trempé  à 
-f>r>"  dans  eau  salée  à  3i".  3o  minutes  à  température. 

(")  Recuit  3o  minutes  à  800",  refroidi  dans  le  sable.  Trempé  à 
7.S9"  dans  eau  salée  à  3i°,  3o  minutes  à  température. 

(15)  Recuit  3o  minutes  à  900°,  refroidi  dans  le  sable.  Trempé  à 
7.rici"  dans  eau  salée  à  3i°,  io  minutes  à  température. 

(">)  Recuit  3o  minutes  à  940°,  refroidi  dans  le  sable.  Trempé  à 
760"  dans  eau  salée  à  3o",  3o  minutes  à  température. 

i  ")  Recuit  2  heures  à  700",  refroidi  dans  le  «able.  Trempé  à  760" 
dans  eau  salée  à  3o".  3o  minutes  à  température. 

(  '•)  Recuit  ■>.  heures  à  800",  refroidi  dans  le  sable  Trempé  à  7.19° 
dans  eau  salée  à  3i",  3o  minutes  à  température. 

(  ")  Recuit  3o  minutes  à  700",  refroidi  dans  le  sable  Trempé  a 
809°  dans  eau  salée  à  3t°,  3o  minutes  à  température. 

1  ,u  |  Recuit  io  minutes  à  800",  refroidi  dans  le  sable.  Trempé  à 
f-5r,"  dans  eau  salée  à  3i°,  3o  minutes  à  lempérature. 

<u)  Recuit  3o  minutes  à  900",  refroidi  dans  le  sable.  Trempé  a 
8.Î9*  dans  eau  salée  à  3i°,  3o  minutes  à  température. 

1 .-'-')  Recuit  3u  minutes   à  94"",   refroidi    dans    le   sable.  Trempé  à 

>./  dans  eau  «alée  à  3i",  3o  minutes  à  température. 


(")  Recuit  3o  minutes  à  700°,  refroidi  dans  le  sable.  Trempé  à 
70V  dans  eau  salée  à  32°,  3o  minutes  à  température. 

(-')  Recuit  3o  minuies  a  800°,  refroidi  dans  le  sable.  Trempé  à 
760°  dans  eau  salée  à  32°,  3o  minutes  à  température. 

(")  Recuit  3o  minutes  à  900°,  refroidi  dans  le  sable.  Trempé  à 
760°  dans  eau  salée  à  32°,  3o  minutes  à  lempérature. 

(")  Recuit  3o  minutes  à  940°,  refroidi  dans  le  sable.  Trempé  à 
7<io°  dans  eau  salée  à  32°,  3o  minutes  à  température. 

(  *'•  )  Recuit  3  heures  à  700°,  refroidi  dans  le  sable.  Trempé  à  760° 
dans  eau  salée  à  3o°,  3o  minutes  à  température. 

(")  Bhayshaw.  Proc.  Inst.  Meck.  Eng.,  avril  1910,  p.  317. 
Kprouvettes  de  ,4,3  x  19  x  i4omm  ;  écartement  des  appuis  :  i33mm  ; 
recuites  20  minutes  à  8oo"  avant  mécanisage  et  refroidies  dans  les 
cendres. 

C29)  Recuit  2  heures  à  8oo°C,  refroidi  dans  le  sable;  trempé  à 
86o°  dans  eau  salée  à  3ou,  3o  minuies  à  température. 

(30)  Recuit  3o  minutes  à  700°  C.  refroidi  dans  le  sable  :  trempé  a 
8rio°  dans  eau  salée  à  3t°,  3o  minutes  à  température. 

(  •"  )  Recuit  3o  minutes  à  8on°  C.,  refroidi  <lans  le  sable  ;  trempé  a 
Min"  dans  eau  salée  à  3i°,  3n  minutes  à  température. 

( 3ï  )  Recuit  3q  minutes  à  90b"  C,  refroidi  dans  le  -.able  ;  trempé  .1 
8tio"  dans  eau  salée  à   it\  3o  minutes  a  température. 

(j3)  Recuit  .'io  minutes  a  r)4°°  G.,  refroidi  dans  le  *able  ;  trempé  a 
Soo°  dans  eau  salée  à  ji*,  3o  minutes  à  température. 


(«) 
(») 

(  y  ) 

(3*) 

(») 

('")  Brei  il.  Rev.  A/était.,  novembre  1910  p.   1023. 
(")  Rails  de  3Sk8  le  mètre';  acier  Thomas. 

(  <-  )  n  .")2kB  >l  » 


761 

.«*•  -«- 

1       23. 

-60   l 
-60   1 

5  fr*£ 

i  t  * 

.4- 

76.  1 

c        y 

)      ^ 

-60   \ 

-  =  r 

»9- 

;63  ' 

-  «  ® 

3           "" 

!  l 
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- 

Essai  de  dureté. 

N". 

DURETÉ 
kgs  :  cm1. 

NOTES. 

N". 

DURETÉ 
lus  :  cm*. 

N0TK8. 

N"1. 

DURETE 
kgs  :  cm1. 

NOTES. 

N°\ 

DURETÉ 
kgs  :  cm'. 

NOTES. 

1 

n6 

(  1  -1 

7... 

'9« 

('-') 

12... 

i63 

(1-1) 

17.... 

202 

(■-■) 

2 

[•27 

(  1_2 

8... 

'97 

(.-2) 

i63 

C"*) 

18.... 

238 

(1-1) 

3 

•  45 

(  ,_2 

9... 

229 

C1-*) 

13... 

188 

(1-2) 

19.... 

.46 

(1-1) 

i 

.5; 

( 1—1 

10... 

233 

('  *) 

14... 

226 

(■-2) 

i(fi 

(•-») 

5 

162 

(  l_t 

11... 

116 

(1-2) 

13... 

238 

(1-1) 

// 

tf 

6  ...    . 

171 

(  1-2 

121 

(1-3) 

16... 

1  ■>.». 

(1-2) 

// 

tf 

(')Smi 

tu,  Iron  and    Coal 

Trade   /ievieiv,    3o   sepli 

;mbre   njio, 

(3)  Recuites  900*0. 

p.  532. 

( 4)  Recuites  gSo'C. 

(•)  Bru 

t  de  laminage. 

(*)  Recuites  75o*C. 

'            ai 

t/î          0 

N". 

NOMBRE 

de    durci-' 

Brinell. 

REBONDIS 

MENT 

sclérose.   S! 

NOTES. 

N". 

NOMBRE 

de   dureté 

Brinell. 

REBONDIS 

MENT 

•cléroie.    S 

NOTES. 

N". 

NOMBRE 

de    dureté 

Brinell. 

REBONDIS 

MENT 

sclérose.   SI 

NOTES. 

21.... 

// 

102 

(6-7-8)      \ 

22.... 

>6oo 

90 

(1-10)        | 

22.... 

>6oo 

94 

C-9)     \ 

// 

99 

(S-7-.) 

>6oo 

87 

(1-11) 

>6oo 

95 

ti 

95 

(6-7-10) 

>6oo 

90 

(1-11) 

>Coo 

93 

1/ 

87 

(6-7-11) 

21.... 

>6oo 

95 

(1-13) 

>6oo 

88 

(1-12)          ) 

11 

85 

(6-7-,*) 

>6oo 

86 

(1-14)       i 

56.... 

2IO 

a 

(1-1-4) 

11 

78 

(6-7-1.)    1 

a 

480 

83 

(1-15)       1 

218 

n 

(1-1-1) 

23.... 

// 

100 

(6-14-S)    t 

480 

79 

(1-1.)      1 

246 

a 

(i-a-4) 

11 

100 

(s-n-.)l 

>6oo 

99 

(1-17)     1 

255 

a 

(1-3-6) 

il 

93 

(6-14-10)  1 

>6oo 

97 

(1-18)      \    b 

95.... 

109 

v 

(94-100-101)  I 

il 

85 

(6-n-ii)  1 

>6oo 

88 

(1-,») 

i3i 

n 

(94-100-101)1 

il 

85 

(6-H-ll)    I 

>6oo 

84 

(1-10)      l 

i56 

» 

(94-100-101)1  e 

il 

77 

(6-14-1»)   1 

>6oo 

89 

(l-«)      1 

126 

n 

(94-100-101)1 

20.... 

228 

36 

(»-*)  , 

>6oo 

88 

(1-11)      \ 

187 

a 

(94-100-101)  ] 

235 

47 

(1-1) 

23.... 

420 

65 

(1-1.) 

98.... 

250 

4o 

(6-7) 

>6oo 

100 

(1-4) 

>6oo 

98 

(l-«) 

537 

7' 

(6-8) 

>6oo 

96 

(,-5) 

>6oo 

100 

(.-„) 

537 

7' 

(»-.-») 

>6oo 

94 

(1-6) 

>6oo 

90 

(,--.)       ( 

537 

7' 

(6-8-10) 

>6oo 

9'- 

(1-7) 

>6oo 

100 

(«-«)     J  C 

520 

7' 

(.-.-11) 

>6oo 

90 

(1-6) 

470 

63 

C"')        \ 

495 

68 

(1-8-12) 

>6oo 

88 

(1-9) 

>6oo 

89 

(.-,) 

480 

66 

(6-8-ia) 

>6oo 

88 

(1-10) 

>6oo 

84 

(1-4) 

445 

64 

(6-8-14) 

>6oo 

87 

(.-,.)       V 

b 

>6oo 

83 

(1-6) 

433 

63 

(6-8-U) 

>6oo 

86 

C"") 

>6oo 

85 

(1-6) 

420 

63 

(6-8-16) 

22.... 

223 

38 

C'») 

20.... 

>6oo 

96 

(■-,) 

4o3 

Gi 

(6-8-17) 

223 

36 

C"')        I 

>6oo 

96 

(■-•)     )d 

362 

58 

(6-8-16) 

>6oo 

100 

(»-») 

>6oo 

94 

C"») 

349 

56 

(6-8-19) 

>6oo 

100 

(»-*)        1 

>6oo 

91 

(1-10)      1 

3i9 

55 

(  6-8-10) 

>6oo 

95 

(1-6)         | 

>6oo 

90 

(1-11)  1 

309 

48 

(6-8-11  ) 

>6oo 

95 

(1-7) 

>6oo 

87 

(t-11) 

289 

44 

(6-1-11) 

>6oo 

9» 

(1-8) 

>6oo 

100 

c-7) 

262 

4i 

(6-8-13) 

>6oo 

90 

( 

i-t) 

>6oo 

98 

('-•)  / 

Tables  internationales. 
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Métallurgie  :  Mekaniscbe  Konstanten.  —  Metallurgy  :  Mechanical  Constants. 


Essai  de  dureté  (suite). 


NUMEROS. 


100. 


iOi. 


10(. 
i90. 


REBONDISSE- 
MENT 
sclérose.  Sborc. 


22    à    23 

6i  à  62 
61 
62 
6i,5 
6i,5 
61 

59,5 
58 
55 
55 
54 
54 
5i 

48 
47 
44 
37 
34 

32 

29 

26 

25 

32  à  33 
82  à  83 

83 

83 

82 

82 

82 

8i,5 

80 

79 

76,5 

76,5 

75 

73,5 

66 

64,5 

62 

56 

52 

5i 
42 

39 

36 

8 


NOTES. 


(6-7) 
(  6-861S  ) 

(6-8Wi-9  \ 
(6— 861'î-lO) 
(8-86i'i-ll  ) 
(e-8iii-*6) 
f*-ibit—tl\ 
(6-8*«-J6) 
(6-66i<-ll) 
(6-8*i'i— 13) 
(4-86«'i-14) 
(  6~»bis  -17  ) 
(6-86«'j-18) 
(  6-8«J-»9  ) 
(6-86/.S-15) 
/S-»bis—lt\ 
(6-8M*-17) 
(  t—Sbts-iO  ) 
(6-8*«î-»l) 
(  6-8é«'*-3S  ) 
(6-86/S-18) 
(  6-86IÏ-19) 
(  6— tbts— 10  ) 
(6-7) 

( 6-8-W*  ) 
(8-36/X-») 
(6-86i$-10) 
li-tbis-\\  ) 
(6-86Ù-14) 
(4-8«J-15) 
(  6-86Ù-16  ) 
(6-8/>I*— I») 

/l-»bis— 18) 
(6-S«î-14) 
(  6-86«S-17  ) 
(  6-86/4- J8) 
(  6-86IJ-S9  \ 
(6-  SAls-16) 
(6-86IÎ-I6) 
(6-8AIJ--17) 
/t-tbis-30) 
(  3-86ii-»l  ) 
(6-8*J*— 3Î) 
(6-8*/i--18) 
/  6-86/i-U) 
(6-8A/4-ÎO  , 
(64) 


NUMEROS. 


191.... 
192...- 
193.... 
194. . . . 
195.... 
196.... 
197.... 
198.... 
199. . . . 
200.... 
201 ... . 
202.... 
203.... 
204.... 
20S. . . . 
206.... 
207.... 
208.... 
209.... 
210.... 
211.... 
212.... 
213.... 
214. . . . 
215. . . . 
216.... 
267.... 

268. .. . 

269... 

270. . . . 

271 ... . 

272.... 
273.... 
274. . . . 
275.... 
276. . . . 
277.... 


REBONDISSE- 
MENT 

sclérose.  Shoro. 


9 

i3,5 
i3 
1 1 
i5 
12 
18 

25 

28 
28 
35 
4i 
35 
45 
5o 
5i 
53 
57 
55 

52 

54 
5o 
56 
58 
57 
62 
7  et  20' 
14-17 

6  et  20 
13-17 
17-18 

I2-I5 

17-20 
i3-i6 

16 
1 3—1 7 
16-18 
1 4—i  5 
i5-i8 
Ji-i5 

16-24 

12-22 

16-20 

r6 

7  et  21 
16 

19-21 
16-20 


NOTES. 


(64) 
(64) 
(64) 

(64) 
(64) 
(64) 
(64) 
(64) 
(64) 
(64) 
(6.) 
(64) 
(64) 
(64) 
(64) 
(64) 
(64) 
(64) 
(64) 
(64) 
(64) 
(64) 
(84) 

(«*) 
(64) 

(64) 

(  68-6*) 
(  68-67  ) 
(68-66  ) 
(66-67  ) 
(  68-66  ) 
(68—67  ) 
(65-66  ) 
(  65  --67  \ 
(65-66 ) 
(65-67  ) 
(  65-66  \ 
(  65-67  ) 
(65-66  \ 
(65-67  ) 
(65-66  ) 
(65-67  \ 
(  65  66  ) 
(  65-67  ) 
(65-66) 
(6b -67) 
(65-66) 
(65-67  ) 


278 

279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297, 
298 
299 
300 
301 


REBONDISSE- 
MENT 
sclérose.  Shore. 


18-22 
l5-l5 
lg-2  1 

1 5—i  6 

17-21 
i3-i6 
19-21 
16-19 

21-25 
14-18 

i5 
22 

22-28 
i5-i8 
26-3o 
i5-i8 
23-3o 

l5-20 

25-28 

16-20 
2  5-3c 
i4-23 
25-36 
1 6-2 1 
24-29 
14-19 

25-27 

11-18 

29-37 

•7-'9 
3o 

15-20 

i4-i5 
17-21 
i3-i5 
1J-19 
12-16 
17-18 
!3-i5 
16-20 
1 3—i  3 

16-2  ! 
12-1  5 

1 5—i  7 

14-17 


NOTES. 


(65— 66  ) 
(68-67  j 
(68—66) 
(65-67) 
(68—66) 
(68-67) 
(66-66  1 
(85-67  ) 
(65-66) 
(65-67  ) 

(65-67  1 
(68-66) 

(66-66) 
(65-67) 
(65—66) 
(65-67) 
(65-  66) 
(65  67) 
(65  66  \ 
(66-67  ) 
(65-66  \ 
(65-67  1 
(65-66) 
(68  67) 
1  65—66  \ 
(65  67) 
(68-66  ) 
(66-67  \ 
(66-66) 
(68-67  ) 
(65-66) 

(65-66) 
(66—67  ) 
(68-66) 
(65-67) 
(65  -66) 
(68-67) 
(66-66) 
(6S-67) 
(68-66) 
(65-67) 
(68-66) 
(  65-67  \ 
(66-66) 
(65-67  ) 
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Essai  de  dureté  (suite). 

NUMÉROS. 

REBONDISSE- 
MENT 
sclérose.  Shore. 

NOTES. 

NUMÉROS. 

REBONDISSE- 
MENT 
sclérose.  Shore. 

NOTES. 

NUMÉROS. 

REBONDISSE- 
MENT 
sclérose.  Shore. 

notes. 

302 

1  8-2  I 

1 5—  1 7 

19-21 
i5-i8 
21-28 
15-19 
26-34 

'7"'9 
34-44 
18-22 
32-4 1 
18-24 
34-36 
23-26 
35-39 
26-36 
35-37 

32-25 

38-45 
3i-36 

(   65    -Cf.   , 
(65-  67  V 
(  65     66  ) 
(  65-67  ) 
(  65-  66  ) 
(  65     67  \ 
(65     66) 
(  65-67) 
(65-66) 
(65-67) 
(  65-  66 ) 
(66-67) 
(65-66) 
(65-  67) 
(  65-66) 
(65-67) 
(65     66) 
(65-67  ) 
(65-66  ) 
(  65-67  ) 

312 

35-36 

9.8-35 

27 

33-40 
34-33 

3i 

16-20 
21 

23 

i5 

19-20 

•7 

1  5-20 

16-19. 
17-17 

(65     66  ) 
(65     67  \ 
(65     66  \ 

(  65-  06  ) 
(  65   -67  ) 

(65-  67  \ 
(  61-66  ) 
(  65  -67  ) 

(65-67 ) 

(  65  -67) 
(65-66  ) 
( 65     67  ) 
(  65-66  ) 
(  65     67) 

|65     67) 

322 

18-18 
21-21 

23-25 

26-28 
24-28 
34-42 
32-34 
37-40 
33-34 

3i-4o 
40-42 
3i-4i 
4o-43 
35-42 
4i-43 
40-41 

('65     06* 
V                / 

(65     67) 

(65-67) 
(  65—66  ) 
(  65     67  ) 
/  65     66  \ 
(65 -67 ) 
(  65-66) 
(  66-67  ) 

(65-67) 
( 65-66) 
(65     67) 
(  65-66  ) 
(05-67  ) 
(  65-66  ) 
(  65-  67  ) 

303 

304 

313 

323 

314 

315 

324 
325../ 

303 

306 

316 

326 

307 

317 

327 

308 

318 

328 

309 

319..        .    . 

329 

310 

311 

320 . .    . 

330 

321   . 

IN". 

DIAMÈTRE 
d'empreinte. 

1                4, 

2   H  S 

a  se    . 

0    S-    0 
«          S 

NOTES. 

N". 

DIAMÈTRE 
d  empreinte. 

M           1 

2  h  * 

fi    SR     . 

*■    -  ï 

OS© 

u      - 

—  L> 

—  m 

NOTES. 

N0B 

DIAMÈTRE 
d'empreinte. 

«      2 

—    H  yj 
O   X     . 
■r.  a  0 
0  a  g 

a       'i 

e       % 

NOTES. 

98.... 
96.... 

1,  4,93 
3,33 
3 
3,oo 

9     "7*7 

2,48 

46 
89 
9' 
89 
88 

«9 

44  à  45 

83,5 

(38-39) 
(38-40) 
(31-41) 
(3E-«) 

(J8-4S) 
(J8-44) 

(56) 
C  56-57  ) 

97.... 
96.... 

2,44 

2,50 

2,55 
2,65 
2,61 

45  à  46 
82 
83 
80 
83 

86,5 
88 
88,5 

(38-45) 
(38-45-46) 
(38-45-47) 
(38-48-48) 
(38-45-49) 
(38-45-50) 
(S6-58) 
(  86-59) 

97.... 

96... 

2,79 

i,  10 
4,o6 
4,i3 

9' 

49 
45 
45 
4' 

90,5 
94,5 

44,5 
4> 

(38-45-31  ) 
(  38-45-  52) 
(38-45-53  ) 
(  38—45  —  5i  \ 
(  38-45-55) 

(36     60) 
(56     61  ) 
(56-62) 
(  56-63) 

N". 

NOMBRE 
de  dureté 

Hrlnell. 

REBONDISSE- 
MENT 
sclérose.  Shore. 

NOTES. 

NUMÉROS. 

NOMBRE 

de  dureté 

Rrinell. 

Notks. 

NUMÉROS. 

NOMBRE 

de  dureté 

Rrinell. 

NOTES. 

166... 
167... 
168. . . 
169. . . 
170... 
171... 

.87 
'93 

«7i 

i84 

186 

170 

25 
27 
23 

24 

25 
32 

(") 

(33) 

(33) 
(33) 
(33) 
(33) 

140 

69 

7' 

60 

52 

101 

02 

(34) 
(34) 
(34) 
(34) 
(34) 
(34) 

230 

59 

49,' 

58,6 

5i 
5o 

58,5 

(69-7.) 
(  69     70) 
(69     7.) 
(69-70) 
(69-70) 
(69-7.) 

141 

231 

142 

232 

233 

143 

144. 

145 
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Métallurgie  :  Mekanische  Konstanten.   —  Metallurgy  :  Mechaaical  Constants. 


Essai  de  dureté  (suite). 


172. 
173. 
109. 
110. 
114. 
112. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 


NOMBHK 

de  dureté 

Brinell. 


•9< 
193 

49 
63 

77 
23o 

57 
67 

83 
46 
61 
83 
46 
Gt 
9? 
46 

59 
80 

39 
4« 
86 

39 
5. 
i3o 
i3o 
i5o 
70 
109 

44 

182 

70 

69 


REBONDISSE- 
MENT 
sclérose.  Shore. 


27 

27 


NOTES. 


(**) 
(») 
(•») 
(68) 
(.8) 

(68) 
(  "  ) 

(68) 

(") 
("«) 

<**\ 
(68, 

,68) 

(68j 
(68) 

(") 
(68) 

(6S) 
(68) 

(6.) 

(") 

(68) 

(68, 
(68) 
(68) 
(68) 
(68) 
(68) 
(68) 
(68) 


NI  MKR08. 


140 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
157 
158 
159 
217 

218 
219 

220 

221 

222 

223 
224 
225 

226 
227 

228 

229 


NOMBHK 
dr  dureté 
Bri"ell 


85 
76 
73 

56 

4' 
45,5 

5v 

5; 

38 
33 

49 

44 

4i,4 

'.5,2 

43,2 

45,5 

55,3 

58,o 

6.,- 

56,o 

55,7 

60,4 

54,8 

55 

5a,3 

59,1 

53,i 

53, 9 

57,6 

53,/, 

58,9 

52 


NOTKS. 


(») 

(") 

(") 
(Si) 

(SI) 

,3») 
(3*) 

(") 
(») 

,3V) 

(") 
(«) 

(  «9     70) 

(.9-7.) 

(68-70) 

(  69-70  ) 

(6,-7.) 

(  69-60  ) 

(69-7.) 

(69-70) 

(69-71) 

(69-70) 

( 69-70) 

/  69     70) 

(69-70) 

(69     71  ) 

(69     70) 

( 69-70) 

(69     71) 

(  69-70  ) 

(69     7.) 

(  69-70  ) 


Xl'MHHlS. 


234 
235 

236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
203 
264 
265 
266 
339 

340 
341 


NOMBHE 

de  dureté 

rtrinell 


46 

33,9 

38,2 

28 

43,5 

46,0 

47,5 

49,  > 
5o,o 

49,5 

5o,o 

5i  ,0 

5i,5 

4,9 

S.  7 

5,9 

0,2 

7.3 
12,8 

'4,9 
18,0 

14,' 

12,5 

9,' 

40 

4«,7 
3,6 
9-6 
i4,v 
24, « 
2  5, 5 


REBONDISSE- 
MENT 
sclérose,  Shore. 


(69-70 
(69-70 
(69-71 
(69-  70 
(69-7J 
(69-7* 
(«9-71 
(69-7Î 
(69  Si 
(69-7» 
(69-7t 
(  69-7Î 
(69-71 
(73) 

C'3) 

(73) 

(73) 

(73) 

(73) 

(73) 

(73) 

(73) 

(73) 
(69-70) 
(69-7.) 

(73) 
(  36-36  ) 
(S5-S7) 
(69-70) 
(69-71) 


NUMEROS. 


339 
342 
343 


DURETÉ    (SCLÉROMÈTE). 


10  grammes. 


mm  oiiu 

0,014-0,016 

0,0l6 

0,016-0,019 

0,014-0,019 

0,022-0,027 

0,02  1-0,027 


17  grammes. 


mm  mm 

0,022-0,027 

0,022-0,027 

0,017-0,026 

0.019-0,024 

o,o3o-o,o43 
o,o38 


SECTION    MOYENNE 
lies  cristallitc;  . 


mra 
0,0.2 

000'        mm- 
0,0l6   -0,02 

o,oo5  -0,01 
o,oo3  -0,01 
0,0001-0,002 


NOTES. 


T.-7I) 

74-76) 
7;-  75) 
7i-?6) 

7V-7», 


347.   Dureté  (échelle  de  Mohs)  entre  7  et  8  ("). 
345.  Dureté  (échelle  de  Mohs).  . 


(a)  Refroidi  rapidement. 

[b)  Refroidi  lentement.. 


7,5  <T8) 
6,5  C») 
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Essai  de  dureté  (suite). 


a.  Pour  les  Notes  6-14,  Cf.  Essai  de  traction,  p.  704. 

b.  Pour  les  Notes  1-26,  Cf.  Essai  de  flexion,  p.  711. 

c.  Pour  la  Note  1-27,  Cf.  Essai  de  flexion,  p.  711. 

d.  Pour  les  Notes  1-12,  Cf.  Essai  de  flexion,  p.  7H-712. 

e.  Pour  les  Notes  94-100- 101,  Cf.  Essai  de  traction,  p.  709. 
(')  Longmuyr,  /.  Iron  Steel  Inst.,  mai  1910. 

(2)  Trempé  eau  800°,  revenu  545°  C. 
(')  Trempé  huile  900%  revenu  545°C. 
(')  Surface  externe. 
(5)  Section  transversale. 

(•)  Portevin  et   Berjot,  Rev.  de  Mélall.,  janvier   1910,  p.  64. 
Cylindres  de  22°"°</>  x  20™-. 
C  )  Non  trempé. 

(•)  Chauffé  i5  minutes  dans  KCI  à  850°  puis  trempé  dans  l'huile. 
(»*")  Chauffé  i5  minutes  dans  NaCI  -+-KCIà75o°  puis  trempé  eau. 
(9)  Revenu  iô  minutes  à  200°. 
(">)       »        3o         »  » 

(  '  ' )       »        60         »  » 

(")      »        i5        »  3oo°. 

(")       »        3o         »  » 

('*)       »        60         »  » 

(15)  >>        i5        »  400*- 

(16)  »  3o  »  » 
(ii)  »  60  »  » 
('•)  »  i5  »  5oo°. 
('»)  »  3o  »  » 
(")  0  60  »  » 
(Sl)  »  i5  »  600°. 
(")   »   3o    »     » 

(")         »  60  »  » 

(")      »        i5        >>  25o». 

(,5)      »        3o         »  » 

( ,8  )      »        60         »  » 

(")      .»        i5        »  35o°. 

(,8)      »        3o         »  » 

(»)      »        60         »  » 

(«)      »        i5         »  45o°. 

(  "  )       »        3o         »  » 

( n  )      »        60         »  » 

(")  Rosenhain  et  Lantsberry,  Proc.  Inst.  Mech.  Eng.,  XXVI, 
1910.  Barreaux  laminés. 
(")  Guillkt  et  Rkvillon,  Bev.  Métall.,  juin  1910. 

(35)  Schoop,  Bev.  Métall.,  août   1910.  Bille  de  §mm,bi(p.  Pres- 
sion :  5ok«\ 

(36)  Su  coulé. 
(r)  Sn  pulvérisé. 

(38)  Portevin  et  Berjot,  Bev.  Métall.,  janvier  1910.  Cylindres 
de  2omm(p  x  20""",    cémentés  à  iooo*  dans  charbon  de  bois  (60  p.) 


-f-COjBa  (4<>p-),    chauffés    i5   minutes 
l'eau  à  i4°. 


à   700"    cl    trempés    dans 


Profondeur  au  microscope 


Cémentes. 


Total. 


(") 


heure 0,20 


Eutectique. 

Hyp 

ereutecti 

jue 

mm 

mm 

11 

11 

o,4o 

n 

0,65 

o,3o 

o,85 

o,48 

1,02 

o,54 

1 ,5o 

0,72 

(,0)     2  heures 0,60 

("  )     3  heures 1,02 

(")    4  heures 1,42 

(")    6  heures 1,86 

(")    9  heures 2,75 

(")  Cémenté  à  2"""  de  profondeur. 

(<6)  Trempé  eau  à  1100°. 

(41)  »  iooo". 

('')  »  900". 

(  •»  )  ».  800». 

(M)  »  750°. 

(  "  )  »  700". 

(")  »  685». 

(")  »  665°. 

(  5«  )  »  65o°. 

(',5)   .  »  600°. 

(b6)  Portevin  et  Berjot,  Bev.  Mélall .,  junv.  1910.  Cylindres 
de  20""  <p  x  20°"°,  cémentés  à  1000°  dans  charbon  de  bois 
(6op.)-t-C03Ba(4op.). 

(51)  Trempé  eau  à  900°. 

(")  Trempé  à  85o°. 

(  "  )  Trempé  à  800°. 

(M)  Trempé  à  750° 

(«')  Trempé  à  725°. 

(M)  Trempé  à  700°. 

(63)  Trempé  à  65o°. 

(*')  Benqouoh  et  Haï.,  J.  Inst.  Met.,  3,  68. 

(**)  Roush,  Mél.  Chent.  Eng.,  8,  4^8. 

(*•)  Forgé. 

(61)  Recuit. 

(*•)  Giobiu  et  Marantonio,  Gazz.  Chitn.,  4©,  1,  75. 

(*»)  Kurnakov,  PuscHiNet  Senkowsky,  Z.  Anorg.  Chem.,  68,  i36. 

("••)  Charge  2ook*1. 

C11)  Charge  5ook«*. 

(M)  Alliages  industriels. 

(13)  Stenquist,  Z.  physik.  Chem.,  70,  538. 

(")  Jaust  et  Tammann,  Z.  physik.  Chem.,  75,  124. 

('»)  Doux. 

(18)  Dur. 

(")  Weiss  et  Nedmann,  Z.  Anorg.  Chem.,  65,  216. 

('«)  Weiss,  Z.  Anorg.  Chem.,  65,  334. 
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Module  d'élasticité. 


NUMEROS. 


20. 


MODULE 

en  mimes 
par  mm5. 


NOTES. 


22. 


'8,9 
20, 65 
a8 

32,2 

28,7 
3o,  i 
28,7 
29.4 

2!, 35 

22,75 

20, 65 
22,19 
«9,6 
3i,5 

3a,55 


(1-3) 
(1-4) 
(1-.) 

(1-6) 
(1-7) 

<»-») 

(.-10) 
(1-11) 

(.-11) 
(1-,) 
(.-,) 

(«"») 

(1-4) 


NUMEROS. 


MODULE 
en  tonoei 
par  mm'. 


21. 


32,9 

34,3 

29,4 

«9.4 

29,4 

3o,38 

29,05 

3o,  1 

28,7 

27,3 

*9>4 

27,3 

25,9 

28,7 

25,2 


NOTES. 


NUMEROS. 


(l-«) 
(1-7) 
(1-1) 

(•-») 
(1-1.) 

(1-1.) 

(,-„) 

(.-.,) 

(1-14 

(«-.* 

(1-1.) 

(1-17) 

(1-1S) 

(1-1.) 

(1-1,) 


; 


M0DUL8 
en  tonnes 
par  mm'. 


23. 


20. 


25,2 

23,8 

29,4 
27,3 

2(5,6 
25,2 
29,4 

25,2 

27,3 
24,5 

23,8 
i3, 1 
28 
28 
26,6 


NOTES. 


NUMEROS. 


MODULE 
en  tonnes 
par  miB'. 


22,75 

20, 65 

20,65 
25,2 
28,14 
28,14 

20, 65 
7,96 
8,3 
8,22 

8,35 

8,2 

9,5 

9,8 
10,5 


NOTES. 


(' 
C 
(' 
(' 

o 
c 
(>- 

(l 
(* 

(4 
(; 
(4 

1  8C 
186 


( 

(1.6 


a.  Cf.  Essai  de  flexion,  p.  711.  b.   Cf.  Essai  de  flexion,  p.  711-712.  c.   Cf.   Essai  de  torsion,  p.  711,  d.  Cf.  Essai  de  traction, 


10  \ 

11  ) 
il) 

-7  \ 
-») 

"') 
11  \ 

— «) 

-«) 

7  ) 
— 8  \ 

») 
-1.7)1 

-187)) 

p.  710. 


Essai  au  choc. 


NUMEROS. 


69. 
70. 
71. 

72. 
73. 
U. 

75. 

76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
84. 


ENERGIE 

absorbée 

en  kiiogrammètres. 


7<>,9 

63,5 
60,8 
64,5 

72,4 
58,6 
69,5 
56,4 

73,9 
63,5 
68,0 
55,i 
67,2 
o,39 


ALLONQRMENT 
pour  100. 


34,4 
39,2 
35 

39,7 
35, 1 
24,2 

30,2 

23,7 
28,9 
19,2 
24,1 

i5,9 
22,9 


striction 
pour  100. 


57 

6l  ,  I 

56,7 

61,7 

59,6 

5o,3 

52,7 

38,o 

4o,7 
27,3 

38,9 
16,7 
63 


R' 

(M 


62,8 

45,4 
53,1 
49,6 
63, o 

73,9 
70,2 
72,6 
78,1 

101 ,  i 
85,9 

io5,8 
89,6 


IV 
R 


1,24 
1,18 
1,18 

1,25 
I  ,21 

1,  i5 

',19 
1,18 
1,27 
1 ,26 

1,12 

«,'9 
1,12 


E_ 

E' 
l'I 


,70 
,56 
,54 
,60 
,58 

,4" 
,60 
,56 

,69 

,75 
,67 
,6o 
,3. 


NOTES. 


(  69-70-75) 
(49-71-76) 
(.9-71-76) 
(»9-7»-7i) 
(.9-74—7*) 
(69-81-76  ) 
(69-81—74) 
(69-88-75) 
(69-84-78) 
(69-85-76) 
(69-86-74) 
(69-87—74) 
(  69-88-76) 

(*)       ' 


NUMEROS. 


86. 


ENERGIE 
absorbée 
en  kgm. 


I 
2 

2,5 

3 


TEMPERA- 
TURE 
en  degrés  C. 


25 

120 
203 

238 


NOTES. 


(•) 
(») 
(*) 
(•) 


NUMEROS. 


86. 


ENEROIB 
absorbée 
en  kgm. 


3,5 

7,5 
i4 
3o 


TEMPERA- 
TURE 
en  degrés  C. 


258 
34o 
420 
5o8 


NOTES. 


(5) 
(5) 
(*) 

(S) 


NUMÉROS. 


86. 

87. 


ENERGIE 
absorbée 
en  kgoi. 


32,5 
60 
2,5 

2,5 


TEMPERA- 
TURE 
en  degrés  C. 


535 

55o 

20 

85 


NOTES. 


(5) 
(5) 
(S) 
(*) 
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Essai  au  choc  (suite). 


NUMEROS. 


87. 


88. 


89. 


90. 


ENERGIE, 
absorbée 
en  Kfrnt. 


.) 

3 ,  5 
5 

r> 

|S 


8 

I  i 

il  ,5 
i  5 

2(3 

45,5 

■I 
5 
C» , ."» 

-T 
/ 

fi,.fi 

6 .  .S 
6 

5,5 
(i 

4o 
i,5 

i  i  "' 
5 
(i 
5,5 

4 ,  •> 
5 . 5 
\'h 

I I 

i  4 ,  5 


TEMPERA- 
TURE 
en  deuré*  C. 


2.2  ) 
278 

328 
420 
458 

5o3 

535 

59  '"> 
2  5 

7° 
a3o 

7.78 
3-o 

3'7 

/,■>.'» 

il» 

5  80 
ai) 
es 
>.3y 
33o 
38(5 

'I  '  /  j 

I70 
5o8 
5i9 
">()<  > 
55  i 
20 
45 
1 28 
i83 

342 

145 

■'.'.)' 
498 

5afi 
547 


NOTES. 


(« 

(5 
I5 
(" 
(5 
(■ 
(* 
(5 
(5 
(S 
(5 
(» 
(5 
(5 
(5 
(5 
(■' 
l  S 
(  à 

(5 
(S 


(  " 


NUMEROS. 


91 


92. 


93 . 


120 

127 


ENERGIE 
absorbée 

en  k^m. 


34 

3i 
35 
21 

20 

25 
22 

22,5 

2  5 

26 

2.5 
20  , 5 

10,5 

12,5 

s 
a  5 

'9 
1 8 , 5 

li'i 
18,5 

2  3 

4«,5 

(H) 

1  .5 

r 
1 

5 

6,5 

8 


'9 

27,  i 
i3 

2.4 


TEMPERA- 
TURE 
en  degré*  <'. 


588 
625 
676 
Ho  3 
'.5 
.(i7 

22.3 
284 

Î2.8 

4.3 

425 
436 

502 

"175 
61 5 

25 

io3 

».<>.{ 

ayo 

39' 
447 
403 
507 
524 
53o 
20 
45 
1  i5 
175 
262 
3'ti 
4ii<> 
184 

57  i 
618 

'•4  5 
670 


NOTES. 


(5) 
<3) 
(5) 
(5) 
(*) 
(5) 
(») 
(5) 
(b) 
(5) 
(5) 
(SJ 
(5Ï 
(5) 
(5) 
(3) 
(5) 
I1  I 
('■'  I 
t   ;'  ) 

(»; 

(5) 

(5) 
(••) 
(s) 
(6) 
<5i 

(5) 
(8) 
(s) 
15) 
(«) 


NUMEROS. 


1-28.. 

129.. 

130. 

131. 

132  . 

133.. 

134.. 

135  . 

136.. 

137.. 

138.. 

139.. 

140.. 

141.. 

144. 

143.. 

146.. 


ENERGIE 
absorbée 
en  kjrni. 


23 

i5,5 
i8,5 
5,5 
3 

3 , 5 

4,5 

6,5 

io,5 

12 

24 
5i 

6 
1 1 


TEMPERA- 
TURE 

en  degrés  U. 


NOTES. 


(6) 
(6) 
(6) 
(6) 
(6) 
(«) 
(6) 
(*) 

(6j 
(6) 
('■) 
i6) 
(«) 
(«i 
(6) 
(c> 
(6) 


94... 


INDICE    DE    FLEXION 
de    Heyn 


372 

375 
370 

3u 


NOTES. 


(") 

(7-9, 
(7-10, 


NUMEROS. 


24.. 

25. 

26.. 

27.. 

28.. 

29.. 

30.  . 

31.. 


FLÈCHE  SI' H  CORDE  DE   1™  AVEC  L  — 


21),  2 
2>,2 
27,8 


2<|.(J 
>S  ,0 


26 , 7 
26,4 
3o,o 

3'2,0 

20,0 

'9,° 
3o,o 

29,  ° 


46,i 

43,2 
53,o 

4> 

48,o 
5o,  5 

52 

47 


(')  R  =  Kflori  de  rupture  en  kilogrammes  par  millimètre  carré. 
If       Effort  de  rupture  par  choc. 

(M    —    --=   - - 

H        Effort  de  rupture  à  la  traction  statique  , 


(') 


K  _  Energie  absorbée  par  traction  statique. 


E1       Energie  absorbée  par  traction-choc. 

a  ("-»«)  Cf.  Essai  de  traction,  p.  709. 

(')  Longridue,  Proc.  Inst.  Mcch  Eng..  XXVI  ic)io  —  Éprouv. 
de5o  x  9,5  x  4,5  millimètres;  Machine  VVilliam  et  Robinsons;  arbre 
coudé. 

(4)  Gi'illet   et   Révillon,  Jiév.    Metall.,  octobre  1910.  É prou- 


ve ttes  de  10  x  10  x  fin  millimètre*.  Enlaille  à  fond  rond  de  t  x  1  mil 
limèlrcs;  moulin  Guillery. 

( fi  )  CiiiiLi.Ki  et  Kf.vili.on,  /'ce   Métal/.,  juin  1910. 

(")    Zsr.HOKKK.    liev.    Mêlait.,     mars    1910.    Fer    plat    !\o   -   9""", 
marque  I",  sans  traitement:  eprouvetie  de 60 X 4o  x  8""",  entaillée . 

f8)   Après  20  chauffages  au   l'b  fondu. 

(')  Après  20  chauffages  à  3oo°  ci  trempé  eau  froide. 

('")  Apres  épreuve  jusqu'à  la  limite  élastique. 

(")  Breuil.  Rev.  Metall..  novembre  1910.  Rails  de  38k*'  le  mètre, 
acier  Thomas  ;    L  ■—  longueur. 
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Métallurgie  :  Mekanische  Konstanten.  —  Metallurgy  :  Mechanical  Constants. 


Essai  d'efforts  alternés. 


NUMÉROS. 

EFFORT 
mazlmuoi 

en 
kgs  :  mm1. 

KFFORT 

minimum 

en 
kgs  :  m  ru'. 

NOMBRE 

d'alternances 

supportées. 

NOTES. 

NUMEROS. 

EFFORT 

moyen 

en 

kgs     moi1. 

EFFORT 
maximum 

en 
kgs  :  mm'. 

EFFORT 
minimum 

en 
kgs  :  mm'. 

ÉCART 

extrême 

des  efforts. 

NOTES. 

2 

19,8 
3i ,  i 

-'9,8 
— 3i ,  1 

739400 
5400 

C) 

3 

28,4 

25,8 

33,1 

23,7 

'7,9 

9.4 

i5,6 

33,7 

27, 1 

—27,1 

l4000 

(*) 

20,5 

3i  ,0 

10,0 

21 ,0 

25,5 

—25,5 

44500 

C) 

16,2 

3o,o 

2,4 

27,6 

23,7 

—23,7 

5370O 

(*) 

12,9 

29.2 

-  3,4 

32,6 

23  ,2 

—  23,2 

2680O 

(«) 

10,2 

28,2 

-  7,8 

36,o 

31,1 

—2  1,1 

65 1 000 

(») 

6,8 

27,4 

— 13,8 

41,2 

38,7 

—    O.I 

39460 

(■) 

0,0 

21,5 

—21,5 

43 

35,4 

-    0,6 

67300 

C) 

—  io,8 

9,5 

-3i,i 

4o,6 

34,3 

0,3 

41600 

<l) 

— 2o,3 

-    3,2 

—37,4 

34,2 

29, 5 

—  0,8 

782960 

0) 

-24,4 

— 12,1 

-36,7 

24,3 

18 

42,0 

—42,0 

12000 

(») 

—a5,8 

—  16,8 

-34,8 

18,0 

39.4 

-39,4 

27000 

(*) 

— 3i ,  1 

—25,8 

-36,4 

10,6 

35,4 

-35,4 

162700 

(») 

18 

3o,2 

47,9 

12,6 

35,3 

3 1 , 1 

— 3i ,  1 

666000 

(») 

—  30,2 

— 12,6 

—47,9 

35,3 

46,8 

— 16,2 

29040 

(») 

22,1 

44,9 

0,6 

45,5 

43,6 

—  )5,2 

180740 

(») 

—  22, 1 

0,6 

—44,9 

45.5 

4i,4 

-•4,4 

6 1 3o6o 

0) 

16,6 

42,2 

-  8,9 

5i,i 

60,6 

-  i,6 

24760 

<!) 

—  16,6 

8,9 

—42,2 

Si.i 

56,5 

—   1,1 

42600 

(*) 

9,9 

38,4 

—  18,0 

57,0 

5a,6 

—  0,0 

168000 

(•) 

—  9,9 

18,6 

-38,4 

57,0 

46,6 

0,2 

192180 

(») 

0 

3i,8 

— 3i,8 

63,6 

45,8 

-    1,2 

173340 

(«) 

// 

43,6 

—    0,4 

989300 

(•) 

64,4 

i3,o 

33740 

(») 

5i,3 

5,1 

97960 

(») 

44,7 

8,9 

755920 

C) 

(')  Smith,   Iron   an 

d   Coa(  Trade  Review 

3o.  septerr 

bre   1910. 

Effort  moyen  =  — 

x.  -+-  min. 

Brut  de  laminage;   vi 
jour;  traction  et  comt 

tesse  :  1000 
pression  al 

tours  par  ri 
'entées. 

limite,    12   h 

eures  par 

Écart  e 
maximum 

Ktréme  des 
et  l'effort 

efforts  =  différence   algébrique    entre   l'effort 
minimum. 

NUMEROS. 


63. 


64. 


ESSAI 
Arnold. 


33i 
426 
410 
'.)6 
'44 
234 

3l2 

372 
437 


NOTES. 


(62-63) 
(62-6.  ) 
(  81-66  ) 
(62-66) 
1  6î—  67  ) 
(61-68) 
(61-63) 
(61-64  ) 
(62-65) 


NUMEROS. 


64. 


65. 


ESSAI 
Arnold. 


io3 

99 
204 

355 
372 
482 
94 
«4> 
'97 


NOTES. 


(61-66) 
(61-67  ) 
(61-68) 
(  61-63) 
(61-6») 
(  61-65) 
(  61-66  ) 
(  62-67  ) 
(61-68) 


NUMEROS. 


66. 


67. 


ESSAI 
Arnold. 


378 

382 
44o 
88 
1 1 1 
169 
292 

302 

214 


NOTES. 


(«1-63  ) 
(62—64  ) 
(62  63  \ 
(  61  66) 
(  61-67  ) 
(  61-68  1 
(61-63) 
(61-6*  ) 
(61     65) 


NUMEROS. 


67. 
68. 


ESSAI 
Arnold. 


74 
133 
.78 
228 
3 16 

65 


(  62-66  \ 
(62-67) 
(62-63) 
(62-6») 
(62-65  ) 
(62  66  l 
(62-67) 


(62-6I)  cf    Essai  de  traction,  p.  709. 
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Essai  d'efforts  alternés  (suite). 


69 

70 
71 

7^> 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 


NOMBHE 

de 
flexions. 


3i ,  i 

34,2 

29,5 
42,9 
41,3 
24,5 

•28,2 

12,2 

'9,3 
8,9 

■4 
5,. 

3o,2 


EFFORT 
initial 
en  kgs. 


6,. 
4,6 
4,4 

3,9 
5,5 

6,8 

5,9 

6,9 
6,6 

8,7 

8,6 

10,2 

9,9 


EFFORT 

maximum 

en  kgs. 


6,1 
6,2 
5,6 
7,o 
8,o 
7,6 
8,0 
8,1 
10,0 

9.9 
ii,3 

io,9 


ENERGIE 
absorbée 
en  kgm. 


328 

3o5 
271 

345 

4«7 
295 
328 
1 55 
229 
i5g 
2  1 2 
9* 
447 


RAPPORT 
de   l'effort 

initial 

île  flexion 

à  la  limite 

élastique 

de  traction. 


0,2  1 

o,i5 
0,18 
0,17 
0,18 
0,20 
0,22 
0,24 
0,20 
0,24 

0,23 
0,2) 

o,  i5 


RAPPORT 
de  l'effort 
maximum 
de  flexion 
à  là  charge 
de  rupture 
par  traction. 


0,14 
0,14 
0,14 
o,  i3 
o,  i3 
o,  12 
o,  i3 
o,  1  i 
o,  12 
o,  1  3 
o,  i3 
o,  i3 
o,  i3 


RAPPORT    DU    NOMBRE    DE    FLEXIONS 


l'allongement. 


0,89 
I  ,01 

o;83 
1,06 

1,70 

0,92 

0,94 

o ,  56 
0,78 
o,54 
o ,  62 
0,34 

I  ,2J 


la  striction. 


O,  >7 

0,6) 
0,62 

o,77 
0,73 
o,58 
(i,Gj 
o,45 
o,5o 
o,4o 
0,42 
0 ,  So 
o,47 


au  produit 

de 

l'allongement 

par 
la  striction. 


>,64 
i,85 
1,75 
1,90 

2,11 

1,  17 

2,  l5 
2  ,  o(") 

',99 
2,43 
i,85 
2 ,  00 
',93 


.    c    <-    =» 

>m  8  S 

=   »   u  ■ 

£»•■ 


—    --w  ■ 


*t  5 


'.99 
2,22 

2,34 
2 ,  35 
2,33 
2,  3o 
2,64 
2,28 

1,90 

2,04 

i,9' 
1,26 


a  =  Cf.  £"«aj  de  traction,  page  709. 

Dimension  des  éprouvettes  n™  69  à  81  pour  flexions  alternées  :  9""", 5  0  x  100. 


NOTES. 


(6-..-70) 

(f.9-72  1 
(  t>'J-73  1 

(«»-'*) 
C  69-81  ) 

(65-8!  )  \n 

(  6»     83  j 

(6'J-8V  j 

(50     85  i 

(  6  rj    a  t>  1 

(  69     87  \ 
(  6'J— KK) 


NUMEROS. 


82. 


83. 


84. 


NOMBRE 

de 
flexions. 


2,23 
1,5 


I.i,  J 

'4,5 
16,5 

19 

5 

3,5 

4 

2,5 
io,5 
i4,5 


EFFORT 
Initial 
en  kgs. 


3,3 
3,6 

3,7 
3,9 
4,o 

4,' 

3,7 
? 

3,9 
3-9 
3,9 
3,9 
3,7 
4,3 


EFFORT 

maximum 

en  kg. s 


6,5 

6,. 
6 ,3 
7.2 
7,2 
7,2 

7,9 

9 


5,9 
5,9 
6,2 
6,6 


ENEROIE 
absorbée 
en  kgs. 


25,7 

6,2 

50,7 

94,4 
191,6 
i83,3 
2 1 5 , 2 
243,7 
39,5 
26,3 

34,7 

25 

104,1 


NOTES. 


(!-») 
(1-1) 

(»-*) 
('-») 

(«-») 

(1     î) 

(,-») 
(1-1) 
(1-,) 
(1-ï) 
(1-5) 
(1-3) 


NUMEROS. 


115. 

116. 
117. 


ECART 

ex  I  rein  0 

en  kgs:  tnmV 


^9 
39 
39 


RAPPORT    : 

ÉCART    EXTRÊME    DES    EFFORTS 

LIMITE    ÉLASTIQUE    STATIQUE 


l,(,7 
I  ,l6 
1,22 


NUMEROS. 


115 

110 
117 


NOMBRE 
de  chocs 
supportes 


1 0006 

1271 3 
1  i3<)6 


l4   5) 

(4-i, 


(»"•) 
(*-.) 

(*-•) 


(')  Lonoridge,  Proc.  Insl.  Afech.  Eng.,  XXVI,  1910.  Kproti- 
vettes  de  g-^oi/ixior»^;  prises  sur  arbres  coudés  ;  flexions 
alternées,  machine  Sankey. 

C)  Parallèlement  à  l'axe. 

(3)  Perpendiculairement  à  l'axe. 


(M  RosENHAiN  cl  Lantsbekry,/Voi\  Inst.  Mech  Eng  Janv.  ir 


ym. 


(b)  Machine  du  N'1  Physic.  Laboratory.  Traction  et  compres- 
sion alternées.  t3o/  alternances-minute;  écart  extrême  =  maximum 
que  puisse  supporter  le  métal  sans  se  rompre  dans  les  conditions 
de  l'expérience. 

(6)  Mouton  de  2k*'  tombant  de  q5~",5. 


A.  Portevin  et  E.  Nusbaumer. 


Tables  internationales. 


9> 
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Métallurgie  :  Mekanische  Konstanten.  —  Metallurgy  :  Mechanical  Constants. 


Essai  d'efforts  alternés  (suite). 

NUMÉROS. 

DURÉE 
du  mouvement 

vibratoire 
jusqu'à  rupture. 

NOMBRE 

de 
vibrations 
supportées. 

NOTES. 

NUMÉROS. 

DURÉE 
du  mouvement 

vibratoire 
sans  rupture. 

NOMBRE 

de 
vibrations 
supportées. 

NOTES. 

iOl 

t       li     m 
1845 

1 1  i5 

i3  i5 

M 
6 

1  995  OOO 
I  2l5oOO 
l43l OOO 
I  5 12O0O 
6480OO 

(1-1) 
(  1_î  ) 

(1-1) 

104 

k      m 
I  25 

3  25 

5 
263o 

sans  rupture. 

1 53  OOO 

36g  OOO 

9  OOO 

>  2  862  0OO 

(1-7) 
(1-9) 

102 

103 

103 

104 

(')  Boudouaiid,  Bl.  Soc.  Eue,  114-370.  Éprouvetles  de  10  X5X270 
(2-0  =  longueur  utile)  mise  en   vibration  au   moyen  d'un  électro- 
aimant,  3o  oscillations  simples  par  seconde. 

(2)  Hecuil  gbo\  refroidi  à  l'air. 

(3)  Recuit  9000,  refroidi  à  l'air. 
(')  Trempé  à  900°  dans  eau  à  îb'C. 

(5)  Recuit  83o°,  puis  700°,  refroidi  à  l'air. 

(6)  Trempé  à  85o°,  dans  eau    à  15° C. 

C)  Kecuit  85o°,  puis  65o°,  refroidi  à  l'air. 

(e)  Trempé  85o°,  eau  à  i5°C. 

(9)  Trempé  85o%  huile  à  i50C,  revenu  35o°. 

A.  Portevin  et  E.  Nusbaumer. 


SUPPLÉMENT. 

Vitesse  du  son. 

Tito  Martini,  Cim.,  [ 
4e  série, 

5],  18,  44i,;  J>  Phjrsiq., 
VIII,  gi5. 

M. -A.  Mlodzejewski,/.  Soc.P/iysic.  Clam.,  St.-Pét.,  114,  37-42. 

Méthode  de  E.-R.  v.  Nardrof,  Science  (N.  S.),  12,  6i5  (1900), 
modifiée  par  Lebedew.  Emploi  du  sifflet  d'Edelmann  (A/m. 
Physik,  2,  469). 

Pour  des  longueurs  d'onde  io-32m,n  et  des  sons  de  2400- 
33oo  vibrations  par  seconde;  la  vitesse  dans  l'air  sec  à  0"  est 
constante  =  33 1 , 5  m  :  sec  ,±o,im:  sec. 

LIQUIDES. 

TEMPÉRATURE. 

VITESSE  DU  SON. 
m  :  sec. 

Eau 

0 

«3,7 

8,4 

0 

3,5 

M37 

1263 
u45 
1371 

W.  Wkin,  Ami.  Physik.,  33,  968. 

Dans  la  vapeur  de  potassium  à  85o"C,  la  vitesse  du  son  est 
de  652  m  :  sec. 

Eiher 

Essence  de  térébenthine 

Marcel  Boll. 


Nachtrag.  —  Supplément.  —  Supplément.  —  Supplemento. 
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Propriétés  physiques  de  la  glace 
(Données  rassemblées  par  Howard  T.  Barnes,  Trans.  R.   Soc.   Can.,  3,  5  à  20,  1909). 


Résistance 


A  la  traction 7  —  8  kilogrammes  par  centimètre  carré  [Hess,  Die  Gletsctier,  1904]. 


à  l'écrasement. 


327  — 1000  livres  anglaises  par  pouce  carré. 


Coef Scient  d'élasticité  (Hess). 


TEMPE- 

POSITION 

RATURE. 

de  l'axe  principal. 

0            0 

oa  — 1 

Il  longueur. 

—2  à— 5 

Il  longueur. 

oà — ) 

Il  largeur. 

oà— 5 

Il  largeur. 

—  ià— 5 

Il  épaisseur. 

— 1  à  —3 

Gros  grains. 

oà— 3 

Petits  grains. 

VALEUR  DU  COEFFICIENT 
(cm-'-gr..  sec-'). 


(l,82±0,I    ).IO«0 

(5,9  ±o,5  ).io»(?) 
(3,83±o,22).io»« 
(4,i8±o,23).io«° 
(2,54±o,i9).io«o 

(2,85±0,I2).!0'° 
(2,26±0,l6).  IO10 


Moyenne  des   observations    dans    les    trois 
directions: 

E=  (3,76  +  0, 37).  iou     (cm-'.gr.  .sec-') 
ou 

£  =  27600  kilogr.  par  centimètre  carré. 


Coefficient   d'élasticité 
et  de  viscosité. 


AUTEURS. 


Moseley 

Bevan 

Reusch 

Hess 

Mc.Connell. 
Me.  Connell . 

Hess 

Weinberg . . 
Deely 


NATURE 
de  la  glace. 


ELASTICITE 

(module 
de  Your.g). 


kg:  cm* 
92700 
60000 
23632 


Transparente. 
Gl.  transparente 
et  gl.  de  glacier.'      ' 
Glace  ordinaire 


Glace  de  glacier. 


5ooo 


VISCOSITE. 

rt. 


3.io'° 
1. 34.10" 
ordre  de  1010 
1.24.1010 

I  .25.  iou 


Densité  à  0°. 


I.  —  Glace 
provenant  d'eau  bouillie. 
Auteurs. 

Brunner 

Zakrzevski.. . . 

Nichols 

Nichols 

Vincent 

Leduc 


Moyenne. 


0,91685 
0,91666 
o ,  9 1  fi  1 5 
0.9177a 
0,91 600 
0,91720 

0,91676 


II.  —  Glace  naturelle, 

Nichols 

Nichols 

Barnes  et  Cooke 


Moyenne. 


0,91806 
0,91644 
0.91661 

o,9!7°4 


Coefficient  plastique  de  Me.   Connell  (Inverse  de  la  viscosité)  =  A  x  10-11  (cm.gr-1  sec),  À  étant  compris  entre  1  et  10. 


Coefficient 
de  dilatation  cubique. 


Auteur*. 

Brunner 

Struve 

Marchand 

Plliclcer  et  Geissler 

Pettersson 

Pettersson 

Andrews 

Zakrzevski 

Nichols 

Vincent 


0,0001 125 

0,0001593 

o,oooio5o 

o,oooi585 

0,000159 

o , 000 1 68 

o,oooi633 

0,000077 

0,0001620 

0,0001 52 


Coefficient 

de    conductibilité    thermique 

(Système  C.  G.  Minute). 


AUTEURS. 


Forbes . . 
Mitchell. 
Neumann 
Straneo . 
Straneo . . 


DIRECTION 

non 

donnée. 


o,oo5 
0,00573 


SUIVANT 
l'axe. 


0,00224 


o , oo5o 
o,oo5i4 


«•ERPEN- 

DICULAIR"" 

i  l'axe. 


O , 002 I 4 


o,oo5i4 


Chaleur  spécifique. 


AUTEURS. 


Regnault 
Desains . 
Desains . 

Hess 

Person. . 
Person . . 
Dewar .  . 
Dewar . . 
Dewar . . 


LIMITES 
de  température 


oC 


o 

-  78  i 

-  20  à 

-  20  à 

-  14  à 

-  78  a 

-  20  à 
■  18  à—  78 

78  a— 188 
-188  à— 252,5 


o 

o 
O 

o 

o 

i) 


0,474 

o,5i3 

°,47 

o,533 

0,480 

o,5o4 

o,463 

o,285 

0,146 


J.  Nannan. 
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Propriétés  physiques  de  la  glace  {suite). 


Chaleur  de  fusion. 

de 

1  ScMHf 

Cha 

leur 

Indice  de  réfraction  iHkiscii). 

sublimation 

IIKK.     Bmin'i.s). 

i.iifiif  m  . 

ll.VYo.N    ORDINAIRE. 

Al'TKX'RR. 

CAI  OHIfcS 

HAYON 

extraordinaire. 

Kouge 

Verte 

1  ,  'io  J98 
1  , 3 1 20 
i,3i7 

1 ,3o73'i 

Uli.ck 

79 , 7 
7  à 

79,  "i 

79  ,'>[) 
79.25 
So ,  3 
8o,o 

79, «'8 

ÊVAPoR  \TI 
LENTE 

pn  cdlnrir- 

IN 

Évaporation 

RAPIDE 

1  en  raluricgi. 

1 ,3i36 

1,321 

Nota.  —  L'élévation  de  température  diminue  légè- 

Hegnault, corrigé  parfiult- 

rement  la  valeur  de  l'indice  de  réfraction. 

7°'î 
70G 
698 
G89 
706 

G 1 .') 
608 

S97 

607 

611 

mann 

La  Provoslaye  et  Desains. . 

Constante  diélectrique  [F.  BKAiLARD(mélh.  de  l'aut.)]. 

Person 

Glace  t  t  —  ?) 

Runsen  

1  1  , 0.'l 

Glace  fondante  . 

i,4ii 

A.-VV.  Smiih 

3 ,  072 

Bibliographie. 

—  Elasticité,  riscosité.  plasticité  :  Hi  ss.  Prudes  Ann.,  8.  4°^»,  ('y"0  )  :  Moski.ey,  P/iil.  Mag.,  39.  1  (1870);  Bevan,  Phi/. 
Transi,  116,  ï<>4  (182G)  ;  Heuscii,  Pogg.  Ann..  121,  .'.7(1  (  1 8G4  )  :  Mr.  Connki.i.,  /'/ce.  fi.  Soc.  Lond.,  44,33i  (1888)  ei  49,  323  (1891); 
Wi  iNninu,  Dindes  Ann..  18,  81  (i<)o.ï)  et  Ann.  Physik.,  22,  3a  1  (1907);  Deki.v,  Proc.  fi.  Soc.  Lond.,  81,  îf><>  (1908}. 

Densité  Brunner,  Pogg.  Ann..  46,  ■  1 3  (i845);  ZaKRZEVSKI,  Wied.  Ann.,  47,  i55  (1892);  Nichols,  Pliysic.  fiev.,  8,  21  (1899); 
Vincent,  Phil.    Tvans..  198,  4^3  (1902)  ;  Leduc,   Comptes  rendus,  142,    4''  ('9°G)  ;  Bvhnes  et  Cook,  Physic.  fiev.,  13,  55  (if)oi). 

Dilatation  :  Bhinner,  Pogg.  Ann..  64,  u3  (i845)  ;  Struvk,  Pogg.  Ann.,  66,   298  (1845};  Marchand,   Fortschritte  d.   Physik, 

1.  32(1847);  PL^''  KKR  el  Geisslkr,  Pogg.  .'I/1M..86,  iW  (  1 85 a )  ;   Pettersson,    Vega   Expédition,  2  (i883  );  Andrews,   Proc.    fi.    Soc. 

Lond.,  46,  544  (i855);  Zakrzevski,    Wied.    Ann..  47,   <r>r>   (1892);   Ni<:HOt.s,  Physic.    fie.,  8,  i«4   (1899):   Vincent,  Phil.    Trans., 
198.  463  (1902). 

Conductibilité  thermique  :  Korres,  Phil.  Trans.,  23,  1 33  (1862);  Mitciiell,  Proc.  fi.  Soc.  Ed.,  13,  592  (i885);  NeumaNN,  Ann. 
Cheni..  96.  18.1  (18G2);  Straneo.  Cim.,  7.  333  (i8<>8). 

Chaleur  spécifique  :  Beonaim.t, .Pogg.  Ann.,  77,  10G  (1879I;  Desains,  Pmgg.  Ann.,  65,  435  (1845)  ;  Hess,  Imp.  Acad.  Saint- 
Pétersbourg,  9,8i  (i85i);  Person,  Ann.  Chim.  et  Phys.,  30,  80  (i85o);  Dewar,   Proc.    fi.   Soc.   Lond.,   76,   325  (igo5). 

Chaleur  de  fusion  :  Bi.ack,  Lectures  on  Chemistry,  1,  ><>  (  1 7O2  )  ;  Lavoisier  et  Lapi.aCe,  Mém.  del'Acad.  des  Sciences,  355  (1780); 
IUcnwi.t,  Ann.  Chim.  et  Phys.,  8,  ici  (1843),  et  Pogg.  Ann.,  62,  4»  (l844);  Guttmann,  Jour.  Phys.  Chetn.  ,11,  279  (1907); 
La  Phovostayi  et  Desains,  Ann.  Chim.  et  Phys.,  8,  5  (1843);  Hess,  Imp.  Acad.  Sci.  St-Péterbourg,  9,  81  (18J1);  Person, 
Ann-.  Chim.  et  Phys.,  30,  7*  (18.I0)  ;  Binsen,  Phil.  Mag.,  41,  182  (1871),  et  Ann.  Chim.  et  Phys.,  23,  66  (1871)  ;  Smith,  Physic. 
Hev . ,  17,  ii)1  (1903  ) 

Constante  diélectrique      Béai  lard,  Comptes  rendus,  144,  904  (1907). 

Chaleur  de  sublimation  :  SvniifiTTER,  Fortschritte,  9,  3tp  (iê3G)  et  tAeb.  Ann.,  88,  i8»<  (iê5G)  ;  Barnes,  Physic.  fiev., 
28.  W  f  1909). 

Indice  de  réfraction  :  Beuscii,   Pogg.  Ann.,  121,  073  (iKG4). 

(  Bibliographie  reproduite  d'après  le  Mémoire). 


J.  Nannan. 
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Tension  de  vapeur  de  gaz  absorbés  par  du  charbon  de  bois. 

(Ida  Francf.s  Homfray,  Z.  physik.   Chem.,  74). 

p  =  tension  de  vapeur;  T  =  température  absolue;  A  =  cm"  de  gaz  (apiès  réduction  aux  conditions  normales)  absorbés  par  2*, 964  de 
charbon  de  bois. 

mne  les  tensions  de  vapeur  des  gaz  absorbés  en  substituant  les  valeurs  suivantes  : 
Azote  (page  168). 


iorrn 

uie    ae  tsertrar 

aP -gy    T 

Argon  (page 

«64). 

A. 

a. 

logé?- 

5 

37,74 

0,08469 

10 

35,45 

08669 

i5 

33,92 

08790 

20 

32,88 

08900 

25 

3i  ,3o 

08996 

3o 

3i  ,3o 

09040 

60 

28,44 

09266 

120 

a5, o3 

095 1 5 

oc 

|3,I2 

10848 

Entre  a  et  g  existe  la  relation 

a  =  i3,iî  +  -^r  (2  — logC)- 
\o%g  =  o,  io85  -t-  0,012  I  2  —  log  (C  +  1  )]. 


A. 

a. 

l°g£. 

5 

42,8 

0,0915 

10 

39,6 

0926 

20 

36,4 

0935 

3o 

34,5 

0946 

60 

3i,3 

0963 

00 

28,9 

0980 

se 

n,9 

1 100 

Entre  a  et  g-  existe  la  relation 

«=  ",9-+-^(2  -logC). 
log  g  =  o,  1 100  —  0,0095  [  2  —  log  (C  -t-  1  )]. 


Oxyde  de  carbone  (page  175). 

A               a 

'°g£- 

44 , 2 

0,0893 

10           4^,5 

093a 

20           40,4 

0967 

3o             39 , 2 

0994 

5o             37,1 

1014 

100            34,1 

u/>7 

»          12  r. 

1  to5 

Aeide  carbonique 
La  constante  o  varie  peu  ;  pour 
A=        5  a  =  55,35 

120  53,o 


Mercure.  —  Température  de  fusion  en  fonction  de  la  pression. 
(P.-W.  Bridgman,  Physic.  Rev.  30,  275.  —  Méthode  :  changement  discontinu  de  la  résistance  électrique.  ) 

Pour  une  pression  de  i2oooke  par  cm*,  la  température  de  solidification  =  •+-  2i°,5. 

Pour  une  variation  de  pression  de  i98k«,7  par  cm*  (i97lf  d'après  la  formule  de  Glapeyron),  la  température  de  solidification 


varie  de  i° 


Eau  liquide  (»). 
P.  T. 

92,27  5o 

9/,°3  5i 

117,87  55 

i49, '3  60 

187,19  65 

233,44  70 

288,78  75 

354,90  80 

433,54  85 

5o5,87  89 

525,94  90 

Eau  Uquide  (>). 

88,o  49,0 

i55,3  60,7 


Tension  de  vapeur  de  combinaisons  inorganiques 

F  T. 

2i3,8  67,8 

a73,5  73,6 

355.4  80,0 
44i,5  85,5 

526.5  90,0 
64o,5  95,3 

Eau  liquide  ('). 

23,49  24,9 

23,71  25,0 

3 1 ,84  3o,o 

41,91  35,o 

55,i8  4°,° 

92,16  5o,o 

149, 26  60,0 

iôo,65  60,2 


T. 


'•33,99 

70,0 

'M, 46 

70,05 

35  ">,o8 

80 ,0 

Substance. 

T. 

P. 

Inl(') 

0 
-+■  700 

ordinaire 

P*S,(5) 

407-408 

760"™ 

TiCM») 

i36,5 

9 

Co,(CO)8('). 


P. 


Om,072 

3oà  4o*,m 


no" 


(')  Nouvelle  méthode  statique,  Alexander  Smith  et  A.-H.-C.  Menzies,  /.  Am.  Chem.  Soc  ,  32,  i43o.  —  (3)  Nouvelle  méthode 
statique,  Alexander  Smith  et  A.-H.-C.  Menzies,  Proc.  P..  Soc,  Ed.,  30,  437.  —  (3)  Barbotage  d'air,  Francis  C.  Krauskopf,  /. 
Physic.  Chem.,  14,  489.  -  (<)  A.  Thifl  et  H.  Koelsch,  Z.  anorg.  Chem.,  66,  3o(j.  -  (s)  A.  Hock,  Ber.  Dlsch.  Chem.  Ces..  43.  i55. 
—  («)  M. -A.  Hu.nter,  J.  Am.  Chem.  Soc,  32,  333.  —  (')  L.  Mond,  H.  Hirtz  et  M.-D.  Cowap,  J.  Chem.  Soc.  Lond..  97,  8o3. 


Th.  Strengers. 
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Nachtrag.  —  Supplément.  —  Supplément.  —  Supplemento. 


Acide  chlorhydrique  +  aniline. 
Tensions  de  vapeur  du  ehlorhydratee  d'aniline  (G. -H.  Léopold,  Z.  phjsik.   Chem.,  71,  69). 


Temp. 

Tension. 

Ph 

ases  présentes. 

Temp. 

Tension. 

Phases  présentes. 

0 
u3 

mm 

3 

S  +  G 

0 
'97, 5 

mm 

i58 

S  +  G 

Pour  les  tensions  de  vapeur  des 

i37 

9 

» 

198 

162 

S  +  L  +  GC) 

solutions   saturées  de   chlorhy- 

i56 

23 

» 

'99  ^ 

222 

(t) 

drate   d'aniline  dans   aniline  et 

i/» 

47 

» 

202 

2^8 

L-+-G 

acide  chlorhydrique,  voir  l'original. 

180 

73 

J> 

ao5 

273 

> 

(')  Point  de  sublimation  maximum. 

190 

n3 

» 

207 

297 

u 

(2)  Point  de  fusion. 

196 

•47 

)) 

Pression  et  température  de  points  triples. 


H.-R.  Kmjït,  Proc.  K.  Jkad.  Wet.  Am$t.,  13,  210. 


p.  CHiCI,. 
p.  C.HvBr,. 


Température. 

Pression. 

53°,  0 

8""",  55 

870,  2 

9"-,  10 

A.  Smits  et  H.-L.  de  Leecw,  Proc.  K.  Akad.  fVet.  Amtt.,  13,  3*4 

Température, 
o 
Aldéhyde  acétique —  123, 3 

Paraldéhyde -+-     12, 65 

Métaldéhyde -1-246,2 


Th.  Strengers. 


Équivalents  électrochimiques. 


Argent (F.  Laporte  et  P.  de  la  Gorce, 
C.  R.,  150,  278  et  Bl.  Soc.  Int.  El.  10,   157). 

im«,u829  par  coulomb 
(moyenne  de  22  expériences). 


Rapport  des  équivalents  éleetroohlmiques  du  cadmium  et  de 
l'argent  (A.-H.-W.  Ara*,  Z.  phjsik.  Chem.,  73,  636). 


5  expériences  : 
Intensité 


Cd 


(équiv.-millig.). 


Température.  en  milliampcres.    Ag 

de  6o5«±i  à  6i3°j:2.  de  22  à  43  0,78  à  0,88 


J.  Nannan. 
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ERRATA. 


Pages. 

10  lignes  i,  2,  3,  au  lieu  de  :  Eiher  méthyltolylique  1.2  (ou  i.3,  ou  i./})>  lire  Ether  raéth3'liquc  de  Yortho  (ou    du 

para,  ou  du  meta)  crésol. 

20  colonne  3,  mêmes  corrections. 

24  colonne  3,  id. 

36  colonne  2  et  3,  id. 

38  colonne  1,  id. 

32  colonne  3,  lignes  19  et  22,  au  lieu  de  :  incorr.,  lire  non  corrigé. 

48  Tableau  Points  fixes,  au  lieu  de  :  Az2  et  H2,  lire  N,  et  H2. 

58  2#,  au  lieu  de  :  H  =  Capacité  de  chaleur  totale. . .,  lire  H  =  Chaleur  totale. 

»  »  L  =  Capacité  de  chaleur  de  vaporisation. . .,  lire  L  =  Chaleur  de  vaporisation. 

59  Thermodynamique,  H,  au  lieu  de  :  Farenheit,  lire  Fahrenheit. 
163      c),  au  lieu  de  :  Benzine,  lire  Benzène. 

166      Au  lieu  de  :  Tiophène,  lire  Thiophène. 

186      colonne  de  droite,  ligne  12,  au  lieu  de  :  Ether  dimëth.  du  nitroquinol,  lire  Ether  dimelhylique  de  la  dinitrohydro- 

quinone. 
225      Tableau  Fer-Nickel,  au  lieu  de  :  r=  Késistance  à  la  température  moyenne  de  l'air  de  l'alliage,  lire  r  =  Résistance 

de  l'alliage  à  la  température  ambiante. 
228      Tableaux  divers,  au  lieu  de  :  détrempé,  lire  recuit. 
249-250,  id. 

230      Résistances  de  diélectriques,  au  lieu  de  :  Verre-flinte,  lire  Verre  (Flint). 

250      Constantes  du  fer  électrolytique,  au  lieu  de  :  Rétentivite,  force  coercive,  induction  maximale,  perméabilité  maxi- 
male, lire  rémanence,  force  coercitive,  induction  maxima,  perméabilité  maxima. 
»        Aimants  permanents,  au  lieu  de  :  H  (c)  —  force  coercive,  lire  H  (c)  =  force  coercitive. 
253      Bibliographie,  colonne  de  droite,  ligne  n,  au  heu  de  :  R.  Touaust,  lire  R.  Jouaust. 
260      Phénomène  de  Hall,  au  lieu  de  :  d  l'épaisseur  du  matériel,  lire  d  épaisseur  de  la  substance. 
284      Liquides  divers,  au  lieu  de:  Substan,  lire  Substance. 
339-340,  Titre,  au  lieu  de  :  Kryoscopie,  lire  Kryoskopie. 
348      Tableau  8,  (Pressions  en  millimètres),  ajouter  de  Hg. 

409  Tableau  IX,  colonne  Auteurs,  au  lieu  de  :  Beciitold,  lire  Bechhold. 

410  Tableau  6,  au  lieu  de  :  J.  G.  Rankine,  lire  i.  G.  Rankin. 
»  »         au  lieu  de  :  Voir  p.  33tï,  lire  Voir  p.  356  à  35g. 

417      Tableau  6.  au  lieu  de  :  Bechtold,  lire  Bechhold. 

420      III.  2  b,  au  lieu  de  :  L.  Crenshan,  lire  J.  L.  Crenshaw. 

631      Note  94,  au  lieu  de  :  Tassyly,  lire  Tassily. 

637      Paraffine,  ligne  16,  au  lieu  de  :  »  (en  unités  C.G.S.  x  io_î) 101,8 

lire  :  y  (en  unités  C.G.S.  x  io-') 101,8. 
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